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Appendix A: 

Index of Infrared Source 
Positions 



PREFACE TO APPENDIX A 


The Index of Infrared Source Positions is a listing of infrared source positions arranged alphabetically 
by source name. After locating the name of a source in this index, one can read out its position and 
then use this information to quickly find the data for the given object in the CIO. When published arti- 
cles do not include the position of the observed source, the editors provide nominal positions obtained 
from other data bases. The nominal positions are the best available, but in a few cases do not coincide 
with the true infrared positions. The source position, “RA (1950) DEC” column, is given as listed in 
the CIO at epoch 1950. Sources without published positions appear in alphabetical order with the 
other names and have blanks in the position column. Positions which are listed with a dash in the 
CIO are given here in italics. 

The “POS REF” column gives the bibliographic reference number for each position. If the source 
position was not given by the original authors, which is true in a large number of cases (primarily well 
known visible sources), a supplementary position was obtained by the editors from visible star cata- 
logs, or from references listed in the Bibliography column (see abbreviations below). If the source 
position had to be determined by the editors from source maps or other non-tabular material in the 
article, the term “ED” (meaning “editors”) is listed as the position reference. The six-digit biblio- 
graphic reference number is given when the position was obtained from information contained in the 
Goddard Infrared Astronomical Data Base. The bibliographic reference number is made up of the year 
and month of publication, and a sequential number assigned to the article (for example, “790104” is 
broken down into 79-01-04, where 79 = 1979, 01 = January, and 04 = article #4 in that month). 

Supplementary positional references frequently shown in the POS REF column of the index include: 

AS Mount Wilson Additional Stars (509901) 

CSI79 Catalogue of Stellar Identifications- 1979 (719902) 

ED Editors 

GCVS General Catalogue of Variable Stars (699901) 

IC Index Catalogue (958901) 

MCG Morphological Catalog of Galaxies 

MWC Mount Wilson Catalog (339901, 439901, 499901) 

P-K Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (679901) 

RNGC Revised New General Catalogue (739906) 

UGC Uppsala Galaxy Catalog (739908) 


A-iii 



RA (1950) DEC IPOS REF I 


NAME 


RA (1950) DEC 


NAME 


RA (1950) DEC POS REF 


+40 IR1 
+ 40 IR2 
A 2328# 1 
AB 9 
AB 78 
AB 133 
ABELL 30 
ABELL 41 
ABELL 58 
ABELL 76 
ABELL 78 
ABELL 78 9”E 
ABELL 78 9”W 
ABELL 2151 1 
ABELL 2151 2 
ABELL 2151 3 
ABELL 2151 4 
ABELL 2151 5 
ABELL 2151 6 
ABELL 2151 7 A 
ABELL 2151 7B 
ABELL 2151 8 
ABELL 2151 9 A 
ABELL 2151 9B 
ABELL 2151 10 
ABELL 2151 11 
ABELL 2151 12 
ABELL 2151 13 
ABELL 2151 14 
ABELL 2151 15 
ABELL2151 15B 
ABELL 2151 16 
ABELL2151 17A 
ABELL2151 17B 
ABELL 2151 18 
ABELL 2151 19 
ABELL2151 20A 
ABELL2151 20B 
ABELL 2151 21 
ABELL 2151 22 
ABELL 2151 23 
ABELL 2151 24 
ABELL 2151 25 
ABELL 2151 26 
ABELL2151 27A 
ABELL2 151 27B 
ABELL 2151 28 
ABELL2151 29 A 
ABELL2151 29B 
ABELL 2151 30 
ABELL 2151 31 
ABELL 2151 32 
ABELL 2151 33 
ABELL 2151 34 
AC 103# 1 
AC 106# 1 
AC 106#3 
AC- 10309 
ADS 4209 IRS2 
ADS 5165 IRS2 
ADS 5165 IRS3 
ADS 6033 IRS1 
ADS 6033 IRS2 
AFCRL IRS 
AFCRL809 — 2992 
AFGL 5 
AFGL 14 
AFGL 55 
AFGL 57 
AFGL 59 
AFGL 60 
AFGL 67 
AFGL 68 

AFGL 73 
AFGL 92 
AFGL 108 
AFGL 109 
AFGL 111 
AFGL 113 
AFGL 116 
AFGL 117 
AFGL 120 
AFGL 122 
AFGL 123 
AFGL 124 
AFGL 127 
AFGL 129 
AFGL 132 
AFGL 143 
AFGL 149 
AFGL 157 
AFGL 160 
AFGL 163 
AFGL 165 
AFGL 167 
AFGL 168 
AFGL 169 
AFGL 177 
AFGL 184 
AFGL 186 
AFGL 190 
AFGL 194 
AFGL 200 
AFGL 210 
AFGL 211 
AFGL 216 
AFGL 220 
AFGL 226 
AFGL 227 
AFGL 230 
AFGL 253 
AFGL 258S 
AFGL 262 
AFGL 274 
AFGL 276 
AFGL 278 


20 18 57.6 
20 18 34.4 

20 45 21.6 
12 46 28.7 

12 57 26.7 

13 04 48.0 
8 44 03.4 

17 26 12 
19 15 48.7 
0 37 12 

21 33 24 
21 33 25 
21 33 23 
16 04 11 
16 04 50 
16 04 02 
16 03 31 
16 03 13 
16 04 18 
16 04 00 
16 03 38 
16 03 50 
16 03 46 
16 03 26 
16 03 25 
16 03 58 
16 04 21 
16 03 15 
16 04 18 
16 03 23 
16 03 11 
16 04 20 
16 02 55 
16 03 20 
16 03 06 
16 02 18 
16 02 27 
16 02 57 
16 03 32 
16 02 03 
16 03 31 
16 03 00 
16 02 27 
16 03 34 
16 02 46 
16 03 13 
16 03 53 
16 02 57 
16 03 19 
16 03 12 
16 02 51 
16 02 38 
16 01 57 
16 02 40 
20 52 46.0 
20 05 59.7 
20 05 59.5 

2 53 12.5 

5 33 55.4 

6 29 22. 

6 29 13.1 

7 21 09.2 
7 21 03.8 

20 27 34 


+41 11 31 
+41 10 29 
-18 00 11 
+ 37 46 50 
+ 34 39 31 
+34 40 24 
+ 18 03 46 
-15 10 
+ 1 41 27 
+ 6 30 
+ 31 28 
+ 31 28 
+ 31 28 
+ 18 34 59 
+ 18 29 58 
+ 18 29 57 
+ 18 30 02 
+ 18 28 32 
+ 18 23 53 
+ 18 18 59 
+ 18 21 16 
+ 18 14 48 
+ 18 12 00 
+ 18 14 00 
+ 18 11 22 
+ 18 05 27 
+ 18 02 03 
+ 18 03 47 
+ 17 54 55 
+ 17 56 20 
+ 17 57 55 
+ 17 51 01 
+ 17 53 32 
+ 17 54 00 
+ 17 43 59 
+ 17 41 26 
+ 17 35 00 
+ 17 33 30 
+ 17 29 18 
+ 17 34 29 
+ 17 26 25 
+ 17 28 00 
+ 17 29 05 
+ 17 21 24 
+ 17 22 36 
+ 17 21 24 
+ 17 20 34 
+ 17 14 36 
+ 17 12 09 
+ 17 06 04 
+ 17 05 47 
+ 17 00 28 
+ 17 02 46 
+ 16 57 02 
-64 51 21 
53 18 57 
53 18 37 
+60 27 40 
- 6 47 27 
+ 5 03 49 
+ 4 59 20 
-25 38 51 
-25 39 36 
+40 01 54 


830506 

809908 

810609 
840923 
ED 
840923 
759908 | 
P-K 
ED 

840331 


830506 


840413 

811209 


0 00 44.0 
0 04 17.0 
0 19 35 
0 20 31.2 
0 21 23.0 
0 22 13.0 
0 24 47.0 
0 24 52.0 
0 24 52.5 
0 26 14.3 
0 36 17.0 
0 43 55.7 
0 44 35.3 
0 46 05 _ 

0 46 18.9 

0 48 24.2 
' 48 15.9 
) 49 01.8 

49 53 

50 27.0 
50 26.0 

i 52 14.0 

52 33.8 

53 13.8 
58 07.2 

_ 01 03.8 

1 03 49.0 
1 05 07.8 
1 07 07.0 

07 32. 

_ 08 04.0 
1 08 30.0 
1 08 48.4 
_ 10 32.0 
1 11 51.0 
12 34. 

14 26.3 

15 57.7 
1 17 00.6 
1 21 31.4 

21 44.0 
1 25 10.0 
25 33.4 
1 28 03.4 
28 37.8 
1 30 27.2 
1 47 14.1 
1 50 33 
1 51 41 
1 54 52.9 
1 55 10.7 
1 55 37.3 


+55 24 24 
+42 47 54 
+58 55 36 
+ 55 30 56 
+38 18 02 
+69 51 54 
+69 22 16 
+35 18 48 
+ 35 18 40 
+48 08 15 
+ 59 24 00 
+ 15 12 12 
+ 32 24 26 
+ 7 18 48 
+56 48 10 
+62 38 57 
+61 32 02 
+ 59 18 06 
+47 08 36 
- 1 24 56 
+ 17 15 42 
+48 24 29 
+24 17 12 
+57 43 35 
. 55 40 
+74 34 00 
+ 12 18 42 
+63 19 11 
+65 51 00 
+ 15 24 30 
+ 53 28 00 
+ 30 22 00 
-13 46 08 
+62 41 30 
+66 24 12 
+71 28 48 
+66 58 08 
+72 20 56 
+63 45 47 
8 26 27 
+60 49 18 
+ 16 26 18 
+51 25 15 
+ 2 37 28 
+ 62 04 20 
+62 11 31 
+53 29 43 
+ 53 59 54 
+ 8 32 00 
+27 33 43 
+ 30 53 31 
+45 11 32 


730703 

830610 

760913 

831007 

830610 

831007 

830610 I 

831007 

830610 

790401 

830610 I 

790401 

830610 

790401 


830610 

790401 


830610 


760606 

830610 

831007 


790106 

790401 


AFGL 279 
AFGL 280 
AFGL 290 
AFGL 305 
AFGL 311 
AFGL 318 
AFGL 320 
AFGL 321 
AFGL 323 
AFGL 327 
AFGL 331 
AFGL 332 

AFGL 333 

AFGL 335 
AFGL 337 
AFGL 341 
AFGL 347 
AFGL 348 
AFGL 349 
AFGL 350 
AFGL 355 
AFGL 357 
AFGL 371 
AFGL 373 
AFGL 377 
AFGL 378 
AFGL 379 
AFGL 381 

AFGL 401 
AFGL 414 
AFGL 416 
AFGL 416.1 
AFGL 416.2 
AFGL 419 
AFGL 425 
AFGL 428 
AFGL 434 
AFGL 437 

AFGL 437 N 
AFGL 437 S 
AFGL 437 W 
AFGL 440 
AFGL 453 
AFGL 457 
AFGL 464 
AFGL 465 
AFGL 466 
AFGL 467 
AFGL 471 
AFGL 482 
AFGL 485 
AFGL 489 

AFGL 490 


AFGL 490 30E 
AFGL 490 30EN 
AFGL 490 30 ES 
AFGL 490 30N 
AFGL 490 30S 
AFGL 490 30SE 
AFGL 490 30SW 


AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 490 
AFGL 494 
AFGL 500 
AFGL 505 
AFGL 512 
AFGL 519 
AFGL 521 
AFGL 522 
AFGL 524 


30W 

30WN 

60E 

60ES 

60N 

60S 

60SW 

60W 

90S 


50 11.7 
56 14.8 
59 53.4 
08 40.0 
14 41.0 
16 49.0 

18 51.3 

19 22.7 
19 15.1 
21 47.0 
23 16.5 
23 44.2 

23 45.0 

24 30 

24 38 

25 05.0 
27 02.0 

29 19.2 

30 13.1 

31 19.6 

31 43.0 

32 38.0 

34 00.1 

35 08.0 
40 44 
42 43.0 

44 55.5 

45 32.1 

45 32.0 

46 55.3 
46 55.3 
52 59.6 

58 43.0 

59 22.0 


- 7 54 32 
+ 54 34 49 
+ 13 14 11 
+63 56 06 
+78 32 06 

- 3 12 13 
+ 56 52 55 
+ 0 10 06 
+ 58 21 34 
+ 57 12 43 
+ 61 38 58 
+60 29 49 
+60 27 54 
+61 15 
+61 15 20 
+ 51 03 06 

-26 19 24 
+ 57 49 27 
+45 26 06 
-13 22 02 
+ 64 56 36 
+ 53 16 18 
+ 34 02 51 
-27 11 24 
+ 36 02 18 
+62 48 06 
+29 02 27 
-12 40 04 
+ 17 18 07 
+ 56 46 37 
+ 56 46 38 
+ 18 07 49 
+21 36 06 
+60 16 15 


830610 


831007 

830610 | 
831007 
ED 

831007 


830610 

831007 


830610 | 

790401 

830610 

790401 

830610 | 

790401 

830610 ] 

790401 

830610 


2 59 39.8 

3 01 09.6 
3 01 57.8 
3 03 07.0 
3 03 31.3 
3 03 31.7 
3 03 32.0 
3 03 32.2 
3 03 31.3 
3 04 11.0 

07 33.5 

08 49.0 
_ 11 48.0 
3 12 04.5 

12 32.0 
12 40. 

14 58.0 
18 38.8 
20 18.6 

22 59.0 
. 22 59.0 
3 23 38.8 

23 38.9 
23 39. 

23 41.4 
23 43.0 
23 45.2 
23 45.2 
23 45.2 
23 41.4 
23 41.4 
23 45.2 
23 37.6 
23 37.6 
23 37.6 
23 37.6 
23 49. 
23 49. 
23 41.4 
23 41.4 

. 23 33.7 
3 23 33.7 
23 41 4 
28 08.0 
31 54.0 
37 29. _ 
40 31.9 

43 46.5 

44 56.8 

45 52 

46 13.0 
46 20.8 


+ 3 53 41 
+ 53 18 44 
+38 38 53 
+ 55 33 06 
+58 19 19 
+ 58 19 07 
+58 19 23 
+ 58 19 13 
+58 19 19 
+ 58 50 54 
+ 57 42 53 
+74 03 25 
+46 24 00 
- 2 31 05 
+64 34 36 
+45 09 45 
+ 32 44 24 
+70 16 27 
+64 24 34 
+47 21 30 
+47 21 42 
+ 58 36 39 
+58 36 49 
+ 58 36 36 
+58 36 52 
+ 58 36 52 
+ 58 36 52 
+58 37 22 
+ 58 35 52 
+ 58 37 22 
+ 58 36 22 
+ 58 36 22 
+58 36 22 
+ 58 35 52 
+ 58 36 52 
+ 58 37 22 
+ 58 36 52 
+ 58 36 22 
+ 58 37 52 
+58 35 52 
+ 58 36 22 
+ 58 36 52 
58 35 22 
2 06 30 
16 20 00 
+62 29 19 
+ 12 38 11 
-12 15 26 
+ 50 41 32 
+ 50 54 12 
+67 28 24 
- 7 10 00 


ED 

810610 


830610 


831007 

830610 

831007 

820605 

830610 

860419 

790508 

ED 


AFGL 527 

3 

48 

55.0 

+39 43 42 

AFGL 529 

3 

50 

46.0 

+ 11 15 42 

AFGL 538 

3 

58 

00.5 

+56 56 20 

AFGL 542 

4 

02 

01.6 

-15 51 39 

AFGL 552 

4 

09 

21.0 

-25 15 54 

AFGL 556 

4 

12 

22.0 

+ 33 42 06 

AFGL 566 

4 

16 

56.7 

+ 15 30 31 

AFGL 567 

4 

17 

25.8 

+60 37 09 

AFGL 570 

4 

18 

52.0 

+68 07 12 

AFGL 581 

4 

25 

33.5 

+ 10 03 09 

AFGL 582 

4 

26 

19.0 

+ 39 45 42 

AFGL 583 

4 

26 

31.9 

+57 18 13 

AFGL 585 

4 

26 

57.3 

+ 35 09 56 


4 

26 

59.0 

+ 35 10 12 

AFGL 590 

4 

29 

14.0 

+ 31 00 30 

AFGL 595 

4 

30 

49.0 

+ 62 10 12 

AFGL 598 

4 

31 

47.0 

- 8 20 05 

AFGL 600 

4 

32 

50.0 

+ 28 24 54 

AFGL 601 

4 

33 

02.9 

+ 16 24 38 

AFGL 604 

4 

33 

47.0 

- 5 22 00 

AFGL 606 

4 

35 

15.0 

+66 03 12 

AFGL 608 

4 

35 

32.0 

+ 8 14 13 

AFGL 617 

4 

38 

44.0 

-38 19 30 

AFGL 618 

4 

39 

32.9 

+36 01 09 


4 

39 

33.8 

+ 36 01 15 

»» 

4 

39 

34.0 

+ 36 01 09 

AFGL 619 

4 

39 

43.0 

+ 6 46 18 

AFGL 622 

4 

40 

59 

+ 20 40 48 

AFGL 624 

4 

40 

34.0 

+ 32 46 24 


831007 

790401 


830610 

790401 

830610 

790401 

830610 


831007 


830610 

831007 


810720 

831007 


I 830610 

841213 

831007 

790401 


AFGL 632 
AFGL 633 
AFGL 635 
AFGL 639 
AFGL 664 
AFGL 667 
AFGL 671 
AFGL 674 

AFGL 681 
AFGL 683 
AFGL 693 
AFGL 697 
AFGL 700 
AFGL 702 
AFGL 708 
AFGL 724 
AFGL 733 
AFGL 739 
AFGL 740 
AFGL 746 
AFGL 748 
AFGL 751 
AFGL 756 
AFGL 757 
AFGL 761 
AFGL 767 
AFGL 779 
AFGL 779.1 
AFGL 786 
AFGL 788 
AFGL 791 

AFGL 793 
AFGL 794 
AFGL 796 

AFGL 799 
AFGL 799.1 
AFGL 802 
AFGL 804 
AFGL 805 
AFGL 806 
AFGL 807.1 
AFGL 807.2 
AFGL 809 

AFGL 811 
AFGL 812 
AFGL 815 

AFGL 819 
AFGL 821 
AFGL 831 
AFGL 836 
AFGL 837 
AFGL 842 
AFGL 850 
AFGL 856 
AFGL 858 
AFGL 862 
AFGL 864 
AFGL 865 
AFGL 870 
AFGL 873 

AFGL 888 
AFGL 893 
AFGL 895 
AFGL 896 
AFGL 909 
AFGL 912 
AFGL 915 
AFGL 918 
AFGL 921 
AFGL 925 
AFGL 928 
AFGL 933 

AFGL 934 
AFGL 935 
AFGL 937 
AFGL 943 
AFGL 945 
AFGL 950 
AFGL 954 

AFGL 955 
AFGL 956 
AFGL 959 
AFGL 961 


AFGL 961 E 
AFGL 961 FAN 
AFGL 961 W 
AFGL 966 
AFGL 967 
AFGL 968 
AFGL 970 
AFGL 971 
AFGL 982 
AFGL 985 
AFGL 989 
AFGL 989(1) 
AFGL 989(2) 
AFGL 991 
AFGL 1001 
AFGL 1004 
AFGL 1007 
AFGL 1017 
AFGL 1021 
AFGL 1039 
AFGL 1050 
AFGL 1059 


44 34.8 
46 01.2 
46 32.4 
48 23 

56 44.0 

57 19.7 

58 57 
58 59 
58 59 
02 39.0 
02 48.7 

. 05 26.0 
5 06 44.0 
5 07 20.0 
09 02.7 
12 03.8 
15 05.0 
17 42.0 

21 22.9 

22 02.2 
23 46.0 

23 50.0 

24 17.0 
26 06.1 
26 32.7 

28 10.4 

29 16.8 
32 50.1 


35 08.0 

35 28.0 

36 08.0 
36 08.0 
36 38.0 

36 44.0 

37 18.5 
37 19.0 
37 46.6 


5 38 30.0 
5 39 06.0 
5 38 54.0 
5 39 03.7 
5 39 14.5 


+61 25 13 
+68 05 02 
+ 37 24 07 
+28 26 36 
+ 56 06 54 
-14 52 47 
+ 60 23 
+41 00 18 
+41 01 
+44 48 00 
+ 1 06 37 
+ 68 36 29 
+ 22 58 00 
+52 48 42 
-11 54 36 
0 37 09 
+ 63 12 54 
-17 55 24 
+ 36 09 19 

- 6 11 29 
+48 40 36 
+ 34 06 36 
+23 03 55 
-20 47 53 

- 4 43 52 
+ 18 31 27 
+ 18 33 32 

- 5 25 37 

- 1 48 06 
+ 24 58 10 
+46 43 42 
+46 43 48 
-14 03 48 
+ 37 36 48 

8 10 45 
8 11 24 
+ 13 46 45 

+ 38 54 42 

- 4 09 30 
+ 32 01 12 

2 17 41 
, - / 55 59 


830610 

790401 

830610 

790401 

830610 

790401 

830610 


831007 


830610 


760913 

831007 


830610 

831007 


830610 

831007 

830610 

831007 


830610 


40 33.3 

40 33.3 

41 16.0 

42 09.7 
44 03 
44 03.0 
44 55.5 
47 10 
50 15 
52 27.8 

52 51.0 

53 35.0 
55 58.0 

58 53 

59 16 
59 47.3 

6 01 08.0 
6 01 17.5 
6 02 45.2 
6 03 53 
6 03 53.0 
6 08 06.9 
6 08 50.9 

09 17.2 

10 00.0 
13 54.0 

16 58.0 

17 37.0 

18 20.0 

19 22.0 

20 12.4 

21 41.0 

22 38.0 
22 41.0 

22 36.9 

23 04.7 

23 19.0 

24 22.0 

25 07.0 
27 53.0 
29 05.5 
29 05.8 

29 45.0 

30 00.3 

31 30.8 
31 58.7 
31 58.7 
31 58.9 
31 59 
31 59 
31 59.1 
31 58.7 
31 58.8 
33 06.6 
33 07.0 

33 21.0 

34 09.0 
34 16.5 
36 21.0 
36 59.5 
38 25.3 


6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 


+32 40 49 
+ 32 40 58 
+ 69 56 54 
+24 24 01 
+43 11 36 
+43 11 36 
-12 49 18 
+ 18 27 18 
+64 57 06 
+ 7 23 58 
+20 10 06 
+48 22 36 
+ 38 26 12 
+ 10 54 48 
- 2 21 12 
+ 50 36 53 
+28 29 24 
+ 7 26 03 
-16 28 47 

- 5 42 48 

- 5 42 42 
+ 3 46 03 
+ 21 52 52 
+22 55 18 
+ 17 59 54 
+33 13 30 
-12 35 24 
-10 36 52 
+ 11 35 42 

- 3 50 12 

- 2 10 10 

- 0 04 00 

- 9 07 23 

- 9 06 06 
+ 14 45 04 

- 9 30 21 
+ 19 06 12 
+ 5 24 24 
+ 61 34 48 
+ 27 29 24 
+43 19 24 
+ 43 19 30 
+40 44 54 
+ 60 58 48 
+ 16 07 14 
+ 4 15 07 
+ 4 15 17 
+ 4 15 07 
+ 4 15 09 
+ 4 15 10 
+ 4 15 10 
+ 4 15 17 
+ 4 15 08 
+ 38 29 16 
+ 14 14 06 

- 5 20 18 
+ 21 10 06 
+ 3 28 04 
+ 59 55 12 
-14 05 59 
+ 9 32 29 


790401 

830610 

790401 

830610 

790401 

760913 

ED 

830610 


790401 

830610 


790401 

830610 


841213 

830610 


830610 

831007 


830610 

831007 


840821 

830610 

820605 

821001 

ED 

850601 

830610 

850601 

831007 


830610 

831007 


38 45.7 

40 51.4 

41 35.4 

42 56.7 
47 05.0 
49 07.5 
53 09.7 

6 57 10.8 

7 01 22.6 


+ 55 31 25 
+25 10 57 
+29 01 24 
-16 38 46 1 
+ 3 02 06 
+ 61 04 39 
- 2 16 18 
+ 55 24 07 
-11 28 35 


831007 

790401 


830610 


790401 

830610 


ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 



NAME 

RA ( 

1950) DEC 

POS RE] 

AFGL 1060 

7 * 02 "Vo 

- 8* 52 3< 

” 

AFGL 1062 

7 02 48.8 

-14 56 21 


AFGL 1070 

7 04 31.1 

- 7 28 4C 


AFGL 1072 

7 05 06.0 

+ 66 01 24 

" 

AFGL 1074 

7 05 26 

- 10 39 3C 

790401 


7 05 26.0 

- 10 39 3C 

830610 

AFGL 1085 

7 09 53.7 

-20 12 18 


AFGL 1094 

7 14 28.7 

+48 36 38 

•> 

AFGL 1101 

7 16 31.4 

-15 47 46 

» 

AFGL 1103 

7 17 08.3 

+22 04 34 

** 

AFGL 1108 

7 20 12.7 

-20 24 36 

831007 

AFGL 1110 

7 20 41.0 

+ 82 30 50 

790106 

AFGL 1111 

7 20 54.6 

-25 40 12 

830610 

AFGL 1117 

7 2 3 00.0 

+ 33 28 12 

831007 

AFGL 1118 

7 23 15.0 

- 5 44 54 

AFGL 1120 

7 24 33.5 

+46 05 36 

« 

AFGL 1122 

7 25 05.0 

+41 04 36 

*• 

AFGL 1131 

7 27 01 

-19 21 24 

790401 

AFGL 1135 

7 27 01.0 

-19 21 24 

830610 

7 28 24.1 

- 9 40 18 

AFGL 1136 

7 28 26.0 

- 9 40 30 

831007 

7 28 13.0 

+ 20 39 00 

AFGL 1138 

7 30 00.3 

+ 8 25 36 

» 

AFGL 1140 

7 30 29.0 

-20 33 18 

»» 

AFGL 1141 

7 30 44.0 

+ 30 37 12 

830610 

AFGL 1145 

7 30 44.0 

+ 30 37 18 

831007 

7 31 30.1 

-14 24 52 

AFGL 1151 

7 32 59.0 

-23 52 42 

»• 

” 

7 33 00.0 

-23 52 24 

830610 

AFGL 1160 

7 36 52.9 

+ 38 27 39 

831007 

AFGL 1163 

7 38 14.0 

+ 20 32 42 


AFGL 1169 

7 39 18.5 

- 4 03 30 

830610 

AFGL 1183 

7 39 21.0 

- 4 03 30 

831007 

7 42 15.5 

+28 08 55 

830610 

AFGL 1191 

7 44 17.1 

+ 33 32 25 

790401 

AFGL 1199 

7 48 41.0 

- 2 29 36 

830610 

AFGL 1215 

7 58 28.0 

-12 41 54 

AFGL 1216 

7 58 40.7 

- 1 15 09 

790401 

AFGL 1218 

7 59 39.9 

+ 2 28 24 

AFGL 1220 

8 00 23.8 

+36 29 10 

830610 

AFGL 1241 

8 13 48.5 

+ 11 52 53 


AFGL 1247 

8 19 36.9 

+ 15 09 11 


AFGL 1249 

8 21 54.0 

+52 26 30 

831007 

AFGL 1250 

8 22 02.3 

- 8 21 27 

AFGL 1253 

8 23 30.5 

- 4 43 42 

>» 

AFGL 1258 

8 27 13.2 

- 6 09 01 

» 

AFGL 1265 

8 29 48.3 

+67 21 38 

>* 

AFGL 1274 

8 35 44.1 

-10 16 32 

830610 

AFGL 1280 

8 35 44.6 

-10 13 41 

831007 

8 37 18.5 

- 9 24 33 

AFGL 1281 

8 37 35.7 

-17 07 23 

» 

AFGL 1283 

8 39 10.1 

+ 2 22 05 

830610 


8 39 10.4 

+ 2 22 06 

831007 

AFGL 1285 

8 41 50.7 

+ 18 20 22 

790401 

AFGL 1288 

8 43 45.9 

+ 1 48 57 

830610 

AFGL 1289 

8 43 46.0 

+ 1 48 57 

790401 

8 44 07.8 

+ 6 36 12 

AFGL 1293 

8 45 54.7 

+ 12 43 58 


AFGL 1298 

8 52 34.0 

+ 17 25 22 


AFGL 1300 

8 53 25.0 

-19 01 42 

830610 

AFGL 1301 

8 53 48.9 

+20 02 30 

AFGL 1302 

8 55 33.1 

+ 11 02 23 

« 

AFGL 1323 

9 06 55.9 

+ 25 26 59 


AFGL 1326 

9 07 37.7 

+ 31 10 05 

*• 

AFGL 1344 

9 18 03.9 

+ 56 54 45 

»* 

AFGL 1353 

9 25 07.8 

- 8 26 28 

831007 

AFGL 1354 

9 25 29.8 

+ 36 22 45 

AFGL 1355 

9 27 42.3 

+44 54 16 

«> 

AFGL 1363 

9 30 07.4 

+ 81 33 00 

790106 

AFGL 1366 

9 33 45.1 

+31 23 13 

831007 

AFGL 1369 

9 37 18.2 

- 0 54 54 


AFGL 1372 

9 41 00.6 

+ 14 15 05 

790401 

AFGL 1376 

9 42 34.7 

+ 34 44 34 

830610 

AFGL 1378 

9 43 00.1 

+ 57 21 32 

790401 

AFGL 1379 

9 43 31.8 

+ 6 56 25 

AFGL 1380 

9 44 52.2 

+ 11 39 42 

830610 

AFGL 1381 

9 45 18.0 

+ 13 30 36 

AFGL 1387 

9 51 05.4 

+ 6 11 41 

790401 

AFGL 1403 

10 13 12.0 

+30 49 24 

830610 

AFGL 1406 

10 14 34.0 

-14 24 30 

AFGL 1423 

10 30 35.0 

+ 70 01 30 

»» 

AFGL 1427 

10 30 41.0 

+70 01 24 

831007 

10 35 05.0 

-13 07 26 

AFGL 1428 

10 35 26.0 

-11 45 54 


AFGL 1431 

10 39 31.0 

+69 20 18 

830610 

AFGL 1433 

10 39 31.1 

+69 20 18 

831007 

10 41 37.1 

+67 40 27 

830610 

AFGL 1437 

10 46 10 

+ 8 55 48 

790401 

AFGL 1439 

10 49 11.3 

-20 59 05 

830610 

AFGL 1441 

10 50 59 

+ 13 58 54 

790401 

AFGL 1446 

10 53 25.7 

+ 6 27 09 

830610 

AFGL 1454 

11 00 39.5 

+62 01 17 

AFGL 1457 

11 04 44.2 

+49 26 51 

>. 

AFGL 1474 

11 12 38.0 

+75 24 42 

n 

AFGL 1482 

11 21 23.2 

-19 38 00 

831007 

AFGL 1483 

11 22 04.9 

-10 35 05 


AFGL 1488 

11 25 19.0 

+ 15 25 48 

» 

AFGL 1489 

11 25 06.9 

+45 27 38 


AFGL 1495 

11 29 09.4 

-12 06 20 

» 

AFGL 1499 

11 32 51.0 

+35 08 24 

» 

AFGL 1502 

11 35 52.9 

+ 8 24 40 

tt 

AFGL 1509 

11 43 17.3 

+ 6 48 35 

790401 

AFGL 1510 

11 43 25.0 

+48 03 24 

AFGL 1511 

11 44 36.1 

+43 44 57 

830610 

AFGL 1519 

11 53 54.2 

+ 58 08 59 


AFGL 1535 

12 04 41.1 

- 6 29 15 

» 

AFGL 1536 

12 07 32.9 

-22 20 30 

H 

AFGL 1549 

12 22 40.5 

+ 1 02 48 

« 

AFGL 1554 

12 22 43.0 

+ 1 02 30 

831007 

12 27 48.1 

+ 4 41 34 

830610 

AFGL 1558 

12 27 48.1 

+ 4 41 35 

831007 

12 31 45.3 

-23 07 14 

AFGL 1565 

12 34 29.0 

-17 15 24 

830610 

” 1 

12 34 32.0 

-17 15 18 

831007 

AFGL 1570 

12 38 04.4 

+56 07 15 


AFGL 1576 1 

12 42 47.1 

+45 42 48 

830610 

AFGL 1579 1 

12 44 45.4 

+ 4 25 02 



NAME 


AFGL 1583 
AFGL 1585 
AFGL 1588 
AFGL 1594 

AFGL 1602 
AFGL 1604 
AFGL 1606 
AFGL 1615 
AFGL 1627 
AFGL 1631 
AFGL 1633 
AFGL 1642 
AFGL 1643 
AFGL 1650 
AFGL 1660 
AFGL 1671 
AFGL 1686 
AFGL 1693 
AFGL 1694 
AFGL 1696 
AFGL 1697 
AFGL 1698 
AFGL 1706 

AFGL 1710 

AFGL 1711 
AFGL 1714 
AFGL 1715 
AFGL 1716 
AFGL 1719 
AFGL 1720 
AFGL 1724 
AFGL 1743 
AFGL 1744 
AFGL 1750 
AFGL 1754 
AFGL 1756 
AFGL 1761 
AFGL 1767 

AFGL 1769 
AFGL 1772 
AFGL 1773 
AFGL 1776 
AFGL 1777 
AFGL 1780 
AFGL 1783 
AFGL 1788 
AFGL 1790 
AFGL 1792 
AFGL 1801 

AFGL 1809 
AFGL 1818 
AFGL 1821 
AFGL 1825 
AFGL 1826 
AFGL 1830 
AFGL 1832 
AFGL 1845 
AFGL 1851 
AFGL 1852 
AFGL 1853 
AFGL 1855 
AFGL 1858 
AFGL 1859 
AFGL 1861 
AFGL 1862 
AFGL 1863 
AFGL 1864 
AFGL 1868 
AFGL 1874 
AFGL 1875 
AFGL 1880 
AFGL 1920 
AFGL 1922 
AFGL 1923 
AFGL 1933 
AFGL 1934 
AFGL 1940 
AFGL 1941 
AFGL 1945 
AFGL 1947 
AFGL 1948 
AFGL 1950 
AFGL 1954 
AFGL 1965 
AFGL 1970 

AFGL 1971 
AFGL 1972 
AFGL 1977 
AFGL 1985 
AFGL 1988 

AFGL 1992 
AFGL 1993 
AFGL 1996 
AFGL 1997 

AFGL 2001 S 
AFGL 2002 
AFGL 2003 
AFGL 2004 
AFGL 2004.1 
AFGL 2004.2 
AFGL 2006 
AFGL 2009 

AFGL 2011 
AFGL 2012 
AFGL 2013 
AFGL 2014 
AFGL 2016 


RA (1950) DEC 

POS RE 

h m s 

12 44 46 

+ 4 25 Ot 

790401 

12 51 45 

- 9 16 


12 52 39.7 

+47 28 03 

830610 

12 54 28.1 

+66 15 52 


13 00 05.7 

+ 5 27 15 

*» 

13 00 06 

+ 5 27 12 

790401 

13 08 43.5 

-10 14 55 

830610 

13 10 11.5 

- 1 29 36 


13 11 29.7 

- 2 32 33 

t> 

13 17 17.1 

+45 47 22 

» 

13 26 58.5 

-23 01 25 

831007 

13 29 21.7 

- 5 59 54 


13 30 23.5 

- 6 56 19 

tt 

13 38 50.6 

+54 56 03 

»» 

13 38 59.1 

- 8 27 05 

tt 

13 46 12.2 

-28 07 07 

830610 

13 52 29.9 

-26 11 13 

790401 

13 58 16.7 

+ 39 16 17 


14 08 39.0 

- 7 30 44 

830610 

14 13 22.8 

+ 19 26 31 


14 14 15.0 

-16 12 42 

»» 

14 16 14.2 

+67 01 28 

»* 

14 16 31.5 

-14 10 41 

»» 

14 16 29.0 

-13 12 07 

>» 

14 21 56.7 

+25 55 47 

« 

14 21 56.7 

+25 55 49 

831007 

14 24 45.7 

+ 4 54 06 

830610 

14 24 48.0 

+ 4 53 48 

831007 

14 26 03.2 

- 6 40 37 


14 27 36.2 

+75 55 06 

>t 

14 28 01.7 

-29 52 35 

tt 

14 29 40.5 

+30 35 24 

*t 

14 37 09.3 

+ 32 45 15 


14 39 06.2 

+ 31 47 07 

830610 

14 41 13.5 

+26 44 22 


14 55 02.6 

-12 14 15 

790401 

14 56 46.8 

+66 07 52 

830610 

15 01 08.2 

-25 05 12 


15 09 47.7 

+ 19 09 47 

>* 

15 12 21.9 

- 2 13 46 

t» 

15 16 39.9 

- 8 57 55 

»t 

15 21 24.7 

-22 43 45 

*» 

15 21 26.0 

-22 44 12 

831007 

15 22 19.4 

- 2 03 35 


15 23 28.1 

+ 15 36 10 

»• 

15 25 34.0 

+ 19 44 06 


15 29 17.8 

-23 42 41 


15 29 57.0 

+ 3 48 48 

»» 

15 31 28.2 

+ 78 46 55 

>* 

15 32 51.3 

+ 77 31 00 

t* 

15 34 09.1 

+ 15 15 56 

»» 

15 36 07.7 

+24 41 04 

•» 

15 39 03.6 

-19 31 06 

»* 

15 48 23.2 

+ 15 17 02 

790401 

15 48 23.2 

+ 15 17 03 

830610 

15 52 30.3 

- 3 50 15 


15 57 39.0 

-12 12 12 

♦» 

16 03 05.0 

-21 36 12 

*♦ 

16 06 03.2 

+ 8 39 57 

•* 

16 05 59.6 

- 1 24 21 

»» 

16 07 20.0 

-27 46 30 

760903 

16 08 05.8 

+ 25 12 02 

830610 

16 18 09.0 

-25 28 12 

’• 

16 20 18.1 

- 7 05 36 

831007 

16 20 08.8 

+ 31 00 25 


16 20 28.4 

+ 33 54 56 

»• 

16 22 23.0 

-24 17 54 

830610 

16 23 34.9 

+ 19 00 18 

831007 

16 23 56.6 

-12 18 55 


16 25 01.6 

- 7 29 07 

»* 

16 25 59.0 

+ 34 54 36 

830610 

16 26 20.2 

-26 19 22 

831007 

16 26 59.8 

+41 59 27 

” 

16 30 40.0 

+ 72 22 48 

*’ 

16 36 04.6 

- 8 31 13 

830610 

16 36 16.0 

-21 46 24 

831007 

16 38 19.0 

-19 52 06 

830610 

17 00 13.0 

-20 29 54 


17 04 54.4 

-24 40 29 

»» 

17 04 53.4 

-16 01 40 

»• 

17 10 13.0 

- 14 46 30 

*» 

17 10 17.0 

-10 31 06 

»* 

17 11 55.8 

+ 8 59 25 

f 

17 12 03.0 

- 0 44 12 

” 

17 12 26.0 

-21 23 00 

'* 

17 12 21.9 

+ 14 26 45 

»• 

17 12 39.0 

+36 25 27 

*’ 

17 13 18.2 

+ 36 51 52 


17 16 14.3 

-19 34 40 

»t 

17 23 00.0 

- 3 01 42 

831007 

17 26 32.1 

- 7 25 28 

830610 

17 26 33.0 

- 7 25 24 

831007 

17 26 48.0 

-19 26 12 

*» 

17 26 53.0 

-26 25 42 

>* 

17 29 42.0 

+ 17 47 36 

830610 

17 31 47.0 

-23 41 54 

831007 

17 33 26.0 

+ 15 36 36 

*> 

17 33 26.0 

+ 15 36 54 

830610 

17 36 03.0 

-30 12 46 

831007 

17 36 13.0 

+ 57 45 42 

»* 

17 38 56.0 

-20 46 06 

830610 

17 39 22.9 

-30 04 23 

831007 

17 39 37.1 

-30 04 23 

830610 

17 41 23.0 

-29 26 52 

** 

17 42 03.4 

-29 16 09 

” 

17 42 31.0 

-28 58 00 

*» 

17 43 03.6 

-28 48 41 

„ 

17 43 48.3 

-28 32 20 


17 45 36.8 

-28 50 32 

” 

17 45 45.5 

-28 53 00 

790401 

17 46 11.2 

-28 43 48 

830610 

17 46 13.0 

- 9 07 30 

” 

17 46 50.0 

-28 59 42 


17 47 21.8 

+45 42 53 

»* 

17 48 26.8 

- 8 00 36 

” 


NAME 

RA (1950) DEC 

pos ref 

AFGL 2019 

nW.i 

-26° 55 *5: 

1 

AFGL 2023 

17 51 13.9 

-25 49 0( 

) 790401 

AFGL 2023.1 

” 

” 

830610 

AFGL 2023.2 

»* 

** 


AFGL 2024 

17 51 23.0 

-23 13 3C 

) 

AFGL 2028 

17 53 27.7 

+26 02 5f 

tt 

AFGL 2040 

17 55 37.3 

+ 58 13 24 

’♦ 

AFGL 2046 

17 57 24.5 

-24 03 

tt 

AFGL 2046.1 



tt 

AFGL 2047 

17 57 59.3 

-17 44 34 

tt 

AFGL 2048 

17 59 01.0 

-23 37 36 

tt 

AFGL 2052.1 

18 00 38.0 

-24 21 46 

« 

AFGL 2054 

18 00 59.0 

-20 19 30 

tt 

AFGL 2057 

18 01 21 

+ 8 26 36 

760913 

AFGL 2059 

18 01 49.0 

-24 27 00 

830610 

AFGL 2061 

18 01 51.0 

-28 02 54 


AFGL 2062 

18 02 38.0 

-21 14 00 

tt 

AFGL 2063 

18 02 54.0 

-20 49 06 

tt 

AFGL 2063.1 

♦» 


tt 

AFGL 2065 

18 03 59.3 

- 8 13 36 

tt 

AFGL 2067 

18 04 05.0 

- 9 42 12 

tt 

AFGL 2070 

18 04 56.3 

+ 6 32 08 

it 

AFGL 2071 

18 05 00.9 

-22 13 51 

tt 

AFGL 2074 

18 05 56.6 

-18 15 08 

t. 

AFGL 2077 

18 06 25.8 

+42 12 53 

tt 

AFGL 2080.2 

18 06 59 

- 24 07 24 

760913 

AFGL 2080.3 

” 




AFGL 2080NOM 
AFGL 2082 
AFGL 2083 


AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 


2085 

2088 

2092 

2094 

2096 

2102 

2103 

2104 

2105.1 

2105.2 

2107.1 

2107.2 
2108 
2109 

2113.1 

2113.2 
2114 
2118 
2122 
2123 
2127 
2132 
2136 
2139 
2142 

2143.1 

2143.2 
2145 
2148 

2150 

2151 

2154 

2155 
2155.1 
2158 
2162 


AFGL 2164 
AFGL 2165 


AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 


2166 

2168 

2171 

2174 

2174.1 

2174.2 

2177 

2178 
2181 
2182 

2188.2 
2188.3 
2192 


AFGL 2198 
AFGL 2199 
AFGL 2201 
AFGL 2203 
AFGL 2205 

AFGL 2206 
AFGL 2208 
AFGL 2210 
AFGL 2213 
AFGL 2217 
AFGL 2222 
AFGL 2223 


AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 


2225 

2227 

2229 

2230 

2232 

2233 
2241 
2245 
2252 #1 
2252 #2 

2252.1 

2252.2 
2254 
2256 

2259 

2260 
2272 


18 28 47.7 
18 28 52.4 
18 29 11.0 
18 29 51.9 
18 31 03.4 

18 31 29.0 
18 31 29.6 
18 33 21.1 
18 33 19.6 
18 33 47.0 
18 34 22.0 
.. 34 52.3 
18 34 52.3 
18 34 59.0 
18 35 14.7 
18 35 34.4 
18 35 57.5 
18 36 27.3 
18 37 20.9 
18 37 35.0 
18 37 35.0 
18 38 21.7 
18 38 48.0 
18 39 26.0 
18 39 31.0 
18 39 41.0 
18 39 51.0 
18 41 17.0 
18 43 27.7 
18 45 03 
18 45 03.7 
18 45 03 
18 45 03.7 
18 45 35.0 
18 46 28.8 
18 47 31.1 
18 47 37.1 
18 51 14.0 


18 

07 

21.0 

-26 52 24 

18 

07 

40.0 

-10 34 54 

18 

07 

53.4 

-20 22 48 

18 

09 

17.3 

- 4 37 11 

18 

11 

15.6 

-21 43 42 

18 

11 

45.0 

-16 47 35 

18 

11 

59.2 

-22 44 53 

18 

13 

31.0 

-17 40 24 

18 

13 

31.0 

-16 40 00 

18 

13 

36.7 

-18 59 48 

18 

13 

53.4 

-16 12 11 

18 

13 

56.2 

-18 41 47 

18 

14 

03.1 

-12 12 58 

18 

14 

07.2 

-16 27 10 

18 

15 

03.7 

-11 46 42 

18 

15 

31.0 

-13 27 24 

18 

15 

37.2 

- 6 53 06 

18 

16 

22.0 

-15 46 36 

18 

17 

02.0 

-12 19 36 

18 

17 

56.0 

-13 46 54 

18 

18 

26.7 

-13 02 52 

18 

19 

36.6 

-13 31 40 

18 

20 

28.0 

-13 44 06 

18 

21 

22.0 

+ 3 35 30 

18 

21 

22.5 

+ 3 35 43 

18 

21 

38.2 

-16 16 20 

18 

21 

33.9 

+21 44 44 

18 

22 

18.0 

+39 33 00 

18 

23 

02.2 

+ 5 44 16 

18 

23 

28.7 

-22 06 11 

18 

23 

57.6 

- 6 55 55 

18 

24 

00.8 

+23 27 01 

18 

24 

26.0 

+ 1 07 06 

18 

24 

48.1 

- 12 30 03 

18 

24 

49.0 

- 12 30 00 

18 

24 

58.1 

- 8 42 32 

18 

25 

01.0 

- 8 42 24 

18 

25 

01.2 

- 3 51 45 

18 

25 

01.6 

- 3 51 44 

18 

25 

17.0 

-13 05 00 

18 

26 

16.0 

-11 34 06 

18 

27 

37.2 

+ 82 36 52 

18 

28 

26.4 

- 9 46 54 


- 2 07 42 

8 37 27 
+ 38 36 14 

14 54 13 

9 09 IS 

-11 31 47 
-11 31 45 
+ 51 44 29 
+ 5 33 17 
-19 56 24 

7 39 54 

- 5 26 34 

- 5 26 36 
+ 10 23 00 
+38 44 10 

6 50 57 

8 47 20 
+39 37 23 

- 0 21 27 

- 5 45 42 

5 45 48 
+40 17 02 

- 4 23 30 

- 5 04 42 

- 2 48 15 
+ 17 37 36 

2 21 12 
+ 13 54 30 

- 2 42 48 

- 9 21 36 

- 9 22 45 
~ 9 21 36 

9 22 45 

- 2 01 00 

6 56 32 
9 26 34 

7 57 59 
+ 0 34 42 


830610 


831007 

830610 


831007 


790106 

831007 


830610 

831007 

830610 

831007 

830610 

831007 

830610 


831007 

830610 


831007 


830610 

831007 

830610 

831007 


830610 

831007 

830610 

831007 

790106 

831007 

830610 

831007 

830610 

831007 

830610 


831007 

830610 

790401 


830610 

790106 

830610 


A-2 


ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 


i 


RA (1990) DEC 


RA (1990) DEC 


RA (1990) DEC 


AFGL 2285 
AFGL 2289 
AFGL 2290 

AFGL 2309 
AFGL 2310 
AFGL 2314 
AFGL 2316 
AFGL 2318 
AFGL 2321 
AFGL 2324 
AFGL 2326 
AFGL 2330 
AFGL 2333 
AFGL 2334 
AFGL 2341 
AFGL 2343 
AFGL 2345.1 
AFGL 2345.2 
AFGL 2348 
AFGL 2349 
AFGL 2350 
AFGL 2356 
AFGL 2359.2 
AFGL 2361 
AFGL 2362 
AFGL 2368 
AFGL 2373 
AFGL 2374 
AFGL 2376.1 
AFGL 2376.2 
AFGL 2381 
AFGL 2383 
AFGL 2384 
AFGL 2390 

AFGL 2392 
AFGL 2398 
AFGL 2400 
AFGL 2402 
AFGL 2403 
AFGL 2409 
AFGL 2414 
AFGL 2416 
AFGL 2417 
AFGL 2420 
AFGL 2422 
AFGL 2425 
AFGL 2428 
AFGL 2428.1 
AFGL 2428.2 
AFGL 2432 
AFGL 2440 
AFGL 2443 
AFGL 2445 
AFGL 2454 
AFGL 2455 
AFGL 2461 
AFGL 2465 
AFGL 2477 

AFGL 2481 
AFGL 2488 
AFGL 2494 
AFGL 2495 
AFGL 2498 
AFGL 2500 
AFGL 2502 
AFGL 2503 
AFGL 2506 
AFGL 2511 
AFGL 2512 
AFGL 2513 
AFGL 2514 


AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 

AFGL 


18 53 48.7 
18 56 04.0 
18 56 04 

18 56 04.0 

19 00 43.1 
19 00 52.8 
19 01 43.9 
19 02 57.0 
19 02 56.9 
19 03 47.0 
19 03 57.7 
19 04 30.9 
19 05 56.0 
19 07 33.0 
19 07 54.0 
19 10 53.0 
19 11 23.9 
19 11 58.0 

19 12 32.8 
19 12 41.7 
19 13 30.9 
19 13 45.0 
19 15 09.0 
19 15 46.5 
19 16 08.0 
19 17 35.4 
19 18 51.8 
19 19 13.2 
19 20 09.0 

19 21 22.4 
19 23 14.2 
19 23 22.4 
19 24 26.0 
19 24 27.0 
19 24 49.0 
19 27 39.8 
19 27 40.0 
19 28 02.9 
19 28 18.0 
19 29 38.0 
19 31 11.0 
19 31 27. 
19 32 12.0 
19 33 03.2 
19 35 28.7 
19 36 08.7 
19 38 07.6 


+43 52 45 
-29 54 30 
+ 6 38 18 
+ 6 38 50 
-22 47 11 
+ 7 26 16 

- 5 45 38 
+ 8 07 51 
+20 17 25 
+ 6 28 36 
+ 8 09 10 
+ 7 04 21 
-22 19 12 
+ 9 20 06 
+ 9 00 48 
+ 10 48 06 
+ 0 02 58 
+ 11 04 54 

+67 34 25 

- 7 08 08 
| + 9 31 38 

+67 26 42 
+ 11 50 54 
- 17 06 36 
+23 43 53 

- 8 07 51 
- 16 03 02 
+ 9 22 14 
+ 13 58 30 

+ 14 25 15 
+ 50 08 31 
+76 27 42 
+ 11 15 12 
+ 11 15 03 
+ 6 57 36 
+ 2 47 56 

- 0 56 12 

- 2 53 40 
+ 19 44 21 
+43 31 30 
+23 32 30 

-16 29 02 
+27 57 00 
+ 33 41 04 
+ 50 05 11 

- 16 58 50 
+ 33 15 27 


790401 

830610 


831007 

830610 

831007 


790106 

831007 

830610 

831007 

830610 

831007 

830610 


2519 

2528 

2551 

2554 

2554.2 

2556 

2557 

2559 

2560 
2565 
2570 
2575 
2577 

2583 

2584 

2588 

2589 

2590 


19 39 01.9 
19 41 15.2 
19 41 42.0 
19 42 15.7 
19 44 10.0 
19 44 41.0 
19 47 24.4 
19 48 38.5 
19 54 49.2 
19 54 50.0 
19 55 55.0 
19 58 39.0 
19 59 24.8 

19 59 55.0 

20 00 55.0 
20 01 38.0 
20 02 37.0 
20 02 36.6 
20 03 45.4 
20 05 15.0 
20 06 11.0 
20 07 15.0 
20 07 46 
20 07 47.7 
20 09 14.0 
20 11 34.5 
20 17 24.0 
20 17 33.0 


+ 32 30 02 
+ 3 37 16 
+ 34 22 06 
+35 06 52 
+24 27 18 
+25 05 12 

- 7 44 32 
+ 32 47 12 
+30 35 54 
+ 30 35 57 

- 3 41 24 
+36 38 12 
+40 47 18 
+ 33 22 24 
+ 30 11 42 
+30 19 54 
+40 18 06 
+36 40 26 
+ 51 41 43 
+ 5 54 27 
+ 56 50 24 
+ 31 16 52 

6 25 24 

- 6 25 09 
+ 35 58 06 
+ 38 34 36 
+66 51 12 
+40 48 18 


790401 
830610 I 


AFGL 2591 


AFGL 2591 IRS 
AFGL2591 10NW 
AFGL2591 10SW 
AFGL 2591 10W 
AFGL 2591 20W 
AFGL 2592 
AFGL 2601 
AFGL 2602 
AFGL 2603 

AFGL 2604 
AFGL 2605 
AFGL 2607 
AFGL 2609 
AFGL 2613 
AFGL 2617 
AFGL 2618 
AFGL 2626 
AFGL 2632 
AFGL 2633 


20 18 03.2 
20 18 45.0 
20 19 38.5 
20 19 46.6 
20 20 25.9 
20 21 31.0 
20 24 06.0 
20 25 07.0 
20 25 36.0 
20 25 34.6 
20 26 51.2 
20 27 01.8 
20 27 01.0 
20 27 01.4 
20 27 35 
20 27 35.8 
20 27 35.9 
20 27 35.9 
20 27 35.0 
20 27 35.0 
20 27 35.0 
20 27 34.: 
20 27 40.2 
20 30 16.0 
20 30 46.4 
20 30 56.9 
20 30 57.3 
20 31 09.1 
20 31 07.0 
20 31 50.0 
20 32 14.0 
20 34 04.4 
20 35 03.0 
__ 35 37.8 
20 37 43.0 
20 39 41.3 
20 39 43.5 


+47 44 10 
+41 11 52 
+ 36 45 57 
+ 37 22 22 
+40 05 45 
+ 62 43 42 
+ 38 11 00 
5 49 13 
+40 54 12 
+37 12 53 
+ 16 06 22 
+ 9 43 49 
+ 39 48 36 
+ 39 48 52 
+40 01 
+40 01 14 
+40 01 05 
+40 01 16 
+40 01 26 
+40 01 06 
+40 01 16 
+40 01 16 
4 55 23 
+35 16 54 
+40 05 48 
+40 29 20 
+40 29 32 
+42 22 43 
+40 35 06 
+38 30 00 
+42 15 12 
+53 38 57 
+ 37 42 06 
+ 18 05 30 
+ 39 01 30 
+47 57 45 
+45 06 03 


790106 

830610 

831007 

830610 

831007 


830610 

831007 


830610 

810709 

841115 

830610 

841217 

ED 


831007 

790106 

831007 

830610 

831007 

830610 

831007 

830610 

831007 


AFGL 2636 

AFGL 2636.1 
AFGL 2636.2 
AFGL 2636IRS1 
AFGL 2636IRS2 
AFGL 2637 
AFGL 2641 
AFGL 2646 
AFGL 2650 
AFGL 2679 

AFGL 2686 

AFGL 2688 
AFGL 2690 
AFGL 2695 
AFGL 2697 
AFGL 2699 
AFGL 2700 
AFGL 2704 
AFGL 2713 
AFGL 2720 
AFGL 2721 
AFGL 2735 
AFGL 2743 
AFGL 2747 
AFGL 2753 
AFGL 2754 
AFGL 2757 
AFGL 2767 
AFGL 2771 
AFGL 2775 
AFGL 2781 
AFGL 2784 
AFGL 2785 

AFGL 2787 
AFGL 2789 


AFGL 2790 
AFGL 2798 
AFGL 2799 
AFGL 2802 
AFGL 2804 
AFGL 2805 
AFGL 2808 
AFGL 2821 
AFGL 2825 
AFGL 2851 
AFGL 2857 
AFGL 2865 
AFGL 2881.1 
AFGL 2881.2 
AFGL 2884 
AFGL 2885 
AFGL 2887 
AFGL 2896 
AFGL 2900 
AFGL 2901 
AFGL 2908 
AFGL 2913 
AFGL 2919 
AFGL 2922 
AFGL 2925 
AFGL 2929 
AFGL 2932 

AFGL 2934 
AFGL 2940 
AFGL 2941 
AFGL 2949 
AFGL 2968 
AFGL 2982 
AFGL 2985 
AFGL 2988 
AFGL 2991 
AFGL 2999 
AFGL 3011 
AFGL 3016 
AFGL 3017 
AFGL 3022 
AFGL 3023 
AFGL 3044 
AFGL 3046 
AFGL 3048 
AFGL 3048.1 
AFGL 3048.2 
AFGL 3051 
AFGL 3053 
AFGL 3053.1 
AFGL 3053.2 
AFGL 3056 
AFGL 3061 
AFGL 3068 

AFGL 3075 
AFGL 3079 
AFGL 3083 
AFGL 3085 
AFGL 3086 
AFGL 3087 
AFGL 3088 
AFGL 3091 
AFGL 3093 
AFGL 3099 
AFGL 3104 
AFGL 3107 
AFGL 3109 
AFGL 3110 
AFGL 3112 
AFGL 3116 
AFGL 3124 
AFGL 3125 
AFGL 3136 
AFGL 3138 


20 40 47.0 
20 41 
20 40 47.3 
20 40 46.6 
20 40 47.3 
20 40 46.6 
20 41 36.0 
20 43 10.8 
20 44 02.2 
20 44 33.0 
20 54 55.8 
20 54 56.3 
20 56 59.8 

20 57 00.7 

21 00 16.0 
21 00 01.8 
21 00 59.7 
21 02 19.0 
21 02 42.9 
21 02 47.0 
21 03 34.0 
21 05 08.0 
21 08 39.0 
21 08 52.9 
21 14 57.0 
21 16 47.0 
21 17 43.0 
21 20 08.7 
21 20 12.0 
21 20 36.0 
21 26 02.4 
21 26 59.0 
21 28 39.0 
21 32 05.0 
21 34 24.5 
21 35 52.6 
21 35 52.7 
21 37 
21 38 10.4 
21 38 10.6 
21 38 12 
21 38 58.5 
21 41 12.0 
21 41 34.0 
21 41 58.5 
21 42 40.0 
21 44 05.0 
21 45 38.0 
21 55 14.4 

21 56 20.0 

22 04 52.0 
22 06 57.9 
22 09 43.0 
22 16 32.0 


+42 45 52 
+42 50 
+42 46 01 
+42 45 59 
+42 46 01 
+42 45 59 
+43 01 00 
+ 17 54 26 
- 1 05 11 
+ 39 56 06 
+37 13 35 
+ 37 13 36 
+27 14 59 
+27 14 42 
+ 36 30 00 
+82 51 41 
+67 57 56 
+37 38 42 
+ 53 09 07 
+27 12 06 
+51 36 42 
+42 01 48 
+52 38 36 
+68 17 12 
+40 50 54 
+55 03 24 
+ 50 35 42 
-22 53 00 
+21 46 54 
+77 37 42 
+59 31 55 
+71 36 06 
+ 10 55 54 
+ 38 51 00 
+ 31 52 39 
+78 23 59 
+78 23 59 
- 2 00 48 
+ 50 00 44 
+ 50 00 43 
+ 50 00 48 
+54 05 49 
+ 37 47 17 
+76 09 42 
+ 58 33 01 
+ 12 28 12 
+ 73 24 36 
+64 22 00 
+63 23 14 
+ 56 30 54 
+ 11 39 12 
+ 59 18 36 
+ 56 47 42 
+ 43 31 45 


790401 

ED 

800801 


830610 


790401 

830610 


790401 
830610 I 


831007 


830610 

831007 


830610 

831007 

830610 

831007 

790401 

831007 

830610 


22 17 29.0 
22 17 42.7 
22 18 25.0 
22 21 14.0 
22 23 19.0 
22 24 08 
22 26 01.0 
22 27 26.5 
22 30 40.0 
22 31 43.0 
22 34 32.7 
22 36 08.8 
22 38 34 
22 38 35.0 
22 39 23.0 
22 40 37.0 
22 41 16 
22 42 25.3 
22 48 06.0 
22 51 19.0 
22 51 51.9 
22 52 38.3 
22 54 13.0 
22 55 39.5 

22 58 29.7 

23 00 02.0 
23 01 20.8 
23 03 52.3 
23 04 08.2 
23 09 31.1 
23 11 00.8 
23 11 33.0 


+63 03 18 
+ 59 36 17 
+61 55 30 
+ 55 42 36 
+ 30 13 00 
+60 05 25 
+35 18 06 
+47 27 02 
+ 55 10 54 
+ 58 38 06 
+ 58 10 00 
+75 06 42 
+49 45 36 
+49 44 30 
+20 54 30 
+27 53 42 
+59 29 30 
+74 31 51 
+60 01 42 
+61 01 12 
+66 00 49 
+ 84 46 49 
+ 58 15 48 
+58 33 28 
+64 02 38 
+ 59 33 06 
+27 48 41 
+ 59 58 45 
+ 10 16 22 
+ 59 25 41 
+66 48 14 
+61 12 30 


831007 

830610 

831007 


790401 

830610 

831007 

790401 

790106 

830610 


790106 

830610 


23 12 22.0 +40 31 19 

23 13 21.0 + 60 50 46 


23 13 52.0 
23 14 44.0 
23 16 42.4 
23 16 43.1 
23 17 15.3 
23 18 25.0 
23 20 09.0 
23 20 13.0 
23 20 20.8 
23 20 18.1 
23 21 14.0 
23 22 36.3 
23 23 25.3 
23 25 45.0 
23 27 09.1 
23 27 49.0 
23 27 53.3 
23 28 00.0 
23 30 31.1 
23 32 01.0 
23 36 01.0 
23 36 36.0 
23 41 14.2 
23 41 36.4 


A-3 


+62 04 
+60 10 
+ 16 55 
+ 16 55 
+26 00 
+60 53 
-11 05 
+ 59 02 
-20 22 
+ 59 51 
+ 39 27 
+62 00 
■20 54 
+ 10 38 
+ 51 24 
+59 08 
+60 00 
+57 42 
+45 50 
+43 16 
+61 38 
+ 51 59 
-15 33 
+ 61 30 


760605 

830610 

831007 


AFGL 3140 
AFGL 3143 

AFGL 3147 
AFGL 3154 
AFGL 3165 
AFGL 3168 
AFGL 3170 
AFGL 3188 
AFGL 3196 
AFGL 4013 
AFGL 4015 
AFGL 4029 
AFGL 4029.1 
AFGL 4029.2 
AFGL 4044 
AFGL 4047 
AFGL 4053 
AFGL 4060 
AFGL 4082 
AFGL 4085 
AFGL 4088 
AFGL 4104 
AFGL 4109 
AFGL 41UIRS1 
AFGL 4111IRS2 
AFGL 4112 
AFGL 4114 
AFGL 4126IRS1 
AFGL 4126IRS2 
AFGL 4126IRS3 
AFGL 4126IRS4 
AFGL 4126IRS5 
AFGL 4126IRS6 
AFGL 4128 
AFGL 4136 
AFGL 4138 
AFGL 4139 
AFGL 4152 
AFGL 4154IRS1 
AFGL 4154IRS2 
AFGL 4157 
AFGL 4172IRS1 
AFGL 4172IRS2 
AFGL 4172IRS3 
AFGL 4173 
AFGL 4176 
AFGL 4177 
AFGL 4177IRS1 
AFGL 4177IRS2 
AFGL 4177IRS3 
AFGL 4178IRS1 
AFGL 4178IRS2 
AFGL 4178IRS3 
AFGL 4182IRS1 
AFGL 4182IRS2 
AFGL 4182IRS3 
AFGL 4182IRS4 
AFGL 4182IRS5 
AFGL 4182IRS6 
AFGL 4185IRS1 
AFGL 4185IRS2 
AFGL 4189 
AFGL 4193 
AFGL 4202IRS1 
AFGL 4202IRS2 
AFGL 4209IRS 1 
AFGL 4209IRS2 
AFGL 4211 
AFGL 4213IRS1 
AFGL 4213IRS2 
AFGL 4213IRS3 
AFGL 4213IRS4 
AFGL 4219 
AFGL 4222 
AFGL 4224 
AFGL 4235 
AFGL 4241 
AFGL 4248 
AFGL 4251 
AFGL 4253 
AFGL 4261 
AFGL 4286 
AFGL 4295 

AFGL 4299 
AFGL 4300 
AFGL 4305 
AFGL 5376S 
AFGL 5 3 80S 
AFGL 5381 S 
AFGL 5382S 
AGK3-0 965 
ALDEBARAN 
ALGOL 
ALLEN IRS 
AND II 10 
AND II 209 
AND II 211 


23 42 10.6 
23 42 32 
23 42 34.0 
23 43 50.1 
23 45 02.0 
23 49 39.0 
23 50 26.8 
23 49 41.0 
23 55 51.7 
23 58 41.9 

1 52 47.6 

2 03 27.0 

2 57 32.5 


+ 41 46 

+43 38 
+43 38 
3 12 
+ 68 17 
+61 32 
+ 60 43 
+ 66 18 
+ 51 06 
+ 60 04 
+ 16 56 
28 01 
+ 60 17 


4 05 17.0 
4 24 35.4 
22 45.8 
21 30.0 
15 12.0 
26 07.6 
_ 46 36.5 
10 19 44.4 
10 29 38 
10 35 51 
10 35 42 
10 38 18 

10 43 06.8 

11 12 52 
11 12 55 
11 12 51 
11 12 59 
11 13 04 
11 12 45 
11 15 05 
11 46 06 
11 52 03 

11 52 39.3 

12 31 09 
12 32 42 
12 32 41 

12 35 57.7 

13 29 17 
13 29 32 
13 29 22 
13 32 56.4 
13 39 34 
13 43 40.2 
13 43 49 
13 43 46 
13 44 25 
13 44 18 
13 44 22 
13 43 57 
13 47 10 
13 47 03 
13 46 51 
13 46 48 
13 46 58 
13 47 16 
13 55 29 

13 55 17 

14 03 02.5 
14 16 42.3 
14 47 56 

14 48 07 

15 01 33 
15 01 24 
15 08 13 
15 12 09 
15 12 08 
15 12 19 
15 12 18 

15 46 30.7 

16 23 14.0 
16 23 44.0 
18 06 01.8 

18 53 59.0 

19 19 21.0 
19 32 47.6 

19 45 31.7 

20 11 51.0 
22 04 49.0 
22 59 37 

22 59 37.0 

23 28 25.5 
23 38 13.0 
23 59 09.7 
19 24 09.0 
19 26 49.4 
19 26 47.0 
19 26 42.5 

7 06 49.5 
4 33 02.9 
3 04 54.4 
6 38 24.9 


790401 

830610 


790401 

830610 

790401 

830610 


+ 68 34 00 
+ 69 16 09 
+ 38 19 56 
- 0 15 36 
+ 72 33 55 
+ 60 53 15 
+ 70 29 12 
-57 50 40 
-57 46 44 
-59 29 19 
58 31 34 
■59 08 51 
-59 25 15 
-60 59 21 
-60 59 09 
-60 57 53 
-60 59 39 
-60 58 27 
-60 58 45 
-65 34 29 
35 42 20 
+ 37 25 12 
+37 02 37 
-61 22 42 
-61 34 02 

61 33 35 
. 7 15 47 
-62 31 24 
-62 33 48 

62 29 55 
4 08 05 

-61 53 45 
-62 20 25 
-62 21 56 
62 20 53 
62 20 18 
-61 09 35 
-61 07 47 
-61 09 23 
-61 20 08 
-61 20 12 
-61 19 5L 
-61 21 12 
61 21 21 
-61 20 27 
-61 07 21 
-61 05 52 
-62 07 00 
■36 37 44 
-61 52 47 
-61 51 08 
-57 19 18 
-57 18 17 
-48 08 45 
-58 01 10 
58 00 25 
-57 59 52 
58 01 52 
+28 18 31 
-24 29 54 
-24 17 48 
-20 06 20 
+ 30 05 24 
+ 57 33 00 
+ 30 24 20 
+ 9 20 39 

- 0 09 29 
+ 59 14 42 
+ 10 20 00 
+ 10 20 00 
+ 59 58 48 
+44 31 36 
+ 67 06 44 
-18 36 42 
-16 15 13 
+ 17 54 18 
+ 3 45 26 

- 0 43 28 
+ 16 24 38 
+40 45 52 
+ 9 32 29 


831007 

830610 

860816 

840224 


830610 

840224 


790401 

840224 


831007 

840224 


831007 

840224 

830610 

840224 


830610 

840224 


830610 


AB AND 

23 09 08.7 

+ 36 37 19 

AE AND 

0 40 20 

+ 41 32 46 

AF AND 

0 40 48.6 

+40 55 45 

ALF AND 

0 05 47.8 

+ 28 48 52 

AQ AND 

0 24 52.5 

+ 35 18 40 

AR AND 

1 42 05 

1 37 41 43 

BET AND 

1 06 55.3 

+ 35 21 20 

BM AND 

23 35 13 

+48 07 36 

DEL AND 

0 36 38.7 

+ 30 35 14 

EG AND 

0 41 52.6 

+40 24 21 

EPS AND 

0 35 54.3 

+ 29 02 25 

EW AND 

23 24 35.2 

+49 14 28 

EY AND 

23 42 32 

+43 38 51 

GAM AND 

2 00 49.1 

+42 05 25 

GAM 1 AND 
KU AND 

0 04 17 

+42 47 54 

LAM AND 

23 35 06.6 

+46 11 11 

MUUAND 

0 53 58.1 

+ 38 13 42 


790401 

830610 

790401 

830610 

831007 

830610 


i CSI 79 
810720 
779907 
720302 
850908 


CSI 79 
GCVS 
840311 
810720 
779907 
GCVS 
CSI 79 
GCVS 
CSI 79 


779907 
GCVS 
CSI 79 

690001 
779907 
CSI 79 


ORIGINAL PAGE TS 

OE POOR QUALITY 



NAME 

RA (1 

1950) DEC 

POS REF 

NUU AND 

h m t 

0 47 02.7 

+40*48* 24 


OMI AND 

22 59 36.9 

+42 03 25 

779907 

PHI AND 

1 06 35.3 

+46 58 32 

CSI 79 

R AND 

0 21 23.0 

+ 38 18 03 

779907 

RR AND 

0 48 39.9 

+ 34 05 30 

CSI 79 

RU AND 

1 35 40.7 

+ 38 25 00 

779907 

RW AND 

0 44 36.6 

+ 32 24 46 


RX AND 

1 01 45.9 

+41 01 56 

•« 

SIG AND 

0 15 42.4 

+ 36 30 28 

CSI 79 

ST AND 

23 36 16.1 

+ 35 29 44 

779907 

SU AND 

0 02 01.7 

+43 16 23 


SV AND 

0 01 45.5 

+ 39 49 55 

« 

T AND 

0 19 46.3 

+ 26 43 09 

CSI 79 

TAU AND 

1 37 37.0 

+40 19 27 


THE AND 

0 14 28.3 

+ 38 24 13 

« 

U AND 

1 12 37.7 

+40 27 19 

779907 

UPS AND 

1 33 51.1 

+41 09 21 

CSI 79 

UX AND 

2 30 13.1 

+45 26 06 

779907 

UZ AND 

1 13 20.7 

+41 28 33 


V AND 

0 47 22.5 

+ 35 22 51 

« 

VX AND 

0 17 15.0 

+44 25 56 

« 

VY AND 

22 59 33.2 

+45 37 00 

CSI 79 

W AND 

2 14 23.1 

+ 44 04 30 

779907 

Y AND 

1 36 40.4 

+ 39 05 26 


ZAND 

23 31 15.4 

+48 32 32 

« 

ZET AND 

0 44 40.9 

+ 23 59 42 

CSI 79 

2 AND 

23 00 17.7 

+42 29 18 


41 AND 

I 05 07.9 

+43 40 34 


50 AND 

1 33 51.1 

+41 09 21 

« 

ANOMALOUS 

17 34 

-33 40 

ED 

ANON 

3 05 46 

+ 59 41 24 

860915 


3 35 

+ 9 36 

ED 


4 20 32.0 

-38 52 17 

780901 


12 07 25.3 

+ 39 42 15 

ED 


13 09 27.0 

-62 27 01 

830220 


15 09 46.6 

- 9 02 50 

840201 


15 16 39 

-56 59 

790004 


18 02 48 

-25 40 

” 

” 

18 08 34 

-17 35 00 

790311 


18 36 47 

-11 13 

790004 

ANON 1 

9 06 11.4 

-12 48 45 

860127 


18 58 12.4 

-37 05 13 

760503 

ANON 2 

9 11 10.8 

-10 07 05 

860127 


18 57 44.5 

-37 02 16 

760503 

ANON #1 

7 48 54.0 

-33 36 26 

810621 

ANON #10 

12 54 19.2 

-61 15 22 


THE ANT 

9 41 58.2 

-27 32 23 

830509 

U ANT 

10 32 59.3 

-39 18 12 

CSI 79 

V ANT 

10 18 54.9 

-34 32 44 


Z ANT 

10 43 40.3 

-34 59 16 

« 

AO 0235+16 

2 35 52.6 

+ 16 24 05 

809908 

AO 0235+164 




KAP 1 APS 

15 26 01.0 

-73 13 06 

CSI 79 

S APS 

15 04 13.7 

-71 51 49 


” 

15 04 20.4 

-71 52 17 

860920 

THE APS 

14 00 23.2 

-76 33 24 

CSI 79 

U APS 

15 21 55.5 

-75 44 55 


VY APS 

15 54 47.0 

-74 53 07 

« 

API- 1 

17 25 37.4 

-29 02 59 

769910 

API- 2 

17 25 56.4 

-29 10 48 


API- 3 

17 28 04 

-28 21 18 

819916 

API- 8 

18 01 19.7 

-28 21 48 

739903 

API- 9 

18 07 19.5 

-28 08 21 

769910 

API- 10 

18 07 34.6 

-27 58 30 


API- 11 

18 07 51.6 

-28 33 21 

« 

AP3— 1 

19 08 05.4 

+ 2 44 33 

»> 

AD AQL 

18 56 25.0 

- 8 14 30 

CSI 79 

ALF AQL 

19 48 20.6 

+ 8 44 06 

810720 


19 48 24 

+ 8 44 

771201 

BET AQL 

19 52 51.3 

+ 6 16 48 

CSI 79 

DEL AQL 

19 22 58.5 

+ 3 00 48 


DY AQL 

19 43 44.3 

-11 04 22 

x 

EPS AQL 

18 57 21.0 

+ 14 59 55 

» 

ETA AQL 

19 49 55.4 

+ 0 52 31 

» 


19 49 56 

+ 0 52 30 

840427 

FF AQL 

18 56 01 

+ 17 17 36 



18 56 01.1 

+ 17 17 31 

CSI 79 

FM AQL 

19 06 54 

+ 10 28 12 

840427 

FN AQL 

19 10 18 

+ 3 28 24 


FO AQL 

19 14 04.5 

+ 0 02 13 

850903 

GAM AQL 

19 43 52.9 

+ 10 29 24 

810720 


19 43 55 

+ 10 29 02 

771201 

GY AQL 

19 47 25 

- 7 44 33 

GCVS 

KAP AQL 

19 34 12.1 

- 7 08 25 

810720 

NOVA AQL 1970 

19 22 16 

+ 4 08 51 

740813 

NOVA AQL 1975 

19 15 26 

+ 4 41 43 

GCVS 

NOVA AQL 1982 

19 20 50.1 

+ 2 23 35 

829901 

R AQL 

19 03 58.0 

+ 8 09 06 

760302 

RR AQL 

19 54 58.0 

- 2 01 12 


RS AQL 

19 56 23.9 

- 8 01 01 

CSI 79 

RT AQL 

19 35 36.0 

+ 11 36 16 

760302 

RU AQL 

20 10 00.1 

+ 12 50 59 

CSI 79 

RV AQL 

19 38 17.1 

+ 9 48 46 


S AQL 

20 09 19.3 

+ 15 28 12 

» 

SY AQL 

20 04 43.0 

+ 12 48 10 

760302 

SZ AQL 

19 02 07 

+ 1 13 48 

840427 

THE AQL 

20 08 43.5 

- 0 58 16 

810720 

TT AQL 

19 05 41 

+ 1 13 06 

840427 


19 05 41.3 

+ 1 13 05 

CSI 79 

U AQL 

19 26 39.9 

- 7 08 52 



19 26 40 

- 7 08 54 

840427 

UV AQL 

18 56 17.0 

+ 14 17 53 

CSI 79 

UW AQL 

18 55 00.2 

+ 0 23 16 


V AQL 

19 01 43.9 

- 5 45 37 

»> 

VX AQL 

18 57 29 

- 1 37 57 

GCVS 

V347 AQL 

19 05 33 

+ 6 13 13 


V352 AQL 

19 11 07 

+ 2 13 00 

•• 

V450 AQL 

19 31 17.9 

+ 5 21 22 

CSI 79 

V492 AQL 

18 56 58 

+ 5 18 31 

GCVS 

V496 AQL 

19 05 39 

- 7 30 54 

840427 

V536 AQL 

19 36 34 

+ 10 23 21 

GCVS 

V603 AQL 

18 46 21.0 

+ 0 31 10 

CSI 79 

V605 AQL 

19 15 49 

+ 1 41 32 

GCVS 

V733 AQL 

19 55 10.4 

+ 10 54 30 ■ 

CSI 79 

V844 AQL 

19 04 30.9 

+ 7 04 22 


V915 AQL 

19 00 49.9 

+ 12 10 39 

•i 

V923 AQL 

19 28 02.9 

+ 3 20 17 

" 


name 

RA (1950) DEC 

POS REF 

V925 AQL 

19 39 41 

+ 11 43 10 

" GCVS 

VI 285 AQL 

18 53 02.9 

+ 8 20 17 

CSI 79 

V1315 AQL 

19 11 35 

+ 12 12 37 

860209 

VI 370 AQL 

19 20 50 

+ 2 23 35 

861201 

W AQL 

19 12 41.6 

- 7 08 08 

CSI 79 

X AQL 

19 48 59.0 

+ 4 20 28 

Z AQL 

20 12 31.0 

- 6 18 16 

»» 

10 AQL 

18 56 29.0 

+ 13 50 15 

»• 

31 AQL 

19 22 35.0 

+ 11 50 08 

» 

58 AQL 

19 52 11.0 

+ 0 08 29 

« 

AE AQR 

20 37 33.9 

- 1 02 53 

»* 

ALF AQR 

22 03 12.9 

- 0 33 47 

»» 

BET AQR 

21 28 55.6 

- 5 47 32 

810720 

CHI AQR 

23 14 15.3 

- 7 59 56 

CSI 79 

DS AQR 

22 50 34.7 

-18 52 05 

EPS AQR 

20 44 58.2 

- 9 40 48 

830509 

FO AQR 

22 15 19 

- 8 36 12 

859905 

GAM AQR 

22 19 04.3 

- 1 38 23 

CSI 79 

LAM AQR 

22 50 00 

- 7 50 37 

771201 

22 50 00.3 

- 7 50 45 

CSI 79 

OMI AQR 

22 00 43.6 

- 2 23 49 

PHI AQR 

23 11 43.9 

- 6 19 06 

» 

PI AQR 

22 22 43.3 

+ 1 07 21 

» 

R AQR 

23 41 14.1 

-15 33 40 

•» 

RR AQR 

21 12 24.0 

- 3 06 40 

»» 

RS AQR 

21 08 21.1 

- 4 13 58 

*• 

RT AQR 

22 20 27.6 

-22 18 34 

» 

S AQR 

22 54 25.7 

-20 36 37 

>* 

SS AQR 

22 17 13.4 

-14 39 12 

•» 

SZ AQR 

22 40 07.6 

-21 26 27 

•* 

T AQR 

20 47 18.0 

- 5 19 59 

« 

TAU AQR 

22 46 56.7 

-13 51 23 


THE AQR 

22 14 11.7 

- 8 01 57 

»» 

U AQR 

22 00 36 

-16 52 10 

GCVS 

W AQR 

20 43 47.5 

- 4 16 04 

CSI 79 

X AQR 

22 15 57.3 

-21 09 02 

XI AQR 

21 35 05.4 

- 8 04 44 

»» 

Y AQR 

20 41 47.2 

- 5 01 00 

« 

Z AQR 

23 49 40.0 

-16 07 56 

•» 

ZET AQR 

22 26 15.4 

- 0 16 35 

>» 

ZET AQR A 

” 

»» 

ZET AQR B 

22 26 15.2 

- 0 16 33 

» 

ZET AQR B(A) 

” 

*» 

ZET AQR B(B) 

” 

*> 

» 

3 AQR 

20 45 06.0 

- 5 12 43 

810720 

108 AQR 
AQUILA 

23 48 46.3 

-19 11 13 

CSI 79 

REGION 

19 17 

+ 15 00 

ED 

ARA #A 

19 30 

+ 11 36 

781109 

16 43 25.7 

-45 45 17 

770302 


16 43 27.1 

-45 45 18 

741011 

ARA #ALF 

16 43 17 

-45 48 40 

ED 

ARA #B 

16 43 24.3 

-45 47 00 

770302 

ARA #C 

16 43 24.7 

-45 47 00 

700103 

16 43 25.4 

-45 45 11 

770302 


16 43 26.0 

-45 45 12 

700103 

ARA #D 

16 43 26.0 

-45 46 04 

770302 

ARA #E 

16 43 26.4 

-45 46 06 

700103 

16 43 30.2 

-45 44 39 

770302 

ARA #F 

16 43 31 

-45 44 42 

700103 

16 43 25.0 

-45 45 24 

770302 


16 43 25.5 

-45 45 24 

700103 

ARA #G 

16 43 28.7 

-45 47 10 

770302 

ARA #H 

16 43 29.1 

-45 47 12 

700103 

16 43 22.7 

-45 45 17 

770302 

ARA #1 

16 43 23.2 

-45 45 18 

700103 

16 43 28.5 

-45 44 00 

ARA #K 

16 43 24 

-45 45 30 

>» 

ARA #L 

16 43 21.9 

-45 45 23 

770302 

ARA #M 

16 43 28.6 

-45 45 24 

700103 

16 43 25 

-45 45 00 

ARA #S 

16 43 02.7 

-45 44 12 

» 

ARA # Z 

16 43 25 

- 45 45 08 

741011 

ARA NOM. 

” 

ED 

ALF ARA 

17 27 58.3 

-49 50 18 

CSI 79 

DN ARA 

17 15 43 

-62 42 58 

GCVS 

IOT ARA 

17 19 30.5 

-47 25 15 

CSI 79 

LQ ARA 

16 47 11.6 

-60 56 48 

LS ARA 

16 54 42 

-60 00 45 

GCVS 

RT ARA 

17 22 10 

-55 11 29 

RY ARA 

17 17 09.1 

-51 04 14 

CSI 79 

SZ ARA 

17 06 32 

-61 53 07 

GCVS 

TARA 

16 58 28.7 

-54 59 41 

CSI 79 

U ARA 

17 49 39.7 

-51 40 00 

UY ARA 

17 24 59.7 

-59 51 50 

»» 

ARAK 120 

5 13 38.0 

- 0 12 17 

830804 

ARAK 253 

10 41 19.2 

- 1 01 55 

861203 

ARCTURUS 

14 13 22.7 

+ 19 26 30 

CSI 79 

ALF ARI 

2 04 20.9 

+23 13 35 

BET ARI 

1 51 52.3 

+ 20 33 50 

« 

R ARI 

2 13 16.0 

+24 49 28 

•» 

RZ ARI 

2 52 59.5 

+ 18 07 47 

« 

S ARI 

2 01 58.6 

+ 12 17 28 

»• 

T ARI 

2 45 31.9 

+ 17 18 06 

« 

TT ARI 

2 04 10 

+ 15 02 34 

GCVS 

U ARI 

3 08 15.9 

+ 14 36 31 

CSI 79 

UX ARI 

3 23 32.9 

+ 28 32 32 

V ARI 

2 12 18.1 

+ 12 00 23 

»« 

56 ARI 

3 09 15.0 

+27 04 10 

»* 

ARP 192 

10 35 20 

+ 18 23 

669909 

ARP 195 

8 50 45 

+35 20 

ARP 220 

15 32 44.7 

+ 23 38 58 

ED 


15 32 46.6 

+ 23 40 07 

840810 

ARP 220 3”E 

15 32 46.9 

+ 23 40 08 

861009 

15 32 44.9 

+23 38 58 

ED 

ARP 220 3 M N 

15 32 44.7 

+23 39 01 

ARP 220 3”S 

15 32 44.7 

+ 23 38 55 

»* 

ARP 220 3”W 

15 32 44.5 

+ 23 38 58 

»• 

ARP 220 3NW 

15 32 44.6 

+ 23 39 00 

» 

ARP 220 5NW 

15 32 44.5 

+ 23 39 01 

.» 

ARP 220 7.5NW 

15 32 44.3 

+ 23 39 03 

X 

ARP 220 10NW 

15 32 44.2 

+ 23 39 05 

x 

AS 201 

8 29 36 

-27 35 

AS 

AS 205 

16 08 41 

-18 31 00 

GCVS 

AS 209 

16 46 26 

— 14 18 22 

AS 210 

16 48 15.7 

-25 55 25 

739903 

AS 222 

17 10 51.4 

-38 55 32 


NAME 


AS 223 
AS 225 
AS 239 
AS 296 
AS 299 
AS 310 
AS 319 
AS 320 
AS 327 
AS 341 
AS 353 

AS 353 A 
AS 353A NO 1 
AS 353A NO 2 
AS 353A NO 5 
AS 353A NO 6 
AS 353A NO 7 
AS 353A NO 8 
AS 353A NO 9 
AS 353A NO 10 
AS 353 AB 
AS 353 B 
AS 353 20E5S 
AS 360 
AS 374 
AS 422 
AS 431 
AS 441 
AS 442 
AS 501 
AS 513 
AB AUR 
AE AUR 
AF AUR 
ALF AUR 
AZ AUR 
BS AUR 
CHI AUR 
EPS AUR 
ETA AUR 
FU AUR 
GM AUR 
HH AUR 
IOT AUR 
KR AUR 
LAM AUR 
LO AUR 
NO AUR 
NUU AUR 
NV AUR 
OV AUR 
PI AUR 
PSI 1 AUR 
PSI 9 AUR 
R AUR 
RT AUR 
RU AUR 
RW AUR 
RX AUR 
S AUR 
SS AUR 
SU AUR 
T AUR 
TAU AUR 
THE AUR 
THE AUR A 
TX AUR 
U AUR 
UU AUR 
UV AUR 
UY AUR 
V AUR 
W AUR 
X AUR 
ZET AUR 
16 AUR 
AV 214 
AV 398 
AWM 7 
A28 
A30 
A36 
A039 
A43 
A46 
A63 
A85 
A154 
A 194 
A370 
A426 
A496 
A496 CD 
A496 CD 15”N 
A496 CD 30”N 
A496 CD 45”N 
A496 CD 60”N 
A496 CD 90”N 
A539 Dll 
A1132 
A 1246 
A 1246 #1 
A 1759 
A2319 
A2593 
A0035 
A0202-06 
A0311-25 
A03 16-26 
A04I9— 21 
A0538-66 
A0620 - 00 
A0945-30 
A1004+10 
A1409-65 
A 1605 + 55 


| RA (1950) DEC 

POS REF 

h m s 

* , 

m 

17 15 33.9 

-38 45 42 

CSI 79 

17 17 30.4 

-37 57 0C 

739903 

17 40 30.8 

-22 44 16 

801216 

18 12 34 

- 0 20 

AS 

18 14 10.7 

-28 10 57 

739903 

18 30 45 

- 5 01 

AS 

18 40 40 

- 5 08 

750302 

18 41 34.9 

- 3 51 02 

CSI 79 

18 50 13.5 

-24 26 38 

739903 

19 07 18.6 

- 2 52 34 

19 18 08.0 

+ 10 56 20 

850416 

19 18 09.3 

+ 10 56 15 

830216 

19 18 11.3 

+ 10 56 04 

860420 

19 18 10.3 

+ 10 56 12 

19 18 08.5 

+ 10 56 35 

« 

19 18 07.8 

+ 10 56 07 

•» 

19 18 16.9 

+ 10 55 54 

*» 

19 18 07.6 

+ 10 55 44 

« 

19 18 09.0 

+ 10 55 11 

»» 

19 18 07.7 

+ 10 56 44 

« 

19 18 09.3 

+ 10 56 15 

830216 

19 18 09.4 

+ 10 56 15 

ED 

19 43 38 

+ 18 29 

AS 

19 57 16 

+ 31 19 

20 30 18 

+40 38 

« 

20 34 56 

+ 40 10 

509901 

20 44 58 

+ 43 34 

AS 

20 45 52 

+ 43 35 

22 55 39 

+ 58 31 

« 

23 41 06.5 

+ 61 39 02 

CSI 79 

4 52 34.4 

+ 30 28 22 

760504 

5 12 59.8 

+ 34 15 26 

779907 

5 45 03.7 

+ 44 51 21 

CSI 79 

5 12 59.4 

+ 45 56 56 


5 57 38.9 

+39 40 13 

” 

6 01 07 

+ 28 28 02 

GCVS 

5 29 28.2 

+ 32 09 24 

CSI 79 

4 58 22.4 

+43 45 03 

5 03 00.2 

+41 10 07 

” 

5 44 54.9 

+ 30 36 52 

*• 

4 52 00 

+ 30 17 11 

GCVS 

5 36 17.9 

+ 29 48 24 

CSI 79 

4 53 43.9 

+ 33 05 18 

6 12 35 

+ 28 35 18 

GCVS 

5 15 37.2 

+40 03 23 

CSI 79 

5 53 34 

+ 48 22 36 

GCVS 

5 37 26.9 

+ 31 53 42 

CSI 79 

5 48 01.3 

+ 39 08 08 

” 

5 07 19.7 

+ 52 48 53 

720001 

5 29 24.0 

+ 32 54 15 

860405 

5 56 13.3 

+ 45 56 03 

CSI 79 

6 21 02.9 

+49 18 57 

779907 

6 52 50.4 

+ 46 20 21 

CSI 79 

5 13 15.1 

+ 53 31 57 

779907 

6 25 21.2 

+ 30 31 32 

CSI 79 

5 36 42.6 

+ 37 36 44 

5 04 37.6 

+ 30 20 13 

•* 

4 57 55.3 

+ 39 53 16 


5 23 48.0 

+ 34 06 51 

*■ 

6 09 34.9 

+47 45 30 

” 

4 52 47.8 

+ 30 29 19 

760504 

5 28 46 

+ 30 24 36 

861201 

5 45 42.4 

+ 39 09 57 

CSI 79 

5 56 18.6 

+ 37 12 38 


5 05 39.2 

+ 38 56 21 

779907 

5 38 51.0 

+ 32 00 46 

CSI 79 

6 33 06.6 

+38 29 16 

779907 

5 18 33.3 

+ 32 27 51 

•* 

4 48 36.0 

+ 30 42 21 

CSI 79 

6 20 16.9 

+47 43 47 

” 

5 23 31.3 

+ 36 51 40 

779907 

6 08 19.4 

+ 50 14 26 


4 58 58.6 

+41 00 17 

CSI 79 

5 14 53.5 

+ 33 19 16 


0 57 14.2 

-72 29 23 

759907 

1 04 34.4 

-72 12 01 


2 51 18 

+41 23 

860206 

3 42 17.2 

+25 06 28 

819923 

8 44 03.4 

+ 18 03 46 

840923 

13 37 57.8 

-19 37 33 

769910 

2 38 08 

+ 59 23 24 

860915 

17 51 11.1 

+ 10 37 57 

769910 

18 29 18.0 

+26 54 05 

739909 

19 39 55.2 

+ 16 58 00 

769910 

0 39 06 

- 9 38 

860206 

1 08 21 

+ 17 24 


1 23 02 

- 1 46 

X 

2 37 20.4 

- 1 47 51 

789914 

3 15 20 

+41 20 

860206 

4 31 18 

-13 22 


4 31 19 

-13 21 52 

ED 

4 31 19 

-13 21 37 


4 31 19 

-13 21 22 

X 

4 31 19 

-13 21 07 

» 

4 31 19 

-13 20 52 

« 

4 31 19 

-13 20 22 

X 

5 13 31.4 

+ 5 52 54 

850211 

860109 

11 21 21.0 

+ 21 45 15 

789914 

13 31 40.3 

” 

ED 

+20 30 53 

789914 

19 19 09 

+43 53 

860206 

23 21 58 

+ 14 22 


0 35 00 

-33 52 30 

791002 

2 02 01.4 

- 6 26 18 

821013 

3 11 30.2 

-25 22 23 


3 16 23.8 

-26 01 05 

X 

4 19 04.0 

-21 57 42 

X 

5 38 

-66 

840308 

6 20 11.2 

- 0 19 10 

769904 

9 45 28.4 

-30 42 57 

830804 

10 04 39.7 

+ 10 36 27 

841103 

14 09 17.5 

-65 06 18 

779913 

16 05 

+ 55 

840703 


A-4 


RA (1950) DEC POS REF 


NAME 


RA (1950) DEC 


NAME 


RA (1950) DEC POS REF 


A1718+49A 
A1718+49B 
A2020- 44 
2 A 0311-227 

2 A 1822-371 

3 A 0557-383 
B #38 

B #64 
B #67 
B #70 
B #73 

B SUPERGIANT 
B 173 
B 179 
B 180 
B 196 
B 234 
B 264 
B 267 
B 272 
B 335 


B 335 20E 
B 335 20E20N 
B 335 20N 
B 335 20S 
B 335 20W 
B 335 20W20N 
B 335 20W20S 
B 335 40N 
B 335 40S 
B 335 40W 
B 335 40W20S 
B 335 0.2M W 
B 335 0.5M E 
B 335 1.1M E 
B 340 
B 363 
B 382 
B 1985 
B 5481 
BARNARDS 
STAR 

BD+ 0 1694 
BD+ 0 4030 
BD+ 1 2341F 
BD + 1 234 IP 
BD+ 1 2916 
BD + 1 3694 
BD+ 1 4381 
BD+ 2 1451 
BD + 2 2957 
BD + 2 3336 
BD + 2 3375 
BD + 2 4651 
BD+ 3 740 
BD+ 3 2954 
BD+ 4 3561 
BD + 4 4048B 
BD+ 4 4551 
BD+ 4 4674 
BD+ 5 168 
BD + 5 593 
BD+ 5 1198 
BD+ 6 319 
BD+ 7 4841 
BD+ 8 2654 
BD+ 9 352 
BD + 9 880 
BD + 9 1330 
BD + 9 2190 
BD + 9 2870 
BD+ 9 3920 
BD + 10 1085 
BD+10 2179 
BD+10 3721 
BD + U 468 
BD+12 853 
BD + 12 3703 
BD+ 13 1110 
BD + 13 1212 
BD+13 1994 
BD + 13 3683 
BD + 14 3887 
BD+15 635 
BD+16 625 
BD+16 3924 
BD + 17 734 
BD + 17 3325 
BD + 17 4282 
BD+17 4708 
BD+19 1183 
BD+19 1730 
BD+19 3109 
BD+20 3603 
BD+20 3876 
BD+21 607 
BD+22 1808 
BD+22 3840 
BD + 23 1138 
BD+23 1240 
BD+23 2998 
BD+23 3745 
BD + 24 1072 
BD+24 1676 
BD+24 3866 
BD+24 3881 
BD+24 3902 
BD+25 1131 
BD+25 1981 
BD+25 3410 
BD+25 4097 
BD+26 2606 
BD+26 3578 
BD+27 2174 


17 17 35.6 

17 18 

20 20 30 
3 12 00.0 

18 22 
5 57 


+49 56 00 
+49 
-44 09 
-22 46 49 
| -37 06 
-38 18 


769909 

840703 

ED 

799906 | 
ED 

790201 I 


20 40 48.7 
3 40 07.4 
3 41 26.6 
3 44 04.7 
3 42 17.6 
13 00 42.5 

12 59 30.9 
3 43 54.1 

13 01 34.6 
19 34 32.8 
19 34 34.7 
19 34 35 
19 34 35.7 
19 34 36.8 
19 34 36.8 
19 34 35.7 
19 34 35.7 
19 34 34.4 
19 34 34.4 
19 34 34.4 
19 34 35.7 
19 34 35.7 
19 34 33.0 
19 34 33.0 
19 34 23 
19 35 05 
19 35 41 
13 04 48.0 

3 44 15.4 

7 31 30.1 
21 17 52.6 


17 55 22.9 
6 52 07.3 

18 47 51.3 
9 38 10.5 
9 38 10.4 

14 19 12. 

18 27 52.3 
20 48 49.4 

6 50 51.3 

15 22 29.0 
17 28 51.8 
17 37 15.7 
23 17 06. 

4 58 38 
14 52 23.2 

17 55 28.0 

19 14 31.9 

20 46 21.3 

21 24 12.3 

1 17 08.4 

4 05 36.6 
6 18 07.9 

2 00 00.2 

22 16 05.7 
12 49 57.5 

2 38 31.3 

5 32 24 

6 37 39.6 

9 26 34.7 
14 14 01.9 

18 52 19.7 
6 16 13.0 

10 36 17.2 
18 52 07.3 

3 22 03.9 

5 37 21 
18 51 20.4 

6 04 01.9 
6 18 12.0 
8 45 54.6 

18 30 58.9 

19 19 17.3 

4 27 13.6 
4 32 09.3 

19 35 56.5 

4 26 37.6 
17 43 29.7 

20 15 58.7 
22 09 05.5 

5 59 56.1 

7 24 07 

16 27 13.9 

17 52 34.9 

18 36 25.7 

4 11 35.9 
7 52 11.4 

19 50 20.5 

5 56 22.7 

6 08 43.4 
16 45 18.1 
19 40 41.9 

5 59 43.9 

7 27 39 
19 43 34.7 
19 44 56.5 

19 48 04.7 

6 05 41.9 

8 41 27.9 
18 00 01 

20 03 43.7 
14 46 50. 
19 30 28.5 
12 46 44.7 


+42 45 46 
+22 38 36 
+ 24 31 30 
+25 13 37 
+24 25 13 
+ 36 07 34 
+ 32 21 58 
+ 25 05 31 
+37 30 07 
+ 7 27 13 
+ 7 27 20 
+ 7 27 30 
7 27 15 
+ 7 27 15 
+ 7 27 35 
7 27 35 
7 26 55 
7 27 15 
7 27 35 
7 26 55 
7 27 55 
7 26 35 
7 27 15 
7 26 55 
+ 7 27 30 
+ 7 27 30 
+ 7 27 30 
+ 34 40 24 
+23 40 41 

- 14 24 52 
+ 58 24 40 

+ 4 33 18 
+ 0 00 52 
+ 0 43 45 


ED 

819923 


789905 

689904 

819923 

789905 

831019 

831109 

800806 

850707 

ED 


810609 
819923 
761201 
810720 
CSI 79 


15 29 
1 15 31 
1 00 38 

1 11 15 

2 07 28 
1 56 08 

1 41 06 

2 00 44 
2 26 27 

. 3 05 58 
+ 4 02 24 
+ 3 11 33 
+ 4 15 05 
+ 5 04 42 
+ 5 00 45 
+ 5 13 37 
+ 5 53 57 
+ 6 04 44 
+ 5 45 48 
+ 7 26 11 
+ 8 11 47 
+ 7 28 43 
+ 9 33 24 
+ 10 00 28 
+ 9 49 04 
+ 8 51 31 
+ 8 41 44 
+ 10 03 23 
+ 10 20 49 
+ 10 19 25 
+ 10 34 06 
+ 12 05 18 
+ 12 09 12 
+ 12 46 39 
+ 13 36 11 
+ 13 56 38 
+ 12 43 57 
+ 13 07 18 
+ 14 47 08 
+ 16 03 47 
+ 17 05 54 
+ 16 41 33 
+ 17 47 04 
+ 17 13 59 
+ 18 10 15 
+ 17 50 40 
+ 19 28 54 
+ 19 12 12 
+ 19 36 48 
+20 17 04 
+20 35 03 
+22 13 48 
+21 48 12 
+22 19 24 
+23 43 36 
+23 02 48 
+23 18 15 
+23 20 37 
+24 54 47 
+ 24 11 42 
+25 00 12 
+24 43 28 
+24 49 30 
+25 39 17 
+ 24 58 58 
+25 00 30 
+ 25 27 23 
+25 54 50 
+26 17 04 
+27 09 24 


820707 | 
BD 

CSI 79 


820707 
860405 
CSI 79 

719908 
820707 
CSI 79 


BD 
811209 
CSI 79 | 

BD 

CSI 79 


719908 | 
BD 

CSI 79 


860405 
CSI 79 I 

BD 
719908 
CSI 79 


BD 

860405 
CSI 79 

719908 
CSI 79 


860704 
CSI 79 


BD+27 

BD+27 

BD + 27 

BD+27 

BD+27 

BD+27 

BD+27 

BD+28 

BD + 28 

BD + 28 

BD + 28 

BD+28 

BD+28 

BD + 28 

BD + 28 

BD + 28 

BD + 29 

BD + 29 

BD+29 

BD+30 

BD+30 

BD+30 

BD+30 

BD+30 

BD+30 

BD + 30 

BD+31 

BD+31 

BD + 31 

BD+31 

BD+31 

BD+32 

BD+32 

BD+32 

BD + 33 

BD+33 

BD+33 

BD + 34 

BD+35 

BD+35 

BD + 35 

BD + 36 

BD + 36 

BD+36 

BD + 36 

BD + 37 

BD + 37 

BD + 37 

BD + 38 

BD + 38 

BD + 38 

BD + 39 

BD + 39 

BD + 39 

BD+40 

BD + 40 

BD+40 

BD+40 

BD+40 

BD+41 

BD+41 

BD+41 

BD+41 

BD+41 

BD+41 

BD+41 

BD+42 

BD+42 

BD+43 

BD+43 

BD+43 

BD + 43 

BD+43 

BD+43 

BD + 44 

BD+44 

BD+44 

BD + 44 

BD+46 


2178 

2183 

2187 

2188 

2189 

2190 
3687A 
834 
2137 

2153 

2154 

2155 

2156 
2162 
2167 
2169 
366 
2091 
3730 
549 

549 20S 

2034 

2512 

2611 

3526 

3639 

643 

643AB 

653 

689 

1049 

666 

954 

1113 

706 

743 

753 

2476 

3955 

4077 

4138 

724 

746 

2147 

2165 

782 

1458 

3927 

1162 

4003 

4955 

1070 

1328 

4926 

4124 

4219 

4220 
4227 
4243 
328P 
328S 
3306 
3731 
3804 
4021 
4064 
1065 
2667 
44A 
1131 
1183 
3477 

4108 

4109 
493 
1005 
1910 
4014 
3471 


12 48 05.4 
12 49 54.2 
12 50 36.3 
12 51 15.6 
12 51 29.6 
12 51 52.9 
20 17 17.3 
5 34 46.9 
12 34 11.9 
12 46 51.3 
12 48 49.7 
12 49 01.5 
12 49 15.9 
12 51 44.5 
12 52 42.7 

12 54 26.4 

2 07 29.3 
10 44 37.0 
19 43 43.9 

3 26 18.3 
3 26 18.3 

10 30 25 

14 19 47.7 

15 04 48.0 
19 19 44.1 

19 32 47.3 
3 41 25.7 

3 45 18.3 
3 58 47.6 
5 37 26.9 
3 44 17.4 
5 18 21.3 
5 49 02.4 
3 40 46.0 
3 52 53.6 
3 57 09.7 

13 56 57.3 
„ 04 05.9 

20 19 17.4 
20 27 00.5 

3 30 42.9 

3 41 56.3 

11 00 36.5 
11 10 03.6 

28 48.6 
. 12 35.7 
20 19 14.5 
. 24 16.3 
20 17 08.2 
23 11 14.9 

4 44 51.0 

5 28 44.3 
22 43 55.3 
20 18 42.5 
20 30 26.3 
20 30 34.8 
20 31 27.3 


+ 27 28 05 
+27 15 15 
+27 03 59 
+ 27 15 40 
+27 03 02 
+27 21 03 
+27 41 10 
+28 57 00 
+27 45 05 
+27 49 26 
+27 36 45 
+27 30 19 
+27 48 45 
+27 34 14 
+28 02 16 
+28 04 24 
+29 34 28 
+ 28 40 41 
+ 30 08 01 
+ 31 15 42 
+ 31 15 22 
+29 52 06 
+ 29 51 39 
+ 30 12 06 
+ 31 03 58 
+30 24 17 
+ 32 00 21 

+ 32 09 20 
+ 31 50 48 
+31 53 42 
+ 33 10 15 
+ 32 35 15 
+ 32 32 28 
+ 34 01 30 
+34 14 30 
+ 34 12 08 
+ 34 06 44 
+ 35 39 10 
+ 35 27 34 
+ 35 22 23 
+ 36 50 15 
+ 37 14 00 
+36 18 19 
+ 36 00 31 
+ 37 39 42 
+ 37 44 37 
+ 37 18 02 
+ 38 56 17 
+ 38 50 47 
+ 39 09 09 
+ 39 51 40 
+ 40 01 48 
+ 39 50 37 
+ 41 12 20 
+41 16 57 
+41 08 04 
+41 08 31 
+41 12 45 


BD 

CSI 79 


810720 , 
CSI 79 


ED 
860704 
CSI 79 


840923 
CSI 79 


BD 

CSI 79 I 


779907 
CSI 79 
819929 


BD+47 3487 
BD+48 1958 
BD + 51 1696 
BD + 52 1601 
BD + 52 3147 
BD + 54 651 
BD + 54 739 
BD + 54 1216 
BD + 54 1323 
BD + 54 2698 
BD + 55 388 
BD + 55 529 
BD+55 778 
BD + 56 563 
BD + 56 595 
BD + 56 597 
BD + 56 609 
BD + 56 624 
BD + 57 258 
BD + 57 524 
BD + 57 550 
BD + 57 641 
BD + 57 647 
BD-»-5R 342 
BD + 58 373 
BD + 58 445 
BD + 58 1218 
BD + 58 2249 
BD+59 274 
BD + 59 319 
BD + 59 372 
BD + 59 580 
BD + 59 594 
BD + 59 618IRS2 
BD + 59 2541 
BD + 59 2723 
BD + 60 261 


1 

38 

44 

+ 42 

21 48 

830401 

19 

17 

22.0 

+ 41 

33 03 

CSI 79 

20 

22 

31.7 

+42 

08 14 

” 

20 

31 

58.6 

+41 

22 39 

” 

21 

07 

46.4 

+ 42 

13 44 

” 

21 

14 

16.0 

+ 42 

19 52 

” 

4 

46 

41.1 

+43 

02 25 

BD 

16 

01 

34.1 

+ 42 

23 23 

CSI 79 

0 

15 

30.9 

+43 

44 21 

" 

4 

52 

28.9 

+43 

24 53 

” 

5 

02 

29.7 

+43 

52 14 

BD 

20 

03 

15.6 

+43 

28 10 

” 

21 

58 

35.1 

+ 43 

51 51 

CSI 79 

21 

58 

38.7 

+43 

47 43 

” 

2 

23 

36 

+ 44 

44 18 

860704 

4 

37 

36.7 

+ 44 

35 24 

BD 

9 

46 

19.9 

+ 44 

31 59 

CSI 79 

21 

58 

12.3 

+ 45 

21 33 

” 

21 

50 

38.9 

+ 46 

59 34 

860202 

21 

50 

39.6 

+ 46 

59 20 

CSI 79 

21 

34 

01.3 

+ 47 

41 15 

" 

11 

34 

42.6 

+47 

44 22 

** 

11 

44 

01.2 

+ 51 

10 04 

” 

11 

57 

24.9 

+ 52 

02 58 

** 

22 

11 

43.7 

+ 53 

22 20 

” 

3 

10 

13.4 

+ 54 

44 58 

” 


4 04 58 

8 15 32.5 

9 38 53.9 
22 09 45.9 

39 45.9 
06 48.4 
23 

18 11.2 
19 37.5 
19 50.4 
21 46.9 
23 05.7 
16 43.9 
11 40.5 
18 08.1 
_ 45 24.0 
2 47 18.7 

1 55 00.5 

2 03 41.1 
2 16 44.0 
9 49 07.7 

21 17 52.6 
1 30 09.3 
1 43 34.3 

1 56 07.3 

2 56 46.7 

3 03 42.3 
3 12 48.0 

22 32 

23 24 13.1 
1 29 12.3 


+ 55 01 12 
+ 54 15 05 
+ 53 42 09 
+ 55 01 13 
+ 56 15 40 
+ 56 19 24 
+ 56 16 
+ 56 53 46 
+ 56 58 19 
+ 56 59 05 
+ 57 12 42 
+ 56 52 05 
+ 58 02 47 
+ 57 54 35 
+ 57 38 06 
+ 57 48 20 
+ 57 38 59 
+ 59 01 33 
+ 58 33 00 
+ 59 26 32 
+ 58 09 05 
+ 58 24 40 
+ 60 23 24 
+ 60 07 22 
+ 60 00 42 
+ 59 46 15 
+ 60 17 52 
+ 59 44 53 
j +60 22 
+ 60 20 57 
j +60 52 21 


690001 
CSI 79 


779907 

ED 

CSI 79 


779907 
CSI 79 
779907 
CSI 79 


811209 

ED 

CSI 79 


BD- 

BD- 

BD- 

BD- 

BD- 


BD+60 335 
BD+60 478 
BD+60 497 
BD + 60 2522 
BD+61 40 
BD+61 154 
BD + 61 219 
BD+61 2068 
BD+61 2352 
BD + 62 2210 
BD+63 3 
BD+63 261 
BD+63 2073 
BD+64 1842 
BD+65 1055 
BD+65 1637 
BD+65 1638 
BD+66 268 
BD+67 922 
BD+68 946 
BD+71 31 
BD+72 94 
BD+73 566 
BD+80 245 
BD- 0 1050 
BD- 0 4234 
BD- 0 4470 
BD- 1 306 
BD- 1 3438 
3 2525 

3 5215 

4 3208 
4 4225 

„ 5 1318 

BD- 5 4743 
BD- 6 855 
BD- 6 4455 
BD- 6 4827 
BD- 8 1699 
BD- 8 4501 
BD- 8 4645 
BD- 9 1649 
BD— 10 1839 
BD — 10 4662 
BD — 10 4738 
BD — 11 3841 
BD — 11 4586 
BD— 11 4747 
BD— 12 1172 
BD— 12 2669 
BD — 12 4970 
BD— 12 4982 
BD— 12 5008 
BD — 13 3407 
BD— 13 4930 
BD — 14 1971 
BD— 14 5029 
BD — 14 5037 
BD— 14 5105 
BD— 15 4221 
BD— 16 4187 
BD— 16 4816 
BD— 16 5440 
BD— 18 4320 
BD — 18 4489 
BD — 18 5550 
BD— 19 967 
BD — 19 4708 
BD — 19 4907 
BD — 19 4955 
BD — 19 5039 
BD — 19 5077 
BD— 19 5250 
BD — 19 5255 
BD — 20 5043 
BD — 20 5056 
BD — 20 5118 
BD — 21 2669 
BD — 21 4897 
BECKLINS 
STAR 

BERNES 135 
BETELGEUSE 
BICON. NEB A 
BIP 1 
BIP 2 
BIP 3 
BIP 7 
BIP 11 
BIP 13 
BIP 14 
BIP 15 
BIP 16 
BIP 18 
BIP 19 
BIPOLAR NEB 
BL L 
BL Q 

BLANCO 86 
BLANCO 142 
BLANCO 269 
BL2— 1 
BL3- 5 
BL3— 10 
BL3— 11 
BL3— 13 
BN 

BN IRC2 
BN OBJECT 

BN SOURCE 
BN 6*’S,r’E 
BN 6”S,3”E 
BN 12"S 
BN 16”S4”E 
BN-KL 


1 42 38.9 

2 23 44.1 

2 28 08.3 
23 18 31.7 

0 17 41.2 

0 40 21.7 

1 07 08 

20 52 17.7 

22 47 53.9 

23 16 23.6 

0 06 47.7 

1 53 49.5 
23 51 26.2 
23 39 50.4 

15 27 18.9 

21 41 42.9 
21 41 50.9 

3 26 29.9 

16 01 23.3 

17 36 42.3 

0 40 29.9 

1 43 00.9 
12 40 08.7 

8 03 08.6 
5 38 04.2 
21 29 35.9 
23 07 00.5 

2 12 04.0 

18 01 25.3 
8 56 38.2 

21 25 24 
12 04 47.9 

17 02 27.9 

5 32 53.2 

18 41 57.6 

4 12 26 

16 30 28.6 
18 37 28.3 

7 00 21.9 

17 44 42.9 

18 33 37.5 

6 45 00.4 

7 01 02.9 
18 12 22.9 
18 35 45.1 

14 55 02.5 
18 15 16.2 
18 44 18 

5 25 12.6 

8 44 21.3 
18 14 58.3 
18 15 21.7 
18 17 12.6 
11 33 10.9 
18 16 02.5 

7 31 30.1 
18 21 00.1 
18 22 14.9 
18 30 32.5 

15 54 15.0 

15 55 20 

18 17 34.4 

19 45 42.7 

16 42 34.5 

17 16 33.5 
19 55 56.6 

4 34 07.3 

17 45 43.7 

18 10 46.1 
18 15 05.0 
18 28 31.7 
18 32 26.5 
18 55 33.0 
18 56 27.3 
18 11 04.7 
18 12 25.3 
18 20 20.9 

8 59 06.3 
18 09 21.5 


+ 60 44 36 
+60 29 48 
+61 23 27 
+ 60 55 13 
+62 07 08 
+61 38 12 
+ 62 15 00 
+61 58 33 
+ 62 04 00 
+63 13 40 
+ 63 40 31 
+ 63 47 50 
+63 59 46 
+65 22 30 
+ 65 35 33 
+65 52 36 
+65 52 07 
+66 34 34 
+66 56 25 
+68 23 05 
+71 54 20 
+73 13 24 
+ 73 14 18 
+ 80 03 56 
0 19 30 
0 00 01 
0 27 53 
25 57 
0 58 11 
3 49 10 

3 20 24 
5 26 58 

4 58 39 

5 23 29 
5 07 22 
5 45 56 

- 6 39 30 

- 6 39 59 

- 8 22 41 
8 45 30 
8 55 01 

- 9 54 22 
10 38 11 

-10 14 54 
_ 10 03 20 
12 14 13 
-11 18 50 
-11 44 
-12 43 16 
-13 09 59 
-12 31 08 
-12 11 58 
12 44 55 
14 18 58 
-13 50 59 
-14 24 52 
-14 10 19 

14 40 40 
-14 08 45 

15 53 24 
-16 27 33 

16 13 23 
-16 17 20 
-19 02 46 
-18 54 13 
-18 20 14 

19 22 49 
-19 45 50 
19 16 00 
-19 08 23 
-19 20 29 
-19 18 33 
-19 14 42 

19 20 51 
-20 19 02 

20 47 50 
-20 40 47 
-22 11 55 

21 07 35 


690001 
CSI 79 


779907 
CSI 79 


860704 
CSI 79 


BD 

830501 

BD 

CSI 79 
BD 

CSI 79 
BD 

CSI 79 

730001 
CSI 79 


869903 
810720 
CSI 79 


BD 

CSI 79 


BD 

CSI 79 

BD 

CSI 79 


BD 

CSI 79 


5 32 46.8 
7 17 56.5 
5 52 27.7 
I 20 22 03.2 


24 28.0 
42 05.4 
13 03.3 
05 33.9 
41 12.5 

55 37.4 

56 46.5 
18 06 26.8 

18 29 55.7 

19 26 37.8 

20 45 23.6 
12 41 55 
17 50 01 

17 51 25 

18 00 23 


5 24 17 
-44 29 35 
+ 7 23 56 
+42 02 40 
+64 25 41 
+ 55 30 54 
+ 55 09 12 
+ 20 39 47 

- 1 05 02 

- 7 52 39 

- 3 55 28 
-24 13 09 

- 10 08 22 
+ 9 32 31 
+ 67 46 36 
-54 14 54 
-30 17 36 
-28 12 18 
—30 02 12 


670701 
830114 
CSI 79 
741017 
860214 


790801 

789908 


22 18 28.0 j 
17 39 06 
17 52 09 
17 45 07.5 I 


52 50.7 
32 46.7 
32 46.8 | 
32 47.1 
32 46.7 I 
32 46.8 


5 32 46.9 
5 32 47.0 | 
5 32 46.8 
5 32 47.0 I 
5 32 46.7 | 


b 57 59 01 
-30 25 30 
-29 57 30 
-27 59 49 
-29 10 53 

- 5 24 17 

- 5 24 17 

- 5 24 24 I 

- 5 24 17 

- 5 24 17 

- 5 24 23 | 

- 5 24 23 

- 5 24 29 I 

- 5 24 33 

- 5 24 16 | 


819914 

819916 

789908 

769910 

ED 

670701 

ED 

851114 

670701 

ED 


ORIGINAL PAGE IS 
Dfi POOR QUALITY 


NAME 


BNKL IRC2 
BNKL IRC3 
BNKL IRC4 
BNKL SEBN 
BO 11 IRS1 
BOK NEB STAR 
BOK 2 D41 
BOK 2 D42 
BOK 2 D43 
BOK 2 D44 
BOK 2 D45 
BOK 2 D46 
BOK 2 D47 
BOK 2 D48 
BOK 2 D49 
BOK 2 D50 
BOK 2 D51 
BOK 2 D52 
BOK 2 D53 
BOK 2 D54 
BOK 2 D55 
BOK 2 D56 
BOK 2 D57 
BOK 2 D58 
BOK 2 D59 
BOK 2 D60 
BOK 2 D61 
BOK 2 D62 
BOK 2 D63 
BOK 2 D64 
BOK 2 D65 
BOK 2 D66 
BOK 2 D67 
BOK 2 D68 
BOK 2 D69 
BOK 2 D70 
BOK 2 D71 
BOK 2 D72 
ALF BOO 
BET BOO 
DEL BOO 
EPS BOO 
ETA BOO 
GAM BOO 
KAP BOO 
LAM BOO 
OMI BOO 
R BOO 
RHO BOO 
RR BOO 
RV BOO 
RW BOO 
RX BOO 
S BOO 
SIG BOO 
THE BOO 
U BOO 
UPS BOO 
V BOO 
W BOO 
XI BOO A 
Z BOO 
44 I BOO 

BPM 4729 
BRETZ 3 
BRETZ 4 
BRUN 2 
BRUN 17 
BRUN 19 
BRUN 21 
BRUN 25 
BRUN 29 
BRUN 43 
BRUN 50 
BRUN 59 
BRUN 60 
BRUN 62 
BRUN 70 
BRUN 100 
BRUN 111 
BRUN 131 
BRUN 145 
BRUN 161 
BRUN 162 
BRUN 218 
BRUN 224 
BRUN 238 
BRUN 243 
BRUN 246 
BRUN 281 
BRUN 295 
BRUN 300 
BRUN 304 
BRUN 312 
BRUN 328 
BRUN 330 
BRUN 342 
BRUN 352 
BRUN 359 
BRUN 388 
BRUN 405 
BRUN 414 
BRUN 417 
BRUN 430 
BRUN 437 
BRUN 440 
BRUN 442 
BRUN 454 
BRUN 464 
BRUN 466 
BRUN 472 
BRUN 479 
BRUN 480 
BRUN 482 
BRUN 486 
BRUN 490 


RA (1 

W0) DEC 

POS RE 

P NAME 

5 32 46.7 

- 5*24 34 

670701 

BRUN 493 

5 32 47.1 

- 5 24 23 

ED 

BRUN 497 

5 32 46.6 

- 5 24 24 

” 

BRUN 502 

5 32 46.9 

- 5 24 28 

” 

BRUN 508 

5 32 47.9 

- 5 24 23 

” 

BRUN 510 

10 45 32.2 

-59 48 24 

811209 

BRUN 520 

13 54 

-63 35 

840105 

BRUN 529 

12 28 37.8 

-63 28 45 

840712 

BRUN 530 

12 28 42.2 

-63 28 29 

” 

BRUN 541 

12 28 44.6 

-63 29 00 

” 

BRUN 545 

12 28 45.8 

-63 29 06 


BRUN 552 

12 28 37.9 

-63 27 55 


BRUN 581 

12 28 37.7 

-63 28 22 

** 

BRUN 582 

12 28 39.9 

-63 28 24 

” 

BRUN 598 

12 28 40.2 

-63 28 50 

” 

BRUN 599 

12 28 34.3 

-63 27 49 


BRUN 604 

12 28 29.1 

-63 28 18 


BRUN 608 

12 28 29.1 

-63 28 03 

" 

BRUN 621 

12 28 29.5 

-63 27 39 


BRUN 631 

12 28 32.2 

-63 28 24 


BRUN 632 

12 28 32.9 

-63 29 02 


BRUN 643 

12 28 36.7 

-63 28 48 


BRUN 653 

12 28 38.0 

-63 29 14 

” 

BRUN 655 

12 28 39.8 

-63 27 58 


BRUN 659 

12 28 43.4 

-63 27 54 


BRUN 682 

12 28 43.8 

-63 28 05 

** 

BRUN 708 

12 28 46.4 

-63 28 35 


BRUN 714 

12 28 46.9 

-63 29 29 


BRUN 720 

12 28 46.9 

-63 27 27 

*’ 

BRUN 721 

12 28 33.8 

-63 28 50 

” 

BRUN 722A(SW) 

12 28 35.0 

-63 28 21 

” 

BRUN 734 

12 28 35.3 

-63 28 44 


BRUN 736 

12 28 36.0 

-63 28 08 


BRUN 747 

12 28 36.8 

-63 28 09 

” 

BRUN 749 

12 28 37.0 

-63 27 59 


BRUN 760 

12 28 38.2 

-63 28 37 

” 

BRUN 761 

12 28 39.3 

-63 27 53 


BRUN 767 

12 28 40.4 

-63 28 22 


BRUN 776 

12 28 40.5 

-63 28 10 

” 

BRUN 786 

14 13 22.7 

+ 19 26 30 

CSI 79 

BRUN 796 

15 00 03.6 

+40 35 12 


BRUN 862 

15 13 29.0 

+33 30 00 


BRUN 884 

14 42 47.9 

+27 17 04 


BRUN 885 

13 52 18.1 

+ 18 38 50 

” 

BRUN 907 

14 30 03.7 

+ 38 31 33 


BRUN 920 

14 11 41.4 

+ 52 01 23 


BRUN 929 

14 14 28.9 

+46 19 01 


BRUN 940 

14 42 54.3 

+ 17 10 29 

” 

BRUN 980 

14 34 59.2 

+26 57 08 

” 

BRUN 982 

14 29 40.3 

+30 35 23 

” 

BRUN 992 

14 45 08.3 

+ 39 31 30 

” 

BRUN 1001 

14 37 09.3 

+ 32 45 15 

779907 

BRUN 1016 

14 39 06.1 

+ 31 47 05 

CSI 79 

BRUN 1018 

14 21 58.0 

+25 55 54 

760302 

BRUN 1019 

14 21 12.4 

+ 54 02 13 

779907 

BRUN 1037 

14 32 30.1 

+29 57 40 

CSI 79 

BRUN 1045 

14 23 29.5 

+52 04 50 

” 

BRUN 1048 

14 52 00.7 

+ 17 53 52 

** 

BRUN 1050 

13 47 03.7 

+ 16 02 41 

” 

BRUN 1051 

14 27 44.1 

+ 39 04 59 

779907 

BRUN 1073 

14 41 13.3 

+26 44 20 

CSI 79 

BRUN 1082 

14 49 04.7 

+ 19 18 25 

” 

BRUN 1083 

14 04 04.2 

+ 13 43 20 

” 

BRUN 1098 

15 02 10.4 

+47 50 52 

779907 

BRUN 1109 

7 52 47.9 

-67 37 58 

CSI 79 

BRUN 1112 

6 05 44 

+ 18 08 41 

729902 

BRUN 1117 

6 10 20 

- 6 13 


BRUN 1129 

5 30 18.4 

- 4 59 42 

CSI 79 

BRUN 1131 

5 30 25.2 

- 5 11 19 

” 

BS #2 

5 30 27.1 

- 4 36 39 

749908 

BS #3 



810906 

BS 3 

5 30 28.6 

- 4 36 00 

CSI 79 

BS 7 



810906 

BS 15 



" 

BS 21 

5 30 39.9 

- 5 22 27 

CSI 79 

BS 25 

5 30 45.7 

- 4 40 06 

*’ 

BS 27 



810906 

BS 33 

5 30 48.7 

- 4 23 13 

CSI 79 

BS 39 



810906 

BS 44 

5 31 02.5 

- 6 05 40 

CSI 79 

BS 45 

5 31 06.3 

- 5 07 02 

749905 

BS 46 



810906 

BS 48 

5 31 22.3 

- 5 34 06 

CSI 79 

BS 72 

5 31 27.9 

- 5 38 20 

” 

BS 74 

5 31 28.0 

- 5 40 41 

” 

BS 77 

5 31 47.7 

- 5 48 44 

729902 


5 31 51 

- 5 06 46 

GCVS 

BS 85 

5 31 54 

- 4 59 40 

” 

BS 88 

5 31 55.9 

- 4 50 12 

CSI 79 

BS 90 

5 31 57.5 

- 4 24 11 

** 

BS 98 

5 32 03.9 

- 4 31 11 

*» 

BS 109 

5 32 06.6 

- 5 04 56 

” 

BS 113 

5 32 03 

- 5 48 

779904 

BS 117 

5 32 02.9 

- 5 44 45 

CSI 79 

BS 130 

5 32 08.9 

- 5 43 45 

” 

BS 134 

5 32 10 

- 5 12 

779904 

BS 153 

5 32 14.6 

- 4 25 26 

CSI 79 

BS 163 

5 32 15.5 

- 5 09 46 

” 

BS 165 



810906 

BS 166 

5 32 15 

- 5 20 

779904 

BS 168 

5 32 19.6 

- 5 36 09 

CSI 79 

BS 179 

5 32 22.4 

- 5 20 32 

" 

BS 180 

5 32 20.5 

- 6 01 47 

” 

BS 188 

5 32 22.3 

- 6 02 17 

” 

BS 193 

5 32 24.9 

- 5 34 56 

” 

BS 215 

5 32 27.9 

- 4 47 51 


BS 219 

5 32 30.3 

- 4 23 08 

” 

BS 222 

5 32 27.1 

- 5 31 47 

" 

BS 224 

5 32 28.2 

- 4 33 47 

” 

BS 234 

5 32 30.9 

- 5 06 58 

” 

BS 244 

5 32 32 

- 5 27 13 

GCVS 

BS 248 

5 32 35.0 

- 4 24 58 

CSI 79 

BS 258 

5 32 32.9 

- 5 07 39 

” 

BS 263 

5 32 36.5 

- 4 45 47 

” 

BS 264 

5 32 34.2 

- 6 02 26 

” 

BS 284 

5 32 40 

- 4 45 

779904 

BS 291 



810906 

BS 294 


RA (1950) DEC 

POS RE 

P NAME 

h m s 

5 32 35.9 

- 6 *02 00 

CSI 79 

BS 321 



810906 

BS 322 

5 32 38.4 

- 5 14 08 

CSI 79 

BS 334 

5 32 36.9 

- 6 00 55 

749905 

BS 337 

5 32 38 

- 5 27 13 

GCVS 

BS 360 

5 32 40.6 

- 5 54 01 

CSI 79 

BS 363 

5 32 44.7 

- 4 37 33 

** 

BS 382 

5 32 42.4 

- 5 29 45 

»» 

BS 402 

5 32 44 

- 5 18 50 

GCVS 

BS 403 

5 32 45.3 

- 4 53 31 

CSI 79 

BS 423 

5 32 44.1 

- 5 57 29 

” 

BS 434 

5 32 46.9 

- 5 51 28 

»* 

BS 437 

5 32 48.9 

- 4 43 34 

*» 

BS 448 

5 32 48.9 

- 5 25 13 

** 

BS 458 

5 32 52 

- 4 43 

779904 

BS 464 

5 32 49 

- 5 23 38 

GCVS 

BS 472 

5 32 50.2 

- 5 05 46 

CSI 79 

BS 483 

5 32 48.9 

- 6 03 50 

n 

BS 489 

5 32 53.7 

- 4 27 20 

** 

BS 490 

5 32 53.3 

- 4 31 30 

** 

BS 493 

5 32 52 

- 5 22 50 

GCVS 

BS 495 

5 32 53.5 

- 5 11 01 

CSI 79 

BS 496 

5 32 53.2 

- 5 23 29 

*» 

BS 509 

5 32 55.0 

- 4 52 09 

** 

BS 510 

5 32 55.3 

- 5 26 49 

” 

BS 512 

5 33 00 

- 5 13 03 

GCVS 

BS 519 

5 32 58.9 

- 5 26 51 

CSI 79 

BS 531 

5 32 59.2 

- 5 50 01 

” 

BS 539 

5 32 59.1 

- 5 56 27 

♦» 

BS 542 

5 33 02.3 

- 4 23 42 


BS 544 

5 33 01.0 

- 5 28 11 

’* 

BS 553 

5 33 03.0 

- 4 56 05 

” 

BS 580 

5 33 03.7 

- 5 17 53 

” 

BS 585 



810906 

BS 587 

5 33 03.9 

- 5 27 07 

CSI 79 

BS 591 

5 33 05.2 

- 4 52 06 

" 

BS 601 

5 33 04.1 

- 5 34 53 

** 

BS 602 

5 33 06.3 

- 5 08 12 

’* 

BS 603/4 

5 33 08.1 

- 5 14 04 


BS 612 

5 33 08.0 

- 6 06 50 

*’ 

BS 614 



810906 

BS 617 

5 33 23.1 

- 5 30 17 

CSI 79 

BS 618 

5 33 21 

- 5 42 

779904 

BS 619 

5 33 26.9 

- 5 38 49 

CSI 79 

BS 622 

5 33 30.9 

- 5 24 20 

” 

BS 648 

5 33 33.9 

- 4 46 52 


BS 649 

5 33 37.6 

- 4 27 21 

” 

BS 664 

5 33 47.7 

- 5 40 40 

” 

BS 674 

5 33 50 

- 5 13 30 

GCVS 

BS 681 

5 33 59.7 

- 5 26 17 

CSI 79 

BS 686 

5 34 02.2 

- 5 47 58 

” 

BS 696 

5 34 10.9 

- 5 09 39 

” 

BS 710 

5 34 10.8 

- 5 30 23 

749905 

BS 718 

5 34 11.9 

- 5 21 32 

CSI 79 

BS 721 



810906 

BS 740 



** 

BS 750 

5 35 29 

- 4 28 26 

GCVS 

BS 772 

5 34 35.9 

- 4 40 09 

749908 

BS 774 

5 34 32.6 

- 6 11 01 

CSI 79 

BS 788 

5 34 45 

- 5 42 

779904 

BS 799 

5 34 52 

- 4 42 


BS 801 

5 34 51 

- 5 34 

** 

BS 804 

5 35 00.5 

- 5 58 01 

CSI 79 

BS 818 

5 35 08.7 

- 4 57 44 

” 

BS 824 



810906 

BS 834 



” 

BS 841 

5 35 25.2 

- 4 50 30 

CSI 79 

BS 843 

5 35 28 

- 4 49 

779904 

BS 850 

18 00 02.0 

-24 29 25 

790309 

BS 854 

18 01 16.8 

-24 22 55 

” 

BS 857 

0 02 46.5 

- 5 59 14 

810720 

BS 867 

0 03 49.6 

+ 63 55 04 

CSI 79 

BS 874 

0 05 47.8 

+ 28 48 52 

810720 

BS 877 

0 06 30.2 

+ 58 52 26 

779907 

BS 894 

0 06 52.7 

-46 01 22 

CSI 79 

BS 897/8 

0 07 42.7 

+ 45 47 37 

” 

BS 904 

0 08 43.2 

-15 44 32 

830509 

BS 911 

0 10 39.4 

+ 14 54 21 

810720 

BS 915 

0 11 26.0 

+ 32 55 41 

CSI 79 

BS 921 

0 12 00.6 

+ 19 55 42 

" 

BS 923 

0 11 54.1 

- 8 03 29 


BS 936 

0 12 06.0 

-19 12 33 

** 

BS 937 

0 16 07.3 

- 8 19 42 


BS 941 

0 16 52.8 

- 9 06 03 

810720 

BS 951 

0 17 28.7 

-65 10 06 

830509 

BS 963 

0 17 28.8 

-65 10 07 

810720 

BS 977 

0 19 14.4 

-20 20 05 

CSI 79 

BS 985 

0 20 18.0 

-12 29 15 

810720 

BS 991 

0 21 23.0 

+ 38 18 03 

779907 

BS 996 

0 23 09.4 

-77 32 09 

810720 

BS 1003 

0 25 58.7 

-40 11 25 

CSI 79 

BS 1006 

0 27 31.5 

+ 59 42 04 

” 

BS 1007 

0 27 29.1 

- 4 13 59 

” 

BS 1008 

0 30 08.3 

+62 39 21 



0 30 10.3 

+28 00 15 

*• 

BS 1009 

0 34 10.3 

+ 53 37 19 

” 

BS 1017 

0 35 54.3 

+ 29 02 25 

” 

BS 1030 

0 36 38.7 

+ 30 35 14 

” 

BS 1035 

0 36 45.3 

+20 58 51 

” 

BS 1038 

0 37 39.3 

+ 56 15 47 

” 

BS 1040 

0 39 15.7 

+ 50 14 18 

” 

BS 1051 

0 38 57.9 

-46 21 32 

” 

BS 1052 

0 41 04.7 

-18 15 37 

" 

BS 1066 

0 41 55.6 

+48 00 38 

” 

BS 1069 

0 44 40.9 

+23 59 42 

” 

BS 1084 

0 46 03.6 

+ 57 33 02 

" 

BS 1087 

0 45 45.3 

+ 5 01 24 

” 

BS 1099 

0 46 05.0 

+ 7 18 47 

” 

BS 1101 

0 47 30.1 

+44 43 47 


BS 1105 

0 50 03.9 

+ 60 51 01 

*» 


0 50 27.0 

- 1 24 54 

” 

BS 1106 

0 52 17.0 

+ 23 21 27 

” 

BS 1112 

0 53 10.7 

- 7 37 01 

•» 

BS 1113 

0 53 40.3 

+ 60 26 47 

779907 

BS 1122 

0 57 13.9 

+ 6 12 48 < 

CSI 79 

BS 1126 

1 00 04.3 

+ 31 32 09 


BS 1131 

1 00 20.6 | 

+ 7 37 16 

** 

BS 1135 


j RA (1950) DEC 

pos re; 

h m s 

1 04 55.6 

+ 54 40 32 


1 03 51.3 

-46 59 08 

♦» 

1 06 04.3 

- 10 26 48 

*» 

1 06 55.3 

+ 35 21 20 

»* 

1 11 01.6 

+ 24 19 08 

»* 

1 11 19.6 

+ 28 15 57 

« 

1 16 55.0 

+ 57 58 08 

»> 

1 21 31.3 

- 8 26 26 

** 

1 22 31.4 

+ 59 58 33 

» 

1 24 39.9 

-32 48 05 

*» 

1 27 33.7 

+ 5 53 10 

•» 

1 28 48.1 

+ 15 05 18 

»* 

1 31 11.7 

- 7 16 47 

»♦ 

1 33 51.1 

+41 09 21 

»» 

1 34 54.6 

+48 22 32 

*» 

1 35 51.3 

-57 29 24 

*» 

1 38 43.7 

+ 42 21 48 

’* 

1 38 49.5 

+ 5 14 06 

»• 

1 39 09.5 

+ 34 59 38 

♦* 

1 39 46.5 

+ 20 01 33 

»» 

1 40 13.1 

+45 04 15 

" 

1 40 30.7 

+ 50 26 15 

»» 

1 41 44.6 

-16 11 59 

»» 

1 42 45.0 

+ 8 54 23 

»* 

1 39 08.9 

-83 13 47 

810720 

1 44 08.4 

-51 03 57 


1 47 07.6 

-10 55 58 

CSI 79 

1 48 59.3 

-10 34 51 

*» 

1 50 46.3 

+ 63 25 29 

»» 

1 50 13.3 

+ 29 20 09 

»* 

1 51 52.3 

+ 20 33 50 

>• 

1 59 07.1 

+ 72 10 50 

»» 

1 57 38.9 

-21 19 08 

” 

1 57 57.7 

- 8 45 53 

’* 

1 57 11.6 

-61 48 45 

” 

1 59 53.3 

+ 13 14 10 

*> 

1 59 42.1 

-44 57 12 

** 

2 00 49.1 

+ 42 05 25 

** 

2 02 15.0 

-29 32 08 

*♦ 

2 03 33.6 

+ 8 00 35 

»♦ 

2 04 20.9 

+ 23 13 35 


2 05 09.7 

+ 58 11 12 

” 

2 05 25.3 

+44 13 23 

’* 

2 06 33.5 

+ 34 45 05 

** 

2 10 19.3 

+ 15 02 46 

»* 

2 10 20.7 

+ 8 36 46 

»• 

2 14 19.9 

+ 33 37 00 

** 

2 14 43.3 

-51 44 33 

»* 

2 16 49.0 

- 3 12 12 

»» 

2 17 25.0 

-42 04 39 

»» 

2 21 43.0 

+ 56 23 03 

•* 

2 23 37.5 

-15 33 53 

»* 

2 25 29.8 

+ 8 14 13 

810720 

2 25 09.2 

-47 55 39 

’* 

2 29 43.0 

-15 27 48 

830509 

2 32 44.2 

+ 34 28 13 

CSI 79 

2 34 53.9 

-34 47 26 

** 

2 40 25.5 

+ 81 14 21 

»* 

2 39 04.9 

+39 59 00 


2 40 46.2 

+49 01 06 


2 40 30.6 

+27 29 43 

*' 

2 40 42.3 

+ 3 01 32 


2 42 46.0 

-18 46 58 


2 44 55.4 

+29 02 25 


2 47 01.9 

+ 55 41 22 

•> 

2 46 59.7 

-32 36 53 


2 48 25.4 

+ 34 51 18 


2 48 46.1 

-21 12 31 

»» 

2 50 41.7 

+52 33 32 

*» 

2 50 07.3 

-12 58 14 


2 52 59.5 

+ 18 07 47 


2 53 58.9 

- 9 05 44 

*» 

2 54 27.1 

+ 4 17 59 


2 57 01.2 

+ 37 56 01 


2 56 21.9 

-40 30 14 

** 

2 58 19.5 

- 3 04 33 

»» 

2 59 39.7 

+ 3 53 39 

•• 

3 01 09.5 

+ 53 18 43 

*» 

3 01 57.9 

+ 38 38 52 

779907 

3 02 06.3 

+ 40 23 18 

CSI 79 

3 04 54.4 

+40 45 52 

779907 

3 05 26.7 

+49 25 25 

CSI 79 

3 06 06.7 

+ 44 40 08 

»* 

3 08 45.9 

+ 19 32 18 

•* 

3 09 56.3 

-29 11 08 

»» 

3 11 16.9 

-57 30 29 

»♦ 

3 15 33.7 

+ 65 28 17 

»» 

3 15 35.7 

+ 34 02 27 

»» 

3 16 44.1 

+ 3 11 16 

** 

3 17 17.5 

-21 56 20 

810720 

3 16 40.8 

-62 45 58 


3 18 29.6 

+ 3 29 47 

CSI 79 

3 17 55.8 

-43 15 36 

830509 

3 17 55.9 

-43 15 36 

810720 

3 20 18.5 

+ 64 24 33 

CSI 79 

3 20 44.3 

+49 41 05 


3 22 07.0 

+ 8 51 14 

*• 

3 25 00.0 

+ 59 46 04 

»» 

3 24 27.3 

+ 9 33 34 

»* 

3 25 54.1 

+ 58 42 26 

*» 

3 27 04.3 

+47 55 59 

•• 

3 27 02.2 

+47 49 27 

» 

3 28 06.4 

+ 12 45 59 

»» 

3 28 57.7 

+45 53 20 

** 

3 30 34.4 

- 9 37 35 

810720 

3 32 55.4 

+48 01 40 < 

CSI 79 

3 34 13.0 

+ 0 25 32 


3 34 19.0 

+ 0 14 38 

*» 

3 37 47.6 

+63 03 24 

861216 

3 37 47.7 

+ 63 03 25 

791020 

3 35 17.9 

-40 26 15 i 

CSI 79 

3 38 34.3 

+ 59 48 36 


3 37 52.0 

+ 37 25 12 

•» 

3 39 21.2 

+ 47 37 45 


3 39 25.5 

+ 19 32 28 

« 

3 41 10.5 

+ 32 07 53 ' 

779907 

3 41 47.2 

+42 25 19 < 

CSI 79 


A-6 


NAME 

RA (1950) DEC |p 

OS REF 

BS 1136 

3 40 50.9 

- 9 55 51 

» 

BS 1140 

3 41 49.4 

f 24 08 00 


BS 1142 

3 41 54.0 

f 23 57 26 

" 

BS 1144 

3 42 10.3 

4-24 41 01 

" 

BS 1145 

3 42 13.5 

4-24 18 42 


BS 1149 

3 42 50.7 

4-24 12 46 


BS 1151 

3 42 55.3 

4-24 23 58 


BS 1153 

3 43 00.7 

+ 5 53 40 


BS 1155 

3 44 55.1 

4-65 22 25 


BS 1156 

3 43 21.1 

4-23 47 38 


BS 1162 

3 43 46.4 

-12 15 25 


BS 1165 

3 44 30.3 

4-23 57 07 


BS 1172 

3 45 22.9 

4-23 16 07 

" 

BS 1178 

3 46 10.9 

4-23 54 06 


BS 1180 

3 46 12.3 

4-23 59 07 


BS 1195 

3 47 34.9 

-36 21 02 

810720 

BS 1203 

3 50 58.9 

4-31 44 11 

CSI 79 

BS 1204 

3 52 59.3 

+62 55 40 

** 

BS 1208 

3 47 59.4 

-74 23 32 

99 

BS 1220 

3 54 29.3 

+ 39 52 01 

99 

BS 1228 

3 55 42.7 

+35 38 55 

99 

BS 1231 

3 55 41.6 

-13 38 57 

810720 

BS 1239 

3 57 54.4 

+ 12 21 02 

BS 1247 

3 57 56.9 

-61 32 26 

CSI 79 

BS 1242 

4 00 16.2 

+ 59 01 07 

99 

BS 1251 

4 00 29.5 

+ 5 51 05 


BS 1256 

4 01 44.0 

+21 56 47 

99 

BS 1264 

4 00 10.1 

-62 17 55 

810720 

BS 1286 

4 07 46.0 

+33 27 27 

CSI 79 

BS 1287 

4 07 46.7 

+26 21 06 


BS 1294 

4 06 48.5 

-64 21 30 

99 

BS 1302 

4 09 09.3 

-42 07 21 

99 

BS 1303 

4 11 12.9 

+48 17 02 

99 \ 

BS 1305 

4 12 28.1 

+61 43 36 

99 

BS 1309 

4 10 51.3 

+ 7 35 22 

99 

BS 1318 

4 12 00.7 

-10 22 43 

99 

BS 1325 

4 12 58.1 

- 7 43 45 

99 

BS 1326 

4 12 20.5 

-42 24 59 

99 

BS 1327 

4 15 56.9 

+65 01 15 

99 

BS 1336 

4 13 46.5 

-62 35 54 

99 

BS 1346 

4 16 56.6 

+ 15 30 29 

99 

BS 1347 

4 15 59.9 

-33 55 08 

99 

BS 1355 

4 15 36.9 

-59 25 17 

99 

BS 1373 

4 20 02.7 

+ 17 25 35 

99 

BS 1385 

4 22 01.9 

+ 18 55 41 

99 

BS 1393 

4 22 09.3 

-34 07 53 

99 

BS 1407 

4 25 34.6 

+ 16 14 57 

99 

BS 1409 

4 25 41.5 

+ 19 04 15 

99 

BS 1411 

4 25 42.9 

+ 15 51 09 

99 

BS 1412 

4 25 48.2 

+ 15 45 40 

99 

BS 1423 

4 26 47.4 

-13 09 24 

99 

BS 1441 

4 30 07.1 

- 3 18 49 

99 

BS 1453 

4 31 32.7 

-29 51 59 

99 

BS 1454 

4 33 13.0 

+41 09 49 

99 

BS 1457 

4 33 02.9 

+ 16 24 38 

810720 

BS 1464 

4 33 36.3 

-30 39 47 

CSI 79 

BS 1481 

4 35 53.3 

-14 24 00 

" 

BS 1496 

4 38 15.1 

-19 45 57 

” 

BS 1500 

4 40 44.9 

+40 41 40 

” 

BS 1502 

4 38 56.9 

-41 57 28 

” 

BS 1527 

4 47 23.6 

+63 25 21 

” 

BS 1532 

4 45 21.3 

- 17 01 27 

” 

BS 1536 

4 46 07.9 

- 5 45 24 

" 

BS 1543 

4 47 07.3 

+ 6 52 31 


BS 1544 

4 47 53.0 

+ 8 48 55 

” 

BS 1552 

4 48 32.4 

+ 5 31 16 

830509 

BS 1556 

4 49 42.0 

+ 14 10 07 

CSI 79 

BS 1570 

4 52 08.3 

+ 10 04 22 

” 

BS 1577 

4 53 43.9 

+33 05 18 

“ 

BS 1580 

4 53 33.3 

+ 13 26 12 

” 

BS 1603 

4 58 57.5 

+ 60 22 18 

” 

BS 1605 

4 58 22.4 

+43 45 03 


BS 1608 

4 57 28.3 

-10 20 05 

” 

BS 1612 

4 58 58.6 

+41 00 17 

” 

BS 1614 

4 58 19.9 

- 5 48 37 

” 

BS 1622 

5 01 47.1 

+ 58 54 18 

” 

BS 1641 

5 03 00.2 

+41 10 07 

" 

BS 1648 

5 02 48.5 

+ 1 06 37 

" 

BS 1652 

5 02 36.3 

-35 33 00 

" 

BS 1654 

5 03 20.5 

-22 26 11 

** 

BS 1656 

5 04 29.4 

+ 18 34 45 

” 

BS 1659 

5 05 03.5 

+24 12 02 

" 

BS 1663 

5 03 39.7 

-49 38 36 

” 

BS 1666 

5 05 23.3 

- 5 08 57 


BS 1679 

5 06 45.0 

- 8 48 59 

” 

BS 1698 

5 10 40.5 

+ 2 48 12 

830509 

BS 1702 

5 10 40.9 

-16 15 46 

CSI 79 

BS 1706 

5 12 08.7 

+32 37 53 

" 

BS 1708 

5 12 59.4 

+45 56 56 

” 

BS 1713 

5 12 08.0 

- 8 15 29 

810720 

BS 1722 

5 14 41.2 

+42 44 24 

CSI 79 

BS 1729 

5 15 37.2 

+40 03 23 

” 

BS 1743 

5 15 40.7 

-34 56 34 

** 

BS 1744 

5 13 47.3 

-67 14 29 

** 

BS 1747 

5 16 36.9 

-18 10 54 

” 

BS 1748 

5 17 03.1 

- 1 27 42 

” 

BS 1763 

5 19 00.0 

+ 8 22 50 

" 

BS 1765 

5 19 12.4 

- 0 25 47 

” 

BS 1770 

5 20 12.1 

+ 3 29 50 

i ’* 

BS 1784 

5 21 32.1 

- 7 51 07 

” 

BS 1788 

5 21 57.6 

- 2 26 27 

” 

BS 1789 

5 22 08.7 

+ 1 48 08 

l ” 

BS 1790 

5 22 26.8 

+ 6 18 22 

: 810720 

BS 1791 

5 23 07.7 

+28 34 02 

1 " 

BS 1829 

5 26 06.0 

-20 47 52 

1 CSI 79 

BS 1830 

5 26 53.9 

- 3 29 03 

l 

BS 1839 

5 28 06.3 

+ 5 54 4C 


BS 1842 

5 28 36.9 

+ 3 15 IS 

) 

BS 1845 

5 29 16. 7 

+ 18 33 31 

[ 

BS 1852 

5 29 26.9 

- 0 20 01 

1 

BS 1855 

5 29 30.3 

- 7 20 11 

l 

BS 1858 

5 30 35.f 

> +18 30 2: 

l ” 

BS 1862 

5 29 26.1 

i -35 30 21 

[ 

BS 1863 

5 30 35.4 

1 - 1 45 0< 

5 

BS 1865 

5 30 31.2 

\ -17 51 2; 

l 

BS 1866 

5 32 28.' 

1 +54 23 5; 

l 

BS 1868 

5 30 59.C 

) - 1 11 2 



NAME 

RA (1950) DEC 

*OS REF 

BS 1876 

h m » 

5 32 04.3 

f 9 27 25 


BS 1879/80 

5 32 22.9 

+ 9 54 10 

” 

BS 1890 

5 32 53.3 

- 4 31 30 


BS 1893/4 

5 32 48.9 

- 5 25 13 


BS 1897 

5 32 55.3 

- 5 26 49 

" 

BS 1898 

5 33 02.3 

- 4 23 42 


BS 1899 

5 32 59.1 

- 5 56 27 


BS 1903 

5 33 40.4 

- 1 13 54 

" 

BS 1907 

5 34 09.3 

+ 9 15 53 

" \ 

BS 1908 

5 34 17.4 

+ 11 00 20 

" 

BS 1910 

5 34 39.2 

+ 21 06 49 


BS 1925 

5 37 16.7 

+ 53 27 46 

" 

BS 1931 

5 36 13.9 

- 2 37 36 


BS 1934 

5 36 32.5 

+ 4 05 38 


BS 1938 

5 37 21.7 

+ 31 19 57 

" 

BS 1939 

5 37 26.9 

+ 31 53 42 

” 

BS 1941 

5 38 46.9 

+ 56 33 27 

" 

BS 1948 

5 38 13.9 

- 1 58 00 

" 

BS 1948/9 

” 

" 

" 

BS 1953 

5 33 51.2 

-76 22 40 

" 

BS 1956 

5 37 50.2 

-34 05 57 

" 

BS 1961 

5 40 17.1 

+ 23 10 56 

" 

BS 1963 

5 39 53.3 

+ 1 27 05 

" 

BS 1977 

5 42 40.4 

+ 20 40 32 

" 

BS 1983 

5 42 22.6 

-22 27 48 

830509 

BS 1995 

5 45 42.4 

+ 39 09 57 

CSI 79 

BS 2004 

5 45 22.9 

- 9 41 07 

" 

BS 2007 

5 46 05.7 

- 4 06 23 

" 

BS 2011 

5 47 37.7 

+37 17 35 

" 

BS 2012 

5 48 01.3 

+ 39 08 08 


BS 2015 

5 44 40.9 

-65 45 15 

830509 

BS 2018 

5 48 10.0 

+ 32 06 43 

CSI 79 

BS 2020 

5 46 05.9 

-51 05 00 

" 

BS 2035 

5 49 10.1 

-20 52 53 

" 

BS 2040 

5 49 11.7 

-35 47 08 

" 1 

BS 2047 

5 51 25.1 

+20 16 06 


BS 2056 

5 51 17.7 

-33 48 40 


BS 2061 

5 52 27.7 

+ 7 23 56 


BS 2065 

5 52 23.4 

-11 46 55 


BS 2067 

5 53 11.3 

+ 13 55 40 


BS 2077 

5 55 24.4 

+ 54 16 59 

99 ! 

BS 2085 

5 54 07.6 

-14 10 31 

830509 

BS 2088 

5 55 51.5 

+ 44 56 40 

CSI 79 

BS 2091 

5 56 13.3 

+45 56 03 


BS 2095 

5 56 18.6 

+ 37 12 38 

" 

BS 2102 

5 53 42.9 

-63 06 16 


BS 2106 

5 55 45.7 

-35 17 13 


BS 2113 

5 57 33.1 

- 3 04 28 

" 

BS 2120 

5 57 36.9 

-42 49 00 

" 

BS 2134 

6 01 04.7 

+23 16 03 


BS 2135 

6 00 56.9 

+ 20 08 27 


BS 2140 

6 01 14.5 

-26 16 58 


BS 2141 

6 02 47.7 

+ 35 23 49 

" 

BS 2142 

6 01 47.5 

- 6 42 18 


BS 2198 

6 09 10.2 

+ 16 08 36 

" 

BS 2199 

6 09 05.7 

+ 14 13 17 

" 

BS 2208 

6 10 25.9 

+ 10 38 43 


BS 2215 

6 13 18.3 

+ 61 32 03 


BS 2216 

6 11 51.4 

+ 22 31 21 

" 

BS 2219 

6 12 11.4 

+ 29 31 05 


BS 2227 

6 12 24.9 

- 6 15 28 


BS 2231 

6 12 59.3 

+ 6 05 00 


BS 2249 

6 13 53.7 

-16 35 57 


BS 2251 

6 14 37.0 

+ 5 07 00 


BS 2254 

6 14 57.2 

-22 41 31 


BS 2256 

6 14 46.2 

-35 07 21 


BS 2263 

6 15 18.9 

-37 43 08 


BS 2269 

6 17 13.0 

+ 14 40 25 


BS 2284 

6 19 04.7 

-11 44 54 


BS 2286 

6 19 56.0 

+ 22 32 27 


BS 2290 

6 18 47.1 

-48 42 50 

810720 

BS 2294 

6 20 29.7 

-17 55 45 

CSI 79 

BS 2296 

6 20 17.0 

-33 24 35 

’* 

BS 2308 

6 22 36.9 

+ 14 45 03 

“ 

BS 2309 

6 22 02.0 

-12 56 01 


BS 2318 

6 22 47.3 

-28 44 59 

810720 

BS 2326 

6 22 50.5 

-52 40 03 


BS 2343 

6 25 59.6 

+ 20 14 43 

CSI 79 

BS 2354 

6 24 05.5 

-63 23 53 

810720 

BS 2361 

6 26 18.7 

-32 32 49 

CSI 79 

BS 2370 

6 28 22.5 

+ 11 17 12 

” 

BS 2392 

6 30 26.2 

-11 07 40 

” 

BS 2405 

6 33 06.6 

+ 38 29 16 

779907 

BS 2418 

6 34 07.5 

- 5 10 03 

CSI 79 

BS 2419 

6 35 11.6 

+ 39 26 12 

” 

BS 2421 

6 34 49.3 

+ 16 26 36 

” 

BS 2422 

6 34 43.2 

+ 6 10 42 


BS 2427 

6 35 45.6 

+ 42 32 04 


BS 2429 

6 34 30.0 

-19 12 42 

** 

BS 2443 

6 35 41.3 

-18 11 32 


BS 2451 

6 36 13.8 

-43 09 05 

830509 

BS 2456 

6 38 13.3 

+ 9 56 36 

CSI 79 

BS 2459 

6 39 26.7 

+44 34 27 

” 

BS 2467 

6 39 18.1 

+ 6 23 38 


BS 2469 

6 39 33.1 

- 9 07 02 

" 

BS 2473 

6 40 51.3 

+ 25 10 55 

" 

BS 2478 

6 41 10.0 

+ 13 16 47 

” 

BS 2480 

6 41 35.3 

+ 29 01 23 

i ** 

BS 2483 

6 43 08.1 

+ 43 37 45 

i ” 

BS 2484 

6 42 28.9 

+ 12 57 03 

i ” 

BS 2491 

6 42 56.7 

-16 38 46 

* 810720 

BS 2527 

6 52 48.3 

+ 77 02 42 

> CSI 79 

BS 2538 

6 47 58.3 

-32 26 51 

f , ” 

BS 2549 

6 49 03.1 

-34 18 2! 

i ” 

BS 2560 

6 52 57.1 

+ 58 29 It 


BS 2569 

6 52 14.1 

+ 25 26 22 


BS 2574 

6 51 51.9 

-11 58 21 

i 

BS 2580 

6 52 03.4 

-24 07 12 

1 810720 

BS 2591 

6 52 52.1 

-42 18 02 

1 CSI 79 

BS 2608 

6 54 56. C 

-48 39 1' 

1 

BS 2609 

7 17 50. J 

+ 87 07 V 

1 

BS 2615 

6 57 23.3 

+ 16 08 5' 

1 

BS 2618 

6 56 39.! 

-28 54 <* 

) 

BS 2631 

6 59 30.5 

+ 17 49 4 


BS 2635 

6 59 40.3 

+ 16 44 5 

1 

BS 2646 

6 59 43/ 

-27 51 42 

BS 2648 

( 7 00 25.7 | - 4 09 53 | ” 


NAME 

RA (1950 

DEC I 

•OS REF 

BS 2653 

b m » 

7 00 56.1 

-23*45 31* 

» 

BS 2659 

7 02 17.7 

f 22 42 49 


BS 2663 

7 02 54.7 

F 9 15 46 


BS 2667 

7 02 25.2 

-43 32 16 

810720 

BS 2668 

7 02 26.8 

-43 32 28 

CSI 79 

BS 2690 

7 05 17.0 

-23 45 38 

BS 2693 

7 06 21.4 

-26 18 45 

810720 

BS 2697 

7 07 57.4 

F30 19 43 

CSI 79 

BS 2701 

7 07 44.5 

- 4 09 26 


BS 2702 

7 07 10.2 

-39 34 27 


BS 2714 

7 09 18.5 

- 0 24 29 


BS 2717 

7 10 30.0 

F- 16 14 42 


BS 2719 

7 09 26.7 

-48 51 01 


BS 2725 

7 11 38.5 

+ 24 58 24 


BS 2738 

7 12 49.9 

+ 27 59 09 


BS 2740 

7 11 07.9 

-46 40 29 


BS 2742 

7 20 40.9 

+ 82 30 49 


BS 2745 

7 12 12.7 

-26 15 52 


BS 2747 

7 12 56.6 

+ 8 03 57 


BS 2748 

7 12 00.6 

-44 33 26 


BS 2749 

7 12 46.9 

-26 41 04 


BS 2762 

7 13 15.3 

-48 11 00 


BS 2766 

7 14 34.6 

-27 47 28 

" 

BS 2773 

7 15 22.5 

-37 00 23 

" 

BS 2777 

7 17 08.2 

+ 22 04 32 


BS 2787 

7 16 31.6 

-36 38 29 

" 

BS 2790 

7 16 51.3 

-36 38 59 

" 

BS 2803 

7 16 51.6 

-67 51 55 


BS 2804 

7 21 03.5 

+ 51 59 09 

" 

BS 2821 

7 22 37.3 

+27 53 55 

" 

BS 2825 

7 22 24.4 

- 16 06 05 

" 

BS 2827 

7 22 06.9 

-29 12 14 

" 

BS 2845 

7 24 26.3 

+ 8 23 28 


BS 2852 

7 25 53.7 

+ 31 53 07 


BS 2854 

7 25 26.3 

+ 9 01 41 

" 

BS 2878 

7 27 38.5 

-43 11 56 


BS 2881 

7 28 45.7 

-30 51 21 

" 

BS 2882 

7 28 56.1 

-37 14 02 

810720 

BS 2890/1 

7 31 24.6 

+ 31 59 58 

CSI 79 

BS 2902 

7 31 30.1 

- 14 24 52 

810720 

BS 2903 

7 32 54.1 

+46 17 32 

CSI 79 

BS 2905 

7 32 50.5 

+27 00 29 


BS 2911 

7 32 02.3 

-36 13 42 

** 

BS 2915 

7 33 52.7 

+40 08 19 


BS 2919 

7 28 25.5 

-78 59 27 


BS 2921 

7 33 45.9 

- 14 22 49 


BS 2935 

7 36 52.9 

+ 38 27 37 

" 

BS 2937 

7 35 30.9 

-34 51 17 

" 

BS 2938 

7 36 35.3 

+ 17 47 22 

810720 

BS 2943 

7 36 41.1 

+ 5 21 17 

BS 2961 

7 37 41.5 

-38 11 31 

CSI 79 

BS 2965 

7 39 03.6 

+ 13 35 55 


BS 2967 

7 39 14.0 

+ 14 19 35 


BS 2970 

7 38 51.4 

- 9 25 58 


BS 2973 

7 40 11.3 

+ 29 00 21 


BS 2985 

7 41 25.7 

+24 31 08 


BS 2990 

7 42 15.4 

+28 08 54 


BS 2993 

7 41 31.1 

-28 17 26 

" 

BS 2999 

7 43 19.3 

+ 37 38 23 

" 

BS 3002 

7 41 59.7 

-40 48 37 

" 

BS 3003 

7 43 13.7 

+ 18 37 59 

" 

BS 3013 

7 44 17.0 

+ 33 32 23 

" 

BS 3017 

7 43 28.3 

-37 50 45 

" 

BS 3027 

7 45 28.5 

-15 53 21 


BS 3034 

7 46 00.3 | 

-25 48 42 


BS 3045 

7 47 11.3 

-24 43 57 

" 

BS 3046 

7 46 50.9 

-46 57 01 

" 

BS 3061 

7 49 29.7 

+ 3 24 27 

" 

BS 3064 

7 49 27.2 

-13 45 48 

" 

BS 3095 

7 54 09.1 

+ 15 55 30 

" 

BS 3105 

7 53 51.1 

-57 10 11 

1 " 

BS 3113 

7 55 40.3 

-30 11 55 

" 

BS 3126 

7 55 54.5 

-58 59 25 

" 

BS 3135 

7 58 13.2 

- 2 44 34 


BS 3138 

7 56 51.6 

-60 10 06 

810720 

BS 3145 

7 59 39.7 

+ 2 28 22 

CSI 79 

BS 3147 

7 58 00.5 

-60 41 12 


BS 3150 

7 59 58.5 

- 6 11 46 


BS 3165 

8 01 49.5 

-39 51 40 


BS 3169 

8 03 20.7 

+ 22 46 46 


BS 3176 

8 04 49.4 

+ 21 43 42 

810720 

BS 3185 

8 05 24.7 

-24 09 31 

CSI 79 

BS 3188 

8 06 04.7 

- 2 50 11 


BS 3207 

8 07 59.3 

-47 11 17 

M 

BS 3208-10 

8 09 20.6 

+ 17 47 59 


BS 3211 

8 08 55.4 

-12 46 37 


BS 3225 

8 09 34.2 

-39 28 06 


BS 3226 

8 09 44.4 

-42 50 12 


BS 3236 

8 15 12.0 

+ 72 33 53 

99 

BS 3237 

8 11 36.1 

-35 44 49 

99 

BS 3243 

8 12 16.2 

-40 11 38 

99 

BS 3246 

8 14 25.3 

+ 54 17 58 


BS 3248 

8 13 48.4 

+ 11 52 51 

99 

BS 3249 

8 13 48.2 

+ 9 20 26 

99 

BS 3265 

8 16 51.2 

- 10 00 29 

99 

BS 3270 

8 16 40.9 

-36 30 11 

39 

BS 3271 

8 17 39.9 

- 0 44 56 

99 

BS 3275 

8 19 25.1 

+ 43 21 00 

i ” 

BS 3282 

8 19 24.7 

-32 53 39 

99 

BS 3287 

8 21 19.9 

+42 10 02 

99 

BS 3290 

8 21 11.2 

+ 10 47 38 

99 

BS 3294 

8 20 59.2 

-48 19 43 

99 

BS 3304 

8 23 25.3 

+ 28 03 37 

f 99 

BS 3305 

8 22 59.7 

+ 2 15 57 

1 99 

BS 3309 

8 24 07.9 

+ 45 49 23 

\ " 

BS 3314 

8 23 09.7 

- 3 44 31 

830509 

BS 3315 

8 22 54.1 

-23 52 57 

' CSI 79 

BS 3319 

8 23 58.0 

i +12 49 14 


BS 3323 

8 26 07.6 

, +60 53 12 

( 

BS 3357 

8 28 44.7 

+ 18 15 57 


BS 3391 

8 34 46.6 

i +65 11 + 

l 

BS 3403 

8 35 51.9 

i +64 30 1! 

! 

BS 3407 

8 33 11.9 

» -49 46 1! 

5 

BS 3418 

8 36 08.6 

> + 3 3i o: 

5 

BS 3421 

8 35 31.1 

. -39 58 1< 

) 

BS 3426 

8 35 53.C 

> —42 48 4' 

7 

BS 3427 

8 37 13.5 

> +20 11 O' 

7 


ottt rsrvnrr 

of quality 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR OIIAr.TTV 


NAME 

RA ( 

1950) DEC 

POS REF 

BS 3428 

h m < 

8 37 30.0 

+ 19* 50' 52 


BS 3461 

8 41 50.7 

+ 18 20 20 

« 

BS 3474/5 

8 43 40.4 

+28 56 38 

»> 

BS 3482 

8 44 07.6 

+ 6 36 08 


BS 3484 

8 44 00.7 

-13 21 48 


BS 3487 

8 44 19.9 

-45 51 27 

»« 

BS 3498 

8 45 24.9 

-56 35 06 

*» 

BS 3518 

8 48 24.4 

-27 31 23 

»» 

BS 3521 

8 49 28.3 

+28 26 52 


BS 3538 

8 51 50.0 

- 5 14 37 


BS 3541 

8 52 33.9 

+ 17 25 21 

** 

BS 3547 

8 52 45.0 

+ 6 08 11 


BS 3569 

8 55 47.6 

+48 14 21 


BS 3571 

8 53 54.9 

-60 27 09 


BS 3576 

8 58 03.9 

+67 49 34 


BS 3577 

8 56 21.4 

+ 18 19 49 

»» 

BS 3579 

8 57 24.0 

+41 58 55 


BS 3593 

8 58 32.7 

-42 58 36 


BS 3614 

9 02 25.6 

-46 53 51 

” 

BS 3618 

9 04 24.9 

+ 1 39 50 


BS 3624 

9 06 49.0 

+ 63 43 06 

■» 

BS 3628 

9 05 51.0 

-25 39 20 

” 

BS 3634 

9 06 09.3 

-43 13 48 

810720 

BS 3639 

9 07 37.8 

+31 10 05 

779907 

BS 3654 

9 09 15.3 

-44 39 40 

CSI 79 

BS 3682 

9 13 38.3 

-38 21 38 


BS 3684 

9 13 44.9 

-37 12 12 

•* 

BS 3685 

9 12 39.6 

-69 30 38 

» 

BS 3698 

9 18 03.9 

+56 54 44 

** 

BS 3699 

9 15 45.0 

-59 03 52 

>» 

BS 3705 

9 18 00.7 

+ 34 36 17 

»> 

BS 3718 

9 19 16.6 

-25 45 04 

*» 

BS 3731 

9 21 44.7 

+26 23 54 

>* 

BS 3733 

9 21 02.2 

-28 37 07 

•* 

BS 3748 

9 25 07.8 

- 8 26 28 

810720 

BS 3757 

9 27 36.5 

+63 16 54 

CSI 79 

BS 3765 

9 27 10.7 

-35 43 54 


BS 3769 

9 28 30.1 

+ 35 19 30 

»* 

BS 3771 

9 30 05.7 

+70 03 06 

■> 

BS 3773 

9 28 52.2 

+23 11 20 

» 

BS 3775 

9 29 31.4 

+ 51 54 21 

*• 

BS 3777 

9 26 37.3 

-71 23 04 

•» 

BS 3779 

9 29 16.7 

+ 9 56 12 

»* 

BS 3786 

9 28 43.6 

-40 14 48 

*• 

BS 3804 

9 31 08.0 

+23 40 38 


BS 3815 

9 32 39.9 

+36 02 14 

» 1 

BS 3820 

9 33 45.1 

+ 31 23 11 

>• 

BS 3824 

9 35 21.0 

+67 29 55 

** 

BS 3834 

9 35 50.7 

+ 4 52 32 


BS 3836 

9 35 02.1 

-49 07 47 


BS 3842 

9 36 04.1 

-42 57 52 

830509 

BS 3845 

9 37 18.1 

- 0 54 52 

CSI 79 

BS 3850 

9 38 37.9 

+ 31 30 20 


BS 3852 

9 38 28.9 

+ 10 07 13 


BS 3858 

9 39 00.0 

-23 21 47 

•• 

BS 3866 

9 41 00.6 

+ 14 15 03 

» 

BS 3870 

9 43 00.1 

+ 57 21 31 

*> 

BS 3871 

9 41 58.2 

-27 32 23 

830509 

BS 3873 

9 43 00.9 

+24 00 18 

CSI 79 

BS 3876 

9 43 31.7 

+ 6 56 23 


BS 3881 

9 45 22.3 

+46 15 17 

*» 

BS 3882 

9 44 52.2 

+ 11 39 40 

•* 

BS 3888 

9 47 27.0 

+59 16 29 

*» 

BS 3896 

9 48 19.7 

+ 13 18 02 

»> 

BS 3903 

9 49 04.3 

-14 36 39 

** 

BS 3905 

9 49 55.3 

+ 26 14 34 

.* 

BS 3912 

9 49 44.6 

-46 18 45 

»» 

BS 3915 

9 51 05.3 

+ 6 11 40 

»♦ 

BS 3916 

9 50 43.4 

-27 05 49 

•• 

BS 3919 

9 51 56.2 

-25 41 45 

•• 

BS 3939 

9 56 26.0 

+ 57 03 06 


BS 3946 

9 56 47.4 

-23 42 38 

»♦ 

BS 3950 

9 57 34.3 

+ 8 17 05 


BS 3975 

10 04 36.4 

+ 17 00 24 


BS 3980 

10 05 15.1 

+ 10 14 35 

» 

BS 3982 

10 05 42.6 

+ 12 12 45 

810720 

BS 3992 

10 07 22.3 

-35 36 36 

CSI 79 

BS 3994 

10 08 08.9 

-12 06 21 


BS 4008 

10 11 41.6 

+60 14 01 

»» 

BS 4009 

10 10 01.6 

-57 48 46 

•> 

BS 4013 

10 11 12.0 

-32 47 03 


BS 4023 

10 12 38.0 

-41 52 25 

810720 

BS 4030 

10 13 46.3 

+23 45 08 


BS 4031 

10 13 54.7 

+23 40 01 

CSI 79 

BS 4033 

10 14 05.3 

+43 09 52 


BS 4035 

10 13 59.7 

+ 13 58 41 


BS 4039 

10 14 29.7 

+23 21 26 

» 

BS 4049 

10 15 49.9 

-28 44 27 

»> 

BS 4057/8 

10 17 13.0 

+20 05 42 

*» 

BS 4069 

10 19 21.4 

+41 45 05 

•* 

BS 4080 

10 20 10.6 

-41 23 51 


BS 4088 

10 22 37.1 

+ 9 02 21 

»♦ 

BS 4092 

10 23 14.2 

- 6 48 24 

•* 

BS 4094 

10 23 40.2 

-16 34 48 

** 

BS 4100 

10 24 59.9 

+36 57 50 

»> 

BS 4102 

10 23 24.4 

-73 46 36 

*» 

BS 4104 

10 24 51.6 

-30 48 45 

** 

BS 4110 

10 25 32.3 

-57 22 59 

>» 

BS 4127 

10 29 31.7 

+ 14 23 39 

>* 

BS 4132 

10 30 19.2 

+40 40 59 

»♦ 

BS 4133 

10 30 10.7 

+ 9 33 51 

•• 

BS 4156 

10 33 50.0 

-16 05 05 

»» 

BS 4163 

10 35 04.9 

-13 07 24 

» 

BS 4167 

10 35 11.7 

-47 57 56 

810720 

BS 4174 

10 34 53.6 

-78 20 54 


BS 4184 

10 39 23.4 

+31 57 32 < 

CSI 79 

BS 4195 

10 41 37.2 

+67 40 27 

779907 

BS 4202 

10 43 15.2 

+ 57 37 47 < 

CSI 79 

BS 4216 

10 44 36.8 

-49 09 20 

810720 

BS 4224 

10 46 07.5 

- 1 41 39 ( 

CSI 79 

BS 4232 

10 47 09.3 

-15 55 52 


BS 4247 

10 50 31.2 

+ 34 29 05 


BS 4257 

10 51 27.3 

-58 35 13 


BS 4267 

10 53 25.7 

+ 6 27 08 


BS 4273 

10 54 22.9 

-36 52 06 

•» 

BS 4278 

10 56 45.7 

+ 36 21 42 

»> 

BS 4287 

10 57 20.1 

-18 01 54 

” 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

BS 4293 

10 57 51.2 

-41 57 2< 


BS 4295 

10 58 50.2 

+ 56 39 02 


BS 4299 

10 59 16.5 

- 2 12 53 

” 

BS 4300 

10 59 39.7 

+ 20 26 52 


BS 4301 

11 00 39.5 

+ 62 01 15 


BS 4333 

11 06 34.3 

+ 36 34 50 

” 

BS 4335 

11 06 51.5 

+44 46 12 


BS 4336 

11 06 50.9 

+43 28 43 

»* 

BS 4337 

11 06 26.7 

-58 42 12 

♦» 

BS 4357 

11 11 27.0 

+20 47 51 

»» 

BS 4359 

11 11 37.0 

+ 15 42 10 

»• 

BS 4362 

11 12 32.7 

+ 23 22 04 

»» 

BS 4371 

11 14 42.9 

+ 2 17 07 

>» 

BS 4374/5 

11 15 31.1 

+ 31 48 39 


BS 4377 

11 15 46.9 

+ 33 22 02 


BS 4382 

11 16 50.3 

-14 30 27 

>* 

BS 4392 

11 20 05.3 

+43 45 25 


BS 4404 

11 22 23.3 

+ 11 42 17 


BS 4432 

11 27 45.4 

- 2 43 37 

*» 

BS 4434 

11 28 27.5 

+ 69 36 25 


BS 4445 

11 29 53.9 

-26 28 14 


BS 4449 

11 30 25.3 

-30 48 39 

»» 

BS 4450 

11 30 32.3 

-31 34 51 

810720 

BS 4467 

11 33 27.7 

-62 44 33 

CSI 79 

BS 4468 

11 34 08.5 

- 9 31 30 

BS 4471 

11 34 23.2 

- 0 32 49 


BS 4483 

11 35 52.9 

+ 8 24 38 

** 

BS 4491 

11 37 18.4 

- 16 20 33 


BS 4494 

11 37 43.4 

-34 28 01 

»» 

BS 4496 

11 38 25.2 

+ 34 29 01 

•» 

BS 4498 

11 38 39.0 

-28 55 17 

•> 

BS 4511 

11 41 07.3 

-62 12 41 

n 

BS 4517 

11 43 17.3 

+ 6 48 34 


BS 4518 

11 43 24.9 

+48 03 22 


BS 4520 

11 43 13.9 

-66 27 04 

*» 

BS 4523 

11 44 07.6 

-40 13 41 

810720 

BS 4525 

11 44 45.3 

-30 00 19 

CSI 79 

BS 4532 

11 46 13.2 

-26 28 16 

BS 4534 

11 46 30.5 

+ 14 51 04 

*♦ 

BS 4540 

11 48 05.3 

+ 2 02 46 

** 

BS 4546 

11 48 38.1 

-44 53 40 

»• 

BS 4550 

11 50 06.1 

+ 38 04 38 

»» 

BS 4552 

11 50 22.6 

-33 37 46 

»» 

BS 4554 

11 51 12.5 

+ 53 58 21 

M 

BS 4562 

11 52 39.2 

+ 37 02 06 


BS 4586 

11 57 44.3 

+ 81 07 54 


BS 4608 

12 02 39.6 

+ 9 00 36 

» 

BS 4618 

12 05 29.2 

-50 22 57 

» 

BS 4630 

12 07 32.9 

-22 20 29 

** 

BS 4638 

12 09 01.7 

-52 05 24 

830509 

BS 4660 

12 12 57.5 

+ 57 18 35 

CSI 79 

BS 4662 

12 13 13.7 

-17 15 50 

BS 4665 

12 13 21.3 

+ 72 49 43 

*» 

BS 4666 

12 13 37.4 

+40 56 17 

» 

BS 4671 

12 14 50.9 

-67 40 56 

** 

BS 4672 

12 15 01.9 

+ 53 28 09 

•» 

BS 4682 

12 16 19.0 

-54 51 54 

»» 

BS 4689 

12 17 20.8 

- 0 23 21 

830509 

BS 4690 

12 17 21.2 

+ 49 15 39 

CSI 79 

BS 4694 

12 17 47.2 

+ 26 16 43 

BS 4695 

12 17 48.4 

+ 3 35 25 

»* 

BS 4700 

12 18 38.7 

-60 07 30 


BS 4701 

12 18 25.9 

+ 58 08 31 


BS 4707 

12 19 59.5 

+26 07 23 

»• 

BS 4715 

12 21 19.6 

+42 49 09 


BS 4726 

12 22 40.1 

+ 57 03 16 


BS 4737 

12 24 26.7 

+28 32 45 

*• 

BS 4743 

12 25 19.4 

-49 57 12 

» 

BS 4745 

12 25 12.7 

+ 55 59 21 

•* 

BS 4757 

12 27 16.3 

-16 14 12 

»* 

BS 4759 

12 27 40.0 

-23 25 12 

** 

BS 4763 

12 28 22.7 

-56 50 00 

810720 

BS 4765 

12 27 55.7 

+69 28 39 

CSI 79 

BS 4770 

12 28 48.9 

+ 7 52 47 

BS 4773 

12 29 27.1 

-71 51 24 


BS 4785 

12 31 22.2 

+41 37 43 


BS 4786 

12 31 45.3 

-23 07 12 


BS 4787 

12 31 21.5 

+ 70 03 48 

»< 

BS 4800 

12 34 07.3 

+ 59 45 44 

779907 

BS 4801 

!2 34 27.9 

+ 17 21 52 

CSI 79 

BS 4802 

12 34 57.3 

-48 15 56 

BS 4807 

12 35 49.3 

+ 2 07 45 


BS 4808 

12 35 57.6 

+ 7 15 45 

»* 

BS 4813 

12 36 39.7 

- 7 43 13 

*» 

BS 4817 

12 37 09.5 

-39 42 44 

>* 

BS 4819 

12 38 44.7 

-48 41 06 

*» 

BS 4825 

12 39 07.3 

- 1 10 30 

*» 

BS 4825/6 

** 

•• 

BS 4828 

12 39 21.1 

+ 10 30 37 


BS 4830 

12 39 53.1 

-62 47 04 

** 

BS 4831 

12 39 48.6 

-48 32 18 

»* 

BS 4845 

12 42 37.6 

+ 39 32 59 

»* 

BS 4846 

12 42 47.0 

+45 42 48 

779907 

BS 4853 

12 44 46.9 

-59 24 56 

CSI 79 

BS 4858 

12 45 18.5 

+ 3 50 41 

BS 4883 

12 49 15.9 

+27 48 45 

810720 

BS 4884 

12 49 43.0 

+ 17 20 42 

CSI 79 

BS 4888 

12 50 16.3 

-48 40 16 

BS 4889 

12 50 39.4 

-39 54 24 

>< 

BS 4902 

12 51 44.9 

- 9 16 02 

** 

BS 4903 

12 52 10.7 

-43 52 40 

•• 

BS 4905 

12 51 50.2 

+ 56 13 51 

779907 

BS 4908 

12 52 59.3 

-56 33 53 ■ 

CSI 79 

BS 4909 

12 52 39.7 

+ 47 28 03 

779907 

BS 4910 

12 53 04.9 

+ 3 40 06 i 

CSI 79 

BS 4912 

12 53 48.3 

-26 11 21 

BS 4914 

12 53 40.1 

+ 38 35 02 


BS 4915 

12 53 41.5 

+ 38 35 17 

779907 

BS 4920 

12 56 27.0 

+ 17 40 41 < 

CSI 79 

BS 4930 

12 59 39.3 

-71 12 25 

BS 4932 

12 59 41.2 

+ 11 13 37 


BS 4949 

13 03 56.5 

+ 22 53 00 

» 

BS 4952 

13 04 51.7 

-65 02 17 


BS 4954 

13 04 46.7 

+27 53 32 


BS 4962 

13 07 20.3 

+ 17 06 51 

•• 

BS 4979 

13 09 15.3 

-37 32 17 


BS 4983 

13 09 32.3 

+ 28 07 51 



NAME 

] RA (1950) DEC 

POS REF 

BS 4986 

13 10 03.5 

+ 11 49 1< 

” 

BS 4989 

13 11 08.3 

-58 50 1 

” 

BS 4998 

13 12 01.5 

+ 11 35 4' 


BS 5005 

13 13 51.2 

- 1 07 34 


BS 5011 

13 14 17.4 

+ 9 41 04 


BS 5015 

13 15 04.6 

+ 5 43 5‘ 

»» 

BS 5020 

13 16 11.7 

-22 54 28 

” 

BS 5028 

13 17 46.7 

-36 26 57 

830509 

BS 5052 

13 21 37.9 

+ 37 17 39 

CSI 79 

BS 5054/5 

13 21 54.9 

+ 55 11 09 


BS 5056 

13 22 33.3 

-10 54 03 

810720 

BS 5064 

13 24 04.3 

-12 26 52 

CSI 79 

BS 5073 

13 24 51.3 

+72 39 02 

BS 5080 

13 26 58.4 

-23 01 23 

** 

BS 5089 

13 28 08.1 

-39 08 58 

»* 

BS 5095 

13 29 21.7 

- 5 59 52 

** 

BS 5097 

13 29 48.3 

-28 26 08 

♦» 

BS 5101 

13 30 23.4 

- 6 56 17 

*» 

BS 5107 

13 32 08.5 

- 0 20 26 

>» 

BS 5110 

13 32 33.9 

+ 37 26 15 

»» 

BS 5123 

13 34 37.9 

+ 24 52 02 

•» 

BS 5132 

13 36 42.3 

-53 12 45 

** 

BS 5133 

13 35 42.7 

+ 50 58 06 

♦♦ 

BS 5134 

13 36 53.5 

-49 41 48 

•> 

BS 5150 

13 38 59.0 

- 8 27 04 

» 

BS 5154 

13 38 50.5 

+ 54 56 01 

•* 

BS 5168 

13 42 50.9 

-32 47 25 


BS 5171 

13 43 40.1 

-62 20 24 

♦» 

BS 5171 A 


» 

BS 5181 

13 44 41,7 

-17 36 36 

» 

BS 5189 

13 46 01.9 

-35 27 10 

»» 

BS 5191 

13 45 34.3 

+ 49 33 43 


BS 5192 

13 46 32.4 

-34 12 07 

810720 

BS 5199 

13 46 48.4 

+ 39 47 27 

779907 

BS 5200 

13 47 03.7 

+ 16 02 41 

CSI 79 

BS 5215 

13 48 56.7 

+ 34 54 41 

BS 5219 

13 49 35.1 

+ 34 41 28 

*» 

BS 5223 

13 50 49.5 

-46 52 55 

» 

BS 5226 

13 49 58.2 

+ 64 58 10 

*» 

BS 5231 

13 52 24.4 

-47 02 34 


BS 5235 

13 52 18.1 

+ 18 38 50 

>• 

BS 5249 

13 55 34.8 

-44 33 37 

830509 

BS 5254 

13 56 15.0 

+ 14 53 32 

CSI 79 

BS 5270 

14 00 04.5 

+ 9 55 38 

BS 5287 

14 03 31.0 

-26 26 31 

»» 

BS 5288 

14 03 43.9 

-36 07 30 

810720 

BS 5299 

14 05 55.7 

+ 44 05 28 

CSI 79 

BS 5300 

14 06 25.1 

+ 49 41 37 

BS 5301 

14 08 06.3 

-16 03 59 


BS 5315 

14 10 13.3 

- 10 02 29 

♦* 

BS 5316 

14 11 27.0 

-56 51 09 


BS 5331 

14 12 21.6 

+ 3 34 06 

» 

BS 5334 

14 11 07.7 

+ 69 40 00 

■» 

BS 5339 

14 18 39.0 

-83 26 28 

H 

BS 5340 

14 13 22.7 

+ 19 26 30 


BS 5352 

14 15 04.9 

+ 15 29 36 

»» 

BS 5381 

14 20 12.4 

-27 31 31 

II 

BS 5384 

14 20 41.7 

+ 1 28 30 

810720 

BS 5394 

14 21 50.5 

+ 8 18 42 

CSI 79 

BS 5404 

14 23 29.5 

+ 52 04 50 

BS 5429 

14 29 40.3 

+ 30 35 23 


BS 5435 

14 30 03.7 

+ 38 31 33 

»» 

BS 5447 

14 32 30.1 

+ 29 57 40 

« 

BS 5452 

14 32 54.6 

+49 35 07 

» 

BS 5459 
BS 5460 

14 36 11.2 

-60 37 49 

810720 

BS 5470 

14 41 32.9 

-78 50 04 

CSI 79 

BS 5487 

14 40 25.2 

- 5 26 30 


BS 5490 

14 41 13.3 

+ 26 44 20 

♦* 

BS 5496 

14 42 37.0 

- I 12 25 

>» 

BS 5502 

14 42 54.3 

+ 17 10 29 

» 

BS 5505/6 

14 42 47.9 

+ 27 17 04 

■» 

BS 5510 

14 43 08.1 

+ 32 59 56 

»» 

BS 5511 

14 43 43.0 

+ 2 06 07 

>• 

BS 5512 

14 43 44.4 

+ 15 20 25 

•> 

BS 5526 

14 47 20.7 

-27 45 10 

»♦ 

BS 5530 

14 47 54.9 

-15 47 24 

» 

BS 5531 

14 48 06.3 

-15 50 05 

»» 

BS 5542 

14 49 33.9 

-30 22 18 

>* 

BS 5544 

14 49 04.7 

+ 19 18 25 

» 

BS 5563 

14 50 49.6 

+ 74 21 35 

» 

BS 5568 

14 54 32.3 

-21 11 27 

•* 

BS 5584 

14 56 53.1 

+ 4 45 57 


BS 5589 

14 56 46.7 

+ 66 07 52 

779907 

BS 5590 

14 58 43.7 

- 2 33 26 

CSI 79 

BS 5594 

14 59 15.0 

+ 0 03 20 

BS 5601 

15 00 22.2 

+ 2 17 10 

>• 

BS 5602 

15 00 03.6 

+40 35 12 

•> 

BS 5603 

15 01 08.2 

-25 05 12 

810720 

BS 5616 

15 02 18.0 

+ 27 08 29 

CSI 79 

BS 5622 

15 03 49.9 

-16 03 49 

BS 5634 

15 05 06.1 

+25 03 45 

« 

BS 5635 

15 04 50.7 

+ 54 44 51 

M 

BS 5649 

15 08 40.7 

-51 54 36 

• 1 

BS 5654 

15 09 47.6 

+ 19 09 46 

11 

BS 5657 

15 10 32.9 

-25 07 18 

II 

BS 5677 

15 12 21.7 

+ 42 21 23 

■ 1 

BS 5681 

15 13 29.0 

+ 33 30 00 

• 1 

BS 5685 

15 14 18.7 

- 9 11 57 

l> 

BS 5686 

15 14 46.7 

-29 57 57 

It 

BS 5690 

15 15 52.0 

- 0 16 46 

II 

BS 5699 

15 18 25.1 

-48 08 04 

>1 

BS 5705 

15 18 37.4 

-36 04 52 


BS 5739 

15 23 28.1 

+ 15 36 10 

831007 

BS 5743 

15 25 25.9 

-16 32 36 < 

CSI 79 

BS 5744 

15 23 48.6 

+ 59 08 26 

BS 5745 

15 25 29.6 

+ 25 16 26 

» 

BS 5747 1 

15 25 45.9 

+ 29 16 35 

it 

BS 5777 1 

15 31 26.4 

- 9 53 39 

i> 

BS 5778 1 

15 30 54.6 

+ 31 31 35 

i. 

BS 5787 1 

15 32 43.4 

-14 37 26 

» 

BS 5793 1 

15 32 34.1 

+ 26 52 53 

ii 

BS 5800 | 

15 33 24.7 

+ 39 10 29 

•• 

BS 5824 | 

15 37 19.2 

-23 39 26 : 

810720 

BS 5838 ] 

15 39 03.6 

-19 31 04 < 

2SI 79 

BS 5844 ] 

15 37 30.0 

f 69 26 39 

BS 5854 1 

15 41 48.1 | 

f 6 34 52 

” 


A-8 


NAME 

RA (1990) DEC P< 

>S REF 

BS 5859 

5 h 42 m 54^9 + 5* 36 08* 

>* 

BS 5867 

5 43 52.6 +15 34 35 


BS 5868 

5 44 00.7 + 7 30 29 


BS 5879 

5 46 29.2 +18 17 39 


BS 5881 

5 47 00.3 - 3 16 42 


BS 5894 

5 48 23.2 +15 17 01 


BS 5897 

5 50 42.9 -63 16 41 


BS 5899 

5 49 03.9 +21 07 36 


BS 5908 

5 50 58.3 -16 35 02 


BS 5914 

5 50 56.6 +42 35 25 


BS 5924 

5 52 22.2 +20 27 21 


BS 5932 

5 52 57.7 +43 16 59 


BS 5933 

5 54 08.3 +15 49 23 


BS 5941 

5 55 23.0 -14 08 10 


BS 5947 

5 55 30.9 +27 01 16 


BS 5953 

5 57 22.3 -22 28 49 


BS 5964 

15 57 38.9 +50 01 20 


BS 5984/5 

16 02 31.4 -19 40 10 


BS 5993 

16 03 52.6 -20 32 05 


BS 5995 

16 02 14.4 +59 32 50 

” 

BS 5996 

16 04 15.7 -13 56 16 


BS 5997 

16 04 28.0 - 20 44 04 


BS 5999 

16 05 12.7 -38 58 21 


BS 6001 

16 05 04.3 -26 11 39 

” 

BS 6005 

16 05 12.0 +21 57 18 

” 

BS 6010 

16 06 03.2 + 8 39 55 


BS 6018 

16 07 08.4 +36 36 59 


BS 6020 

16 12 48.0 -78 34 25 


BS 6021 

16 12 54.6 -78 32 44 


BS 6027 

16 09 05.0 -19 19 54 


BS 6039 

16 09 30.1 +23 37 21 

” 

BS 6056 

16 11 43.3 - 3 34 00 

810720 

BS 6072 

16 16 05.3 -50 02 06 

BS 6075 

16 15 40.3 - 4 34 18 

CSI 79 

BS 6078 

16 16 10.7 -14 45 08 

810720 

BS 6084 

16 18 08.7 -25 28 28 

BS 6086 

16 16 24.9 +59 52 32 

CSI 79 

BS 6090 

16 17 47.2 +49 09 24 


BS 6092 

16 18 14.0 +46 25 53 

” 

BS 6094 

16 20 37.6 -39 04 40 

” 

BS 6095 

16 19 42.7 + 19 16 08 


BS 6104 

16 21 10.3 -19 55 18 


BS 6105/6 

16 21 30.9 -29 35 15 


BS 6107 

16 20 28.3 +33 54 54 

” 

BS 6108 

16 20 36.0 + 33 49 06 


BS 6118 

16 24 07.2 - 18 20 38 


BS 6119 

16 23 34.7 +19 00 16 


BS 6128 

16 25 01.5 - 7 29 05 


BS 6132 

16 23 18.4 +61 37 36 


BS 6134 

16 26 20.1 -26 19 21 

” 

BS 6136 

16 26 00.9 + 0 46 30 

779907 

BS 6146 

16 26 59.9 +41 59 26 

BS 6147 

16 28 16.4 -16 30 19 

830509 

BS 6148 

16 28 04.0 +21 35 49 

CSI 79 

BS 6159 

16 30 15.7 +11 35 37 


BS 6163 

16 35 53.0 -77 25 00 

” 

BS 6175 

16 34 24.1 -10 28 02 

” 

BS 6200 

16 37 23.2 +49 01 30 


BS 6212 

16 39 23.9 +31 41 30 

” 

BS 6220 

16 41 10.7 +39 00 57 


BS 6227 

16 43 06.5 +15 50 10 

830509 

BS 6228 

16 43 25.7 + 8 40 20 

BS 6241 

16 46 55.1 -34 12 14 

CSI 79 

BS 6242 

16 45 43.5 +42 19 35 


BS 6258 

16 48 41.7 +29 53 25 


BS 6272 

16 51 28.7 -41 04 14 


BS 6285 

16 54 28.3 -55 54 48 

” 

BS 6293 

16 53 10.2 +18 30 42 

” 

BS 6299 

16 55 17.9 + 9 27 03 

” 

BS 6304 

16 57 26.5 -58 53 07 

” 

BS 6306 

16 54 49.3 +50 06 57 

” 

BS 6308 

16 56 53.7 -25 01 03 

” 

BS 6324 

16 58 22.4 +30 59 55 

” 

BS 6337 

17 00 50.2 +14 09 43 

” 

BS 6346 

17 01 42.3 +35 29 00 

” 

BS 6353 

17 02 57.5 - 0 49 29 

800204 

BS 6378 

17 07 30.5 -15 39 53 

830509 

BS 6392 

17 10 59.4 -39 42 34 

CSI 79 

BS 6393 

17 10 06.2 +10 38 38 

” 

BS 6396 

17 08 38.1 +65 46 33 

** 

BS 6397 

17 12 02.0 -33 29 32 

” 

BS 6406 

17 12 21.9 +14 26 44 


BS 6410 

17 12 58.5 +24 53 47 


BS 6412 

17 13 42.9 + 2 14 26 


BS 6418 

17 13 18.2 +36 51 50 


BS 6428 

17 15 26.2 -16 15 35 


BS 6441 

17 17 37.9 -19 16 53 


BS 6452 

17 18 06.4 +18 06 24 


BS 6453 

17 18 56.1 -24 57 03 


BS 6457 

17 18 50.4 +24 32 51 


BS 6461 

17 21 08.3 -55 29 06 

810720 

BS 6463 

17 19 19.4 +16 46 44 

CSI 79 

BS 6464 

17 18 56.2 +46 17 20 


BS 6495 

17 23 40.7 +16 57 34 


BS 6497 

17 23 54.0 + 7 38 15 


BS 6498 

17 24 01.9 + 4 10 55 


BS 6506 

17 24 58.1 +34 44 1C 

1 

BS 6526 

17 28 42.9 +26 08 48 

i 

BS 6536 

17 29 17.9 +52 20 If 


BS 6543 

17 31 26.4 +14 52 31 

I 

BS 6548 

17 32 14.1 + 9 37 W 

5 

BS 6556 

17 32 36.6 +12 35 41 

[ 

BS 6578 

17 37 35.6 - 2 07 3f 

j 

BS 6584 

17 38 04.0 +31 13 3< 


BS 6601 

17 41 05.0 - 7 03 21 

l 800204 

BS 6603 

17 41 00.0 + 4 35 i; 

l 810720 

BS 6623 

17 44 30.0 + 27 44 5< 

X CSI 79 

BS 6629 

17 45 22.9 + 2 43 2' 

7 

BS 6630 

17 46 27.1 -37 01 4! 

5 

BS 6670 

17 50 47.9 + 6 06 3: 

5 

BS 6688 

17 52 39.6 +56 52 4 

7 

BS 6693 

17 55 52.3 -30 14 5 

8 

BS 6695 

17 54 32.1 +37 15 2 

0 

BS 6698 

17 56 16.3 - 9 46 0 

9 810720 

BS 6702 

17 55 22.3 +45 21 2 

1 779907 

BS 6703 

17 55 49.2 +29 15 0 

6 CSI 79 

BS 6705 

17 55 26.5 +51 29 3 

7 


NAME 

RA (1950 

DEC P 

OS REF 

BS 6707 

7 h 56 m 35.2 

p30°ll 30* 

- 

BS 6709 

7 57 42.4 

P 0 37 49 


BS 6712 

7 57 47.0 

p 4 22 10 

" 

BS 6720 

7 58 17.4 

P 19 30 22 


BS 6728 

7 58 30.3 

p45 30 08 


BS 6736 

8 00 48.4 

-24 21 49 

10720 

BS 6746 

8 02 35.7 

-30 25 36 

” 

BS 6748 

8 03 00.9 

-36 01 31 ( 

:SI 79 

BS 6752 

8 02 55.5 

P 2 30 33 

** 

BS 6758 

8 03 23.6 

Pll 59 53 

” 

BS 6765 

8 03 55.3 

P22 12 45 


BS 6766 

8 04 54.9 

-28 27 51 


BS 6806 

8 07 57.9 

f 38 27 11 


BS 6815 

8 10 01.1 

4-31 23 29 

” 

BS 6819 

8 12 54.7 

-56 02 27 

” 

BS 6832 

8 14 14.6 

-36 46 44 

810720 

BS 6834 

8 13 34.5 

+ 2 21 34 

ZSl 79 

BS 6836 

8 14 13.5 

-28 18 21 


BS 6838 

8 14 16.9 

- 17 23 32 


BS 6859 

8 17 47.5 

-29 51 03 


BS 6861 

8 18 26.6 

-24 56 20 

” 

BS 6868 

8 18 10.9 

+21 56 18 


BS 6869 

8 18 43.2 

- 2 54 47 

” 

BS 6872 

8 18 06.3 

+ 36 02 26 


BS 6873 

8 19 00.9 

+ 5 24 40 


BS 6879 

18 20 51.1 

-34 24 35 


BS 6882 

18 20 03.4 

+23 15 29 


BS 6891 

18 20 15.7 

+49 05 43 


BS 6895 

18 21 33.9 

+21 44 43 


BS 6913 

18 24 53.0 

-25 27 03 

” 

BS 6917 

18 24 02.9 

+ 29 47 55 

** 

BS 6929 

18 26 16.9 

-25 17 23 


BS 6948 

18 29 31.1 

-39 55 42 


BS 6966 

18 30 41.2 

+ 23 34 41 

” 

BS 6973 

18 32 29.0 

- 8 16 49 

" 

BS 6982 

18 37 12.3 

-71 28 28 

” 

BS 7001 

18 35 14.6 

+ 38 44 09 


BS 7009 

18 36 27.3 

+ 39 37 23 

779907 

BS 7023 

18 39 58.3 

-19 20 00 

CSI 79 

BS 7045 

18 43 03.9 

-19 39 36 

” 

BS 7063 

18 44 31.2 

- 4 48 10 

” 

BS 7064 

18 44 03.4 

+26 36 26 


BS 7066 

18 44 48.7 

- 5 45 35 


BS 7106 

18 48 14.0 

+ 33 18 12 

779907 

BS 7120 

18 52 05.8 

-22 44 08 

810720 

BS 7129 

18 53 17.1 

-37 24 32 

CSI 79 

BS 7132 

18 52 13.7 

+27 50 45 


BS 7133 

18 52 38.1 

+22 34 49 


BS 7139 

18 52 45.2 

+ 36 50 02 

779907 

BS 7147 

18 53 51.0 

+ 17 55 43 

CSI 79 

BS 7150 

18 54 44.7 

-21 10 25 

” 

BS 7157 

18 53 48.7 

+43 52 46 

779907 

BS 7162 

18 55 08.9 

+ 32 50 08 

CSI 79 

BS 7169 

18 57 40.5 

-37 07 53 


BS 7169-70 

18 57 41.1 

-37 07 55 

ED 

BS 7170 

18 57 41.6 

-37 07 57 

CSI 79 

BS 7176 

18 57 21.0 

+ 14 59 55 

” 

BS 7178 

18 57 04.3 

+ 32 37 10 


BS 7183 

18 57 51.4 

+22 44 36 

” 

BS 7193 

18 59 00.5 

- 5 48 38 | 

” 

BS 7201 

18 58 40.6 

+40 36 44 

” 

BS 7217 

19 01 41.2 

-21 49 00 

810720 

BS 7230 

19 02 49.3 

-15 44 13 

CSI 79 

BS 7234 

19 03 49.1 

-27 44 42 

” 

BS 7235 

19 03 06.6 

+ 13 47 15 


BS 7236 

19 03 35.7 

- 4 57 33 

810720 

BS 7237 

19 03 03.3 

+ 31 40 05 

CSI 79 

BS 7238 

19 03 02.4 

+ 30 39 24 

” 

BS 7243 

19 03 57.6 

+ 8 09 09 

” 

BS 7244 

19 03 50.2 

+29 50 37 

” 

BS 7254 

19 06 04.3 

-37 59 02 


BS 7264 

19 06 47.3 

-21 06 16 


BS 7272 

19 07 14.3 

+ 34 30 57 

” 

BS 7275 

19 07 15.4 

+ 52 20 41 


BS 7282 

19 10 27.7 

-12 22 03 

” 

BS 7286 

19 10 27.9 

+ 21 28 07 

” 

BS 7288 

19 11 16.3 

+ 5 25 44 

” 

BS 7293/4 

19 10 47.3 

+ 49 45 22 

” 

BS 7302 

19 13 28.1 

+ 30 26 15 


BS 7310 

19 12 32.7 

+ 67 34 23 


BS 7314 

19 14 37.7 

+ 38 02 36 

” 

BS 7317 

19 16 08.9 

-15 37 28 

” 

BS 7328 

19 15 56.7 

+53 16 30 


BS 7330 

19 18 11.6 

-35 04 37 

” 

BS 7337 

19 19 02.7 

-44 33 17 


BS 7340 

19 18 46.4 

-17 56 35 

830509 

BS 7342 

19 18 51.7 

-16 03 01 

CSI 79 

BS 7345 

19 17 53.3 

+ 37 14 20 


BS 7348 

19 20 25.4 

-40 42 41 

” 

BS 7352 

19 16 31.4 

+ 73 15 47 


BS 7356 

19 19 21.0 

+ 57 32 59 


BS 7363 

19 22 28.1 

-24 03 42 

” 

BS 7377 

19 22 58.5 

+ 3 00 48 


BS 7391 

19 24 17.3 

+ 19 47 26 

i ” 

BS 7394 

18 21 21.7 

+ 89 03 03 


BS 7403 

19 25 50.9 

■ +37 50 16 


BS 7405 

19 26 37.3 

i +24 33 43 

i ” 

BS 7413 

19 25 51.7 

+ 62 27 15 

1 *’ 

BS 7414 

19 28 02.9 

i - 2 53 39 


BS 7417 

19 28 42.2 

1 +27 51 11 


BS 7429 

19 31 38.8 

t + 7 16 17 

f 810720 

BS 7442 

19 32 18.9 

) +49 09 09 

) CSI 79 

BS 7446 

19 34 12.1 

1 - 7 08 2f 

> 810720 

BS 7448 

19 32 23.C 

) +60 02 s; 

; CSI 79 

BS 7462 

19 32 27.J 

5 +69 34 3: 

5 

BS 7475 

19 37 09/ 

5 +16 27 11 

S ” I 

BS 7479 

19 37 51.; 

5 +17 53 4< 

) 

BS 7482 

19 38 17.< 

3 +20 21 3! 

5 800204 

BS 7488 

19 38 48. 

1 +17 21 3( 

3 CSI 79 

BS 7492 

19 39 03.; 

3 +42 57 3< 

5 

BS 7503 

19 40 293 

3 +50 24 2 

9 

BS 7504 

19 40 323 

3 +50 24 0 

2 

BS 7509 

19 40 57.' 

7 +55 20 3 

8 

BS 7514 

19 42 04. 

7 +41 39 0 

7 

BS 7520 

19 42 45. 

3 +34 17 3 

0 

BS 7523 

19 43 07. 

0 +40 35 4 

1 

BS 7525 

19 43 52. 

9 +10 29 2 

4 810720 


NAME 


BS 7528 
BS 7536 
BS 7541 
BS 7547 
BS 7557 
BS 7559 
BS 7564 
BS 7565 
BS 7566 
BS 7568 
BS 7569 
BS 7582 
BS 7583 
BS 7584 
BS 7602 
BS 7615 
BS 7633 
BS 7635 
BS 7645 
BS 7647 
BS 7648 
BS 7644 
BS 7652 
BS 7665 
BS 7667 
BS 7676 
BS 7678 
BS 7680 
BS 7685 
BS 7686 
BS 7687 
BS 7696 
BS 7704 
BS 7708 
BS 7710 
BS 7719 
BS 7720 
BS 7733 
BS 7735 
BS 7747 
BS 7751 
BS 7754 
BS 7763 
BS 7769 
BS 7771 
BS 7773 
BS 7776 
BS 7783 
BS 7789 
BS 7796 
BS 7800 
BS 7804 
BS 7805 
BS 7806 
BS 7807 
BS 7847 
BS 7851 
BS 7869 
BS 7882 
BS 7884 
BS 7886 
BS 7892 
BS 7900 
BS 7914 
BS 7924 
BS 7939 
BS 7940 
BS 7941 
BS 7942 
BS 7944 
BS 7949 
BS 7950 
BS 7951 
BS 7954 
BS 7957 
BS 7980 
BS 7986 
BS 8005 
BS 8006 
BS 8008 
BS 8023 
BS 8028 
BS 8041 
BS 8042 
BS 8047 
BS 8057 
BS 8062 
BS 8075 
BS 8079 
BS 8085 
BS 8086 
BS 8093 
BS 8110 
BS 8115 
BS 8128 
BS 8130 
BS 8143 
BS 8146 
BS 8162 
BS 8163 
BS 8164 
BS 8167 
BS 8171 
BS 8173 
BS 8181 
BS 8183 
BS 8204 
BS 8206 
BS 8213 
BS 8216 
BS 8219 
BS 8224 
BS 8225 
BS 8232 
BS 8238 
BS 8252 
BS 8255 


RA (1950) DEC POS REP 


19 43 24.6 
19 45 09.3 
19 46 16.7 
19 45 59.0 
19 48 20.6 
19 48 34.7 
19 48 38.5 
19 48 54.7 I 
19 48 47.5 
19 48 58.9 1 
19 49 42.9 
19 48 21.0 
19 50 25.9 
19 51 25.4 
19 52 51.3 
19 54 25.7 
19 54 58.1 
19 56 31.9 
19 57 47.7 
19 58 05.0 

19 58 33.7 

20 00 33.9 
20 00 14.3 
20 03 50.3 
20 01 48.5 
20 00 56.9 
20 02 38.3 
20 03 08.3 
20 02 35.9 
20 01 02.3 
20 03 45.3 
20 05 49.5 
20 04 40.7 
20 07 34.0 
20 08 43.5 
20 09 54.7 
20 10 38.9 
20 12 01.6 
20 12 03.3 
20 14 52.6 
20 13 55.4 
20 15 16.9 
20 15 56.5 
20 16 36.0 
20 17 08.3 
20 17 53.5 
20 18 12.1 
20 17 02.0 
20 19 54.3 
20 20 25.9 
20 20 58.6 
20 19 53.1 
20 20 29.0 
20 21 51.6 
20 21 51.9 
20 29 05.1 
20 29 46.1 
20 34 03.4 
20 35 11.7 
20 35 45.3 
20 35 37.7 
20 36 22.3 
20 37 12.3 
20 38 29.3 
20 39 43.4 
20 42 42.5 
20 41 57.9 
20 43 10.7 
20 43 35.7 
20 43 04.1 
20 44 11.1 
20 44 58.2 
20 45 06.0 
20 45 16.7 
20 44 16.4 
20 48 50.4 
20 50 55.0 
20 51 52.2 
20 52 33.0 
20 52 25.6 
20 54 48.7 
20 55 18.3 
20 57 55.9 
20 58 54.4 

20 58 07.3 

21 00 40.1 
21 00 36.7 
21 03 08.3 
21 03 06.5 
21 04 39.9 
21 04 38.3 
21 06 52.3 
21 10 19.6 
21 10 48 3 
21 12 58.9 
21 12 47.5 
21 15 26.9 
21 15 51.5 
21 17 23.1 
21 18 36.3 
21 17 52.6 
21 19 27.9 
21 18 20.0 
21 19 46.3 
21 22 20.1 
21 21 19.6 
21 23 48.9 
21 23 10.4 
21 25 52.4 
21 25 04.9 
21 25 56.9 
21 26 02.3 
21 27 40.7 
21 28 55.6 
21 28 01.3 
21 32 05.7 
21 32 43.7 


+45 00 27 
+ 18 24 33 
10 59 46 
+47 46 57 
+ 8 44 06 

- 2 35 18 
+ 32 47 11 
+ 22 28 53 
+ 38 35 32 
+ 37 41 51 
+ 11 30 12 
+70 08 26 
+ 36 18 07 

8 42 19 
+ 6 16 48 
+ 34 56 57 
+ 58 42 42 
+ 19 21 17 
+ 17 22 42 
+ 36 54 16 
+ 8 25 07 
-67 27 13 
38 04 49 
66 18 42 

- 0 50 59 
+64 40 49 
+ 32 04 31 
+ 15 21 22 
+ 67 43 51 
+ 76 20 32 
+ 51 41 41 
+ 16 31 02 
+ 67 52 58 
+ 36 41 27 

- 0 58 16 
+26 19 41 

- 1 09 36 
+ 43 13 34 
+ 46 35 19 
-12 39 49 
+47 33 34 
-12 42 05 
+ 37 52 35 
+ 36 50 31 
+ 13 03 31 
-12 55 04 
-14 56 25 
+ 66 41 33 
+ 24 17 07 
+40 05 43 
+40 51 54 
+ 68 43 13 
+63 49 09 
+ 32 01 39 
+ 37 18 49 
+ 36 45 58 
+ 49 03 02 
-47 28 02 
+ 14 25 

I 16 50 
, 18 05 29 
+ 13 08 16 

18 18 56 
+ 19 45 07 
+45 06 02 
+25 05 25 
+ 56 55 58 
+ 17 54 25 
+ 30 32 09 
+ 56 18 20 
+ 33 46 54 

- 9 40 48 
5 12 43 

+ 3 07 16 
+ 61 38 38 
■27 06 25 
58 38 38 
+ 33 14 47 

- 1 33 52 
+27 51 58 
+ 44 43 53 
+ 40 58 25 

- 4 55 27 
43 11 52 

+47 19 29 
+ 14 31 52 
+ 44 35 33 
-17 25 56 
+ 43 43 38 
+ 38 29 58 
+ 38 29 29 

II 34 30 
-27 49 27 
+ 30 01 14 

15 22 48 
+37 49 51 
+ 39 11 03 
+ 34 41 09 
+ 62 22 22 
+ 7 08 28 
+ 58 24 40 
17 02 54 
+ 64 39 32 
i_19 35 2! 
-65 35 38 
-21 03 55 
-22 37 44 
+ 49 06 25 
-22 01 32 
+ 48 37 00 
+ 7 58 36 
+ 59 31 53 
+23 25 06 
- 5 47 32 
+ 70 20 26 
+ 45 22 11 
+ 38 18 31 


CSI 79 


810720 
CSI 79 
779907 
CSI 79 


810720 
CSI 79 


810720 
779907 
CSI 79 

830509 
CSI 79 


800204 
CSI 79 


830509 
810720 
CSI 79 


CSI 


810720 
CSI 79 


810720 
CSI 79 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUAUTXi 



NAME 

RA 

1*50) DEC 

POS REF 

BS 8262 

21 **34 08J 

+45°09 0C 

) 779907 

BS 8278 

21 37 19> 

-16 53 21 

830509 

BS 8279 

21 36 34.6 

+ 61 51 2C 

CSI 79 

BS 8283 

21 38 49.1 

-14 16 n 

810720 

BS 8284 

21 38 13.1 

+43 02 45 

CSI 79 

BS 8297 

21 39 54.4 

+ 35 16 53 

779907 

BS 8298 

21 40 13.' 

+45 32 13 

CSI 79 

BS 8306 

21 41 05.6 

+40 55 32 


BS 8308 

21 41 43.7 

+ 9 38 40 

” 

BS 8313 

21 42 08.4 

+ 17 07 10 

»* 

BS 8314 

21 47 06.4 

+20 13 43 


BS 8316 

21 41 58.5 

+ 58 33 01 

779907 

BS 8318 

21 43 36.2 

- 9 30 26 

CSI 79 

BS 8321 

21 43 46.1 

+ 22 43 02 


BS 8322 

21 44 16.9 

-16 21 17 

*< 

BS 8327 

21 43 30.7 

+ 62 13 46 

•» 

BS 8334 

21 44 00.2 

+ 60 53 22 

»» 

BS 8339 

21 45 56.6 

+60 27 35 

•* 

BS 8347 

21 47 51.0 

+61 02 20 

»• 

BS 8353 

21 50 54.3 

-37 36 02 


BS 8375 

21 54 12.3 

+65 04 58 


BS 8383 

21 55 14.5 

+63 23 14 

779907 

BS 8388 

21 57 24.9 

+ 62 27 27 

CSI 79 

BS 8402 

22 00 43.6 

- 2 23 49 


BS 8413 

22 03 09.3 

+ 4 48 47 

»• 

BS 8414 

22 03 12.9 

- 0 33 47 

*> 

BS 8416 

22 02 22.7 

+62 52 33 

** 

BS 8421 

22 03 16.9 

+46 30 04 

*• 

BS 8424 

22 04 00.2 

+44 46 13 

** 

BS 8425 

22 05 05.4 

-47 12 14 

»♦ 

BS 8428 

22 03 36.2 

+62 02 10 

** 

BS 8430 

22 04 40.8 

+25 06 01 

810720 

BS 8465 

22 09 06.9 

+ 57 57 14 

CSI 79 

BS 8469 

22 09 48.5 

+ 59 10 02 


BS 8477 

22 11 35.7 

-41 37 10 

810720 

BS 8481 

22 14 32.5 

-80 41 23 

CSI 79 

BS 8483 

22 10 48.7 

+63 02 36 


BS 8485 

22 11 43.6 

+ 39 27 57 


BS 8498 

22 13 47.1 

+ 37 29 55 

»» 

BS 8499 

22 14 11.7 

- 8 01 57 

*> 

BS 8502 

22 15 05.6 

-60 30 33 

•» 

BS 8520 

22 19 03.3 

+ 11 57 08 


BS 8521 

22 19 41.1 

-46 12 01 


BS 8531 

22 21 38.0 

-58 02 48 

810720 

BS 8538 

22 21 35.3 

+ 51 58 40 

CSI 79 

BS 8539 

22 22 43.3 

+ 1 07 21 


BS 8541 

22 22 28.9 

+49 13 20 


BS 8551 

22 25 19.6 

+ 4 26 39 

830509 

BS 8560 

22 26 46.7 

-44 00 21 

810720 

BS 8572 

22 27 26.4 

+47 27 00 

CSI 79 

BS 8574 

22 27 44.3 

+32 18 57 


BS 8575 

22 28 02.7 

+49 05 59 


BS 8585 

22 29 13.4 

+ 50 01 28 

» 

BS 8597 

22 32 47.1 

- 0 22 32 

♦> 

BS 8603 

22 33 38.5 

+ 39 22 30 

•• 

BS 8621 

22 36 39.4 

+ 56 32 07 


BS 8622 

22 37 00.7 

+ 38 47 21 


BS 8625 

22 36 08.7 

+ 75 06 40 

*> 

BS 8632 

22 38 18.9 

+44 00 53 


BS 8634 

22 38 57.9 

+ 10 34 10 

„ 

BS 8650 

22 40 39.2 

+29 57 32 

»> 

BS 8658 

22 43 08.2 

-49 14 29 

.. 

BS 8667 

22 44 07.1 

+ 23 18 06 

•* 

BS 8677 

22 45 23.5 

+58 13 06 


BS 8679 

22 46 56.7 

-13 51 23 

>» 

BS 8681 

22 47 01.9 

+ 10 12 50 


BS 8684 

22 47 35.1 

+ 24 20 12 

>* 

BS 8685 

22 48 11.7 

-39 25 18 

»» 

BS 8694 

22 47 53.5 

+65 56 13 

•* 

BS 8698 

22 50 00.3 

- 7 50 45 


BS 8699 

22 49 46.3 

+43 02 46 

» 

BS 8700 

22 50 40.8 

-48 51 48 

810720 

BS 8701 

22 51 12.6 

-70 20 29 


BS 8709 

22 51 59.9 

-16 05 14 

830509 

BS 8714 

22 52 07.5 

+ 16 40 29 

CSI 79 

BS 8726 

22 54 14.0 

+49 27 57 


BS 8728 

22 54 53.5 

-29 53 16 

810720 

BS 8729 

22 55 00.3 

+ 20 30 00 

CSI 79 

BS 8731 

22 54 51.5 

+48 25 00 

779907 

BS 8752 

22 57 58.1 

+ 56 40 36 

CSI 79 

BS 8773 

23 01 19.7 

+ 3 33 01 


BS 8775 

23 01 20.7 

+27 48 39 


BS 8781 

23 02 16.1 

+ 14 56 09 

810720 

BS 8795 

23 04 28.9 

+ 9 08 19 

CSI 79 

BS 8799 

23 05 00.5 

+20 51 49 


BS 8808 

23 05 44.7 

+ 63 21 44 


BS 8812 

23 06 46.9 

-21 26 38 


BS 8832 

23 10 51.7 

+ 56 53 30 


BS 8834 

23 11 43.9 

- 6 19 06 

>• 

BS 8841 

23 13 16.3 

- 9 21 36 


BS 8848 

23 14 31.5 

-58 30 37 

830509 

BS 8850 

23 14 15.3 

- 7 59 56 

CSI 79 

BS 8852 

23 14 34.3 

+ 3 00 30 


BS 8860 

23 15 25.1 

+48 44 29 

.. 

BS 8876 

23 17 29.1 

+41 48 13 


BS 8892 

23 20 20.7 

-20 22 24 

>* 

BS 8904 

23 22 36.3 

+ 62 00 28 


BS 8905 

23 22 52.7 

+23 07 42 

•» 

BS 8906 

23 23 25.3 

-20 54 57 

»• 

BS 8916 

23 25 25.7 

+ 6 06 13 

>» 

BS 8923 

23 26 37.3 

+ 12 29 03 


BS 8924 

23 26 56.9 

- 4 48 17 

.♦ 

BS 8961 

23 35 06.6 

+46 11 11 

779907 

BS 8989 

23 39 58.3 

+ 64 14 16 

CSI 79 

BS 9004 

23 43 50.0 

+ 3 12 32 


BS 9045 

23 51 52.4 

+ 57 13 16 

779907 

BS 9047 

23 52 12.9 

- 0 10 05 

CSI 79 

BS 9064 

23 55 12.3 

+ 24 51 47 


BS 9088 

23 59 33.1 

+26 49 02 


BS 9089 

23 59 23.7 

- 6 17 30 


BS4 

2 23 46.5 

+ 61 42 30 

791001 

BW 1-21 

18 00 28 

-29 59 10 

ED 

BW 1-25 

18 00 24 

-29 59 23 


BW 1-39 

18 00 25 

-29 59 34 


BW 1-49 

18 00 30 

-29 59 03 

•* 

BW 1-53 

18 00 24 

-29 59 48 


BW 1-64 

18 00 31 

-29 59 08 



NAME 


BW 1-76 
BW I- 141 
BW 1-145 
BW 1-155 
BW 1-158 
BW 1-161 
BW 1-164 
BW 1-194 


BW 
BW 
BW 
BW ] 


-196 
-202 
-298 
_.. 1-322 
BW 11-33 
BW 11-40 
BW II -42 
BW 11-49 
BW 11-116 
BW II— 1 19 
BW 11-122 
BW II -145 
BW II- 146 
BW 11-147 
BW 11-173 
BW 11-197 
BW 11-206 
BW 11-215 
BW II -240 
BW 11-244 
BW 11-245 
BW II -252 
BW II — 261 
BW III -106 
BW III- 141 
BW III- 152 
BW 111-157 
BW III -160 
BW III- 164 
BW III -200 
BW III -209 
BW IV — 3 
BW IV -25 
BW IV- 167 
BW IV- 203 
BW IV -312 
BW IV -325 
BW IV -329 
BW 8-7 
BW 11-6 
BW 25 
BW 45 
BW 89 
B 20326+396 
B 21525 + 291 
B4 #80 
B5 

B5 IRS 1 

B5 IRS 2 

B5 IRS 3 

B5 IRS 4 

B33 NOM. 

B33-1 

B33-2 

B33-6 

B33-8 

B33-10 

B33-11 

B33-13 

B33-22 

B33-23 

B33-25 

B33-26 

B35 

B35 ANON 
B35 IRS1 
B35 IRS2A 
B35 IRS2B 
B35 IRS3 
B35 IRS4 
B35 IRS5 
B35 IRS6 
B35 1RS7 
B35 IRS8 
B35 IRS9A 
B35 IRS9B 
B35 IRS 10 
B62-H ALF1 
B62-H ALF2 
B62-H ALF3 
B62 — H ALF4 
B133 

B133 2’E,2’S 

BI33 2’W,2’N 

BI34 

B163 

B227 

B361 

B361 2’E 
B361 2’W 
B361 4’W 
B361 6’W 
B2 0912+29 
B2 1128 + 315 
B2 1215+30 
B2 1225 + 31 
B2 1225 + 317 
B2 1308 + 326 
C-S STAR 


C-S 16E16S 
C-S 19E25S 
C-S 24E29S 
C-S 25E31S 


RA (1*50) DEC 


18 00 28 
18 00 30 
18 00 31 
18 00 32 
18 00 32 
18 00 33 
18 00 34 
18 00 36 
18 00 37 
18 00 37 
18 00 34 
18 00 36 
18 00 40 
18 00 39 
18 00 38 
18 00 39 
18 00 36 
18 00 36 
18 00 37 
18 00 37 
18 00 36 
18 00 36 
18 00 33 
18 00 30 
18 00 34 
18 00 36 
18 00 32 
18 00 28 
18 00 28 
18 00 26 
18 00 23 
18 00 11 
18 00 14 
18 00 16 
18 00 14 
18 00 12 
18 00 13 
18 00 22 
18 00 21 
18 00 14 
18 00 22 
18 00 12 
18 00 12 
18 00 16 
18 00 18 
18 00 17 
18 00 23 

5 08 05.1 
5 08 41.6 
5 09 54.7 

20 32 36 

21 52 30 


44 31.9 
44 31.9 
44 32 
44 53.5 

43 55.6 

44 36.1 
38 42 


41 56.7 

40 46.1 

41 24.6 
41 31.9 
41 33.0 
41 38.8 
41 44.3 

41 53.3 

42 04.5 
42 08.3 
42 09.3 
42 12.1 
42 12.6 
42 13.7 

17 12 56.9 
17 13 12.9 
17 13 15.0 
17 13 14.4 
19 03 30 
19 03 32 
19 03 38 
19 03 22 
19 04 15 
21 40 39 
6 04 31 
10 40 
10 52 
10 28 
10 16 
10 00 
12 53.5 

11 28 30.3 

12 15 21.1 
12 25 55.9 


-29 59 33 
-30 00 23 
-30 00 31 
-29 59 46 
-30 00 01 
-29 59 33 
-29 59 29 
-29 59 57 
-30 00 06 
-30 00 31 
-30 01 51 
-30 02 08 
-30 02 23 
-30 02 44 
-30 02 40 
-30 02 55 
-30 02 36 
-30 02 55 
-30 03 12 
-30 03 51 
-30 03 48 
-30 04 01 
-30 03 29 
-30 04 10 
-30 04 35 
-30 04 16 
-30 05 14 
-30 05 16 
-30 05 14 
-30 05 14 
-30 04 31 
-30 02 05 
-30 03 38 
-30 04 05 
-30 04 01 
-30 04 23 
-30 04 33 
-30 04 38 
-30 04 59 
-29 58 38 
-29 59 19 
-29 59 38 
-30 01 59 
-30 00 04 
-29 59 06 
-29 59 00 
—30 02 12 

-69 13 43 
-69 15 05 
-69 08 09 
+ 39 36 
+29 06 

+ 32 42 31 
+ 32 42 30 
+ 32 42 30 
+ 32 40 17 
+ 32 33 54 
+ 32 54 33 
- 2 32 


789908 

809910 

ED 

790201 

840421 

840326 

840619 

840326 


13 08 07.6 
5 33 55.2 
33 55.4 
33 55.5 
33 55.5 
33 55.6 
33 56.7 
33 56.9 
33 57.2 
33 57.3 


+ 9 10 00 
+ 9 11 56 
+ 9 08 00 
+ 9 09 29 
+ 9 09 45 
+ 9 10 50 
+ 9 09 57 
+ 9 15 09 
+ 9 11 56 
+ 9 19 05 
+ 9 15 47 
+ 9 13 50 
+ 9 13 30 
+ 9 14 16 
-20 52 45 
-20 54 37 
-20 54 29 
-20 51 12 

- 6 58 00 

- 6 58 00 

- 7 00 00 

- 6 56 00 

- 5 19 36 
+ 56 30 00 
+ 19 28 30 
+ 47 10 30 
+47 10 30 
+ 47 10 30 
+ 47 10 30 
+ 47 10 30 
+ 29 45 55 
+ 31 30 40 
+ 30 23 40 
+ 31 45 13 

+ 32 36 41 

- 6 47 25 

- 6 47 24 

- 6 47 26 

- 6 47 27 

- 6 47 25 

- 6 47 41 

- 6 47 50 

- 6 47 54 

- 6 47 55 


860914 


810408 

840619 

ED 

810408 


809908 


ED 

791012 

850506 

860716 

851101 

ED 


C— 891 
AF CAM 
ALF CAE 
R CAE 
T CAE 
AF CAM 
ALF CAM 
BET CAM 
2 H CAM 
R CAM 
RU CAM 
RV CAM 
RW CAM 
RX CAM 
S CAM 
ST CAM 
SV CAM 
T CAM 
TW CAM 
TX CAM 
UCAM 
UV CAM 

V CAM 
VZ CAM 

X CAM 
XX CAM 
Z CAM 

11 CAM 

12 CAM 
AE CAP 

ALF 1 CAP 
BET CAP 
EPS CAP 
ETA CAP 
IOT CAP 
RR CAP 
RS CAP 
RT CAP 
RX CAP 
T CAP 
U CAP 
UPS CAP 

V CAP 
W CAP 
X CAP 
Z CAP 
47 CAP 

CARINA 

CARINA A1 
CARINA Cl 
CARINA C2 
CARINA C3 
CARINA C4 
CARINA C5 
CARINA C6 
CARINA I 
CARINA II 


■’ 

AC CAR 

” 

AG CAR 

ED 

ALF CAR 

” 

BO CAR 

” 

BZ CAR 

” 

CK CAR 

” 

CL CAR 


DI CAR 


ETA CAR 

” 

EV CAR 


FY CAR 


GG CAR 

” 

GK CAR 

" 

HR CAR 

811208 

IO CAR 

ED 

IT CAR 

801208 

IW CAR 

” 

IX CAR 

” 

KL CAR 

” 

KN CAR 

” 

L CAR 

” 

OME CAR 

” 

OY CAR 


OY CAR B 
P CAR 
PP CAR 
R CAR 
RT CAR 
RU CAR 
RW CAR 
RY CAR 
S CAR 
RZ CAR 
SY CAR 
SZ CAR 
THE CAR 
TZ CAR 
U CAR 
UY CAR 
V CAR 
VY CAR 
YZ CAR 

CAS A #A 
CAS A #B 
CAS A #C 
CAS A #D 
CAS A CK1 
CAS A K.B33 
CAS A KB42 
CAS A KB61 
CAS A KB93 
CAS A KB98 
ALF CAS 
AO CAS 
AZ CAS 
BET CAS 
CE CAS 
CF CAS 


| RA (1950) DEC 

POS Ref 

h m , 

• ' 

671102 

3 28 144 

1 +58 37 1: 

1 850903 

4 38 56. S 

l -41 57 2 i 

i CSI 79 

4 38 43. S 

l -38 20 02 

4 45 31.7 

r -36 17 45 

► 

3 28 14.4 

. +58 37 13 

1 850903 

4 49 03.7 

’ +66 15 31 

; CSI 79 

4 58 57.5 

: +60 22 18 

4 35 59.8 

+ 53 22 37 

’ 800204 

14 21 17.4 

+ 84 03 36 

■ 779907 

7 16 20.2 

+ 69 45 54 

4 26 31.9 

+ 57 18 12 

CSI 79 

3 50 15.1 

+ 58 30 22 


4 00 49.2 

+ 58 31 25 

•* 

5 35 37.4 

+68 46 21 

779907 

4 46 01.2 

+ 68 05 01 


6 30 35.7 

+ 82 18 54 

»> 

4 35 14.1 

+66 02 57 

•» 

4 16 39.6 

+ 57 19 21 

** 

4 56 42 

+ 56 06 42 

GCVS 

3 37 28.8 

+62 29 18 

779907 

4 01 31.6 

+ 61 39 33 

5 55 57.5 

+ 74 30 24 

»» 

7 20 40.9 

+ 82 30 49 

CSI 79 

4 39 12.3 

+ 75 00 31 

779907 

4 04 46.1 

+ 53 13 44 


8 19 39.9 

+73 16 24 


5 01 47.1 

+ 58 54 18 

CSI 79 

5 01 50.5 

+ 58 57 14 

20 16 07.4 

-16 00 51 

»• 

20 14 52.6 

-12 39 49 

»» 

20 18 12.1 

-14 56 25 

» 

21 34 16.9 

-19 41 26 


21 01 33.5 

-20 03 11 


21 19 27.9 

-17 02 54 

»* 

20 59 22.5 

-27 17 20 

♦» 

21 04 27.9 

-16 37 25 


20 14 13.7 

-21 28 55 

>• 

20 12 08.9 

-13 05 50 

•» 

21 19 15.3 

-15 22 20 

** 

20 45 21.3 

-14 58 11 

*» 

20 37 12.3 

-18 18 56 

»» 

21 04 42.6 

-24 07 04 

»» 

20 11 33.0 

-22 07 40 

» 

21 05 41.1 

-21 33 07 


21 07 50.4 

-16 22 40 


21 43 36.2 

- 9 30 26 

»» 

10 41 39 

-59 18 02 

791002 

10 42 34 

-59 24 02 

** 

6 39 48.6 

-51 02 53 

820302 

6 40 34.5 

-50 55 20 

6 40 33.6 

-50 55 54 


6 40 28.8 

-50 55 06 

*> 

6 40 31.9 

-50 57 20 

** 

6 40 57.6 

-50 53 23 

»> 

6 40 11.9 

-51 00 25 

>* 

10 41 27 

-59 19 00 

790105 

10 42 57 

-59 23 00 


7 05 58.0 

-58 18 05 

CSI 79 

10 54 10.5 

-60 11 09 

6 22 50.5 

-52 40 03 

810720 

10 43 53.1 

-59 13 30 

CSI 79 

10 52 08.5 

-61 46 33 

10 22 38.9 

-59 56 15 

•* 

10 52 03.9 

-60 49 54 

*» 

11 13 54.6 

-69 38 30 

•» 

10 43 06.4 

-59 26 22 

791002 

10 18 37.3 

-60 12 01 

CSI 79 

10 48 40 

-62 16 23 

GCVS 

10 53 57.9 

-60 07 30 

CSI 79 

11 11 49 

-57 26 49 

GCVS 

10 21 07.2 

-59 22 16 

CSI 79 

10 54 26.3 

-60 28 29 

11 10 03 

-61 29 00 

840427 

9 25 42.9 

-63 24 42 

CSI 79 

10 48 27.4 

-59 43 01 

9 41 37 

-63 27 31 

GCVS 

10 01 51 

-70 12 37 


9 43 52.3 

-62 16 35 

CSI 79 

10 12 33.0 

-69 47 20 

10 05 21 

-69 59 32 

GCVS 

10 30 14.4 

-61 25 38 

CSI 79 

9 30 59.2 

-62 34 01 

», 

10 42 50.2 

-59 08 59 

•> 

9 14 24.7 

-66 00 27 

»• 

9 18 56.4 

-68 32 41 

»• 

11 17 56 

-61 35 54 

GCVS 

10 07 46.1 

-61 18 13 

CSI 79 

10 34 12.6 

-70 27 29 


11 13 23.4 

-57 39 18 

*» 

9 58 16.9 

-59 58 19 

•* 

10 41 10.0 

-64 07 54 

»* 

10 44 16.3 

-65 21 02 

»• 

10 55 46 

-59 27 48 

840427 

10 30 17.2 

-61 31 28 i 

CSI 79 

8 27 42.4 

-59 57 17 

10 42 34 

-57 18 06 

840427 

10 26 27 

-59 05 36 

23 21 05 

+ 58 34 06 

760601 

23 21 07 

+ 58 32 48 

** 

23 21 15 

+ 58 31 06 

*» 

23 21 40 

+ 58 31 06 

»* 

23 21 20.2 

+ 58 33 30 

ED 

23 21 01.2 

+ 58 33 37 


23 21 

+ 58 33 

»• 

23 21 09.3 

+ 58 33 53 

»• 

23 21 19.2 

+ 58 33 34 


23 21 22.1 

+ 58 33 30 


0 37 39.3 

+ 56 15 47 ( 

2SI 79 

0 15 03.5 

+ 51 09 19 ' 

779907 

1 38 51.0 

+ 61 10 09 

»» 

0 06 30.2 

+ 58 52 26 

»* 

23 55 38 

+ 60 55 54 1 

340427 

13 55 45.9 

+ 60 56 23 ( 

:si 79 

23 5 5 46 

+ 60 56 24 1 

340427 


A-10 


NAME 

RA (1950) DEC P 

OS REF 


h tn i 

. , . 


DEL CAS 

1 22 31.4 

+ 59 58 33 < 

ZSl 79 

DL CAS 

0 27 10.3 

+ 59 56 08 



0 27 11 

+ 59 56 12 ! 

840427 

EPS CAS 

1 50 46.3 

+63 25 29 < 

ZSl 79 

EQ CAS : 

13 50 23 

+ 54 44 05 i 

GCVS 

ETA CAS 

0 46 03.6 

+ 57 33 02 < 

CSI 79 

ETA CAS A 

” 

” 


FZ CAS 

0 36 09 

+ 59 24 30 

GCVS 

GAM CAS 

0 53 40.3 

+ 60 26 47 

779907 

GP CAS 

2 36 04.7 

+ 59 22 57 


HO CAS 

0 59 36.9 

+61 35 04 ( 

CSI 79 

HS CAS 

1 05 07.8 

+63 19 12 

779907 

HT CAS 

1 07 00 

+ 59 48 01 

GCVS 

HV CAS 

1 08 04.5 

+ 53 26 01 i 

CSI 79 

KAP CAS 

0 30 08.3 

+62 39 21 

” 

KN CAS 

0 06 58.0 

+62 23 23 

779907 

LW CAS 

2 53 26 

+60 29 09 

GCVS 

MUU CAS 

1 04 55.6 

+ 54 40 32 

CSI 79 

MUU CAS A 

” 



MUU CAS B 

1 04 41.2 

+ 54 38 09 

” 

MZ CAS 

0 18 40.4 

+ 59 40 33 

779907 

OMI CAS 

0 41 55.6 

+48 00 38 

CSI 79 


0 41 56 

+48 00 27 

781223 

PHI CAS 

1 16 55.0 

+ 57 58 08 

CSI 79 

PZ CAS 

23 41 41.0 

+61 31 00 

760302 

R CAS 

23 55 53.0 

+ 51 06 36 


RHO CAS 

23 51 52.4 

+ 57 13 16 

779907 

RR CAS 

23 52 17.6 

+ 53 13 09 

CSI 79 

RV CAS 

0 49 54.1 

+47 09 21 

” 

RX CAS 

3 03 15.3 

+67 23 06 


SCAS 

1 15 57.8 

+72 20 56 

779907 

SS CAS 

0 06 59.7 

+ 51 17 20 


ST CAS 

0 14 52.7 

+ 50 00 36 


SU CAS 

2 47 28.8 

+68 41 00 

” 

SZ CAS 

2 23 33.3 

+ 59 14 11 


T CAS 

0 20 31.1 

+ 55 30 56 


TUCAS 

0 23 36.7 

+ 51 00 13 


TV CAS 

0 16 36.1 

+ 58 51 42 


TY CAS 

0 34 05 

+62 51 32 

GCVS 

TZ CAS 

23 50 26.9 

+60 43 27 

779907 

U CAS 

0 43 33.2 

+47 58 17 


UV CAS 

23 00 09.6 

+ 59 20 28 


V CAS 

23 09 31.1 

+59 25 40 

99 

VX CAS 

0 28 30 

+61 43 23 

GCVS 

V338 CAS 

0 10 29.1 

+48 49 41 

779907 

V358 CAS 

23 28 00.9 

+57 42 42 

CSI 79 

V376 CAS 

0 08 43 

+ 58 34 17 

GCVS 

V425 CAS 

23 01 26 

+ 53 00 


V466 CAS 

1 16 43.9 

+58 02 47 

779907 

W CAS 

0 51 55.0 

+ 58 17 35 

” 

WW CAS 

1 30 16.0 

+ 57 29 48 

CSI 79 

WX CAS 

1 50 33.3 

+60 51 49 

779907 

WZ CAS 

23 58 42.1 

+60 04 38 

” 

X CAS 

1 53 10.3 

+ 59 00 59 

CSI 79 

Y CAS 

0 00 45.0 

+ 55 24 21 

760302 

Z CAS 

23 42 05.1 

+ 56 18 13 

779907 

ZET CAS 

0 34 10.3 

+ 53 37 19 

CSI 79 

6 CAS 

23 46 23.2 

+ 61 56 10 


43 CAS 

1 38 36.3 

+67 47 27 

99 

CAS A 

23 20 56 

+ 58 32 12 

800903 


23 21 

+ 58 32 

ED 

*♦ 

23 21 04 

+ 58 33 01 

840815 


23 21 10 

+ 58 31 18 

800903 

*• 

23 21 10 

+ 58 33 54 

'* 

CASE 23 

0 46 24 

+64 29 23 

ED 

CASE 29-33 



811001 

CASE 31 

2 53 08 

+ 57 20 15 

ED 

CASE 33 

3 03 41.2 

+ 55 33 34 

CSI 79 

CASE 34 

3 11 24 

+ 54 42 18 

ED 

CASE 39 

4 48 03.2 

+ 39 54 14 

549901 

CASE 45-38 



811001 

CASE 46-2 



" 

CASE 46-19 

5 26 35 

-68 52 42 

789907 

CASE 46-21 

5 27 10.3 

-68 52 23 

CSI 79 

CASE 46-32 



811001 

CASE 46-33 



850206 

CASE 46-39 



811001 

CASE 46 -39 A 



850206 

CASE 46-44 



” 

CASE 49 

18 22 44 

-13 47 26 

ED 

CASE 52-17 



850206 

CASE 53-3 



*’ 

CASE 62 

19 59 15.8 

+ 30 43 04 

549901 

CASE 75 

22 31 40 

+ 58 38 27 

ED 

CASE 78 

22 47 22 

+ 59 01 51 

” 

CASE 79 

22 52 

+ 61 03 

701001 

CASE 81 

23 11 20 

+60 14 18 

ED 

CASE 104-5 



811001 

CASE 106- 1A 



” 

CASE 107-1 



*' 

CASE 107-7 



850206 

CASE 107-12 



” 

CASE 108-2 



” 

CASE 116-15 



" 

CASE 118-5 




CASE 118-15 



" 

CASE 120-14 



811001 

CC 344 

5 39 12 

+ 12 30 

680801 

CC 393A 

6 34 18 

+ 17 35 

” 

CC 462 

8 09 12 

+ 9 01 

” 

CC 540 

9 38 30 

+ 13 26 

” 

CC 600 

10 54 12 

+ 7 20 

” 

CC 655 

11 37 30 

+67 36 

” 

CC 716AB 

12 30 54 

+ 9 18 

” 

CC 737 

12 45 30 

+ 10 02 

” 

CC 754 

12 58 06 

+ 5 57 

” 

CCS 1 

0 03 35 

+69 48 

739907 

CCS 19 

0 31 38.5 

+22 08 17 

860405 

CCS 39 

0 51 32.5 

+23 47 4* 

” 

CCS 46 

0 56 43.1 

+ 39 04 2* 

” 

CCS 59 

1 10 23.9 

i +62 42 0C 

CSI 79 

CCS 62 

1 12 22.5 

i -48 31 02 

** 

CCS 76 

1 38 09.9 

l -19 12 02 

860405 

CCS 77 

1 37 58.1 

' -59 30 42 

1 CSI 79 

CCS 101 

2 25 54.* 

i - 7 35 If 

\ 860405 

CCS 110 

2 32 39.* 

> — 9 39 35 

> 

CCS 131 

3 07 33.4 

1 +57 42 51 

l CSI 79 


NAME 

RA (l«fl 

) DEC 

>OS REF 

CCS 134 

h m s 

3 10 08.5 

+47 *38 V 


CCS 136 

3 11 16.9 

-57 30 29 


CCS 142 

3 23 12 

+47 22 

661001 

CCS 144 

3 22 10 

-65 27 

790004 

CCS 155 

3 37 47.2 

+ 51 20 36 

CSI 79 

CCS 164 

3 48 25.5 

-43 41 02 

” 

CCS 171 

3 55 41.4 

+ 11 45 50 

860405 

CCS 187 

4 09 07 

+29 15 

739907 

CCS 191 

4 07 51.0 

-69 55 07 

CSI 79 

CCS 225 

4 30 30.6 

-66 05 36 

” 

CCS 313 

5 15 49.1 

+ 35 44 27 

” 

CCS 319 

5 18 30 

+ 7 19 

739907 

CCS 373 

5 33 45.9 

-25 46 07 

CSI 79 

CCS 389 

5 40 41.1 

-16 47 35 

860405 

CCS 426 

5 53 50.1 

+ 33 51 16 

” 

CCS 503 

6 21 08 

+ 8 32 

739907 

CCS 510 

6 23 14.6 

+ 19 06 31 

CSI 79 

CCS 524 

6 28 27 

- 5 29 

790004 

CCS 542 

6 34 43.9 

-12 05 13 

739907 

CCS 546 

6 36 35.1 

+ 24 06 42 

860405 

CCS 547 

6 36 06.6 

- 0 46 54 

739907 

CCS 574 

6 38 40.9 

-70 02 55 

CSI 79 

CCS 589 

6 47 01 

+ 3 02 

739907 

CCS 623 

6 52 52.1 

-42 18 03 

CSI 79 

CCS 633 

6 55 24 

-27 44 

790004 

CCS 645 

6 58 31.7 

- 3 10 48 

CSI 79 

CCS 694 

7 12 21.1 

-17 17 54 


CCS 695 

7 12 59.0 

+ 5 07 59 


CCS 704 

7 13 05 

-39 27 

790004 

CCS 715 

7 16 11 

-36 15 

" I 

CCS 716 

7 17 55.9 

+25 05 37 

CSI 79 

CCS 721 

7 17 29 

-42 52 

790004 

CCS 734 

7 19 35 

-28 52 


CCS 750 

7 23 03.1 

+ 22 00 47 

860405 

CCS 751 

7 23 07.7 

+21 59 30 


CCS 763 

7 24 03.5 

-19 39 17 

739907 

CCS 776 

7 27 00.5 

-19 21 29 

” 

CCS 779 

7 28 52.6 

+24 36 36 

CSI 79 

CCS 844 

7 36 57 

-35 17 

790004 

CCS 846 

7 37 31.7 

-27 35 10 

739907 

CCS 869 

7 40 21 

-26 54 

790004 

CCS 893 

7 44 11 

-41 25 


CCS 915 

7 47 20 

-48 36 


CCS 918 

7 48 42.6 

- 2 29 32 

739907 

CCS 921 

7 48 46 

-38 41 

790004 

CCS 923 

7 48 49.3 

-47 44 57 

739907 

CCS 931 

7 49 59.1 

-46 08 07 

" 

CCS 936 

7 50 20 

-46 22 

790004 

CCS 947 

7 52 33 

-32 13 

" 

CCS 954 

7 53 12 

-29 31 


CCS 955 

7 52 49 

-43 47 

" 

CCS 967 

7 54 56.4 

-49 50 48 

CSI 79 

CCS 988 

7 58 07 

-33 45 

790004 

CCS 1002 

8 00 24 

-30 24 


CCS 1003 

8 00 16.7 

-38 03 25 

739907 

CCS 1013 

8 01 32 

-23 40 23 

GCVS 

CCS 1014 

8 01 23 

-31 21 

790004 

CCS 1027 

8 02 27 

-43 27 


CCS 1116 

8 15 51.5 

-33 26 41 

739907 

CCS 1184 

8 26 06 

-27 06 

790004 

CCS 1193 

8 28 06 

-27 32 


CCS 1209 

8 31 21 

-29 46 


CCS 1217 

8 32 56 

-30 44 


CCS 1232 

8 35 08 

-52 24 

" 

CCS 1275 

8 40 57 

-47 02 


CCS 1281 

8 42 45 

-35 32 

" 

CCS 1290 

8 44 31.0 

-29 32 37 

CSI 79 

CCS 1311 

8 48 46 

-35 53 

790004 

CCS 1323 

8 49 36 

-49 40 

** 

CCS 1354 

8 56 43.2 

+ 33 58 09 

860405 

CCS 1386 

9 04 55 

-58 24 

790004 

CCS 1401 

9 09 48 

-41 11 

” 

CCS 1539 

9 42 48 

-46 30 

” 

CCS 1554 

9 47 44.2 

+ 52 51 29 

860405 

CCS 1568 

9 48 59 

-43 54 

790004 

CCS 1570 

9 48 52 

-56 12 


CCS 1606 

9 58 14 

-71 57 


CCS 1621 

10 04 25 

-53 55 


CCS 1630 

10 09 41.7 

-35 04 37 

CSI 79 

CCS 1633 

10 09 04.6 

-70 48 43 


CCS 1636 

10 11 23 

-43 34 

790004 

CCS 1705 

10 32 34 

-62 27 


CCS 1776 

10 51 40 

-61 11 


CCS 1824 

11 06 33 

-81 31 


CCS 1841 

11 19 03.5 

-55 29 22 

CSI 79 

CCS 1842 

11 19 07 

-60 01 

790004 

CCS 1935 

11 54 18 

-63 06 

” 

CCS 1942 

11 57 31.2 

-58 18 39 

CSI 79 

CCS 1944 

11 57 49.6 

-54 49 41 

” 

CCS 1971 

12 08 56 

-63 30 

790004 

CCS 1986 

12 17 17 

-58 40 

*• 

CCS 2008 

12 26 40.7 

-37 59 14 

CSI 79 

CCS 2023 

12 37 26 

-57 06 

790004 

CCS 2031 

12 44 49 

-59 16 


CCS 2055 

13 00 45 

-60 16 


CCS 2099 

13 29 30.5 

-53 34 29 

CSI 79 

CCS 2123 

13 44 19.4 

-61 11 12 

739907 

CCS 2134 

13 54 54.7 

-56 06 34 

CSI 79 

CCS 2141 

13 59 43.6 

+ 33 04 00 

860405 

CCS 2148 

14 10 43.6 

-53 41 54 

CSI 79 

CCS 2250 

15 24 50.0 

-24 59 47 

860405 

CCS 2301 

15 59 18 

-41 14 

790004 

CCS 2333 

16 24 37.0 

-43 33 57 

CSI 79 

CCS 2342 

16 30 45 7 

-67 01 26 

i " 

CCS 2365 

16 45 18.1 

+23 18 15 

860405 

CCS 2388 

16 58 51 

-32 41 

790004 

CCS 2416 

17 12 43 

-34 37 

” 

CCS 2417 

17 11 56.6 

+42 09 50 

1 860405 

CCS 2421 

17 15 16.9 

-45 55 28 

1 CSI 79 

CCS 2426 

17 16 10 

-28 45 

790004 

CCS 2429 

17 17 16.3 

-40 19 53 

; csi 79 

CCS 2453 

17 28 51.8 

; + 2 00 44 

1 860405 

CCS 2482 

17 43 29.7 

r +17 13 5S 

> 

CCS 2455 

17 30 10 

-36 14 

790004 

CCS 2586 

18 24 26 

+ 1 07 

739907 

CCS 2593 

18 26 50.3 

l -38 27 1< 

) CSI 79 

CCS 2601 

18 29 10.1 

-15 03 5< 

j 739907 


NAME 

RA (1950 

DEC I 

•OS REF 

CCS 2689 

h m j 

8 58 26 

-31*38' 

790004 

CCS 2692 

8 59 53.9 

+ 10 10 03 

ZSl 79 

CCS 2694 

9 00 49 

+ 7 26 

739907 

CCS 2721 

9 16 17.7 

-16 00 02 

ZSl 79 

CCS 2726 

9 20 24.4 

-10 48 01 

860405 

CCS 2733 

9 25 01 

+23 30 

739907 

CCS 2783 

9 41 46 

+ 34 22 

” 

CCS 2801 

9 46 35 

+ 26 01 13 

” 

CCS 2817 

9 51 45.1 

-65 29 27 

CSI 79 

CCS 2849 

10 00 54 

+ 30 37 51 

739907 

CCS 2871 

10 08 20 

+ 29 11 

” 

CCS 2874 

20 09 13.9 

+ 35 57 59 

CSI 79 

CCS 2885 

20 16 34.4 

-49 58 49 


CCS 2904 

20 24 51 

+ 38 08 

739907 

CCS 2918 

20 35 43 

+ 36 40 


CCS 2919 

20 3 5 07.0 

+ 59 54 51 


CCS 2924 

20 41 30.5 

+ 31 56 36 

CSI 79 

CCS 2933 

20 46 18.8 

+ 17 39 17 

860405 

CCS 2935 

20 47 13.9 

+ 33 02 30 

CSI 79 

CCS 2976 

21 03 34 

+ 51 36 42 

690001 

CCS 2980 

21 06 49.9 

-53 54 59 

CSI 79 

CCS 3016 

21 16 31.2 

+ 3 01 50 

860405 

CCS 3040 

21 31 13.9 

+ 43 42 22 

CSI 79 

CCS 3041 

21 32 01 

+ 38 51 

739907 

CCS 3056 

21 40 35.3 

-65 16 26 

CSI 79 

CCS 3060 

21 39 54.4 

+ 35 16 53 

779907 

CCS 3140 

22 30 28 

+ 58 22 

739907 

CCS 3170 

22 52 47 

+ 60 31 


CCS 3180 

23 08 27.6 

+ 46 01 54 

860405 

CCS 3181 

23 08 56.7 

-21 16 29 


CCS 3184 

23 17 44.5 

+47 00 26 

739907 

CCS 3186 

23 21 17 

+ 55 52 


CCS 3204 

23 46 31.9 

+ 6 06 14 

CSI 79 

CCS 1015 + 356 

10 15 

+ 35 36 

ED 

CCS 1037+360 

10 37 

+ 36 00 


CCS 1135 + 333 

11 35 

+ 33 18 


CCS 1149 + 375 

11 49 

+ 37 30 


CCS 1217+370 

12 17 

+ 37 00 


CCS 1523+426 

15 23 

+ 42 36 

” 

CD -24 5721 

7 37 00.4 

-24 38 08 

CD 

CD -24 12698 

16 28 38.9 

-24 18 51 

CSI 79 

CD -24 13785 

17 59 35.7 

-24 14 51 


CD -27 3544 

6 59 43.5 

-27 51 42 


CD-31 4916 

7 39 05.9 

-31 33 47 


CD -32 9927 

14 08 49.3 

-32 49 10 

” 

CD -33 10685 

15 42 01.4 

-34 08 08 

779912 

CD-33 12119 

17 27 03 

-33 43 21 

CD 

CD -35 10525 

15 45 58.3 

-35 29 58 

779912 

CD -36 8436 

13 13 11 

-36 44 16 

CD 

CD -37 7613 

11 59 40.3 

-37 53 09 

** 

CD -38 245 

0 44 12 

-37 56 06 

860704 

CD-41 11303 

17 05 42 

-41 07 46 

CD 

CD -42 11721 

16 55 33.8 

-42 37 37 

739903 

CD-42 1 1721# 1 

” 


” 

CD-42 1 1721#2 

” 

" 


CD-42 11721#3 

” 

" 

" 

CD -44 9880 

15 04 57 

-44 33 

790004 

CD-44 11324 

16 55 21 

-44 19 22 

CD 

CD -48 1866 

5 31 58 

-47 58 08 

830710 

CD -56 3464 

10 36 05 

-56 33 34 

CD 

CD -57 3346 



840209 

CD -57 3459 

10 42 22 

-57 47 43 

CD 

CD -57 3493 

10 45 40 

-57 39 49 

" 

CD -58 3538 

10 42 50.2 

-59 08 59 

CSI 79 

CD- 59 3174 

10 34 00 

-59 46 31 

CD 

CD -59 4459 

12 50 41 

-60 04 19 


CD -59 4549 

12 50 44.5 

-60 06 12 

ED 

CD -60 3227 

10 48 27 

-60 31 52 

CD 

CD-60 3621 

11 33 26 

-61 18 34 

" 

CD -60 3630 



840209 

CD -60 3636 

11 33 54 

-61 19 35 

CD 

CD- 68 840 

10 53 13 

-69 00 

790004 

CD- 82 174 

8 59 00 

-82 57 

” 

CED 110 

11 04 54 

-77 06 

ED 

CEN A 

13 22 30 

-42 46 

711201 


13 22 32.0 

-42 46 00 

791002 

CEN X— 3 

11 19 

-60 

790601 

AL CEN 

12 33 21.3 

-53 19 31 

CSI 79 

ALF CEN 

14 36 11.2 

-60 37 49 

810720 

ALF CEN A 

” 


” 

ALF CEN B 

” 



AM CEN 

13 44 03.1 

-53 06 30 

CSI 79 

AW CEN 

13 10 38.7 

-56 41 57 


AZ CEN 

11 22 59 

-61 05 42 

840427 

BU CEN 

13 26 35 

-49 44 28 

GCVS 

DEL CEN 

12 05 45.3 

-50 26 37 

CSI 79 

DY CEN 

13 22 25 

-53 59 11 

GCVS 

ETA CEN 

14 32 19.3 

-41 56 20 

CSI 79 

KQ CEN 

14 21 30 

-63 46 06 

GCVS 

MUU CEN 

13 46 35.6 

-42 13 31 

CSI 79 

NZ CEN 

13 22 42 

-63 02 46 

GCVS 

OME CEN #1 

13 23 48 

— 47 13 36 

779909 

OME CEN G55 

” 

” 


OME CEN G78 

” 


” 

OME CEN G318 

” 



OME CEN NOM. 

” 



OME CEN RGO40 

” 

” 


OME CEN RG043 

” 


” 

OME CEN RG056 

” 


” 

OME CEN RGO66 

” 

” 


OME CEN V6 

” 



OME CEN V17 

” 

” 


OME CEN V53 

” 


” 

OME CEN VI 38 

" 


” 

OME CEN V148 

" 

” 


OME CEN VI 62 

” 

” 


OME CEN V164 

” 

” 


OMI CEN 

11 29 26.7 

-59 09 56 

1 CSI 79 

OMI 1 CEN 

” 

” 

” 

PROX- 




IMA CEN 

14 26 18.9 

> -62 28 05 


R CEN 

14 12 56.9 

1 -59 40 53 


RS CEN 

11 18 16.3 

-61 36 22 

l ” 

RT CEN 

13 45 24.7 

' -36 36 4<j 

) 

RU CEN 

12 06 47.5 

i -45 08 51 
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NAME 


NAME 

RA (] 

950) DEC 

RXCEN 

1 3 h 48 "29?9 

— 36*41 57* 

S CEN 

12 21 52.3 

-49 09 45 

SX CEN 

12 18 32.2 

-48 56 00 

T CEN 

13 38 53.2 

-33 20 40 

THE CEN 

14 03 43.9 

-36 07 29 

TT CEN 

13 16 26.3 

-60 31 25 

TV CEN 

12 11 53.1 

-51 15 14 

UW CEN 

12 40 25.5 

-54 15 15 

” 

12 40 25.9 

-54 15 09 

UX CEN 

13 18 47.3 

-63 57 46 

UY CEN 

13 13 36.9 

-44 26 25 

UZ CEN 

11 38 36 

-62 24 54 

V CEN 

14 28 56.9 

-56 40 02 


14 28 57 

-56 40 00 

VX CEN 

13 47 48.3 

-60 09 59 

V368 CEN 

12 10 28.0 

-49 55 41 

V369 CEN 

12 12 20.3 

-54 32 31 

V381 CEN 

13 47 22.4 

-57 19 57 

V396 CEN 

13 14 11.3 

-61 19 13 

V405 CEN 

13 31 57 

-60 04 07 

V592 CEN 

13 05 24 

-59 06 58 

V659 CEN 

13 28 12.7 

-61 19 29 

V682 CEN 

14 27 20 

-34 33 14 

V737 CEN 

14 33 20 

-61 47 51 

V744 CEN 

13 36 53.5 

-49 41 48 

V748 CEN 

14 56 32 

-33 13 28 

V771 CEN 

11 24 43.9 

-61 05 37 

V772 CEN 

11 39 26.9 

-63 08 12 

V795 CEN 

14 11 27.0 

-56 51 09 

V810 CEN 

11 41 07 

-62 12 42 

V810A CEN 

11 41 07.3 

-62 12 41 

W CEN 

11 52 28.7 

-58 58 40 

WW CEN 

13 06 16.7 

-59 59 02 

X CEN 

11 46 41.5 

-41 28 38 

XX CEN 

13 37 01.0 

-57 21 36 

” 

13 37 02 

-57 21 42 

Y CEN 

14 28 01.6 

-29 52 33 

2 CEN 

13 46 32.4 

-34 12 07 

CEP A 

22 54 19.9 

+ 61 45 56 


22 54 20 

+ 61 46 


22 54 20.5 

+61 45 54 

CEP A (1+2) 

22 54 19.1 

+ 61 45 46 

CEP A (3) 

22 54 19.6 

+ 61 45 54 

CEP A #1 

22 54 07.9 

+ 61 45 57 


22 54 09.0 

+ 61 45 07 

CEP A #2 

22 54 10.7 

+ 61 45 43 


22 54 14.9 

+ 61 45 17 

CEP A #3 

22 54 12.1 

+ 61 46 16 


22 54 14.9 

+ 61 45 37 

CEP A #4 

22 54 13.2 

+ 61 44 50 


22 54 14.9 

+ 61 45 57 

CEP A #5 

22 54 14,9 

+ 61 46 52 


22 54 16.3 

+61 45 57 

CEP A #6 

22 54 15.8 

+ 61 45 25 


22 54 17.8 

+ 61 45 37 

CEP A #7 

22 54 15.9 

+ 61 47 28 


22 54 17.8 

+ 61 45 57 

cep a #8 

22 54 17.1 

+61 46 01 

” 

22 54 17.8 

+61 46 17 

CEP A #9 

22 54 17.8 

+ 61 46 37 

” 

22 54 18.3 

+61 48 04 

CEP A #10 

22 54 18.3 

+61 44 22 

” 

22 54 18.7 

+61 45 57 

CEP A #11 

22 54 19.2 

+61 46 34 

” 

22 54 20.6 

+ 61 45 17 

CEP A #12 

22 54 20.6 

+61 45 27 

” 

22 54 20.9 

+61 47 12 

CEP A #13 

22 54 20.6 

+61 45 37 

” 

22 54 20.9 

+61 45 07 

CEP A #14 

22 54 20.6 

+ 61 45 57 

” 

22 54 21.7 

+ 61 45 43 

CEP A #15 

22 54 20.6 

+61 46 07 

” 

22 54 22.1 

+61 44 16 

CEP A #16 

22 54 20.6 

+61 46 17 

” 

22 54 23.0 

+ 61 47 43 

CEP A #17 

22 54 20.6 

+ 61 46 27 

” 

22 54 23.8 

+ 61 46 16 

CEP A #18 

22 54 20.6 

+61 46 37 

” 

22 54 25.0 

+61 46 52 

CEP A #19 

22 54 21.0 

+61 45 57 


22 54 25.8 

+ 61 44 49 

CEP A #20 

22 54 23.4 

+61 45 37 

” 

22 54 26.1 

+61 45 25 

CEP A #21 

22 54 23.4 

+61 45 57 

” 

22 54 27.2 

+61 43 56 

CEP A #22 

22 54 23.4 

+ 61 46 17 

” 

22 54 27.2 

+ 61 47 22 

CEP A #23 

22 54 23.4 

+61 46 37 


22 54 28.9 

+61 46 01 

CEP A #24 

22 54 23.4 

+61 46 57 

” 

22 54 30.2 

+61 44 28 

CEP A #25 

22 54 23.4 

+ 61 47 17 


22 54 30.2 

+ 61 46 34 

CEP A #26 

22 54 26.2 

+61 45 37 


22 54 30.6 

+61 45 07 

CEP A #27 

22 54 26.2 

+61 45 57 


22 54 32.2 

+61 47 02 

CEP A #28 

22 54 26.2 

+61 46 17 

” 

22 54 33.3 

+61 45 39 

CEP A #29 

22 54 26.2 

+61 46 37 

” 

22 54 34.0 

+61 46 16 

CEP A #30 

22 54 26.2 

+ 61 46 57 


22 54 36.0 

+61 46 46 

CEP A #31 

22 54 29.0 

+61 45 57 

CEP A #32 

22 54 29.0 

+61 46 17 

CEP A #33 

22 54 29.0 

+ 61 46 37 

CEP A #34 

22 54 29.0 

+ 61 46 57 

CEP A #35 

22 54 31.9 

+ 61 46 37 

CEP A #36 

22 54 33.3 

+61 45 57 

CEP A ANON 

22 54 10.2 

+61 48 23 

CEP A IRS 1 

22 54 03.5 

+ 61 46 30 

CEP A IRS 2 

22 54 04.6 

+ 61 46 53 

CEP A IRS 3 

22 54 08 

+ 61 45 40 

CEP A IRS 4 

22 54 12.2 

+ 61 46 10 

CEP A IRS 5 

22 54 16.1 

+61 45 22 

CEP A IRS 6A 

22 54 19.8 

+61 45 58 

CEP A IRS 6B 

22 54 23.5 

+ 61 45 58 


POS RE1 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS RE 

" 

CEP A IRS 6C 

22 54 18.6 

+61 45 49 



CEP A IRS 7 

22 54 26.1 

+ 61 45 06 

>» 


CEP A IRS 8 

22 54 32.2 

+ 61 45 20 



CEP A 30”E 

22 54 24.7 

+ 61 45 54 

ED 

” 

CEP A 30”N 

22 54 20.5 

+61 46 24 


” 

CEP A 30”W 

22 54 16.3 

+61 45 54 

>• 


CEP A 30N120E 

22 54 37.4 

+ 61 46 24 

♦* 


CEP A 30N30E 

22 54 24.7 

+ 61 46 24 

t. 

860920 

CEP A 30N60E 

22 54 29.0 

+61 46 24 

»» 

CSI 79 

CEP A 30N90E 

22 54 33.2 

+61 46 24 


” 

CEP A 30S30E 

22 54 24.7 

+ 61 45 24 

» 

840427 

CEP A 60”E 

22 54 29.0 

+61 45 54 

• J 

CSI 79 

CEP A 1 50”E 

22 54 41.6 

+61 45 54 

X 

840427 

CEP A-E30 

22 54 20.5 

+61 45 54 

830215 

CSI 79 

CEP B 

22 55 08.7 

+ 62 21 30 

CSI 79 


CEP F (FIR) 

22 51 22 

+ 62 07 40 

830801 

” 

CEP OB3 FIRS1 

22 54 42 

+61 47 12 

790514 


AG CEP 

2 14 19 

+78 33 02 

GCVS 

” 

AZ CEP 

22 06 57.9 

+ 59 18 17 

779907 

GCVS 

BG CEP 

21 59 31 

+ 68 13 38 

GCVS 


CQ CEP 

22 34 56.8 

+ 56 38 46 

779907 

CSI 79 

DEL CEP 

22 27 18.5 

+ 58 09 32 


GCVS 

DG CEP 

22 42 18.0 

+ 61 27 56 


” 

DI CEP 

22 54 08.4 

+ 58 24 00 


CSI 79 

EH CEP 

21 02 53 

+67 47 32 

GCVS 

GCVS 

GL CEP 

21 36 12 

+ 57 30 59 


CSI 79 

GP CEP 

22 16 54.5 

+ 55 52 30 

779907 

” 

GU CEP 

23 08 03.9 

+60 58 13 


” 

IOT CEP 

22 47 53.5 

+65 56 13 

CSI 79 

840427 

LAM CEP 

22 09 48.5 

+ 59 10 02 


CSI 79 

MUU CEP 

21 41 58.5 

+58 33 01 

779907 

” 

NOVA CEP 1971 

22 02 47 

+ 53 15 50 

GCVS 


NUU CEP 

21 44 00.2 

+60 53 22 

CSI 79 


PV CEP 

20 45 23.5 

+67 46 37 

820004 

” 

PV CEP 8”E 

20 45 24.9 

+ 67 46 37 

ED 

840427 

PV CEP 8”N8E 

20 45 24.9 

+67 46 45 


CSI 79 

PV CEP 8”W 

20 45 22.1 

+67 46 37 

>. 

810720 

PV CEP 10”S 

20 45 23.5 

+67 46 27 


820605 

RR CEP 

2 36 12 

+ 80 55 26 

GCVS 

ED 

RW CEP 

22 21 14.0 

+ 55 42 36 

779907 

830215 

S CEP 

21 35 52.6 

+ 78 23 58 

CSI 79 

830309 

ST CEP 

22 28 16.5 

+ 56 44 39 

779907 


SV CEP 

22 20 34.3 

+ 73 25 16 


ED 

SW CEP 

21 24 32.3 

+ 62 21 25 

*» 


T CEP 

21 08 52.7 

+68 17 13 

» 


THE CEP 

20 28 44.6 

+62 49 31 

CSI 79 


U CEP 

0 57 44.3 

+ 81 36 25 

779907 


VV CEP 

21 55 14.5 

+ 63 23 14 



W CEP 

22 34 32.8 

+ 58 10 00 



X CEP 

21 00 01.8 

+ 82 51 41 



Y CEP 

0 34 47.2 

+ 80 04 55 



Z CEP 

2 19 20.6 

+ 81 27 08 

■» 


ZET CEP 

22 09 06.9 

+ 57 57 14 

CSI 79 


9 CEP 

21 36 34.6 

+61 51 20 



11 CEP 

21 41 11.7 

+ 71 04 51 

»' 


13 CEP 

21 53 12.0 

+ 56 22 25 



21 CEP 

22 09 06.9 

+ 57 57 14 



ALF CET 

2 59 39.7 

+ 3 53 39 

” 


” 

2 59 41 

+ 3 53 38 

771201 


BET CET 

0 41 04.7 

-18 15 37 

CSI 79 


GAM CET 

2 40 42.3 

+ 3 01 32 



IOT CET 

0 16 52.8 

- 9 06 03 

810720 


KAP CET 

3 16 44.1 

+ 3 11 16 

CSI 79 


OMI CET 

2 16 49.0 

- 3 12 12 



R CET 

2 23 28.7 

- 0 24 09 

*> 


S CET 

0 21 30.9 

- 9 36 14 

>* 


TAU CET 

1 41 44.6 

-16 11 59 

>• 


U CET 

2 31 19.5 

-13 22 01 

»♦ 

” 

UV CET A + B 

1 36 24.9 

-18 12 40 


860110 

UZ CET 

2 03 38.2 

-10 27 01 

» 

ED 

V CET 

23 55 20.2 

- 9 14 13 



W CET 

23 59 33.6 

-14 57 13 



X CET 

3 16 53.2 

- 1 14 44 

»» 


XI 2 CET 

2 25 29.8 

+ 8 14 13 

810720 


Z CET 

1 04 08.9 

- 1 44 52 

CSI 79 


ZET 2 CET 

1 48 59.3 

-10 34 51 



6 CET 

0 08 43.2 

-15 44 32 

830509 


49 CET 

1 32 11.1 

-15 55 53 

CSI 79 


84 CET 

2 38 40.0 

- 0 54 25 



CG 30 

8 07 40 

-35 56 02 

830113 


CG 30 IRS 

8 07 44.3 

-35 55 09 

8301 14 


CG 30 IRS1 

8 07 40 

-35 56 02 

830113 


CG 30 IRS2 

*» 




CG 30 IRS3 



»> 


CG 30 IRS4 

•> 

>* 



CG 30 IRS5 

” 

•» 



CG 30 40”E 

8 07 43 

-35 56 02 

ED 


CG 30 40”W 

8 07 37 

-35 56 02 



CG 30 60N15E 

8 07 41 

-35 55 02 

>* 


CG 30 60N25W 

8 07 38 

-35 55 02 



CG 30 60N55W 

8 07 36 

-35 55 02 

»» 


CG 30 60S15W 

8 07 39 

-35 57 02 

** 


CG 30 60S25E 

8 07 42 

-35 57 02 

** 


CG 30 60S55W 

8 07 36 

-35 57 02 



BM CHA 

13 04 14 

-77 39 24 

GCVS 


ST CHA 

10 46 37 

-79 11 57 



SZ CHA 

10 57 06 

-77 01 16 

•» 


TCHA 

11 54 48 

-79 05 06 

*» 


TW CHA 

10 57 47.2 

-77 06 34 

779912 


VW CHA 

11 06 33 

-77 26 38 

GCVS 


WX CHA 

11 08 32.2 

-77 20 50 

779912 


Z CHA 

8 08 38 

-76 23 32 

GCVS 


CHA I IRN 

11 07 15.1 

-77 27 37 

840202 


CHA T #A 

11 07 

-76 33 

ED 


CHA T #B 

11 05 

-76 58 



CHA T #C 

11 02 

-76 06 



CHA T #D 

11 03 

-77 00 



CHA T #E 

11 04 

-77 00 

» 


CHA T #F 

11 05 

— 77 06 


840819 

CHA T #G 

11 06 

-77 11 

„ 


CHA T #H 

11 06 

—77 12 



CHA T #1 

11 07 

-77 17 



CHA T #J 

11 01 

-77 20 

n 


CHA T #K 

11 01 

-77 23 



CHA T #L 

11 02 

-77 25 

), 


CHA T #M 

11 02 

-77 24 

>< 


CHA T #N 

11 07 

-77 34 

” 


CHA T #0 
CHA T #P 
CHA T #Q 
CHA T #R 
CHA T #S 
CHA T #T 
CHA T #U 
CHA T #V 
CHA TC1-1 
CHA T Cl -2 
CHA T Cl — 3 
CHA T Cl -4 
CHA T Cl -5 
CHA T Cl -6 
CHA T Cl -7 
CHA T Cl -8 
CHA T Cl— 9 
CHA T Cl -10 
CHA T Cl- 11 
CHA T Cl — 12 
CHA T Cl — 13 
CHA T C2 — 1 
CHA T C2 — 2 
CHA T C2-3 
CHA T C2— 4 
CHA T C2-5 
CHA T C3 — 1 
CHA T C3-2 
CHA T C4— 1 
CHA T C4-2/3 
CHA T C4— 4 
CHA T C4— 5 
CHA T C4-6 
CHA T C4— 7 
CHA T C5 — 1 
CHA T C5 — 2 
CHA T C5 — 3 
CHA T C5— 4 
CHA T C6— 1 
CHA T C6-2 
CHA T C6— 4 
CHA T C6— 5 
CHA T C6-6 
CHA T C7 — 1 
CHA T C7 — 2 
CHA T C7— 3 
CHA T C7 — 5 
CHA T C7-7 
CHA T C7-8 
CHA T C7-10 
CHA T C7-11 
CHA T C8 — 3 
CHA T C9— 1 
CHA T C9-2 
CHA T C9-3 
CHA T C9— 4 
CHA T C9 — 5 
CHA T CIO— 6 
CHA T CIO— 8 
CHA T CIO— 9 
CHA T HI — 1 
CHA T El -2 
CHA T El -4 
CHA T El-5 
CHA T El -6 
CHA T El -7 
CHA T El -8 
CHA T E1-9A 
CHA T E1-9B 
CHA T El-10 
CHA T E2 — 1 
CHA T E2 — 3 
CHA T E2— 4 
CHA T E2 — 5 
CHA T E2 — 6 
CHA T E2-7 
CHA T E2— 8 
CHA T E2— 9 
CHA T E2-10 
CHA T E2-11 
CHA T E3-1 
CHA T E3 — 2 
CHA T E3-3 
CHA T E3-4 
CHA T E3 — 5 
CHA T E3 — 6 
CHA T E4-2 
CHA T E4-3 
CHA T E4-4 
CHA T E4-6 
CHA T E4— 7 
CHA T E4-8 
CHA T1 A 
CHA T1 B 
CHA T1 C 
CHA T1 D 
CHA T1 E 
CHA T1 F 
CHA T1 G 
CHA T1 H 
CHA T1 I 
CHA T1 J 
CHA T1 K 
CHA 16 
AS CIR 
AV CIR 
AX CIR 
R CIR 
U CIR 
Z CIR 
CIR X-l 
CIRCINUS 
CIT 1 
CIT 2 
CIT 3 


RA (1950) DEC 

POS REF 

h m s 

© 


11 08 

-77 31 

" 

11 09 

-77 14 


11 09 

-77 15 

** 

11 08 

-76 13 

** 

11 06 

-76 34 


11 03 

-76 36 

*» 

11 02 

-76 14 


10 56 

-77 00 


11 09 14.9 

-76 15 26 

821219 

11 08 20.7 

-76 16 24 

»• 

11 07 52.0 

-76 17 20 


11 08 29.7 

-76 17 15 


11 08 19.4 

-76 18 13 


11 07 49.5 

-76 18 19 


11 08 26.1 

-76 18 44 


11 08 37.5 

-76 19 13 


11 08 30.8 

-76 19 29 


11 07 08.5 

-76 19 54 


11 08 16.6 

-76 20 33 


11 08 56.0 

-76 21 03 

*» 

11 07 40.7 

-76 21 39 

•* 

11 09 01.8 

-76 24 25 

** 

11 07 52.1 

-76 25 52 


11 08 12.7 

-76 27 38 

'* 

11 08 18.2 

-76 29 30 


11 09 21.5 

-76 29 16 


11 07 23.0 

-76 35 13 

” 

11 09 37.0 

-76 41 05 

*• 

11 08 20.1 

-76 41 44 

*♦ 

11 08 20.1 

-76 42 42 

*» 

11 07 32.8 

-76 44 36 

•• 

11 07 24.8 

-76 45 58 

” 

11 07 25.5 

-76 48 36 

»• 

11 09 31.5 

-76 50 10 


11 07 35.0 

-76 51 30 


11 09 21.5 

-76 53 11 


11 08 09.0 

-76 54 24 

•» 

11 07 52.6 

-76 57 42 

*• 

11 07 12.0 

-76 59 47 

»» 

11 08 59.7 

-77 00 43 

** 

11 09 36.7 

-77 01 42 

** 

11 08 28.3 

-77 02 08 


11 07 21.5 

-77 02 08 


11 08 15.5 

-77 09 43 


11 07 59.4 

-77 10 08 


11 08 31.7 

-77 10 17 


11 08 10.3 

-77 10 19 


11 07 43.4 

-77 13 08 

>* 

11 09 38.9 

-77 15 10 


11 07 28.3 

-77 15 50 


11 09 08.2 

-77 16 34 

•» 

11 08 29.9 

-77 20 59 

*» 

11 07 25.6 

-77 27 23 


11 07 12.2 

-77 27 37 


11 07 19.9 

-77 27 43 


11 08 23.1 

-77 29 30 


11 07 50.4 

-77 31 28 

** 

11 08 47.5 

-77 41 48 

•» 

11 07 38.9 

-77 44 13 

*» 

11 09 26.2 

-77 44 37 

»* 

11 09 44.7 

-76 16 13 

»* 

11 10 41.4 

-76 16 22 


11 11 49.7 

-76 18 03 


11 10 33.7 

-76 18 24 


11 11 55.9 

-76 19 23 

** 

11 09 58.5 

-76 20 09 

** 

11 11 06.3 

-76 20 51 

»* 

11 10 48.2 

-76 20 53 

»» 

11 10 51.0 

-76 20 47 


11 10 27.4 

-76 20 46 

»» 

11 11 46.0 

-76 24 07 

»» 

11 11 22.2 

-76 27 23 

»» 

11 10 52.5 

-76 28 09 

« 

11 11 14.2 

-76 28 07 

*» 

11 10 36.6 

-76 28 46 

»» 

11 11 36.7 

-76 29 24 

>* 

11 10 09.4 

-76 29 39 

»• 

11 11 13.1 

-76 30 53 

” 

11 11 35.9 

-76 31 26 

»» 

11 10 12.9 

-76 31 33 


11 11 05.1 

-76 34 26 


11 10 29.8 

-76 34 42 


11 09 36.9 

-76 35 38 


11 10 18.5 

-76 35 47 


11 09 38.3 

-76 41 08 

•» 

11 11 15.7 

-76 41 30 

♦> 

11 10 37.9 

-76 41 54 

*» 

11 11 08.5 

-76 42 26 

*• 

11 11 45.8 

-76 44 50 


11 10 40.4 

-76 49 11 


11 09 51.4 

-76 49 42 


11 12 15.7 

-76 50 26 


11 04 28.3 

-75 51 35 

840804 

10 59 52.9 

-76 16 16 


10 54 56.3 

-76 19 49 


10 54 35.5 

-76 35 47 

*♦ 

10 49 49.3 

-76 51 33 

*• 

11 13 40.7 

-77 14 44 

** 

10 49 36.3 

-77 42 13 


11 11 50.6 

-75 47 07 


11 13 31.4 

-76 45 55 


10 57 49.4 

-76 49 49 


10 47 54.8 

-76 38 35 

** 

11 06 36.3 

-77 22 28 

779912 

15 09 40 

-60 08 36 

GCVS 

14 46 11 

-67 17 30 

14 48 31 

-63 36 17 

>• 

15 23 53.4 

-57 32 42 

CSI 79 

14 01 49 

-66 46 16 

GCVS 

13 43 07 

-70 13 23 


15 16 48 

-56 59 14 

769903 

860825 

0 04 18 

+42 48 

661001 

0 44 36 

+ 32 25 


1 03 48 

+ 12 20 

»» 

1 03 48.0 

+ 12 19 45 

720001 

1 03 49.0 

+ 12 18 42 

760302 


A- 12 


NAME 

RA (1950) DEC P 

OS REF 

NAME 

RA (19* 

CIT 4 

2 31 42 

f 64 55 

661001 

COALSACK 

h m s 

CIT 5 

3 22 58.8 

f 47 21 19 

841213 

D — 4 

12 28 13.0 


3 23 12 

+47 22 

661001 

COALSACK 


CIT 6 

0 13 11.0 

+ 30 49 17 

841213 

D — 5 

12 28 14.9 


10 13 18 

+ 30 49 

661001 

COALSACK 


CIT 7 

15 25 30 

+ 19 44 

” 

D — 6 

12 28 16.7 

CIT 8 

16 08 12 

+ 25 12 


COALSACK 


CIT 9 

17 33 24 

+ 15 37 

” 

D-6A 

12 28 21.7 

CIT 10 

20 31 48 

+ 38 29 

” 

COALSACK 


CIT 11 

20 37 42 

+ 39 01 

” 

D — 7 

12 28 23.0 

CIT 12 

20 41 36 

+ 43 01 

” 

COALSACK 


CIT 13 

21 32 06 

+-38 51 

” 

D — 8 

12 28 22.2 

CIT 14 

23 42 36 

+43 39 

” 

COALSACK 


CMA R1 #2 

6 59 28.6 

-11 13 42 

820108 

D — 9 

12 28 25.5 

CMA R1 #3 

6 59 28.8 

-11 16 18 


COALSACK 


CMA R1 #4 

7 00 19.3 

-12 09 36 

” 

D— 10 

12 28 31.4 

CMA R1 #5 

7 00 21.9 

- 1 1 22 46 


COALSACK 


CMA R1 #6 

7 00 38.4 

-11 22 58 


D— 11 

12 28 33.1 

CMA R1 #7 

7 00 50.5 

- 11 33 59 


C OALSACKD— 1 1 A 

12 28 38.7 

CMA R1 #8 

7 01 02.8 

- 10 37 47 


COALSACK 


CMA R1 #9 

7 01 22.6 

-11 28 36 


D— 12 

12 28 38.7 

CMA R1 #11 

7 01 31.7 

-11 30 20 


COALSACK 


CMA R1 #12 

7 01 34.3 

-11 29 08 


D— 13 

12 28 45.7 

CMA R1 #13 

7 01 34.5 

-11 29 59 


COALSACK 


CMA R1 #14 

7 01 36.4 

-11 30 10 

” 

D— 14 

12 28 48.2 

CMA R1 #15 

7 01 38.2 

-11 07 24 


COALSACK 


CMA R1 #16 

7 01 46.7 

-11 14 23 

" 

D— 15 

12 28 58.6 

CMA R1 #17 

7 01 52.6 

-11 14 25 


C OALSACKD- 15A 

12 28 53.0 

CMA R1 #18 

7 01 56.8 

-11 13 34 

” 

C OALSACKD- 15B 

12 29 00.5 

CMA R1 #19 

7 01 58.3 

-11 12 38 


COALSACK 


CMA R1 #20 

7 02 04.0 

-10 22 44 

” 

D— 16 

12 29 06.2 

CMA R1 #21 

7 02 14.9 

-11 00 12 


COALSACK 


CMA R1 #23 

7 02 23.4 

- 10 29 32 


D— 17 

12 29 07.9 

CMA R1 #24 

7 02 26.2 

-10 51 41 


COALSACK 


CMA Rt #25 

7 02 26.7 

-11 01 57 

" 

D— 18 

12 29 07.6 

CMA R1 #26 

7 02 32.4 

-10 34 12 


COALSACK 


CMA R1 #27 

7 02 57.0 

-12 14 57 


D— 19 

12 29 07.9 

CMA R1 #28 

7 03 16.5 

-11 04 49 


COALSACK 


CMA R1 #29 

7 04 19.8 

-11 12 57 


D — 20 

12 29 12.3 

CMA R1 #30 

7 04 29.0 

-11 14 30 

” 

COALSACK 


ALF CMA 

6 42 56.7 

-16 38 46 

810720 

D — 21 

12 29 19.2 


6 42 59 

-16 39 18 

771201 

COALSACK 


ALF CMA A 

6 42 56.7 

-16 38 46 

810720 

D — 22 

12 29 19.1 

CO CMA 

7 11 58.2 

-26 01 20 

CSI 79 

COALSACK 


DEL CMA 

7 06 21.4 

-26 18 45 

810720 

D — 23 

12 28 39.9 

EPS CMA 

6 56 39.5 

-28 54 09 

CSI 79 

COALSACK 


ETA CMA 

7 22 06.9 

-29 12 14 

” 

D — 24 

12 28 30.9 

EZ CMA 

6 52 08.0 

-23 51 50 

” 

COALSACK 


KAP CMA 

6 47 58.3 

-32 26 57 

” 

D — 26 

12 29 02.4 

OME CMA 

7 12 46.9 

-26 41 04 

” 

COALSACK 


OMI 1 CMA 

6 52 03.4 

-24 07 13 

810720 

D — 27 

12 28 41.5 

OMI 2 CMA 

7 00 56.1 

-23 45 31 

CSI 79 

COALSACK 


R CMA 

7 17 12.3 

-16 17 58 


D — 28 

12 28 50.6 

SIG CMA 

6 59 43.5 

-27 51 42 


COALSACK 


TAU CMA 

7 16 37.9 

-24 51 41 

” 

D — 29 

12 28 56.0 

THE CMA 

6 51 51.9 

-11 58 28 


COALSACK 


U CMA 

6 16 49.9 

-26 08 58 


D— 30 

12 28 59.2 

UW CMA 

7 16 35.3 

-24 27 57 

” 

COALSACK 


UY CMA 

6 16 04.1 

-17 01 11 


D — 31 

12 28 51.7 

VY CMA 

7 20 53.0 

-25 40 24 

760302 

COALSACK 



7 20 54.8 

-25 40 12 

841213 

D— 32 

12 28 29.5 

•» 

7 20 55 

-25 40 11 

760601 

COALSACK 


W CMA 

7 05 43.1 

-11 50 34 

CSI 79 

D— 33 

12 28 24.7 

Z CMA 

7 01 22.6 

-11 28 36 

820108 

COALSACK 


27 CMA 

7 12 12.7 

-26 15 52 

CSI 79 

D — 34 

12 28 32.3 

ALF CMI 

7 36 41.1 

+ 5 21 17 

810720 

COALSACK 


BET CMI 

7 24 26.3 

+ 8 23 28 

CSI 79 

D— 35 

12 28 42.2 

R CMI 

7 05 57.5 

+•10 06 14 

” 

COALSACK 


S CMI 

7 30 00.2 

+- 8 25 34 

” 

D — 37 

12 28 38.7 

T CMI 

7 3! 12.9 

+ 11 51 15 


COALSACK 


U CMI 

7 38 36.7 

+ 8 30 12 


D — 38 

12 28 48.8 

V CMI 

7 04 13.7 

+ 8 56 33 


COALSACK 


VY CMI 

7 53 28 

+ 4 23 03 

GCVS 

E— 1 

12 28 01.8 

W CMI 

7 46 06.0 

+ 5 31 08 

CSI 79 

COALSACK 


YZ CMI 

7 42 00 

+ 3 41 

680801 

E-2 

12 28 02.4 


7 42 03.9 

+ 3 40 42 

CSI 79 

COALSACK 


ZZ CMI 

7 21 29.9 

+ 8 59 54 

” 

E — 3 

12 28 04.2 

BET CNC 

8 13 48.2 

+ 9 20 26 

** 

COALSACK 


DEL CNC 

8 41 50.7 

+ 18 20 20 

” 

E— 4 

12 28 11.8 

PHI 1 CNC 

8 23 25.3 

+ 28 03 37 


COALSACK 


R CNC 

8 13 48.4 

+ 11 52 51 

” 

E — 5 

12 28 18.5 

RHO 1 CNC 

8 49 37.3 

+ 28 31 22 

” 

COALSACK 


RS CNC 

9 07 37.8 

+ 31 10 05 

779907 

E — 6 

12 28 25.3 

RT CNC 

8 55 33.0 

+ 11 02 22 

CSI 79 

COALSACK 


RX CNC 

8 11 43.9 

+ 24 53 15 


E — 7 

12 28 21.1 

RZ CNC 

8 36 02.7 

+ 31 58 21 

779907 

COALSACK 


SY CNC 

8 58 13.4 

+ 18 06 07 

CSI 79 

E— 9 

12 28 39.2 

T CNC 

8 53 48.9 

+ 20 02 28 


COALSACK 


U CNC 

8 32 54.6 

+ 19 04 09 


E— 10 

12 28 41.1 

V CNC 

8 18 52.0 

+ 17 26 41 

** 

COALSACK 


VV CNC 

8 08 22.9 

+ 19 17 51 

” 

E— 11 

12 28 49.8 

VZ CNC 

8 38 09.4 

+ 10 00 09 


COALSACK 


W CNC 

9 06 55.9 

+ 25 26 58 

" 

E— 12 

12 28 51.8 

X CNC 

8 52 33.9 

+ 17 25 21 

” 

COALSACK 


YZ CNC 

8 07 52 

+28 17 33 

GCVS 

E— 13 

12 28 49.1 

Z CNC 

8 19 36.9 

+ 15 09 10 

CSI 79 

COALSACK 


39 CNC 

8 37 13.9 

+ 20 11 07 

861109 

E— 14 

12 28 52.5 

49 CNC 

8 42 02.2 

+ 10 15 49 

CSI 79 

COALSACK 


CNMY 17 

18 12 11.7 

-30 32 54 

769910 

E — 15 

12 28 51> 

CN1 — 1 

15 47 37.9 

-48 35 59 

840923 

COALSACK 



15 47 38.5 

-48 36 00 

820620 

E — 16 

12 28 53> 

CN1 — 2 

16 40 00.5 

-62 31 27 

769910 

COALSACK 


CNi- 3 

17 22 34 

-44 08 54 

779909 

E— 17 

12 28 55.: 

CN1 — 4 

17 24 04 

-46 53 06 


COALSACK 


CNI- 5 

18 25 57 

-31 32 00 

l 809909 

E— 18 

12 28 59/ 

CN2— 1 

17 51 13.6 

-34 21 5C 

l 769910 

i COALSACK 


CN3- 1 

18 15 10.7 

+ 10 08 02 

: 739909 

i E— 19 

12 28 59/ 

CO-SC-S 

5 33 55.1 

- 6 47 25 

i ED 

COALSACK 


COALSACK 




E — 20 

12 29 02.' 

D— 0 

12 28 00.6 

-63 28 5i 

i 801105 

! COALSACK 


COALSACK 




E— 22 

12 29 03.' 

D — 1 

12 28 11.0 

i -63 30 51 

r 

COALSACK 


COALSACK 




E— 23 

12 29 04. 

D— 2 

12 28 07.1 

-63 31 01 


COALSACK 


COALSACK 




E— 24 

12 29 05. 

D— 3 

12 28 06.9 

• -63 29 31 

i 

COALSACK 






E — 25 

12 29 10. 


-63 23 52 

-63 31 58 

-63 24 37 

-63 30 30 

-63 29 05 

-63 23 47 

-63 23 37 

-63 23 52 

-63 24 33 
-63 24 21 

-63 26 07 

-63 24 16 

-63 30 55 

-63 31 10 
-63 32 34 
-63 27 43 

-63 25 48 

-63 27 07 

-63 25 09 

-63 30 58 

-63 27 13 

-63 26 43 

-63 23 32 

-63 27 11 

-63 27 21 

-63 27 36 

-63 27 49 

-63 28 41 

-63 29 39 

-63 29 50 

-63 29 52 

-63 29 53 

-63 29 50 

-63 30 11 

-63 30 22 

-63 30 38 

-63 30 54 

-63 14 43 

-63 20 58 

-63 18 27 

-63 21 30 

-63 18 17 

-63 19 51 

-63 14 54 

-63 18 16 

-63 15 05 

-63 14 31 

-63 21 27 

-63 23 12 

-63 19 23 

-63 19 53 

-63 21 30 

-63 15 16 

-63 16 40 

-63 14 51 

-63 16 36 

-63 18 12 

-63 21 10 

-63 23 26 

-63 16 49 


REF 

NAME 

RA (1950 

) DEC P< 


COALSACK 

h m > 

0 , » 


E — 26 

COALSACK 

[2 29 11.2 

-63 15 15 


E — 27 

COALSACK 

12 29 20.7 

-63 19 41 


F — 4 

COALSACK 

12 28 00.7 

-63 34 46 


F-9B 

COALSACK 

12 28 40.4 

-63 33 06 


F— 12 

12 28 38.7 

-63 34 29 


C OALSACKF— 13A 

12 28 48.0 

-63 34 29 


C OALSACKF- 14A 
COALSACK 

12 28 54.3 

-63 33 03 


F— 14 

COALSACK 

12 28 44.6 

-63 34 09 


F— 18 

COALSACK 

12 29 10.3 

-63 33 05 


F — 20 

COALSACK 

12 29 17.6 

-63 35 46 


F — 22 

COALSACK 

12 29 19.8 

-63 34 44 


F — 23 

12 29 21.9 

-63 36 56 


COALSACK 1-1 

12 31 02 

-63 26 08 8 


COALSACK 1-2 

12 30 26 

-63 27 02 


COALSACK 1-3 

12 30 16 

-63 25 32 


COALSACK 2-1 

12 29 07 

-63 27 25 


COALSACK 2-2 

12 28 22 

-63 29 07 


COALSACK 3-1 

12 27 14 

-63 30 49 


COALSACK 9-1 

12 33 12 

-62 55 56 


COHEN IRS 

6 31 59.0 

+ 4 15 09 * 


ALF COL 

5 37 50.2 

-34 05 57 C 


RV COL 

5 33 49.9 

-30 51 24 


S COL 

5 45 03.7 

-31 42 25 


T COL 

5 17 27.4 

-33 45 28 


TV COL 

5 26 

-32 48 1 


COM NEB #1 

0 24 27.3 

+ 64 25 46 1 


COM NEB #2A 

0 42 05.0 

+ 55 31 00 


COM NEB #2B 

0 41 57.4 

+ 55 29 59 

*» 

COM NEB #4 

3 22 04.8 

+ 30 35 50 


COM NEB #5 

3 57 07.0 

+ 60 22 17 


COM NEB #6 

5 36 29.4 

+ 36 18 38 


COM NEB #7 

6 05 33.2 

+ 20 39 49 


COM NEB #8 

6 07 23.2 

+ 12 49 21 


COM NEB #9 

6 28 20.0 

- 10 29 42 


COM NEB #10 

6 31 47.1 

+ 9 06 53 


COM NEB #11 

6 41 16.3 

- 1 05 13 


COM NEB #12 

6 47 33.6 

- 7 35 21 


COM NEB #13 

6 55 38.4 

- 7 52 03 


COM NEB #14 

6 56 47.4 

- 3 55 24 


COM NEB #16 

18 29 55.7 

- 10 08 06 

” 

COM NEB #17 

18 51 08.2 

+ 4 00 05 


COM NEB #18 

19 26 37.5 

+ 9 32 32 

« 

COM NEB #19 

20 45 23.5 

+ 67 46 33 


BET COM 

13 09 32.3 

+ 28 07 51 


GQ COM 

12 02 08.9 

+ 28 10 53 


R COM 

12 01 41.6 

+ 19 03 38 


SY COM 

12 07 47.9 

+ 19 46 53 


UX COM 

12 59 08 

+ 28 53 48 


W COM 

12 19 01.1 

+ 28 30 36 


14 COM 

12 23 54.1 

+ 27 32 41 


31 COM 

12 49 15.9 

+ 27 48 45 


36 COM 

12 56 27.0 

+ 17 40 41 

** 

37 COM 

12 57 52.9 

+ 31 03 14 


40 COM 

13 03 56.5 

+ 22 53 00 

** 

CORDOBA 12403 

18 00 42.2 

-24 21 21 


CP-44 3129 

8 48 17.2 

-44 23 24 


CP-45 2957 

8 43 04.9 

-45 48 05 


CP-45 3218 

8 51 38.5 

-45 50 45 


CP -46 3272 

8 55 13.7 

-46 51 07 


CP-48 1577 

8 13 49.6 

-49 04 00 


CP- 52 9243 

16 03 06 

-52 55 


CP- 53 7308 

16 08 43.2 

-54 10 04 


CP-53 7344 

16 09 00.3 

-54 05 40 


CP- 53 7364 

16 09 08.2 

-54 04 41 


CP-53 7416 

16 09 23.8 

-54 01 59 


CP-53 7419 

16 09 25.9 

-54 06 10 


CP -56 8032 

17 04 47.5 

-56 51 00 


CP- 57 2874 

10 13 36 

-57 37 


CP - 57 3502 

10 33 48.9 

-57 59 09 


CP-5? 3635ABC 

10 37 13.9 

58 21 23 

** 

CP- 57 3635IRS 

10 37 32.9 

-58 23 13 


CP- 59 2505 

10 40 50.6 

-59 56 19 


CP- 59 2505IR2 

10 40 51.5 

-59 54 41 


CP -59 2505IR3 

10 40 58 9 

-59 57 09 


CP- 59 2505IR4 

10 40 31.3 

-59 53 36 


CP-59 4459 

12 45 08.2 

-60 04 27 


CP-61 2935 

12 02 12.9 

-61 43 24 


CP-62 1837ABC 

10 56 17.5 

-62 35 57 


CR 228 IRS6 

10 41 49.4 

-59 47 25 


CR 228 IRS7 

10 41 41.4 

-59 49 16 


CR 228 NOM. 

10 42 

-59 50 


CR 228-9 

” 



CR 228-12 

” 



CR 228-35 

’* 



CR 228-67,68 

10 42 04.9 

-59 50 19 


CR 228-97 

10 42 

-59 50 


CRA FIR I 

18 58 22 

-36 56 27 


CRA FIR II 

18 58 34 

-37 01 22 


CRA H-H 

18 58 28.3 

-37 02 27 


CRA IRS1 

18 58 28.3 

-37 02 30 


CRA IRS2 

18 58 19.1 

-37 02 48 


CRA IRS3 

18 58 42.7 

-37 03 17 


CRA IRS4 

18 58 36.5 

-37 00 39 


CRA IRS5 

18 58 25.6 

-37 01 39 


CRA IRS6 

18 58 28.2 

— 37 00 58 


CRA IRS7 

18 58 33.3 

-37 01 45 

” 

CRA IRS8 

18 58 28.9 

-36 58 32 


CRA IRS9 

18 58 30.7 

-37 01 24 


CRA IRS 10 

18 58 41.9 

-37 01 23 


CRA IRS 11 

18 58 19.7 

-37 01 17 

•* 

CRA IRS12 

18 58 18.4 

-37 01 59 


CRA IRS13 

18 58 11.7 

' -37 02 01 


CRA IRS14 

18 58 10.3 

i -37 02 22 


CRA IRS J5 

18 58 25.1 

-37 03 46 

” 

AM CRA 

18 37 51.1 

. -37 31 55 


DG CRA 

18 58 32.4 

1 -37 27 54 

” 

NOVA CRA 1981 

18 38 33. f 

i _37 34 09 


800109 


CSI 79 
809908 
CSI 79 

GCVS 
809908 
CSI 79 
810720 
CSI 79 


740903 
CSI 79 


810509 
CSI 79 


820620 
730001 
CSI 79 
811209 


CSI 79 
811209 


ED 

830816 


811209 

830816 

840417 

740103 

840704 


CSI 79 
850609 
819915 


ORIGINAL PAGE IS 

OF POOR QUALITY 



NAME 

RA (1 

950) DEC 

POS RE1 

NAME 

QTCRA 

h ms 

18 05 42.0 

— 40* 12* 48 

CSI 79 

CRL 190 

R CRA 

18 58 31.1 

-37 01 24 

860701 


18 58 31.4 

-37 01 30 

800414 

CRL 230 


18 58 31.5 

-37 01 22 

760503 

CRL 341 

R CRA #A 

18 58 31.7 

-37 01 30 

840704 


18 58 28.3 

-37 02 27 

740103 

CRL 437 

R CRA #A2 

18 58 39.2 

-37 12 08 

CD 

CRL 482 

R CRA #B 

18 57 

-37 02 

ED 

R CRA #B2 

18 58 

-37 13 


CRL 490 

R CRA #C 

18 56 54.7 

-37 02 49 

CD 

R CRA #C2 

18 58 

-37 09 

ED 

»* 

R CRA #D 

18 57 

-37 01 


>• 

R CRA #D2 

19 00 

-37 22 

» 

»• 

R CRA #E 

18 58 

-37 05 


CRL 568 

R CRA #E2 

18 58 

-37 03 


CRL 601 

R CRA #F 

18 58 

-37 09 

*> 

CRL 618 

R CRA #F2 

18 58 

-36 52 


R CRA #G 

18 58 

-37 11 


CRL 712 

R CRA #G2 

18 57 

-36 59 


CRL 799 

R CRA #H 

18 57 

-37 11 

» 

R CRA #H2 

18 55 

-37 09 


CRL 809 

R CRA #1 

18 58 

-37 04 

*• 

CRL 865 

R CRA #12 

18 58 

-37 05 

” 

R CRA #J 

18 58 

-37 10 

*♦ 

CRL 877 

R CRA #J2 

18 58 

-37 02 

” 

R CRA #K 

18 57 41.6 

-37 07 57 

CSI 79 

CRL 915 

R CRA #K2 

19 00 

-36 58 

ED 

CRL 935 

R CRA #L 

18 57 40.5 

-37 07 53 

CSI 79 

R CRA #L2 

18 59 

-37 03 

ED 

CRL 954 

R CRA #M 

18 58 

-37 06 

” 

CRL 956 

R CRA MC 

18 53 00 

-37 20 00 

860125 

CRL 961 

R CRA #N 

18 58 

-37 07 

ED 

R CRA #0 

18 58 

-37 06 

•> 

R CRA #P 

18 58 16.5 

-36 57 44 

CSI 79 

CRL 971 

R CRA #Q 

18 58 

-36 54 

ED 

R CRA #R 

18 58 

-36 51 

CRL 989 

R CRA #S 

18 58 

-36 52 

»» 

R CRA #T 

18 58 

-36 51 

»> 


R CRA #U 

18 59 

-36 52 

»» 

CRL 1011 

R CRA #V 

18 59 

-36 55 

” 

CRL 1047 

R CRA #W 

18 59 

-37 00 

” 

CRL 1059 

R CRA #X 

18 58 39.8 

-37 27 38 

CD 

CRL 1062 

R CRA #Y 

18 59 

-37 25 

ED 

R CRA #Z 

18 58 

-37 03 


CRL 1085 

R CRA #6 

18 57 48.2 

-36 57 36 

760503 

R CRA #7 

18 58 45.2 

-36 57 34 

»♦ 

R CRA #10 

18 59 54.1 

-37 18 29 

” 

CRL 1099 

R CRA #11 

18 59 30.1 

-37 14 14 

*» 

CRL 1101 

RCRA #12 

19 00 16.1 

-37 13 54 

»• 

CRL 1113 

R CRA #13 

19 01 58.8 

-37 30 03 

761101 

CRL 1162 

R CRA #17 

18 57 56.2 

-37 01 06 

760503 

CRL 1164 

R CRA #18 

18 58 04.2 

-37 03 36 


CRL 1192 

R CRA #36 

19 06 21.0 

-37 08 57 

759905 

CRL 1198 

R CRA #41 

18 56 12.9 

-37 04 25 

761101 

CRL 1235 

R CRA #42 

18 56 13.2 

-37 11 42 

** 

R CRA 2 

18 58 31.8 

-37 13 17 


CRL 1258 

R CRA 10 

18 59 48.8 

-37 33 36 

*» 

CRL 1274 

R CRA 12 

19 01 27.7 

-37 43 51 

** 

R CRA 13 

19 01 58.8 

-37 30 03 

*» 

»» 

R CRA 16 

19 01 39.8 

-37 14 43 

»* 

•1 

R CRA 22 

18 59 55.8 

-36 57 57 

>» 

CRL 1283 

R CRA 28 

18 57 36.6 

-36 46 00 

»» 

R CRA 30 

18 58 41.4 

-37 27 31 

** 

»» 

R CRA 43 

18 54 58.4 

-37 12 04 

•» 

CRL 1368 

R CRA 46 

18 56 40.0 

-37 10 06 

** 

CRL 1686 

R CRA 50 

18 55 26.0 

-37 17 04 

»* 


R CRA 52 

18 55 11.1 

-37 16 11 

*» 

*• 

R CRA 56 

19 03 01.7 

-37 00 24 


CRL 1771 

R CRA 58 

18 57 51.2 

-37 30 20 

•» 

CRL 1822 

R CRA 71 

19 03 28.2 

-37 13 19 

»« 

R CRA 73 

19 04 22.9 

-37 17 48 

»* 


R CRA 77 

18 54 32 

-37 11 52 

810107 

CRL 1830 

R CRA 78 

18 55 09 

-37 10 43 

»» 

CRL 1922 

R CRA 84 

19 00 02 

-36 55 37 

•» 

R CRA 85 

19 00 40 

-37 00 48 


» 

R CRA 86 

19 00 52 

-37 01 45 

>• 

.. 

SCRA 

18 57 47.6 

-37 01 21 

CSI 79 

CRL 1937 

T CRA 

18 58 36.3 

-37 02 09 

860701 

CRL 1954 

TY CRA 

18 58 36.5 

-37 02 10 

840704 

18 58 18.6 

-36 56 50 

860701 

CRL 1992 

V CRA 

18 58 19.5 

-36 55 35 

760503 

18 44 06.9 

-38 12 50 

CSI 79 


VV CRA 

18 59 44.1 

-37 17 14 

760503 

CRL 2004 

V578 CRA 

18 20 40 

-37 09 43 

GCVS 

CRL 2015 

WX CRA 

18 05 25.9 

-37 20 28 

CSI 79 

CRAB 

5 31 29 

+21 59 13 

840815 

CRL 2019 

CRAB #A 

5 31 30 

+21 59 43 

760601 

CRAB #B 

5 31 25 

+22 00 00 


CRAB #C 

5 31 35 

+ 21 59 50 

» 

CRL 2023 

CRAB #D 

5 31 34 

+ 21 57 55 


CRAB #E 

5 31 28 

+21 58 40 



CRAB NEBULA 

5 31 29 

+21 59 13 

840815 

CRL 2046 

CRAB PULSAR 

5 31 31.7 

+21 59 29 

790808 

CRL 2047 

5 31 31.5 

+ 21 58 55 

760601 

CRL 2059 

CRAB 2* SW 

5 31 22 

+ 21 58 

ED 

CRB G1 
CRB G2 
CRB G3 
ALF CRB 

15 20 18 
15 32 34.1 

+ 27 52 
+ 26 52 53 

860109 
ED 
860109 
CSI 79 

CRL 2085 
CRL 2086 

DEL CRB 
EPS CRB 

15 47 29.7 
15 55 30.9 

+26 13 11 
+ 27 01 16 

CRL 2088 

KAP CRB 

15 49 20.7 

+ 35 48 39 


CRL 2096 

R CRB 

15 46 30.3 

+28 18 28 

860920 

RR CRB 
RY CRB 

15 46 30.6 

+28 18 31 

CSI 79 


15 39 36.2 

16 21 07.8 

+38 43 01 
+ 30 57 56 

779907 

CRL 2104 

S CRB 

15 19 19.0 

+ 31 32 36 

760302 

,, 

SIG CRB 
T CRB 

16 12 48.1 
15 57 24.4 

+ 33 59 03 
+26 03 38 

CSI 79 

CRL 2110 

THE CRB 
~HE 1 CRB 

15 30 54.6 

+ 31 31 35 


CRL 2113 
CRL 2118 

V CRB 
W CRB 

15 47 44.0 

16 13 37.3 

+ 39 43 22 
+ 37 55 10 

779907 

X CRB 

15 47 00.9 

+ 36 23 59 


Z CRB 

15 54 13.4 

+29 23 08 

CSI 79 

CRL 2121 

CRL 67 

0 24 47.0 

+69 22 16 

780106 

CRL 2132 

CRL 107 

0 42 50.0 

+68 54 36 

830610 


RA (1950) DEC 

"h m i 1 \ ~ 


I 14 22.4 
1 14 26.3 

1 31 07.2 

2 29 19.2 

2 29 21.1 

3 03 31.3 
3 18 38.8 
3 18 38.8 
3 23 38.8 
3 23 39.1 
3 23 39.2 
3 23 41.4 

3 23 44.8 

4 17 52.3 
4 33 02.9 
4 39 32.9 

4 39 33.8 

5 13 07.3 
5 37 46.6 
5 37 46.8 

5 40 33.3 

6 01 17.4 
6 01 17.5 
6 05 18.6 
6 05 22 

6 17 37.0 
6 23 04.7 
6 23 04.8 
6 29 05.8 
6 30 00.3 
6 31 57.1 
6 31 57.3 
6 31 58.9 
6 34 16.5 
6 34 16.6 
6 38 24.9 
6 38 25.3 
6 38 25.7 
6 44 03.1 

6 56 21.2 

7 01 22.6 
7 02 48.8 
7 02 49.4 
7 09 53.7 
7 09 53.8 
7 09 54.9 
7 15 15.8 
7 16 31.4 
7 22 40.3 
7 37 43.2 
7 38 10.8 
7 44 34.0 

7 48 42.7 

8 08 51.3 
8 08 51.6 
8 27 13.3 
8 35 44.1 
8 35 44.3 
8 35 44.5 
8 35 44.6 
8 39 10.1 
8 39 10.6 

8 39 12.2 

9 36 50.0 
14 08 39.0 
14 08 39.5 

14 08 40.0 

15 22 35.9 

16 02 59.6 
16 02 59.6 
16 02 59.7 

16 07 20.0 

17 04 54.4 
17 04 54.4 
17 04 54.6 
17 04 54.8 
17 11 35.5 
17 16 14.3 
17 16 14.4 
17 36 01.9 
17 36 02.7 
17 36 03.0 
17 43 03.6 
17 47 21.0 
17 47 22.1 
17 50 11.1 
17 50 11.2 
17 50 13.4 
17 51 13.6 
17 51 13.7 
17 51 13.9 
17 57 24.5 

17 58 11.0 

18 01 48.8 
18 01 49.0 
18 07 53.4 
18 08 26.0 
18 08 26.2 
18 08 26.2 
18 09 17.1 
18 09 17.3 
18 11 59.2 
18 11 59.2 
18 II 59.6 
18 13 36.7 
18 13 36.8 
18 13 37.0 
18 14 41.8 
18 14 42.0 
18 14 44.6 
18 15 25.6 
18 15 37.2 
18 15 37.2 
18 15 38.2 
18 16 09.7 
18 18 26.7 
18 18 26.9 


+ 66 58 00 
+66 58 08 
+ 62 11 31 
+ 57 49 27 
+ 57 48 53 
+ 58 19 19 
+ 70 16 27 
+ 70 16 47 
+ 58 36 39 
+ 58 36 36 
+ 58 36 35 
+ 58 36 52 
+ 58 36 48 
- 13 34 26 
+ 16 24 38 
+ 36 01 09 
+ 36 01 15 
+45 30 50 
+ 13 46 45 
+ 13 46 55 
+ 32 40 49 
+ 7 26 06 
+ 7 26 03 

- 6 22 57 

- 6 22 30 
- 10 36 52 

- 9 30 21 

- 9 30 57 
+43 19 30 
+ 60 58 48 
+ 4 15 03 
+ 4 15 12 
+ 4 15 09 
+ 3 28 04 
+ 3 28 07 
+ 9 32 29 
+ 9 32 29 
+ 9 32 16 

- 4 20 18 
-19 05 48 
-11 28 36 
-14 56 21 
-14 56 23 
-20 12 18 
-20 12 20 
-20 13 06 
-34 44 14 
-15 47 46 
-21 22 11 
-21 35 38 
-23 18 25 
-26 13 11 
-34 44 32 
-32 43 07 
-32 43 08 

- 6 09 00 
-10 16 32 
-10 13 40 
-10 13 40 
-10 13 41 
+ 2 22 05 
+ 2 22 08 
+ 2 22 48 
+ 78 04 41 

- 7 30 44 

- 7 30 42 

- 7 30 32 
-36 03 26 
-30 41 25 
-30 41 33 
-30 40 48 
-27 46 30 
-24 40 29 
-24 40 39 
-24 40 39 
-24 40 36 
-33 22 45 
-19 34 40 
-19 34 41 
-30 12 54 
-30 12 55 
-30 12 46 
-28 48 41 
-27 51 12 
-27 51 08 
-26 55 57 
-26 56 00 
-26 56 20 
-25 49 04 
-25 49 03 
-25 49 00 
-24 03 56 
-17 44 22 
-24 26 56 
-24 27 00 
-20 22 48 
-26 30 49 
-26 30 03 
-26 30 15 

- 4 37 11 

- 4 37 11 
-22 44 53 
-22 45 14 
-22 44 59 
-18 59 48 
-18 59 48 
-18 59 49 
-22 15 46 
-22 15 53 
-22 15 40 
-11 46 24 

- 6 53 03 

- 6 53 06 

- 6 53 01 
-20 46 30 
-13 02 52 
-13 02 52 


POS REF 


780106 

760606 

760605 

760606 

780106 

830610 

760606 

790510 

830610 

830309 

760604 

760804 

760903 

810720 

830610 

751203 

770502 

760606 

771005 

830610 

771005 

830610 

760005 

830610 

771005 

760605 

770502 

760903 

771005 

830309 

830610 

760903 

771005 

830610 

760605 

760903 

771005 

770502 

760903 

830610 

760903 

760605 

760903 

771005 

760903 

771005 

760903 


771005 

760605 

830610 

760903 

771005 

760604 

770502 

771005 

760605 

770502 

830610 

771005 

760604 

760903 

830610 

771005 

760605 

760903 

830610 

770502 

771005 

760604 

771005 

760605 

771005 

760605 

830610 

771005 

760604 

771005 

770502 

771005 

760605 

771005 

760604 

770502 

780106 

771005 

770502 

771005 

760604 

770502 

771005 

760605 

770502 

760605 

771005 

830610 

771005 

760604 

770502 

771005 

760605 

771005 

770502 

760605 

760903 

830610 

771005 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

CRL 2135 

h m s 

18 19 26.7 

-27 08 02 



18 19 26.9 

-27 08 05 

770502 

” 

18 19 27.5 

-27 08 03 

760604 

CRL 2136 

18 19 36.6 

-13 31 40 

1 770502 


18 19 36.9 

-13 31 47 

771005 

” 

18 19 39.3 

-13 31 18 

760605 

CRL 2143 

18 21 38.7 

-16 17 45 

771005 

CRL 2154 

18 23 57.0 

- 6 55 35 

760604 


18 23 57.6 

- 6 55 55 

770502 


18 23 57.9 

- 6 55 55 

771005 

CRL 2155 

18 24 00.4 

+23 26 50 

760604 

” 

18 24 00.8 

+23 27 01 

770502 

CRL 2161 

18 24 29.3 

-12 01 36 


CRL 2165 

18 25 00.9 

- 3 51 29 

760605 

” 

18 25 00.9 

- 3 51 39 

771005 

” 

18 25 01.6 

- 3 51 44 

830610 

CRL 2170 

18 26 44.7 

- 6 06 45 

771005 

CRL 2171 

18 27 37.2 

+ 82 36 52 

770502 

CRL 2174 

18 28 26.4 

- 9 46 54 



18 28 27.0 

- 9 47 14 

771005 

” 

18 28 28.5 

- 9 47 02 

760605 

CRL 2178 

18 28 52.4 

- 8 37 27 

830610 

” 

18 28 52.7 

- 8 37 41 

771005 

” 

18 28 54 

- 8 38 

760604 

CRL 2179 

18 28 56.5 

- 10 01 24 

770502 

” 

18 28 56.8 

-10 01 31 

771005 


18 28 59 

-10 00 36 

760604 

CRL 2 188 A 

18 30 41.6 

- 9 06 10 

771005 

CRL 2188B 

18 30 56.1 

- 9 11 31 


CRL 2192 

18 31 29.0 

-11 31 47 

760604 


18 31 29.1 

-11 31 54 

771005 


18 31 29.6 

-11 31 45 

830610 

CRL 2199 

18 33 18.9 

+ 5 33 

760604 


18 33 19.2 

+ 5 33 16 

771005 

” 

18 33 19.6 

+ 5 33 17 

770502 

CRL 2205 

18 34 51.9 

- 5 26 35 

760604 


18 34 52.3 

- 5 26 34 

830610 


18 34 52.5 

- 5 26 42 

771005 

CRL 2208 

18 35 14.7 

+ 38 44 10 

830610 

CRL 2222 

18 37 20.7 

- 0 21 26 

760605 


18 37 20.9 

- 0 21 27 

770502 

” 

18 37 21.3 

- 0 21 30 

771005 

CRL 2259 

18 47 31.1 

+ 9 26 34 

760604 


18 47 31.6 

+ 9 26 39 

771005 

CRL 2266 

18 49 23.6 

+ 12 08 50 

780106 


18 49 25.5 

+ 12 09 30 

770502 

CRL 2290 

18 56 03.8 

+ 6 38 52 

760605 


18 56 04.0 

+ 6 38 50 

830610 


18 56 04.1 

+ 6 38 50 

771005 

CRL 2316 

19 02 57.0 

+ 8 07 51 

770502 


19 02 58.2 

+ 8 08 28 

771005 

” 

19 03 00.0 

+ 8 08 20 

760605 

CRL 2318 

19 02 56.9 

+ 20 17 25 

770502 

” 

19 02 57.1 

+20 17 26 

780106 

CRL 2341 

19 10 52.3 

+ 10 49 30 

771005 


19 10 53 

+ 10 48 06 

760604 

CRL 2350 

19 13 25.6 

+ 9 32 


” 

19 13 28.9 

+ 9 31 39 

771005 

” 

19 13 30.9 

+ 9 31 38 

830610 

CRL 2361 

19 15 46.5 

-17 06 36 

770502 

CRL 2362 

19 16 06.9 

+23 43 58 

780106 

” 

19 16 08.0 

+ 23 43 53 

770502 

CRL 2370 

19 17 48.1 

-26 20 02 

760604 


19 17 50.8 

-26 20 18 

770502 

” 

19 17 51.5 

-26 20 22 

771005 

CRL 2392 

19 24 48.8 

+ 6 58 06 


” 

19 24 49.0 

+ 6 57 36 

760605 

CRL 2413 

19 30 42.9 

+ 13 38 14 

770502 

CRL 2425 

19 36 08.7 

-16 58 50 

771005 

CRL 2428 

19 38 06.9 

+ 33 15 04 

760605 


19 38 07.6 

+ 33 15 27 

770502 

CRL 2445 

19 42 15.7 

+ 35 06 52 



19 42 16.1 

+ 35 06 50 

760604 

CRL 2474 

19 53 46 

+22 14 06 

790401 

CRL 2477 

19 54 49.2 

+ 30 35 54 

770502 


19 54 55.9 

+ 30 35 55 

760605 

CRL 2494 

19 59 24.5 

+ 40 47 30 

760604 

” 

19 59 24.8 

+ 40 47 18 

830610 

CRL 2513 

20 07 15.0 

+31 16 52 

770502 


20 07 22.1 

+31 17 30 

760604 

CRL 2591 

20 27 35.9 

+ 40 01 05 

830610 


20 27 35.9 

+ 40 01 16 

790510 

CRL 2603 

20 30 57.3 

+40 29 32 

780106 

CRL 2604 

20 31 09.0 

+ 42 22 24 

760605 

” 

20 31 09.1 

+ 42 22 43 

770502 

CRL 2613 

20 34 04.4 

+ 53 38 57 

760606 

CRL 2679 

20 54 56.3 

+ 37 13 36 

770502 

CRL 2686 

20 56 59.8 

+ 27 14 59 

830610 


20 57 00.5 

+27 15 08 

760605 

CRL 2688 

21 00 16.0 

+ 36 30 00 

830610 


21 00 19.9 

+ 36 29 45 

750603 

CRL 2688 1.2E 

21 00 20.0 

+ 36 29 48 

ED 

CRL 2688 1.2W 

21 00 19.8 

+ 36 29 41 


CRL 2688 2.4E 

21 00 20.1 

+ 36 29 52 

» 

CRL 2688 3.8W 

21 00 19.6 

+ 36 29 46 


CRL 2699 

21 02 42.9 

+ 53 09 07 

760606 


21 02 43.3 

+ 53 09 00 

760605 

CRL 2789 

21 38 10.4 

+ 50 00 35 



21 38 10.4 

+ 50 00 44 

770502 

CRL 2881 

22 16 32.0 

+ 43 31 45 

760606 

CRL 2885 

22 17 42.1 

+ 59 36 06 

760605 


22 17 42.7 

+ 59 36 17 

830610 

CRL 2901 

22 24 08.1 

+ 60 05 25 


CRL 2985 

22 51 51.9 

+ 66 00 49 

780106 

CRL 2999 

22 55 00.3 

+ 58 32 39 

760605 


22 55 39.5 

+ 58 33 28 

760606 

CRL 3011 

22 58 29.7 

+ 64 02 38 

830610 


22 58 32.0 

+ 64 02 44 

760605 

CRL 3022 

23 03 52.3 

+ 59 58 45 

770502 

CRL 3068 

23 16 42.4 

+ 16 55 10 



23 16 42.6 

+ 16 55 07 

770802 


23 16 43 

+ 16 55 06 

771005 


23 16 43.1 

+ 16 55 05 

760605 

CRL 3099 

23 25 43.5 

+ 10 37 55 

780408 


23 25 45 

+ 10 38 12 

850712 


23 25 45.0 

+ 10 38 08 

770502 


23 25 45.0 

+ 10 38 14 

760605 


A-14 



NAME 

RA (1950) DEC 1 

»OS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1991 

)) DEC 

POS REF 

„ 

b m * 

23 25 45.6 

+ 10 38 05 

771005 

CSS 419 

h m • 

10 55 19 

-60 26 

790004 

CYG OB2 #738 

h m i 

• „ ' * 

” 

CRL 3181 

23 54 05.5 

+ 70 31 35 

760913 

CSS 421 

10 59 55 

-56 15 

” 

CYG OB2 #741 

” 



CRL 825-2650 

19 49 33.0 

+ 8 36 13 

760605 

CSS 422 

11 00 43.6 

-56 00 05 

CSI 79 

CYG OB2 #748 





19 49 33.1 

+ 8 35 08 

770502 

CSS 427 

11 07 49 

-59 59 

790004 

CYG OB2 #749 




R CRT 

10 58 09.0 

-18 03 36 

760302 

CSS 429 

11 16 17 

-65 52 

” 

CYG OB2 #766 




S CRT 

11 50 11.6 

- 7 19 04 

CSI 79 

CSS 439 

11 58 25.7 

-55 48 40 

CSI 79 

CYG OB2 #814 




SU CRT 

11 30 19.3 

-11 45 24 


CSS 443 

12 21 55 

-28 03 

790004 

CYG OB2 #815 


” 


THE CRT 

11 34 08.5 

- 9 31 30 

” 

CSS 444 

12 23 48 

-52 09 

” 

CYG OB2 #840 

” 



AG CRU 

12 38 33 

-59 31 12 

840427 

CSS 445 

12 26 12 

-47 36 

” 

CYG OB2 #841 

” 



AU CRU 

12 04 21 

-59 04 36 

GCVS 

CSS 447 

12 31 12 

-42 19 

” 

CYG OB2 #852 

” 



AZ CRU 

12 08 53 

-61 29 36 


CSS 451 

12 40 49 

-53 27 

” 

CYG OB2 #853 




BI CRU 

12 20 41 

-62 21 36 

709901 

CSS 453 

13 07 57.3 

-89 31 16 

CSI 79 

CYG OB2 #856 

” 



GAM CRU 

12 28 22.7 

-56 50 00 

810720 

CSS 454 

12 46 28 

-42 48 

790004 

CYG OB2 #887 




MUU 2 CRU 

12 51 39.5 

-56 53 49 

CSI 79 

CSS 455 

12 50 31 

-46 54 

" 

CYG OB2 #920 

20 29 49.9 

+41 03 08 

CSI 79 

R CRU 

12 20 52 

-61 21 06 

840427 

CSS 457 

12 58 11 

-66 38 

” 

CYG OB2 #922 

20 31 30 

+41 16 

751004 


12 20 52.2 

-61 21 06 

CSI 79 

CSS 458 

12 59 58 

-60 42 

" 

CYG OB2 #953 




S CRU 

12 51 24 

-58 09 36 

840427 

CSS 460 

13 07 29 

-72 56 

” 

CYG OB2 #984 

" 




12 51 23.5 

-58 09 33 

CSI 79 

CSS 461 

13 09 20.3 

-56 43 59 

CSI 79 

CYG OB2 #986 




SU CRU 

12 15 32 

-63 00 10 

GCVS 

CSS 462 

13 11 52 

-31 10 

790004 

CYG OB2 #1029 




T CRU 

12 18 36.4 

-62 00 14 

CSI 79 

CSS 467 

13 32 47 

-50 57 

** 

CYG OB2 #1030 




V CRU 

12 53 38.4 

-57 38 16 

” 

CSS 468 

13 37 15.3 

-71 36 57 

CSI 79 

CYG OB2 #1031 




X CRU 

12 43 27 

-58 51 06 

840427 

CSS 472 

13 45 56.7 

-55 08 02 

** 

CYG OB2 #1032 




Z CRU 

12 08 32.9 

-64 10 58 

CSI 79 

CSS 476 

13 59 43.7 

-41 44 49 

” 

CYG OB2 #1069 




BET CRV 

12 31 45.3 

-23 07 12 


CSS 484 

14 29 47 

-25 57 

790004 

CYG OB2 #1074 

” 



DEL CRV 

12 27 16.3 

-16 14 12 

>» 

CSS 486 

14 48 31.4 

-37 46 18 

CSI 79 

CYG OB2 #1076 




EPS CRV 

12 07 32.9 

-22 20 29 

** 

CSS 488 

14 51 00.7 

-60 52 21 

” 

CYG OB2 #1093 




GAM CRV 

12 13 13.7 

-17 15 50 


CSS 494 

15 21 01 

-32 52 

790004 

CYG OB2 #1121 




R CRV 

12 17 02.3 

-18 58 40 

»• 

CSS 508 

16 38 05 

-57 27 

” 

CYG OB2 #1144 




ZET CRV 

12 17 57.9 

-21 56 15 

■» 

CSS 509 

16 39 35 

-55 43 

” 

CYG OB2 #1171 




CSKD 12 



830703 

CSS 513 

16 55 12 

-53 34 

” 

CYG OB2 #1245 

” 



CSKD 18 




CSS 516 

17 10 27 

-32 20 

” 

CYG OB2 #1252 




CSKD 21 



»• 

CSS 520 

17 16 56 

-23 12 

” 

CYG OB2 #1359 




CSKE 23 



»» 

CSS 531 

17 38 28.7 

-53 56 50 

CSI 79 

CYG OB2 #1384 

” 



CSKF 12 



»» 

CSS 541 

18 00 38.6 

-65 10 05 

” 

CYG OB2 #1419 




CSKF 13 




CSS 544 

18 05 53.0 

-36 58 29 

’* 

CYG OB2 #1420 


” 


CSKF t4A 



♦* 

CSS 623 

19 47 42 

-32 21 

790004 

CYG OB2 #1430 

** 



CSS 3 

0 05 06.3 

-62 35 34 

CSI 79 

CSS 636 

20- 10 05.1 

-62 25 51 

CSI 79 

CYG OB2 #1489 


” 


CSS 30 

1 30 53.6 

-79 13 02 

*• 

CSS 646 

20 21 21.3 

+ 0 44 37 

” 

CYG OB2 #1492 




CSS 64 

4 03 04.0 

+24 35 52 


CSS 647 

20 23 09 

-40 46 

790004 

CYG OB2 #1494 




CSS 76 

4 37 25.7 

-30 33 13 

»» 

CSS 681 

21 17 17 

-48 19 

” 

CYG OB2 #1512 


” 


CSS 79 

4 31 08 

-84 16 

790004 

CSS 686 

21 30 48 

-25 59 

” 

CYG OB2 #1542 

20 29 30 

+41 21 

ED 

CSS 98 

5 19 54.7 

- 8 42 46 

CSI 79 

CSS 703 

22 20 02 

-54 12 


CYG OB2 #1590 

20 31 30 

+ 41 16 

751004 

CSS 102 

5 22 25 

-33 54 

790004 

CSS 709 

22 42 09 

-45 08 

** 

CYG OB2 #1592 




CSS 105 

5 26 29 

-51 14 


CSS 718 

22 52 07.5 

+ 16 40 29 

CSI 79 

CYG OB2 B 

20 31 26.9 

+41 08 32 

CSI 79 

CSS 125 

5 57 09.6 

-38 04 33 

CSI 79 

CSS 725 

23 15 19 

-86 04 

790004 

CYG OB2 D 

20 31 28.4 

+41 08 43 


CSS 140 

6 11 09 

-39 32 

790004 

CSV 2694 

16 26 14 

-53 23 

" 

CYG OB2 E 

20 31 30 

+ 41 16 

820417 

CSS 142 

6 11 40 

-60 57 


CTA 102 

22 30 07.7 

+ 11 28 23 

809908 

CYG OB2 IRS1 

20 31 22.9 

+41 04 48 

811209 

CSS 149 

6 24 10.5 

+ 15 55 40 

CSI 79 

CV 78 

0 47 16.1 

-73 21 42 

830910 

CYG OB2 IRS2 

20 31 26.4 

+41 10 04 


CSS 154 

6 30 49 

-26 08 

790004 

CV 84 



830911 

CYG OB2 IRS3 

20 31 37.8 

+41 10 29 


CSS 155 

6 31 18 

-43 52 


ALF 2 CVN 

12 53 41.5 

+ 38 35 17 

779907 

CYG OB2 IRS4 

20 31 44.0 

+41 08 35 


CSS 164 

6 38 00 

-34 50 

»» 

BET CVN 

12 31 22.2 

+ 41 37 43 

CSI 79 

CYG OB2 IRS5 

20 31 43.0 

+41 05 02 


CSS 167 

6 38 29 

-27 39 

»* 

R CVN 

13 46 48.4 

+ 39 47 27 

779907 

CYG OB2 IRS6 

20 31 51.3 

+41 09 08 


CSS 169 

6 38 52 

-38 58 

*• 

RS CVN 

13 08 17.8 

+ 36 12 01 

” 

CYG OB2 IRS7 

20 31 51.9 

+41 12 15 


CSS 179 

6 45 42.1 

+ 5 35 53 

CSI 79 

T CVN 

12 27 43.8 

+ 31 46 46 

” 

CYG OB2 NOM. 

20 31 30 

+41 16 

ED 

CSS 200 

6 59 10 

-29 02 

790004 

TT CVN 

12 57 02.0 

+ 38 05 13 

CSI 79 

CYG OB2 1 

20 29 20 

+41 21 


CSS 218 

7 14 51 

-30 14 


TU CVN 

12 52 39.7 

+47 28 03 

779907 

CYG OB2 2 

20 29 30 

+41 21 


CSS 226 

7 20 49 

-45 11 

” 

TX CVN 

12 42 17.8 

+ 37 02 15 

” 

CYG OB2 3 

20 29 49.9 

+41 03 08 

CSI 79 

CSS 233 

7 24 42.9 

-11 37 06 

CSI 79 

U CVN 

12 44 57.0 

+ 38 38 24 

760302 

CYG OB2 4 

20 30 26.3 

+41 16 57 


CSS 239 

7 27 16 

-53 31 

790004 

V CVN 

13 17 17.1 

+45 47 22 

779907 

CYG OB2 5 

20 30 34.8 

+41 08 04 

779907 

CSS 241 

7 28 57 

-30 56 


Y CVN 

12 42 47.0 

+45 42 48 

” 

CYG OB2 6 

20 31 00 

+41 17 

ED 

CSS 253 

7 29 13 

-82 37 

*» 

10 CVN 

12 42 37.6 

+ 39 32 59 

CSI 79 

CYG OB2 7 

,20 31 26.5 

+41 10 04 

819910 

CSS 257 

7 38 03.5 

-70 13 55 

CSI 79 

20 CVN 

13 15 18.1 

+ 40 50 06 

” 

CYG OB2 8A 

20 31 27.3 

+41 08 31 

CSI 79 

CSS 259 

7 40 41 

-25 43 

790004 

CW 1103+254 

11 03 

+ 25 24 

ED 

CYG OB2 8B 

20 31 26.9 

+41 08 32 


CSS 266 

7 47 32.3 

-18 52 45 

CSI 79 

CYG A 

19 58 31.0 

+ 40 39 36 

720901 

CYG OB2 8C 

20 31 28.4 

+41 08 43 


CSS 270 

7 50 43.5 

-11 29 38 


CYG OB 11-12 

20 30 53.4 

+ 41 04 12 

780403 

CYG OB2 8D 

20 31 30.3 

+41 08 13 

829906 

CSS 277 

7 53 04.9 

-60 27 02 

»♦ 

CYG OB2 #26 

20 32 30 

+ 41 10 

ED 

CYG OB2 9 

20 31 23.0 

+ 41 04 51 

819910 

CSS 285 

7 56 47 

-71 24 

790004 

CYG OB2 #27 

20 33 00 

+ 41 07 

” 

CYG OB2 10 

20 31 58.6 

+41 22 39 

CSI 79 

CSS 286 

7 59 30.0 

-31 39 17 

CSI 79 

CYG OB2 #28 

20 32 21.1 

+ 41 26 38 

CSI 79 

CYG OB2 11 

20 32 21.1 

+41 26 38 


CSS 287 

8 02 24 

-41 53 

790004 

CYG OB2 #29 

20 32 25 

+41 24 30 

ED 

CYG OB2 12 

20 30 53.4 

+41 04 12 1 

780403 

CSS 290 

8 02 21 

-65 41 


CYG OB2 #30 

20 33 00 

+ 41 18 

” 

CYG OB2 15 

20 30 40 

+41 16 40 

ED 

CSS 294 

8 07 24 

-30 41 

»* 

CYG OB2 #31 

20 30 55 

+ 41 05 30 

” 

CYG OB2 16 

20 30 50 

+ 41 16 20 


CSS 296 

8 09 51 

-28 09 

»* 

CYG OB2 #32 

20 30 26.3 

+ 41 16 57 

CSI 79 

CYG OB2 19 

20 32 20 

+ 41 08 50 


CSS 300 

8 14 54 

-26 32 

»» 

CYG OB2 #33 

20 30 55 

+41 07 

ED 

CYG OB2 21 

20 30 40 

+41 17 20 


CSS 301 

8 16 26 

-29 47 

»» 

CYG OB2 #34 

” 

” 

” 

CYG OB2 22 

20 31 20 

+41 03 


CSS 302 

8 16 40 

-32 39 

»» 

CYG OB2 #35 

20 31 00 

+41 05 30 


CYG OB2 23 

20 31 25 

+ 41 09 


CSS 307 

8 19 58 

-37 08 

♦* 

CYG OB2 #36 

20 31 00 

+ 41 05 00 

” 

CYG OB2 24 

20 31 30 

+ 41 06 


CSS 311 

8 23 31 

-35 38 


CYG OB2 #37 

20 31 00 

+ 41 04 30 


CYG X 

20 19 36 

+ 40 06 

711201 

CSS 316 

8 30 27 

-29 50 

»* 

CYG OB2 #38 

20 31 00 

+ 41 02 


CYG X FIR 1 

20 20 56 

+ 39 59 25 

800503 

CSS 320 

8 34 55 

-36 17 

»» 

CYG OB2 #39 

20 31 10 

+41 02 

** 

CYG X FIR 2 

20 21 41 

+ 41 17 51 


CSS 324 

8 41 08 

-86 39 

»» 

CYG OB2 #40 

20 31 10 

+ 41 04 00 

” 

CYG X FIR 3 

20 22 18 

+ 39 48 52 


CSS 325 

8 39 00 

-51 12 

»> 

CYG OB2 #41 

20 30 53.4 

+ 41 04 12 

780403 

CYG X FIR 4 

20 22 26 

+ 37 37 41 


CSS 326 

8 39 04 

-49 14 

»• 

CYG OB2 #111 

20 31 30 

+ 4/ 16 

751004 

CYG X FIR 5 

20 25 48 

+ 37 03 04 


CSS 327 

8 40 16 

-38 54 

•» 

CYG OB2 #210 

” 

” 

” 

CYG X FIR 6 

20 25 51 

+ 39 58 45 


CSS 328 

8 41 37 

-32 20 

»* 

CYG OB2 #266 

” 


” 

CYG X FIR 7 

20 25 54 

+ 39 21 50 


CSS 331 

8 45 48 

-45 47 

** 

CYG OB2 #274 



” 

CYG X FIR 8 

20 26 31 

+ 37 37 02 


CSS 333 

8 46 10 

-70 52 

»» 

CYG OB2 #280 




CYG X FIR 9 

20 26 55 

+ 40 49 31 


CSS 335 

8 49 04 

-50 26 


CYG OB2 #284 

” 

” 

” 

CYG X FIR 10 

20 28 03 

+ 40 04 54 


CSS 339 

8 54 49 

-70 58 

*> 

CYG OB2 #295 

»» 


” 

CYG X FIR 11 

20 28 08 

+41 23 18 


CSS 346 

9 01 42 

-40 21 


CYG OB2 #303 



” 

CYG X FIR 12 

20 28 40 

+ 38 58 07 


CSS 350 

9 06 15 

-33 20 

»• 

CYG OB2 #311 


” 

” 

CYG X FIR 13 

20 30 04 

+ 37 19 14 


CSS 352 

9 07 02 

-28 48 

»» 

CYG OB2 #312 

” 


” 

CYG X FIR 14 

20 30 28 

+ 36 28 29 


CSS 353 

9 06 59 

-41 45 


CYG OB2 #324 

” 


” 

CYG X FIR 15 

20 30 49 

+41 03 51 


CSS 354 

9 08 09 

-34 13 

*» 

CYG OB2 #349 



” 

CYG X FIR 16 

20 30 54 

+ 43 00 02 


CSS 363 

9 35 55 

-65 36 

»• 

CYG OB2 #360 

” 

" 

” 

CYG X FIR 17 

20 30 57 

+ 41 57 24 


CSS 366 

9 39 59 

-46 42 

•* 

CYG OB2 #392 


” 

” 

CYG X FIR 18 

20 30 59 

+ 38 53 40 


CSS 368 

9 41 21 

-64 17 

*» 

CYG OB2 #413 


” 

” 

CYG X FIR 19 

20 31 13 

+ 39 23 49 


CSS 374 

9 47 09 

-61 11 

»* 

CYG OB2 #426 




CYG X FIR 20 

20 31 33 

+ 40 16 07 


CSS 377 

9 54 53 

-32 44 

•• 

CYG OB2 #451 

” 


” 

CYG X FIR 21 

20 31 55 

+46 17 07 


CSS 378 

9 57 17 

-49 43 

»» 

CYG OB2 #492 

” 

” 


CYG X FIR 22 

20 31 58 

+43 43 32 


CSS 379 

10 01 35 

-46 33 

»» 

CYG OB2 #500 

** 



CYG X FIR 23 

20 32 03 

+ 45 16 29 


CSS 382 

10 03 53 

-60 55 

»• 

CYG OB2 #502 



” 

CYG X FIR 24 

20 32 19 

+ 41 16 32 


CSS 384 

10 04 41 

-51 37 


CYG OB2 #545 


" 

” 

CYG X FIR 25 

20 33 19 

+42 04 00 


CSS 385 

10 04 38 

-59 54 

" 

CYG OR2 #560 


” 

” 

CYG X FIR 26 

20 33 21 

+ 39 46 54 


CSS 386 

10 05 18 

-46 02 

»» 

CYG OB2 #570 

” 

” 


CYG X FIR 27 

20 33 40 

+41 06 17 


CSS 387 

10 05 36 

-40 16 

« 

CYG OB2 #603 

” 

” 

" 

CYG X FIR 28 

20 34 31 

+40 29 05 


CSS 388 

10 05 18 

-60 43 

»» 

CYG OB2 #629 

20 30 34.8 

+41 08 04 

779907 

CYG X FIR 29 

20 35 02 

+41 15 33 

” 

CSS 390 

10 13 53.7 

-30 45 21 

CSI 79 

CYG OB2 #661 

20 31 30 

+41 16 

751004 

CYG X FIR 30 

20 35 06 

+ 42 37 16 


CSS 391 

10 13 40 

-60 46 

790004 

CYG OB2 #662 

” 

" 

” 

CYG X FIR 31 

20 35 52 

+41 50 41 


CSS 392 

10 15 10 

-54 38 


CYG OB2 #664 

” 

" 

** 

CYG X FIR 32 

20 36 35 

+ 38 33 43 


CSS 393 

10 16 23 

-60 44 

•» 

CYG OB2 #666 



” 

CYG X FIR 33 

20 36 47 

+ 42 24 21 

" 

CSS 399 

10 25 35 

-51 58 

>* 

CYG OB2 #668 


** 

” 

CYG X FIR 34 

20 36 59 

+40 27 56 


CSS 401 

10 30 51 

-67 08 

»• 

CYG OB2 #680 

*’ 

” 

” 

CYG X FIR 35 

20 37 23 

+ 43 10 22 


CSS 406 

10 36 03 

-60 20 

>» 

CYG OB2 #683 

20 31 25 

+41 09 

ED 

CYG X FIR 36 

20 37 24 

+ 42 06 20 


CSS 409 

10 38 58.3 

-51 49 25 

CSI 79 

CYG OB2 #689 

20 31 30 

+ 41 16 

751004 

CYG X FIR 37 

20 37 37 

+ 39 13 07 


CSS 410 

10 42 00 

-56 23 

790004 

CYG OB2 #692 

” 

” 

" 

CYG X FIR 38 

20 37 57 

+ 41 04 26 


CSS 412 

10 42 14 

-54 49 


CYG OB2 #702 


” 

’* 

CYG X FIR 39 

20 38 52 

+ 41 42 46 


CSS 418 

10 55 08.3 

-52 49 57 

CSI 79 

» CYG OB2 #706 

” 

** 

” 

CYG X FIR 40 

20 40 22 

+ 38 40 29 



ORIGINAL PAGE IS 

OF POOR QUALITY 


NAME 


CYG X FIR 41 
CYG X FIR 42 
CYG X FIR 43 
CYG X FIR 44 
CYG X FIR 45 
CYG X FIR 46 
CYG X FIR 47 
CYG X FIR 48 
CYG X FIR 49 
CYG X-l 
CYG X — 3 

CYG XR-1 
AA CYG 
AB CYG 
AC CYG 
AF CYG 
ALF CYG 
AW CYG 
AX CYG 
AZ CYG 
BC CYG 
BET CYG 
BET 1 CYG 
BET 2 CYG 
BF CYG 
BG CYG 
BI CYG 
CD CYG 

CH CYG 
CHI CYG 
Cl CYG 
CY CYG 
DEL CYG 
DF CYG 
DG CYG 
DT CYG 

EM CYG 
EPS CYG 
ETA CYG 
GAM CYG 
IU CYG 
KY CYG 
LAM CYG 
LW CYG 
MUU 1 CYG 
NOVA CYG 1975 
NOVA CYG 1978 
NOVA CYG 1980 
NML CYG 


P CYG 
R CYG 
RHO CYG 
RS CYG 
RT CYG 
RU CYG 
RV CYG 
RW CYG 
RY CYG 
RZ CYG 
S CYG 
SIG CYG 
SS CYG 
ST CYG 
SU CYG 

SV CYG 
SX CYG 
TT CYG 
TU CYG 
TW CYG 
U CYG 
UPS CYG 
UX CYG 
V CYG 

VI CYG #1245 
VI CYG #1359 
VI CYG A 
VI CYG 3 
VI CYG 5 
VI CYG 7 
VI CYG 8A 
VI CYG 8C 
VI CYG 9 
VI CYG 10 
VI CYG 11 
VI CYG 12 
VI CYG 103 
VI CYG 629 
VZ CYG 
V360 CYG 
V425 CYG 
V441 CYG 
V444 CYG 
V457 CYG 
V460 CYG 
V482 CYG 
V503 CYG 
V517 CYG 
V644 CYG 
V645 CYG 
V645 CYG 12S 
V717 CYG 
V729 CYG 
V778 CYG 
V786 CYG 
V 1016 CYG 
V 1042 CYG 
V1057 CYG 
VI 129 CYG 
V! 195 CYG 
VI 329 CYG 
VI 331 CYG 


RA (1 

950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

20 40 V 

+ 42° 41 00* 


VI 396 CYG 

20 58 08.9 

+ 39 52 42 

CSI 79 

20 43 53 

+43 56 03 

” 

V1426 CYG 

21 32 05.0 

+ 38 51 00 

830610 

20 44 43 

+ 40 48 36 


V1511 CYG 

19 58 39 

+ 36 38 12 

690001 

20 44 54 

+ 39 13 27 


V 1 5 1 5 CYG 

20 22 03 

+ 42 03 

769913 

20 45 41 

+ 43 16 55 


W CYG 

21 34 08.3 

+ 45 09 00 

779907 

20 47 29 

+ 44 21 46 


WX CYG 

20 16 41.6 

+ 37 17 34 


20 51 45 

+ 44 18 55 


X CYG 

20 41 26.6 

+ 35 24 24 

<» 

20 52 16 

+ 47 11 50 

** 


20 41 27 

+ 35 24 24 

840427 

20 54 43 

+ 43 21 07 


XI CYG 

21 03 06.5 

+ 43 43 38 

CSI 79 

19 56 28.7 

+ 35 03 54 

CSI 79 

Z CYG 

20 00 00.0 

+ 49 54 06 

760302 

20 30 34 

+ 40 47 17 

ED 

ZET CYG 

21 10 48.3 

+ 30 01 14 

CSI 79 

20 30 37.6 

+ 40 47 13 

731009 

4 CYG 

19 24 20.9 

+ 36 12 58 


19 52 19 

+ 32 47 

711201 

14 CYG 

19 37 48.7 

+42 42 05 


20 02 36.6 

+ 36 40 25 

CSI 79 

16 CYG A 

19 40 29.0 

+ 50 24 29 


21 34 24.4 

+ 31 52 38 

” 

16 CYG B 

19 40 32.0 

+ 50 24 02 

»< 

20 11 21.3 

+49 17 56 

779907 

29 CYG 

20 12 39.5 

+ 36 39 06 


19 28 43.1 

+46 02 31 

** 

39 CYG 

20 21 51.6 

+ 32 01 39 


20 39 43.4 

+ 45 06 02 

CSI 79 

41 CYG 

20 27 24 

+ 30 12 

851122 

19 27 17.9 

+ 45 56 22 

” 

44 CYG 

20 29 05.1 

+ 36 45 58 

CSI 79 

19 55 35.7 

+44 07 33 

779907 

55 CYG 

20 47 13.9 

+45 55 40 


20 56 15.8 

+46 16 22 

” 

61 CYG 

21 04 39.9 

+ 38 29 58 


20 19 46.6 

+ 37 22 21 


61 CYG A 

” 



19 28 42.2 

+ 27 51 11 

CSI 79 

61 CYG B 

21 04 38.3 

+ 38 29 29 


” 


" 

62 CYG 

21 03 06.5 

+43 43 38 


19 28 44.3 

+ 27 51 31 


68 CYG 

21 16 35.1 

+43 44 04 


19 21 55.0 

+ 29 34 31 


75 CYG 

21 38 13.1 

+ 43 02 45 


19 36 55 

+ 28 23 47 

GCVS 

CYGNUS EGG 

21 00 16.0 

+ 36 30 00 

830610 

20 19 29.1 

+ 36 46 20 

779907 

CYGNUS LOOP 

20 40 

+41 50 

ED 

20 02 31.4 

+ 33 58 10 

CSI 79 

CYGNUS 




20 02 32 

+ 33 58 12 

840427 

REGION 

20 42 

+41 48 

790809 

19 23 14.1 

+ 50 08 31 

779907 

CYGNUS LOOP 

20 53 

+ 30 15 

860821 

19 48 38.5 

+ 32 47 12 

841213 

Cl — 14 

11 08 09.9 

-76 12 40 

850703 

19 48 20.6 

+ 35 33 23 

779907 

Cl — 15 

11 07 43.1 

-76 12 30 


20 45 08.2 

+ 45 52 02 

CSI 79 

Cl — 16 

11 08 33.4 

-76 13 20 


19 43 24.6 

+45 00 27 

” 

Cl — 17 

11 08 22.5 

-76 13 10 


19 47 15.7 

+42 54 40 

779907 

Cl — 18 

11 07 44.6 

-76 14 15 


20 41 37 

+ 43 00 53 

GCVS 

Cl — 19 

11 09 22.9 

-76 14 40 


21 04 24 

+ 30 59 00 

840427 

Cl -20 

11 08 02.3 

-76 14 25 

»• 

21 04 24.2 

+ 30 58 58 

CSI 79 

Cl —21 

11 08 10.7 

-76 17 16 


19 36 42 

+ 30 23 41 

GCVS 

Cl -22 

11 08 14.4 

-76 17 50 


20 44 11.1 

+ 33 46 54 

CSI 79 

Cl -23 

11 09 19.8 

-76 18 20 


19 54 25.7 

+ 34 56 57 


Cl -24 

11 08 14.8 

-76 18 37 


20 20 25.9 

+ 40 05 43 

” 

Cl — 25 

11 08 10.8 

-76 18 45 


19 48 16 

+ 34 02 14 

GCVS 

C1715 — 387 1 

17 15 36 

-38 46 

820003 

20 24 06 

+ 38 11 16 

” 

0715 — 387 2 

” 



20 45 27.4 

+ 36 18 20 

CSI 79 

0715-387 3 

>• 

.. 

” 1 

21 53 27.1 

+ 50 16 08 

” 

0715-387 6 

*• 

i. 

„ 

21 41 54.2 

+ 28 30 56 

” 

0715 — 387NOM. 



ED 

21 09 53 

+ 47 56 42 

GCVS 

3 C 6.1 

0 13 34.5 

+ 79 00 10 

859903 

21 40 38.1 

+ 43 48 11 

780911 

3 C 9 

0 17 49.8 

+ 15 24 17 


21 40 46.2 

+ 31 13 45 

801210 

3 C 13 

0 31 33.2 

+ 39 07 42 


20 44 33.9 

+ 39 55 57 

841213 

3 C 16 

0 35 09.2 

+ 13 03 40 

** 

20 44 33.9 

+ 39 55 58 

720001 

3C 17 

0 35 47.2 

- 2 24 10 

»» 

20 44 39 

+ 39 56 

650701 

3 C 19 

0 38 13.8 

+ 32 53 40 


20 15 56.5 

+ 37 52 35 

779907 

3 C 20 

0 40 20.0 

+ 51 47 08 


19 35 28.7 

+ 50 05 12 


3 C 22 

0 48 04.7 

+ 50 55 45 


21 32 05.7 

+ 45 22 11 

CSI 79 

3 C 28 

0 53 09.1 

+ 26 08 23 


20 11 34.6 

+ 38 34 36 

779907 

3 C 31 

1 04 39.2 

+ 32 08 44 


19 42 12.5 

+48 39 26 


3 C 33 

1 06 14.9 

+ 13 04 26 


21 38 58.6 

+ 54 05 49 


3 C 34 

1 07 32.6 

+ 31 31 22 


21 41 11.9 

+ 37 47 17 


3 C 35 

1 09 04.1 

+49 12 40 


20 27 01.5 

+ 39 48 52 


3 C 41 

1 23 54.7 

+ 32 57 38 


20 08 30.4 

+ 35 47 53 

’* 

3 C 42 

1 25 42.7 

+ 28 47 30 


20 50 12.5 

+47 10 00 

" 

3 C 46 

1 32 34.1 

+ 37 38 47 


20 04 27.6 

+ 57 51 14 


3 C 48 

1 34 49.8 

+ 32 54 20 


21 15 26.9 

+ 39 11 03 

CSI 79 

3 C 49 

1 38 28.4 

+ 13 38 20 


21 40 43.9 

+ 43 21 21 

779907 

3 C 55 

1 54 19.5 

+ 28 37 05 


20 31 14.6 

+ 54 46 44 


3 C 57 

1 59 30.4 

-11 47 00 

809908 

19 42 48 

+ 29 08 36 

840427 

3 C 65 

2 20 37.2 

+ 39 47 17 

859903 

19 42 48.4 

+ 29 08 33 

CSI 79 

3 C 66 

2 19 30.0 

+42 48 30 


20 07 58.7 

+47 43 24 

779907 

3 C 66A 




20 13 36.1 

+ 30 55 03 

CSI 79 

3 C 66B 

2 20 01.8 

+42 45 55 


19 39 01.9 

+ 32 30 02 

779907 

3 C 67 

2 21 18.1 

+ 27 36 37 


19 44 48.7 

+48 57 16 

CSI 79 

3 C 68.1 

2 29 27.2 

+ 34 10 34 


21 03 41.7 

+ 29 19 27 


3 C 68.2 

2 31 24.8 

+ 31 21 11 


20 18 03.4 

+47 44 09 

779907 

3 C 76.1 

3 00 27.3 

+ 16 14 36 


21 15 51.5 

+ 34 41 09 

CSI 79 

3 C 78 

3 05 49.1 

+ 3 55 13 


20 53 00.0 

+ 30 13 24 

760302 

3 C 79 

3 07 11.5 

+ 16 54 37 

” [ 

20 39 41.3 

+ 47 57 44 

CSI 79 

3 C 83.1 NOM. 

3 14 57 

+41 40 33 




730004 

3 C 83. IB 



» 




3 C 84 

3 16 29.6 

+ 41 19 52 

830804 



800204 

3 C 88 

3 25 18.9 

+ 2 23 22 

859903 

20 29 49.9 

+41 03 08 

CSI 79 

3 C 94 

3 50 04.0 

- 7 19 56 

809908 

20 30 34.8 

+41 08 04 

779907 

3 C 95 

3 49 09.5 

-14 38 07 


20 31 26.5 

+ 41 10 04 

819910 

3 C 98 

3 56 10.5 

+ 10 17 16 

859903 

20 31 27.3 

+ 41 08 31 

CSI 79 

3 C 108 

4 09 44.9 

+ 22 57 24 

809908 

20 31 28.4 

+41 08 43 


3 C 109 

4 10 54.9 

+ 11 04 40 

859903 

20 31 23.0 

+41 04 51 

819910 

3 C 111 

4 15 01.1 

+ 37 54 37 

729901 

20 31 58.6 

+ 41 22 39 

CSI 79 

3 C 120 

4 30 31.6 

+ 5 15 00 

830804 

20 32 21.1 

+ 41 26 38 


3 C 123 

4 33 55.2 

+ 29 34 13 

859903 

20 30 53.4 

+ 41 04 12 

780403 

3 C 133 

4 59 54.3 

+ 25 12 12 




730004 

3 C 135 

5 11 33.8 

+ 0 53 08 

” 



*’ 

3 C 138 

5 18 16.5 

+ 16 35 27 

»* 

21 49 41 

+42 53 54 

840427 

3 C 147 

5 38 43.5 

+ 49 49 43 


21 08 28.7 

+ 30 28 02 

CSI 79 

3 C 171 

6 51 11.1 

+ 54 12 50 


20 06 12.1 

+ 35 58 39 

779907 

3 C 172 

6 59 04.1 

+ 25 18 15 

» 

20 25 14.0 

+ 36 23 09 


3 C 175 

7 10 15.4 

+ 11 51 24 


20 17 42.6 

+ 38 34 24 


3 C 184 

7 34 59.0 

+ 70 30 01 

»* 

20 35 57 

+ 30 14 39 

GCVS 

3 C 192 

8 02 32.3 

+ 24 18 55 


21 39 54.4 

+ 35 16 53 

779907 

3 C 196 

8 09 59.4 

+ 48 22 07 


19 57 49 

+ 33 50 09 

GCVS 

3 C 198 

8 19 52.3 

+ 6 06 47 


20 25 34.7 

+ 43 31 27 

850903 

3 C 200 

8 24 21.4 

+ 29 28 42 

M 

20 45 37 

+ 43 33 54 

GCVS 

3 C 206 

8 37 28,0 

- 12 03 54 

809908 

21 38 19 

+ 45 10 34 


3 C 212 

8 55 55.6 

+ 14 21 24 

859903 

21 38 10.6 

+ 50 00 43 

850416 

3 C 216 

9 06 17.3 

+ 43 05 59 

809908 

21 38 10.6 

+ 50 00 31 

ED 

3 C 217 

9 05 41.1 

+ 38 00 31 

859903 

19 59 05 

+ 30 42 12 

GCVS 

3 C 219 

9 17 50.7 

+45 51 44 


20 30 34.8 

+41 08 04 

779907 

3 C 223 

9 36 50.9 

+ 36 07 35 


20 35 07.0 

+ 59 54 51 

739907 

3 C 223.1 

9 38 18.8 

+ 39 58 22 


20 13 29 

+ 59 35 09 

GCVS 

3 C 225B 

9 39 32.4 

+ 13 59 29 


19 55 19.9 

+ 39 41 38 

CSI 79 

3 C 226 

9 41 36.2 

+ 10 00 05 


20 10 00.8 

+ 36 02 49 

779907 

3 C 227 

9 45 07.8 

+ 7 39 09 


20 57 06 

+ 44 03 49 

GCVS 

3 C 228 

9 47 27.7 

+ 14 34 03 


19 32 12.0 

+ 27 57 00 

830610 

3 C 232 

9 55 25.4 

+ 32 38 23 

809908 

20 22 43 

+ 55 01 43 

GCVS 

3 C 234 

9 58 57 4 

+ 29 01 37 

769906 

20 49 02.6 

+ 35 23 37 

749903 

3 C 236 

10 03 05.4 

+ 35 08 48 

859903 

20 59 32.1 

+ 50 09 56 

860202 

3 C 239 

10 08 39.0 

+ 46 43 08 



NAME 


3 C 241 
3 C 247. 1 
3 C 247W 
3 C 249.1 
3 C 252 
3 C 256 
3 C 263.1 
3 C 264 
3 C 265 
3 C 266 
3 C 267 
3 C 273 


3 C 273 JET 
3 C 273 QUASAR 
3 C 273B 
3 C 274 
3 C 274.1 
3 C 277.2 
3 C 277.3 
3 C 279 
3 C 280 
3 C 284 
3 C 285 
3 C 286 
3 C 287 
3 C 288 
3 C 289 
3 C 293 
3 C 295 
3 C 296 
3 C 298 
3 C 299 
3 C 300 
3 C 303 
3 C 305 
3 C 306 
3 C 309.1 
3 C 310 
3 C 315 
3 C 317 
3 C 318 
3 C 319 
3 C 321 
3 C 323.1 


NEAR3 C 

323.1 

3 C 

324 

3 C 

326 

3 C 

327 

3 C 

330, G2 

3 C 

334 

3 C 

336 

3 C 

337 

3 C 

338 

3 C 

340 

3 C 

341 

3 C 

343.1 

3 C 

345 

3 C 

346 

3 C 

348 

3 C 

349 

3 C 

351 

3 C 

352 

3 C 

356 

3 C 

368 

3 C 

371 

3 C 

380 

3 C 

381 

3 C 

382 

3 C 

386 

3 C 

388 

3 C 

390.3 

3 C 

401 

3 C 

405 

3 C 

422 

3 C 

427.1 

3 C 

432 

3 C 

433 

3 C 

436 

3 C 

437 

3 C 

438 

3 C 

441 

3 C 

442A 

3 C 

445 

3 C 

446 

3 C 

449 

3 C 452 

3 C 454.3 

3 C 456 

3 C 457 

3 C 459 

3 C 460 

3 C 465 

3 C 465F 

3 C 470 

3 CR 

33 

3 CR 

34 

3 CR 

46 

3 CR 

65 

3 CR 

68.1 

3 CR 

68.2 

3 CR 

93 

3 CR 

98 

3 CR 

109 

3 CR 

123 

3 CR 

171 

3 CR 

190 

3 CR 

192 

3 CR 

200 

3 CR 

217 

3 CR 

219 

3 CR 

223 

3 CR 

234 

3 CR 

236 

3 CR 

239 

3 CR 

241 


RA (1950) DEC 

POS REF 

h m s 

10 19 09.4 

+ 22° 14 41 

860109 

830526 

11 00 27.4 

+ 77 15 09 

859903 

11 08 48.8 

+ 35 57 00 

” 

11 18 04.2 

+ 23 44 21 

” 

11 40 49.2 

+ 22 23 35 

” 

11 42 29.6 

+ 19 53 03 


11 42 52.0 

+ 31 50 29 


11 43 04.3 

+ 30 02 47 


11 47 22.1 

+ 13 04 00 


12 26 32.6 

+ 2 19 46 

860702 

12 26 33.2 

+ 2 19 43 

830804 

12 26 35 

+ 2 19 48 

840815 

12 26 33.2 

+ 2 19 43 

830804 

12 28 17.6 

+ 12 40 02 

859903 

12 32 56.7 

+ 21 37 06 


12 51 03.9 

+ 15 58 47 


12 51 46.3 

+ 27 53 50 


12 53 35.8 

- 5 31 08 

809908 

12 54 41.4 

+47 36 32 

859903 

13 08 41.4 

+ 27 44 03 


13 19 05.2 

+42 50 56 


13 28 49.7 

+ 30 45 59 


13 28 15.9 

+ 25 24 37 


13 36 38.6 

+ 39 06 22 


13 43 27.4 

+ 50 01 32 


13 50 03.2 

+ 31 41 33 


14 09 33.4 

+ 52 26 14 

" 

14 14 26.0 

+ 11 02 15 

830107 

14 16 38.8 

+ 6 42 21 

859903 

14 19 06.3 

+41 58 30 


14 20 40.1 

+ 19 49 13 


14 41 24.8 

+ 52 14 19 

*• 

14 48 17.6 

+ 63 28 36 

830107 

860109 

14 58 56.6 

+ 71 52 11 

859903 

15 02 46.9 

+ 26 12 35 

•• 

15 11 30.0 

+ 26 18 39 

" 

15 14 17.0 

+ 7 12 17 

830804 

15 17 50.6 

+ 20 26 53 

859903 

15 22 43.9 

+ 54 38 38 


15 29 33.5 

+ 24 14 27 

” 

15 45 31.1 

+ 21 01 28 

849908 

15 45 12 

+ 21 05 

759908 

15 47 37.3 

+ 21 34 42 

859903 

15 49 56.1 

+ 20 14 18 

” 

15 59 55.6 

+ 2 06 24 


16 09 13.9 

+ 66 04 23 

•• 

16 18 07.4 

+ 17 43 31 

»• 

16 22 32.5 

+ 23 52 02 

” 

16 27 19.1 

+ 44 25 38 


16 26 55.4 

+ 39 39 37 

830107 

16 27 29.4 

+ 23 26 43 

859903 

16 26 02.4 

+ 27 48 14 

” 

16 37 55.2 

+ 62 46 35 

769906 

16 41 17.6 

+ 39 54 11 

809908 

16 41 34.6 

+ 17 21 21 

859903 

16 48 40.0 

+ 5 04 35 


16 58 04.4 

+47 07 20 


17 04 03.5 

+ 60 48 31 

” 

17 09 18.0 

+ 46 05 06 


17 23 07.0 

+ 51 00 14 


18 02 45.6 

+ 11 01 14 


18 07 19.0 

+ 69 49 03 

830804 

18 28 13.5 

+ 48 42 40 

859903 

18 32 24.4 

+ 47 24 37 


18 33 12.0 

+ 32 39 18 

830804 

18 36 12.8 

+ 17 09 07 

830107 

18 42 35.4 

+45 30 22 

859903 

18 45 37.6 

+ 79 43 06 

830804 

19 39 38.8 

+ 60 34 33 

859903 

19 57 44.4 

+40 35 45 


20 44 34.2 

- 2 47 27 

809908 

21 04 44.8 

+ 76 21 10 

859903 

21 20 25.5 

+ 16 51 46 


21 21 30.0 

+ 24 51 36 

” 

21 41 57.9 

+ 27 56 30 

” 

21 45 01.4 

+ 15 06 36 

» 

21 53 45.4 

+ 37 46 13 

•» 

22 03 49.3 

+ 29 14 44 


22 12 20.4 

+ 13 35 31 

»• 

22 21 15.5 

- 2 21 16 

” 

22 23 11.1 

- 5 12 17 

809908 

22 29 07.7 

+ 39 06 05 

830107 

22 43 32.8 

+ 39 25 28 

859903 

22 51 29.5 

+ 15 52 54 


23 09 56.7 

+ 9 03 08 

841206 

23 14 02.3 

+ 3 48 55 

859903 

23 18 59.8 

+ 23 30 20 


23 35 59.0 

+ 26 45 16 

” 

23 56 02.9 

+ 43 48 04 


1 06 14.9 

+ 13 04 26 


1 07 32.6 

+ 31 31 22 

” 

1 32 34.1 

+ 37 38 47 

•» 

2 20 37.2 

+ 39 47 17 

»» 

2 29 27.2 

+ 34 10 34 


2 31 24.8 

+ 31 21 11 


3 40 51,5 

+ 4 48 22 

809908 

3 56 10.5 

+ 10 17 16 

859903 

4 10 54.9 

+ 11 04 40 


. 4 33 55.2 

+ 29 34 13 

” 

6 51 11.1 

+ 54 12 50 


7 58 45.2 

+45 23 11 

669906 

8 02 32.3 

+ 24 18 55 

859903 

8 24 21.4 

+ 29 28 42 


9 05 41.1 

+ 38 00 31 


9 17 50.7 

+ 45 51 44 


9 36 50.9 

+ 36 07 35 

*• 

9 58 57.4 

+ 29 01 37 


10 03 05.4 

+ 35 08 48 


10 08 39.0 

+ 46 43 08 

»> 

10 19 09.4 

+ 22 14 41 j 



A 16 


NAME 

RA (1950) DEC 1 

*OS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

3 CR 26^ 

11 42 52.0 

+ 31 50 29 

„ 

DO-AR 58 

h m s 

16 31 25.0 

-24 07 32 

729902 

30 DOR IR 31 

h m i 

5 39 05.4 

-69 06 29 

- 

3 CR 274 1 

12 32 56.7 

+21 37 06 

•» 

DOR #1 

5 37 51.4 

-69 04 14 

780108 

30 DOR IR 32 

5 38 57.0 

-69 07 46 


3 CR ?77 1 

12 51 46.3 

+27 53 50 


DOR #2 

5 38 11.1 

-69 06 00 

” 

30 DOR IR 33 

5 38 57.1 

-69 07 35 


i r» ■JRn 

12 54 41.4 

+47 36 32 

’* 

DOR #3 

5 38 15.7 

-69 10 44 

" 

30 DOR IR 34 

5 38 58.6 

-69 06 42 


3 CR 284 

13 08 41.4 

+ 27 44 03 

** 

DOR #4 

5 38 27.2 

-69 05 29 

” 

30 DOR IR 35 

5 38 37.4 

-69 05 50 


3 rR 285 

13 19 05.2 

+42 50 56 

” 

DOR #5 

5 38 30.9 

-69 08 04 

” 

DR 4 

20 20 20 

+ 40 00 

810709 

3 CR 2RR 

13 36 38.6 

+ 39 06 22 

" 

DOR #6 

5 38 37.7 

-69 11 50 

” 

DR 5 

20 24 25 

+ 40 00 


3 CR 2R9 

13 43 27.4 

+ 50 01 32 

•» 

DOR #7 

5 38 37.9 

-69 05 40 

” 

DR 6 

20 25 25 

+ 39 21 


3 CR 795 

34 09 33.4 

+ 52 26 14 

’* 

DOR #8 

5 38 38.5 

-69 05 51 

" 

DR 7 

20 26 25 

+ 40 47 


3 rR 799 

14 19 06.3 

+41 58 30 

” 

DOR #9 

5 38 44.7 

-69 12 04 

** 

DR 12 

20 30 45 

+ 39 18 


3 CR 3JR 

15 17 50.6 

+20 26 53 

” 

DOR #10 

5 38 48.6 

-69 10 33 

” 

DR 13 

20 30 05 

+39 49 


3 CR 3? 3 1 

15 45 31.1 

+21 01 28 

809908 

DOR #11 

5 38 51.4 

-69 02 53 

” 

DR 15 

20 30 34 

+40 04 24 

730207 

3 CR 349 

16 58 04.4 

+47 07 20 

859903 

DOR #12 

5 39 02.2 

-69 05 35 

” 

" 

20 30 50 

+40 13 

810709 

3 CR 357 

17 09 18.0 

+46 05 06 


DOR #13 

5 39 02.6 

-69 09 53 

” 

DR 15 #A 

20 30 34 

+40 04 24 

760601 

3 rR 3R1 

18 32 24.4 

+47 24 37 

•» 

DOR #14 

5 39 02.8 

-69 06 56 

” 

DR 15 #B 

20 30 22 

+40 03 00 


3 rR 382 

18 33 12.0 

+ 32 39 18 

*» 

DOR #15 

5 39 03.7 

-69 07 42 

” 

DR 17 

20 34 

+ 42 20 

ED 

3 CR 3RR 

18 42 35.4 

+45 30 22 

” 

DOR #16 

5 39 04.8 

-69 06 36 

” 

DR 20 

20 35 

+41 30 


3 CR 418 

20 37 07.3 

+ 51 08 35 

809908 

DOR #17 

5 39 05.8 

-69 07 20 

” 

DR 21 

20 37 11 

+42 09 09 

840815 

3 CR 441 

22 03 49.3 

+29 14 44 

859903 

DOR #18 

5 39 09.5 

-69 07 13 

’* 


20 37 12 

+42 09 

721005 

4 C 00 77 



830915 

DOR #19 

5 39 12.7 

-69 09 49 

” 

” 

20 37 13 

+ 42 09 

710404 

4 r 04 33 

9 44 02.1 

+ 4 32 45 

860702 

DOR #20 

5 39 17.5 

-69 09 18 

” 

’* 

20 37 13.5 

+42 03 51 

791008 

4 C 05 34 

8 05 19.2 

+ 4 41 21 

809908 

DOR #21 

5 39 26.9 

-69 03 33 

” 


20 37 14 

+42 08 55 

ED 

4 C 0641 

10 38 40.9 

+ 6 25 58 

♦' 

DOR #22 

5 39 48.2 

-69 13 12 



20 37 14 

+42 09 00 

750708 

4 C 1 2 03 



841206 

DOR #23 

5 40 01.9 

-69 13 24 



20 37 14.0 

+42 09 00 

ED 

4 C 13 41 

10 04 45.1 

+ 13 03 38 

809908 

DOR #24 

5 40 04.0 

-69 13 03 

” 

” 

20 37 14.1 

+42 09 18 


4 C 14 1 1 



841206 

BET DOR 

5 33 11.3 

-62 31 19 

CSI 79 

” 

20 37 14.2 

+42 09 07 

760601 

4 C 14 27 




GAM DOR 

4 14 42.7 

-51 36 42 



20 37 14.3 

+42 09 25 

ED 

4 C 14.60 

15 38 30.6 

+ 14 57 25 

809908 

R DOR 

4 36 10.3 

-62 10 30 



20 37 14.8 

+42 08 57 

770208 

4 c 16.39 

14 00 20.5 

+ 16 14 21 

770709 

S DOR 

5 18 34.3 

-69 18 00 

” 


20 37 14.9 

+42 09 12 

790511 

4C 19.44 

13 54 42.1 

+ 19 33 44 

809908 

T DOR 

4 45 02.2 

-59 52 33 

•* 


20 37 15 

+42 09 12 

861016 

4 C 23 18 



860109 

U DOR 

5 09 52.9 

-64 22 53 



20 37 21.9 

+42 09 18 

810705 

4 C 25 40 

12 23 09.1 

+25 15 12 

809908 

30 DOR #1 

5 38 32 

-69 07 35 

780801 

” 

20 38 

+42 10 

ED 

4 r 76 23 



860109 

30 DOR #2 

5 38 42 

-69 06 35 


DR 21 A 

20 37 13.7 

+42 08 57 

790909 

4 C 26 42 




30 DOR #3 

5 38 42 

-69 07 35 

” 

DR 21 B 

20 37 14.0 

+42 09 03 


4 C 28 18 



»• 

30 DOR #4 

5 38 42 

-69 08 35 


DR 21 B(0.2E) 

20 37 14.2 

+42 09 03 


4 C 29 45 

11 56 58.1 

+29 31 24 

809908 

30 DOR #5 

5 38 42 

-69 09 35 


DR 21 C(0.1E) 

20 37 14.2 

+42 08 54 


4 C. 79 68 

23 25 42.3 

+29 20 38 


30 DOR #6 

5 38 48 

-69 06 05 

" 

DR 21 D 

20 37 14.2 

+42 09 16 


4 C 31 04 

1 16 47.3 

+ 31 55 30 

ED 

30 DOR #7 

5 38 48 

-69 07 05 

’* 

DR 21 EAST 

20 37 22 

+42 09 10 

860517 

4 C 31 30 

7 42 30.7 

+ 31 50 16 

809908 

30 DOR #8 

5 38 48 

-69 07 35 

” 

DR 21 H2 

20 37 21.9 

+ 42 09 18 

800603 

4 C 3L63 

22 01 01.1 

+31 31 10 


30 DOR #9 

5 38 48 

-69 08 05 

" 

DR 21 IRS 

20 37 14.8 

+42 08 57 

770104 

4 C 32 26 



860109 

30 DOR #10 

5 38 48 

-69 08 35 

** 

DR 21 N 

20 37 12.7 

+42 09 09 


4 C 3447 

17 21 32.0 

+ 34 20 42 

809908 

30 DOR #11 

5 38 54 

-69 06 35 


” 

20 37 14.0 

+42 09 17 

800603 

4 r 35 03 



860109 

30 DOR #12 

5 38 54 

-69 07 05 


” 

20 37 14.5 

+42 09 20 

ED 

4 C 37 43 

15 12 46.9 

+ 37 01 56 

809908 

30 DOR #13 

5 38 54 

-69 07 35 

” 

DR 21 N+S 

20 37 12.7 

+42 09 09 

770104 

4 C 38 41 

16 33 30.6 

+ 38 14 10 

” 

30 DOR #14 

5 38 54 

-69 08 05 

” 

DR 21 OH 

20 37 14 

+ 42 11 45 

ED 

4 C 39.25 

9 23 55.3 

+ 39 15 23 

*• 

30 DOR #15 

5 38 54 

-69 08 35 

” 


20 37 14 

+ 42 12 00 

760601 

4 C 42 22 



830915 

30 DOR #16 

5 38 54 

-69 09 35 

” 


20 37 14.1 

+42 09 18 

770208 

4 C 47.08 

3 00 10.0 

+47 04 33 

809908 

30 DOR #17 

5 38 54 

-69 10 05 

” 

'* 

20 37 14.5 

+42 12 00 

800603 

4 C 50 1 1 

3 55 

+ 50 

ED 

30 DOR #18 

5 38 59 

-69 05 05 


DR 21 POS1 

20 37 17 

+42 10 25 

ED 

4 r *5^ 1 <S 



830915 

30 DOR #19 

5 38 59 

-69 05 35 


DR 21 POS2 

20 37 17 

+ 42 09 18 


4 C 56 16 



860109 

30 DOR #20 

5 38 59 

-69 06 05 

” 

DR 21 POS3 

20 37 19 

+42 09 45 


4 C 4.8 

20 53 10.8 

- 4 25 18 

700101 

30 DOR #21 

5 38 59 

-69 06 35 

” 

DR 21 POS4 

20 37 19 

+ 42 09 18 


5 C 3.100 

0 39 

+40 

ED 

30 DOR #22 

5 38 59 

-69 07 05 

” 

DR 21 POS5 

20 37 19 

+42 08 45 


5 C6 118 

2 12 41.4 

+ 32 22 56 

819924 

30 DOR #23 

5 38 59 

-69 07 35 

” 

DR 21 POS6 

20 37 22 

+42 10 25 


5 C6 125 

2 12 54.4 

+ 32 34 07 

»» 

30 DOR #24 

5 38 59 

-69 08 05 

” 

DR 21 POS7 

20 37 22 

+ 42 09 45 


5 C6 142 A 

2 13 41.6 

+32 37 34 

»• 

30 DOR #25 

5 38 59 

-69 08 35 


DR 21 POS8 

20 37 22 

+42 10 25 


5 C6 145 

2 13 48 

+ 31 50 12 

** 

30 DOR #26 

5 39 04 

-69 03 35 

** 

DR 21 POS9 

20 37 25 

+42 09 45 


C9— 2(+3?) 

11 07 18 

-77 28 

831101 

30 DOR #27 

5 39 04 

-69 04 35 


DR 21 POS10 

20 37 25 

+42 08 45 


DA 240 

7 45 47 

+ 56 02 

689908 

30 DOR #28 

5 39 04 

-69 05 05 

" 

DR 21 POS11 

20 37 27 

+42 10 25 


DDO 8 

1 02 31.1 

+ 1 53 35 

841103 

30 DOR #29 

5 39 04 

-69 05 35 

" 

DR 21 S 

20 37 13.3 

+42 09 04 

790909 

DDO 11 

1 27 22.4 

+25 37 11 


30 DOR #30 

5 39 04 

-69 06 05 


DR 21 WEST 

20 37 08 

+42 08 33 

860517 

DDO 19 

2 21 57.5 

+ 35 48 44 

851219 

30 DOR #31 

5 39 04 

-69 06 35 


DR 22 

20 37 37 

+41 09 

ED 

DDO 34 

4 46 00.6 

+ 0 09 14 


30 DOR #32 

5 39 04 

-69 07 05 

” 


20 38 

+41 10 


DDO 47 

7 39 00 

+ 16 55 14 

860408 

30 DOR #33 

5 39 04 

-69 07 35 


DR 23 

20 39 

+41 50 


DDO 50 

8 14 03 

+70 52 15 

*» 

30 DOR #34 

5 39 04 

-69 08 35 


DRA 

17 19 24 

: +57 58 



8 14 03.3 

+70 52 15 

841103 

30 DOR #35 

5 39 04 

-69 19 35 


DRA Cl 




DDO 142 



830909 

30 DOR #36 

5 39 04 

-69 10 35 


DRA C2 




DDO 146 



»* 

30 DOR #37 

5 39 09 

-69 05 35 

*' 

DRA C3 




DDO 210 4 



850206 

30 DOR #38 

5 39 09 

-69 06 05 

** 

DRA 15-249 




DDO 210 8 




30 DOR #39 

5 39 09 

-69 06 35 

” 

DRA 45- 22 




DDO 218 

23 32 22.9 

+ 17 57 00 

841103 

30 DOR #40 

5 39 09 

-69 07 05 


DRA 45-24 




CM DEL 

20 22 38 

+ 17 08 34 

GCVS 

30 DOR #41 

5 39 09 

-69 08 05 


DRA 75—45 




EU DEL 

20 35 37.7 

+ 18 05 29 

CSI 79 

30 DOR #42 

5 39 14 

-69 05 05 

” 

DRA 75-267 




GAM DEL 

20 44 20.1 

+ 15 56 37 


30 DOR #43 

5 39 14 

-69 05 35 

” 

DRA 75-473 




HH DEL 

20 23 13 

+ 17 45 44 

GCVS 

30 DOR #44 

5 39 14 

-69 06 05 

” 

DRA 105-72 




HR DEL 

20 40 04 

+ 18 58 51 

861201 

30 DOR #45 

5 39 14 

-69 06 35 

” 

DRA 105-286 




NOVA DEL 1967 

*• 


” 

30 DOR #46 

5 39 14 

-69 07 05 


DRA 105-490 




R DEL 

20 12 30.2 

+ 8 56 07 

CSI 79 

30 DOR #47 

5 39 14 

-69 07 35 


DRA 135-324 




RS DEL 

20 26 51.2 

+ 16 06 20 


30 DOR #48 

5 39 14 

-69 08 35 


DRA 135-506 




S DEL 

20 40 46.5 

+ 16 54 26 

" 

30 DOR #49 

5 39 19 

-69 05 35 


DRA 165-513 




T DEL 

20 43 01.9 

+ 16 12 57 

” 

30 DOR #50 

5 39 19 

-69 06 05 


DRA 195-119 




TX DEL 

20 47 41.9 

+ 3 27 53 

” 

30 DOR #51 

5 39 19 

-69 06 35 


DRA 285-194 




U DEL 

20 43 10.7 

+ 17 54 25 


30 DOR #52 

5 39 19 

-69 07 05 

” 

DRA 285-562 




V DEL 

20 45 28.1 

+ 19 08 54 

" 

30 DOR #53 

5 39 24 

-69 05 05 

” 

DRA 315-576 




X DEL 

20 52 35.6 

+ 17 27 00 

** 

30 DOR #54 

5 39 24 

-69 06 05 


DRA 315-581 




Y DEL 

20 39 16 

+ 11 41 50 

GCVS 

30 DOR #55 

5 39 24 

-69 07 05 


AB DRA 

19 51 04 

+ 77 37 03 

GCVS 

Z DEL 

20 30 21.7 

+ 17 16 48 

CSI 79 

30 DOR #56 

5 39 24 

-69 07 35 

” 

AC DRA 

20 19 53.1 

+ 68 43 14 

779907 

1 DEL 

20 27 54.2 

+ 10 43 37 

*» 

30 DOR #57 

5 39 29 

-69 06 05 

” 

AG DRA 

16 01 23.3 

+ 66 56 25 


DK 2 

2 37 

-34 

800907 

30 DOR #58 

5 39 34 

-69 07 35 

” 

AH DRA 

16 47 23.9 

+ 57 54 00 


DK 3 




30 DOR IR 1 

5 37 51.4 

-69 04 14 

811103 

AS DRA 

12 20 03.9 

+73 31 21 

CSI 79 

DK 4 

» 

*> 


30 DOR IR 2 

5 38 11.1 

-69 06 00 

” 

AT DRA 

16 16 24.9 

+ 59 52 32 


DK 6 


*» 

•« 

30 DOR IR 3 

5 38 15.7 

-69 10 44 

” 

BET DRA 

17 29 17.9 

+ 52 20 15 

” 

DK 7 



*> 

30 DOR IR 4 

5 38 27.2 

-69 05 29 


BY DRA 

18 32 44.5 

+ 51 40 58 

779907 

DK 10 


** 


30 DOR IR 5 

5 38 30.9 

-69 08 04 


CM DRA 

16 33 28.9 

+ 57 14 48 

CSI 79 

DK 22 

*» 


■* 

30 DOR IR 6 

5 38 37.7 

-69 11 50 

” 

CR DRA 

16 15 58.9 

+ 55 23 47 


DK 33 

»» 


»* 

30 DOR IR 7 

5 38 37.9 

-69 05 40 

” 

GAM DRA 

17 55 26.5 

+ 51 29 37 


DK 46 


>• 

»• 

30 DOR IR 8 

5 38 38.5 

-69 05 51 


IOT DRA 

15 23 48.6 

+ 59 08 26 


DK 49 




30 DOR IR 10 

5 38 48.6 

-69 10 33 

” 

KAP DRA 

12 31 21.5 

+ 70 03 48 


DK 58 



** 

30 DOR IR 1 1 

5 38 51.4 

-69 02 53 

** 

LAM DRA 

11 28 27.5 

+ 69 36 25 


DK 60 




30 DOR IR 13 

5 39 02.6 

-69 09 53 


PI DRA 

19 20 24.9 

+ 65 37 05 

” 

DK 64 




30 DOR IR 14 

5 39 02 8 

-69 06 56 


R DRA 

16 32 31.3 

+ 66 51 31 

779907 

DKH 6737 

*» 


*• 

30 DOR IR 15 

5 39 03.7 

-69 07 42 


RY DRA 

12 54 28.3 

+ 66 15 53 


DKH 11179 



»» 

30 DOR IR 16 

5 39 04.8 

-69 06 36 


SIG DRA 

19 32 27.5 

+ 69 34 33 

CSI 79 

DKH 11325 


»• 

»* 

30 DOR IR 17 

5 39 05 8 

— 6Q 07 20 

” 

SV DRA 

18 32 21.6 

+ 49 19 52 


DO 7912 

22 51 40.0 

+ 8 37 54 

830610 

30 DOR IR 18 

5 39 09.5 

-69 07 13 

” 

T DRA 

17 55 36.1 

+ 58 13 11 

779907 

DO 12285 

6 29 45.0 

+40 44 54 

** 

30 DOR IR 19 

5 39 12.7 

-69 09 49 


TX DRA 

16 34 17.3 

+ 60 34 09 


DO 16032 

17 29 42.0 

+ 17 47 36 

»♦ 

30 DOR IR 20 

5 39 17.5 

-69 09 18 

" 

TY DRA 

17 36 11.7 

+ 57 46 08 


DO 27024 

3 20 18.5 

+ 64 24 34 


30 DOR IR 21 

5 39 32.5 

-69 03 36 

** 

U DRA 

19 09 56.5 

+ 67 12 00 

CSI 79 

DO 30551 

6 30 00.3 

+60 58 48 

»» 

30 DOR IR 22 

5 39 48.2 

-69 13 12 

” 

UX DRA 

19 23 22.4 

+76 27 42 

779907 

DO- AR 9 

16 16 11 

-23 09 

599902 

30 DOR IR 23 

5 40 01.9 

-69 13 24 

** 

V DRA 

17 57 15.9 

+ 54 52 47 

CSI 79 

DO-AR 21 

16 23 01.7 

-24 16 50 

780902 

30 DOR IR 24 

5 40 04.0 

-69 13 03 

*' 

W DRA 

18 05 30.5 

+ 65 56 56 

779907 

DO-AR 24 

16 23 15.7 

-24 13 42 

830215 

30 DOR IR 25 

5 39 27.3 

-69 03 28 

” 

WW DRA 

16 38 21.9 

+ 60 47 57 



16 23 15.8 

-24 13 37 

780902 

30 DOR IR 26 

5 39 33.6 

-69 03 44 

” 

WZ DRA 

16 58 39.6 

+ 52 23 28 


DO-AR 24E 

16 23 21.4 

-24 14 13 

761101 

30 DOR IR 27 

5 39 18.9 

-69 07 38 

" 

X DRA 

18 06 50.2 

+ 66 08 48 



16 23 22.0 

-24 14 15 

780902 

30 DOR IR 28 

5 39 03.9 

-69 07 20 

” 

Y DRA 

9 37 23.4 

+ 78 04 55 

CSI 79 

DO-AR 51 

16 29 08 

-24 34 

599902 

30 DOR IR 29 

5 39 05.4 

-69 06 47 

” 

ZET DRA 

17 08 38.1 

+ 65 46 33 


DO-AR 52 

16 29 20 

-24 34 


30 DOR IR 30 

5 38 55.1 

-69 06 26 


64 DRA 

20 00 56.9 

+ 64 40 49 



ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 



NAME 

RA (i 

950) DEC 

POS REF 


DV 140 

h m « 

* ' * 

861108 


DV 197 
DV 206 
DW8 20”W 

12 27 13 

+ 8 17 

ED 


D0637.2+09ABC 

6 39 53.0 

+ 9 04 08 

811209 


D0637.2+09IRS 

6 39 56 

+ 9 07 06 


D1 827.6- 08 ABC 

18 30 19.8 

- 8 47 13 

*» 


D1827.6— 08IR1 

18 30 34.3 

- 8 46 06 

»* 


D1827.6— 08IR3 

18 30 28.7 

- 8 48 33 

»» 


D1 827.6 -08IR5 

18 30 22.7 

- 8 44 16 

»» 


D1 827.6 -08IR6 

18 30 24.3 

- 8 49 21 

>» 


D1 827.6 -08IR7 

18 30 14.5 

- 8 48 37 

>» 


D1 827.6 -08IR8 

18 30 11.6 

- 8 50 36 

*> 


EG 21 

3 10 00 

-68 48 

659903 


EG 274 
EG 290 
EG 5 

0 46 30.9 

+ 5 09 11 

840107 
850301 
CSI 79 


EIC 1 

0 04 28.3 

+ 5 00 34 

780pt 


EIC 2 

0 05 44.0 

- 9 06 07 



EIC 3 

0 11 54.1 

- 8 03 29 

*» 


EIC 4 

0 16 52.6 

- 9 06 03 

** 


EIC 5 

0 17 30.6 

+ 6 00 55 



EIC 6 

0 17 35.5 

+ 2 45 19 



EIC 7 

0 18 01.1 

+ 7 54 47 

»* 


EIC 8 

0 23 07.1 

+ 7 24 51 

»* 


EIC 9 

0 24 33.3 

- 6 52 51 

»* 


EIC 10 

0 34 55.8 

+ 2 51 37 



EIC 11 

0 42 20.7 

+ 2 55 39 

»* 


EIC 12 

0 45 41.7 

+ 7 01 39 



EIC 13 

0 46 05.1 

+ 7 18 45 



EIC 14 

0 50 26.9 

- 1 24 55 

*’ 


EIC 15 

0 57 13.8 

+ 6 12 49 

*♦ 


EIC 16 

1 00 20.4 

+ 7 37 17 



EIC 17 

1 02 16.9 

+ 5 23 17 



EIC 18 

1 11 34.7 

+ 7 02 52 

»♦ 


EIC 19 

1 17 08.3 

+ 5 53 57 

** 


EIC 20 

1 21 31.0 

- 8 26 32 

♦* 


EIC 21 

1 25 45.6 

+ 7 42 09 



EIC 22 

1 27 34.1 

+ 5 53 09 



EIC 23 

1 28 03.0 

4- 2 37 25 



EIC 24 

1 30 40.7 

+ 7 57 08 



EIC 25 

1 34 05.9 

+ 7 34 36 



EIC 26 

1 38 49.4 

+ 5 14 04 

” 


EIC 27 

1 42 00.5 

+ 2 58 21 



EIC 28 

1 45 50.4 

+ 3 26 11 



EIC 29 

1 51 58.9 

+ 4 28 00 

»» 


EIC 30 

1 57 34.8 

+ 6 40 34 

»» 


EIC 31 

1 57 57.8 

- 8 45 55 



EIC 32 

2 00 00.2 

+ 7 26 11 



EIC 33 

2 03 33.3 

+ 8 00 35 

»» 


EIC 34 

2 05 09.5 

+ 5 44 51 



EIC 35 

2 11 25.3 

- 9 17 51 



EIC 36 

2 15 38.3 

+ 6 28 22 

»» 


EIC 37 

2 16 49.0 

- 3 12 19 

*» 


EIC 38 

2 19 22.7 

+ 0 10 03 



EIC 39 

2 26 19.8 

+ 8 09 24 



EIC 40 

2 32 24.9 

+ 7 15 10 

•» 


EIC 41 

2 33 23.1 

+ 6 39 32 

« 


EIC 42 

2 33 32.1 

- 8 02 54 

” 


EIC 43 

2 33 55.7 

+ 7 30 46 



EIC 44 

2 49 47.0 

- 8 28 17 



EIC 45 

2 53 58.9 

- 9 05 51 

*» 


EIC 46 

2 54 27.1 

+ 4 18 01 

** 


EIC 47 

2 59 39.6 

+ 3 53 37 



EIC 48 

3 04 04.9 

- 6 16 50 



EIC 49 

3 05 57.7 

+ 8 16 50 



EIC 50 

3 09 46.7 

+ 6 28 26 



EIC 51 

3 12 50.5 

+ 1 30 03 

*» 


EIC 52 

3 28 09.5 

- 2 06 27 

»• 


EIC 53 

3 37 49.3 

+ 4 57 54 



EIC 54 

3 43 29.0 

+ 6 38 55 



EIC 55 

3 46 20.6 

- 7 10 00 

>» 


EIC 56 

3 48 54.6 

- 1 31 12 

» 


EIC 57 

4 01 24.3 

+ 2 24 04 

*» 


EIC 58 

4 06 30.3 

- 8 13 56 

>* 


EIC 59 

4 08 36.3 

+ 8 09 33 

>» 


EIC 60 

4 13 00.0 

+ 6 06 21 



EIC 61 

4 13 24.2 

+ 7 48 21 

840206 


EIC 62 

4 18 01.1 

+ 6 00 43 

780604 


EIC 63 

4 26 59.6 

+ 5 03 21 



EIC 64 

4 29 19.0 

- 0 08 54 

»* 


EIC 65 

4 31 46.8 

- 8 20 04 



EIC 66 

4 31 48.0 

- 6 56 28 



EIC 67 

4 33 44.6 

- 5 22 22 

»* 


EIC 68 

4 35 31.6 

+ 8 14 12 



EIC 69 

4 36 04.9 

+ 6 43 19 



EIC 70 

4 39 40.0 

+ 6 47 00 

** 


EIC 71 

4 47 08.3 

+ 6 52 31 

»♦ 


EIC 72 

4 48 19.9 

+ 7 36 50 

>» 


EIC 73 

4 49 37.4 

+ 8 26 04 

»» 


EIC 74 

4 49 37.5 

+ 8 26 04 

840206 


4 50 46.1 

+ 2 25 36 

780pl 


EIC 75 

4 52 05.3 

+ 7 41 56 



EIC 76 

4 55 57.2 

+ 1 38 24 

»» 


EIC 77 

4 58 29.5 

4- 5 15 59 

840206 


EIC 78 

4 59 03.4 

+ 6 35 36 

780604 


EIC 79 

5 02 48.6 

+ 1 06 37 


EIC 80 

5 04 01.7 

+ 0 28 57 

»> 


EIC 81 

5 05 22.1 

+ 7 50 03 



EIC 82 

5 09 00.8 

+ 8 32 55 



EIC 83 

5 09 26.1 

+ 6 48 00 

»• 


EIC 84 

5 10 40.2 

+ 2 48 10 

*» 


EIC 85 

5 12 03.6 

- 0 37 09 

»* 


EIC 86 

5 12 04.4 

+ 5 06 00 



EIC 87 

5 12 07.8 

- 8 15 29 



EIC 88 

5 12 29.6 

+ 6 30 38 

>» 


EIC 89 

5 18 05.3 

+ 8 38 31 



EIC 90 

5 18 31.1 

+ 7 18 24 



EIC 91 

5 21 31.8 

- 7 51 09 



EIC 92 

5 22 02.2 

- 6 11 28 



EIC 93 

5 22 26.8 

+ 6 18 19 

** 


EIC 94 

5 25 39.2 

+ 8 39 02 



EIC 95 

5 26 32.6 

- 4 43 51 



EIC 96 

5 27 11.5 

- 1 07 47 

»♦ 


EIC 97 

5 29 13.1 

+ 7 34 39 



EIC 98 

5 30 31.6 

+ 7 07 08 



EIC 99 

5 30 35.8 

+ 8 30 16 

” 



NAME 

| RA (1950) DEC 

POS REF 

EIC 100 

h m i 

5 32 32.6 

+ 8 40 06 

„ 

EIC 101 

5 35 06.9 

- 1 47 59 

** 

EIC 102 

5 35 38.2 

+ 8 27 34 

«» 

EIC 103 

5 39 53.1 

+ 1 27 10 


EIC 104 

5 46 02.3 

+ 7 51 42 


EIC 105 

5 49 50.3 

+ 1 50 35 

•* 

EIC 106 

5 51 11.6 

+ 8 26 15 

»• 

EIC 107 

5 51 38.3 

+ 3 13 02 

** 

EIC 108 

5 52 27.7 

-f 7 23 56 

■* 

EIC 109 

5 56 21.5 

+ 8 55 37 


EIC 110 

5 59 15.8 

- 2 21 11 


EIC 111 

5 59 27.2 

+ 8 27 07 


EIC 112 

6 00 26.8 

+ 7 37 42 

»♦ 

EIC 113 

6 02 52.9 

+ 7 32 32 

»» 

EIC 114 

6 07 04.5 

+ 8 45 16 


EIC 115 

6 08 06.9 

+ 3 46 03 


EIC 116 

6 08 58.0 

- 7 14 16 


EIC 117 

6 10 18.7 

+ 6 01 49 

•» 

EIC 118 

6 10 25.6 

- 7 17 07 


EIC 119 

6 12 24.9 

- 6 15 28 

*» 

EIC 120 

6 14 58.2 

+ 8 32 20 

*» 

EIC 121 

6 17 29.1 

- 2 55 14 


EIC 122 

6 18 07.9 

+ 5 45 50 


EIC 123 

6 18 26.1 

+ 2 35 36 

” 

EIC 124 

6 19 15.5 

+ 7 22 26 


EIC 125 

6 19 46.0 

4- 3 26 59 

«• 

EIC 126 

6 20 12.3 

- 2 10 06 

” 

EIC 127 

6 21 04.0 

+ 8 31 30 


EIC 128 

6 21 08.0 

4- 8 30 49 


EIC 129 

6 21 24.5 

+ 8 28 09 

»* 


6 21 24.5 

+ 8 28 10 

840206 

EIC 130 

6 22 08.7 

+ 3 47 31 

780604 

EIC 131 

6 23 57.0 

+ 8 39 55 

” 

EIC 132 

6 26 10.6 

+ 6 47 44 


EIC 133 

6 26 37.9 

+ 2 40 48 


EIC 134 

6 26 50.8 

- 8 03 58 


EIC 135 

6 26 51.2 

+ 8 49 18 

•» 


6 26 51.3 

+ 8 49 18 

840206 

EIC 136 

6 27 19.1 

4- 7 57 19 

780604 

EIC 137 

6 27 41.2 

-4 8 05 44 

** 

EIC 138 

6 27 41.6 

+ 9 03 35 

” 

EIC 139 

6 31 39.7 

+ 9 07 31 


EIC 140 

6 31 56.0 

+ 5 00 28 


EIC 141 

6 32 40.3 

- 1 28 06 

»» 

EIC 142 

6 33 18.8 

- 5 20 07 

»> 

EIC 143 

6 34 59.1 

- 1 21 02 

»> 

EIC 144 

6 35 13.2 

+ 7 46 23 


EIC 145 

6 36 11.0 

+ 5 14 11 


EIC 146 

6 36 26.0 

4- 8 46 53 

•• 


6 36 26.1 

+ 8 46 53 

840206 

EIC 147 

6 37 52.2 

- 6 17 57 

780604 

EIC 148 

6 39 34.8 

+ 7 26 48 


EIC 149 

6 42 03.1 

4- 3 22 06 

»* 

EIC 150 

6 42 21.2 

+ 9 05 28 


EIC 151 

6 42 50.5 

+ 8 05 30 

•» 

EIC 152 

6 43 48.5 

4- 9 15 30 


EIC 153 

6 44 22.7 

4- 8 04 11 


EIC 154 

6 44 36.0 

4- 1 35 05 


EIC 155 

6 44 36.7 

+ 8 05 32 

” 

EIC 156 

6 45 15.0 

4- 2 28 07 


EIC 157 

6 45 21.5 

4- 8 20 12 

840206 

EIC 158 

6 48 18.7 

- 0 00 47 

780604 

EIC 159 

6 49 18.0 

+ 4 49 31 


EIC 160 

6 50 03.5 

4- 8 29 00 

*• 

EIC 161 

6 50 13.4 

4- 8 43 35 

»» 

EIC 162 

6 52 55.6 

4- 6 26 36 

»» 

EIC 163 

6 53 29.7 

4- 8 48 41 

»» 

EIC 164 

6 54 35.5 

4- 8 38 39 

»» 

EIC 165 

6 55 07.6 

4- 3 22 14 


EIC 166 

6 55 40.7 

4- 6 14 07 


EIC 167 

6 58 31.7 

- 3 10 49 

»» 

EIC 168 

6 59 29.0 

- 5 38 55 


EIC 169 

6 59 37.1 

- 3 40 54 


EIC 170 

7 02 54.6 

4- 9 15 46 


EIC 171 

7 04 14.6 

4- 8 57 19 

»» 

EIC 172 

7 04 31.0 

- 7 28 42 

” 

EIC 173 

7 05 58.4 

4- 4 15 24 

»» 

EIC 174 

7 07 44.7 

- 4 09 20 

»» 

EIC 175 

7 10 21.3 

4- 2 42 41 

»* 

EIC 176 

7 11 15.7 

- 3 51 46 

»» 

EIC 177 

7 11 41.3 

- 3 48 53 

” 

EIC 178 

7 11 42.8 

4- 3 11 52 


EIC 179 

7 12 09.5 

4- 4 14 21 

*• 

EIC 180 

7 12 31.4 

4- 8 28 19 


EIC 181 

7 12 56.6 

4- 8 03 56 

»» 

EIC 182 

7 12 58.2 

4- 6 00 34 


EIC 183 

7 12 59.4 

4- 5 08 56 


EIC 184 

7 14 56.6 

4- 8 53 12 


EIC 185 

7 16 25.0 

+ 3 37 27 


EIC 186 

7 19 21.2 

4- 3 12 10 


EIC 187 

7 21 30.3 

4- 8 59 45 

>* 

EIC 188 

7 22 54.8 

4- 9 22 33 

*’ 

EIC 189 

7 24 21.2 

+ 9 08 43 

” 

EIC 190 

7 24 34.2 

4- 3 39 50 

” 

EIC 191 

7 25 26.1 

4- 9 01 40 

” 

EIC 192 

7 30 00.1 

+ 8 25 33 


EIC 193 

7 32 22.3 

4- 6 18 15 


EIC 194 

7 33 51.5 

- 8 11 56 

” 

EIC 195 

7 36 39.7 

4- 5 20 47 


EIC 196 

7 38 37.1 

4- 8 29 51 


EIC 197 

7 39 18.5 

- 4 03 32 

** 

EIC 198 

7 42 54.4 

+ 5 19 48 

*’ 

EIC 199 

7 43 35.0 

- 6 38 56 

■* 

EIC 200 

7 49 29.9 

4- 3 24 26 


EIC 201 

7 51 01.4 

4- 9 07 56 


EIC 202 

7 53 51.2 

4- 6 32 24 

»> 

EIC 203 

7 58 40.8 

- 1 15 10 

»• 

EIC 204 

7 59 39.6 

+ 2 28 27 

*• 

EIC 205 

8 03 02.7 

4- 6 46 26 


EIC 206 

8 03 29.2 

4- 5 43 34 


EIC 207 

8 09 11.4 

4- 5 56 51 

»• 

EIC 208 

8 09 53.4 

+ 7 07 36 

»* 

EIC 209 

8 13 48.1 

+ 9 20 26 


EIC 210 

8 14 58.0 

4- 9 19 14 


EIC 211 

8 16 47.5 

- 7 24 00 

” 

EIC 212 

8 18 54.6 

4- 5 07 04 

•* 

EIC 213 

8 20 27.3 

- 7 22 54 



NAME 

1 RA (1950) DEC 

POS REF 

EIC 214 

8 20 49.6 

+ 6 58 26 

„ 

EIC 215 

8 22 01.9 

- 8 21 27 

>* 

EIC 216 

8 23 36.7 

- 4 44 11 

*» 

EIC 217 

8 27 13.1 

- 6 09 01 


EIC 218 

8 36 08.5 

+ 3 31 06 


EIC 219 

8 41 12.7 

- 7 03 08 

" 

EIC 220 

8 43 45.8 

+ 1 48 56 

»» 

EIC 221 

8 44 07.2 

+ 6 36 09 


EIC 222 

8 45 36.6 

- 6 22 22 


EIC 223 

8 47 37.9 

+ 9 27 29 

*» 

EIC 224 

8 52 44.8 

+ 6 08 12 


EIC 225 

9 00 35.0 

+ 8 24 40 

»* 

EIC 226 

9 00 35.0 

+ 7 00 47 

" 

EIC 227 

9 03 20.3 

+ 5 17 34 

” 

EIC 228 

9 04 24.9 

+ 1 39 53 

•* 

EIC 229 

9 04 50.4 

+ 6 31 28 

»* 

EIC 230 

9 14 12.5 

- 6 08 36 

»* 

EIC 231 

9 18 02.6 

+ 0 23 37 


EIC 232 

9 20 49.7 

+ 7 55 44 

” 

EIC 233 

9 22 53.7 

- 4 54 08 


EIC 234 

9 25 44.9 

- 7 30 07 

»* 

EIC 235 

9 25 46.9 

+ 9 16 30 

” 

EIC 236 

9 25 49.4 

+ 8 24 24 


EIC 237 

9 32 01.7 

+ 8 24 37 


EIC 238 

9 32 02.9 

- 5 41 29 

»• 

EIC 239 

9 34 34.1 

+ 7 03 38 

»* 

EIC 240 

9 35 50.3 

+ 4 52 32 


EIC 241 

9 37 18.0 

- 0 54 55 

»» 

EIC 242 

9 43 31.6 

+ 6 56 24 


EIC 243 

9 43 48.2 

+ 8 41 17 

»» 


9 43 48.2 

+ 8 41 18 

840206 

EIC 244 

9 51 05.3 

+ 6 11 41 

780604 

EIC 245 

9 51 29.8 

+ 5 10 54 

** 

EIC 246 

9 52 16.5 

+ 5 26 06 

»» 

EIC 247 

9 53 46.7 

+ 9 10 14 

« 

EIC 248 

9 55 28.7 

+ 8 33 10 

»* 

EIC 249 

9 56 11.9 

+ 5 02 53 

»» 

EIC 250 

9 57 34.2 

+ 8 17 03 

>» 

EIC 251 

10 05 15.9 

- 7 23 09 

•• 

EIC 252 

10 06 37.7 

+ 6 25 00 

»> 

EIC 253 

10 06 52.2 

+ 9 50 18 

»* 

EIC 254 

10 19 35.8 

+ 9 13 00 

« 

EIC 255 

10 20 23.6 

+ 6 47 47 

»» 

EIC 256 

10 22 37.0 

+ 9 02 20 

*» 

EIC 257 

10 23 13.8 

- 6 48 19 

»* 

EIC 258 

10 23 27.2 

- 7 15 34 

840206 

EIC 259 

10 28 28.2 

- 7 22 48 

780604 

EIC 260 

10 28 49.9 

+ 9 36 31 

»* 


10 28 49.9 

+ 9 36 32 

840206 

EIC 261 

10 32 11.2 

+ 7 12 42 

780604 

EIC 262 

10 38 46.1 

+ 8 49 25 


EIC 263 

10 40 45.0 

+ 5 00 39 

»> 

EIC 264 

10 42 32.4 

- 6 33 40 

»» 

EIC 265 

10 46 07.1 

- 1 41 41 


EIC 266 

10 46 09.5 

+ 8 55 48 


EIC 267 

10 53 25.5 

+ 6 27 06 

»» 

EIC 268 

10 57 58.6 

+ 3 53 11 

** 

EIC 269 

10 59 16.4 

- 2 12 54 


EIC 270 

10 59 40.6 

+ 4 28 05 


EIC 271 

11 01 05.3 

- 2 56 04 


EIC 272 

11 01 43.7 

+ 5 29 40 

»» 

EIC 273 

11 02 25.7 

+ 7 36 20 

« 

EIC 274 

11 03 27.9 

+ 1 28 49 


EIC 275 

11 04 20.4 

+ 2 13 36 

»* 

EIC 276 

11 07 54.8 

+ 8 09 47 

♦* 

EIC 277 

11 11 25.9 

+ 8 20 01 

»> 

EIC 278 

11 14 43.0 

+ 2 17 07 

>» 

EIC 279 

11 17 30.9 

+ 5 55 27 

>» 

EIC 280 

11 18 54.6 

+ 4 12 41 

« 

EIC 281 

11 23 42.5 

+ 8 56 03 

»• 

EIC 282 

11 25 21.8 

+ 3 07 53 

** 

EIC 283 

11 27 45.5 

- 2 43 40 

»» 

EIC 284 

11 28 52.4 

+ 9 01 32 


EIC 285 

11 30 14.6 

- 7 33 04 


EIC 286 

11 31 02.0 

+ 2 46 30 

»» 

EIC 287 

11 34 19.6 

+ 9 48 20 


EIC 288 

11 35 13.8 

+ 4 35 59 


EIC 289 

11 35 34.9 

+ 9 09 37 

»» 

EIC 290 

11 35 52.8 

+ 8 24 38 


EIC 291 

11 43 17.2 

+ 6 48 28 


EIC 292 

11 43 31.8 

+ 7 27 05 

»» 

EIC 293 

11 44 20.2 

+ 1 52 53 

*» 

EIC 294 

11 48 06.5 

+ 2 02 39 

** 

EIC 295 

11 48 59.8 

+ 7 09 15 


EIC 296 

11 50 11.5 

- 7 19 05 


EIC 297 

11 51 30.5 

+ 5 09 23 

» 

EIC 298 

11 52 28.9 

+ 8 43 19 

»» 

EIC 299 

11 55 10.9 

+ 7 15 06 


EIC 300 

11 55 40.1 

+ 3 45 38 


EIC 301 

11 56 49.9 

+ 2 06 15 

»• 

EIC 302 

12 00 01.2 

+ 8 20 52 


EIC 303 

12 00 17.6 

- 7 24 18 

»* 

EIC 304 

12 01 44.9 

+ 5 12 36 

»♦ 

EIC 305 

12 02 02.0 

+ 2 53 53 

»♦ 

EIC 306 

12 02 39.0 

+ 9 00 38 

»» 

EIC 307 

12 04 40.8 

- 6 29 15 


EIC 308 

12 07 12.7 

+ 8 27 23 


EIC 309 

12 17 47.7 

+ 3 35 27 


EIC 310 

12 19 41.6 

+ 5 07 55 


EIC 311 

12 21 38.2 

+ 6 14 56 


EIC 312 

12 22 40.5 

+ 1 02 45 

*• 

EIC 313 

12 25 09.2 

+ 8 53 11 


EIC 314 

12 27 47.8 

+ 4 41 32 


EIC 315 

12 28 48.7 

+ 7 52 48 

** 

EIC 316 

12 30 35.5 

+ 7 31 32 


EIC 317 

12 35 49.0 

+ 2 07 44 


EIC 318 

12 35 57.4 

+ 7 15 47 

•» 

EIC 319 

12 36 39.2 

- 7 43 15 

•» 

EIC 320 

12 39 17.1 

+ 6 08 30 

>• 

EIC 321 

12 39 43.1 

+ 4 33 59 


EIC 322 

12 43 31.0 

+ 7 43 03 

840206 

EIC 323 

12 43 50.4 

+ 9 48 54 

780604 

EIC 324 

12 44 30.3 

+ 9 20 12 


EIC 325 

12 44 45.5 

+ 4 25 02 

*» 

EIC 326 

12 45 18.4 

+ 3 50 44 

** 

EIC 327 

12 46 14.0 

+ 7 38 13 



12 46 14.0 

+ 7 38 14 

840206 


A-18 


NAME 

RA (1950) DEC 1 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC | 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC | 

POS REF 

EIC 328 

h m t 

12 49 03.8 

+ 3 19 44 

780604 

EIC 442 

h m i 

15 41 45.3 

+ 8 17 52 

» 

EIC 551 

17 17 15.0 

+ 2 11 22 


EIC 329 

12 53 04.0 

+ 3 40 05 

” 

EIC 443 

15 41 48.2 

+ 6 34 53 

’* 

EIC 552 

17 20 22.2 

+ 0 55 10 


EIC 330 

12 56 16.9 

+ 8 28 46 

" 

EIC 444 

15 42 05.7 

+ 8 16 09 

” 

EIC 553 

17 21 32.4 

+ 5 29 59 


EIC 331 

13 00 05.6 

+ 5 27 13 


EIC 445 

15 43 45.7 

+ 6 15 54 

” 

EIC 554 

17 21 33.9 

+ 8 53 51 


EIC 332 

13 00 55.2 

+ 5 10 35 


EIC 446 

15 44 00.2 

+ 7 30 27 

” 

EIC 555 

17 21 34.2 

+ 8 38 59 

” 

EIC 333 

13 01 24.1 

+ 7 20 08 

” 

EIC 447 

15 44 54.5 

+ 1 42 01 

*’ 

EIC 556 

17 21 54.7 

+ 7 08 59 

840206 

EIC 334 

13 10 11.4 

- 1 29 35 

** 

EIC 448 

15 45 13.8 

- 2 09 57 

” 

EIC 557 

17 22 55.4 

+ 8 58 05 

780604 

EIC 335 

13 10 52.6 

+ 9 03 38 

” 

EIC 449 

15 45 18.8 

+ 4 27 07 

” 

EIC 558 

17 23 54.0 

+ 7 38 16 


EIC 336 

13 11 24.3 

+ 1 43 13 


EIC 450 

15 45 20.4 

-j- 0 50 28 

” 

EIC 559 

17 24 01.8 

+ 4 10 56 

” 

EIC 337 

13 11 29.6 

- 2 32 34 


EIC 451 

15 46 18.2 

- 0 50 56 

” 

EIC 560 

17 25 19.9 

+ 8 28 57 


EIC 338 

13 12 30.7 

+ 4 46 51 

” 

EIC 452 

15 46 19.0 

+ 5 33 16 

” 

EIC 561 

17 25 40.2 

+ 5 04 41 


EIC 339 

13 13 16.0 

+ 8 13 01 

” 

EIC 453 

15 47 45.8 

+ 2 20 49 

” 

EIC 562 

17 26 32.0 

- 7 25 30 


EIC 340 

13 13 52.5 

+ 6 46 05 

” 

EIC 454 

15 48 19.3 

+ 4 37 36 

” 

EIC 563 

17 29 48.6 

+ 8 21 19 

840206 

EIC 341 

13 14 16.7 

+ 9 41 08 

” 

EIC 455 

15 48 45.8 

+ 8 01 12 

” 

EIC 564 

17 30 42.8 

+ 2 28 24 

780604 

EIC 342 

13 15 04.5 

+ 5 43 56 


EIC 456 

15 51 56.7 

+ 5 26 22 

” 

EIC 565 

17 30 43.2 

+ 0 08 09 


EIC 343 

13 17 01.6 

+ 8 54 25 


EIC 457 

15 52 12.9 

+ 4 52 26 

” 

EIC 566 

17 31 24.8 

- 1 56 46 

” 

EIC 344 

13 17 26.6 

+ 8 44 57 

” 

” 

15 52 13.0 

+ 4 52 27 

840206 

EIC 567 

17 32 22.3 

+ 3 23 30 


EIC 345 

13 19 28.9 

+ 3 01 05 

” 

EIC 458 

15 52 17.8 

- 3 47 36 

780604 

EIC 568 

17 33 04.4 

+ 5 02 52 


EIC 346 

13 26 41.3 

+ 4 07 44 

” 

EIC 459 

15 52 18.0 

+ 5 43 57 

” 

EIC 569 

17 35 17.5 

+ 8 38 56 


EIC 347 

13 27 26.6 

+ 6 16 14 


EIC 460 

15 52 21.9 

- 2 01 53 

'* 

EIC 570 

17 35 32.5 

+ 4 05 11 


EIC 348 

13 27 29.3 

+ 7 26 11 


EIC 461 

15 52 24.2 

+ 8 43 48 

” 

EIC 571 

17 35 43.8 

+ 7 05 03 


EIC 349 

13 29 21.4 

- 5 59 55 


EIC 462 

15 52 30.2 

- 3 50 16 

” 

EIC 572 

17 36 30.3 

+ 6 05 15 

" 

EIC 350 

13 30 23.1 

- 6 56 19 


EIC 463 

15 53 13.2 

-h 5 51 13 

” 

EIC 573 

17 36 41.8 

+ 4 27 08 


EIC 351 

13 32 07.8 

- 0 20 23 

” 

EIC 464 

15 53 39.9 

+ 8 04 49 

” 

EIC 574 

17 36 55.0 

+ 1 37 50 

” 

EIC 352 

13 32 56.1 

- 4 08 03 


EIC 465 

15 54 19.2 

- 0 48 43 

** 

EIC 575 

17 37 01.2 

+ 3 25 05 


EIC 353 

13 33 22.2 

-f- 8 32 49 

*• 

EIC 466 

15 57 15.3 

- 2 09 50 

” 

EIC 576 

17 37 31.1 

+ 7 49 37 

” 

EIC 354 

13 35 11.2 

+ 2 38 09 


” 

15 57 15.4 

- 2 09 50 

840206 

EIC 577 

17 37 35.6 

- 2 07 35 

” 

EIC 355 

13 40 32.1 

+ 3 47 22 

” 

EIC 467 

15 57 28.9 

+ 0 45 52 

780604 

EIC 578 

17 37 53.7 

-|- 6 35 22 

’* 

EIC 356 

13 45 38.7 

+ 8 04 08 

” 

EIC 468 

15 58 04.2 

+ 4 51 58 

** 

EIC 579 

17 38 33.1 

+ 4 33 46 

840206 

EIC 357 

13 47 53.8 

+ 5 44 40 


EIC 469 

15 58 21.9 

+ 4 33 58 

** 

EIC 580 

17 39 05.7 

+ 6 20 12 

780604 

EIC 358 

13 49 15.7 

- 3 25 45 


EIC 470 

15 59 11.2 

+ 9 03 05 

” 

EIC 581 

17 39 05.8 

+ 6 45 07 


EIC 359 

13 52 07.5 

- 1 15 23 

’* 

EIC 471 

15 59 59.8 

- 8 21 23 


” 

17 39 05.9 

+ 6 45 07 

840206 

EIC 360 

13 54 29.4 

+ 6 49 05 


EIC 472 

16 00 12.6 

+ 8 59 02 

” 

EIC 582 

17 39 55.7 

- 4 49 37 

780604 

EIC 361 

13 55 32.1 

+ 7 42 21 


EIC 473 

16 01 22.9 

+ 3 51 50 


EIC 583 

17 40 29.5 

+ 3 47 30 


EIC 362 

13 58 57.8 

+ 9 32 24 


EIC 474 

16 01 51.7 

+ 6 08 49 

” 

” 

17 40 29.6 

+ 3 47 30 

840206 

EIC 363 

14 00 05.0 

+ 8 08 14 


EIC 475 

16 03 19.5 

- 6 00 19 


EIC 584 

17 40 37.3 

- 3 52 10 

780604 

EIC 364 

14 01 07.5 

+ 7 47 08 

” 

EIC 476 

16 04 23.1 

- 3 44 37 


EIC 585 

17 40 59.9 

+ 4 35 15 


EIC 365 

14 05 24.9 

+ 8 19 27 


EIC 477 

16 05 59.3 

- 1 24 18 

” 

EIC 586 

17 45 01.7 

+ 5 37 14 


EIC 366 

14 06 54.7 

+ 5 11 59 


EIC 478 

16 06 03.1 

+ 8 39 55 

” 

EIC 587 

17 45 04.2 

- 3 37 38 


EIC 367 

14 07 30.8 

+ 7 34 42 

” 

EIC 479 

16 06 11.6 

+ 8 44 39 

” 

EIC 588 

17 45 26.3 

+ 6 25 08 


EIC 368 

14 11 39.8 

+ 8 06 49 

” 

EIC 480 

16 06 28.7 

+ 3 35 06 

” 

EIC 589 

17 46 17.0 

+ 3 36 12 


EIC 369 

14 12 21.5 

+ 3 34 05 

” 

EIC 481 

16 06 43.5 

+ 6 30 50 

” 

EIC 590 

17 48 15.0 

4- 4 25 45 


EIC 370 

14 13 22.9 

- 5 45 58 

” 

EIC 482 

16 06 45.7 

+ 3 52 59 

” 

EIC 591 

17 48 34.0 

+ 6 43 03 


EIC 371 

14 14 41.8 

+ 7 32 48 

840206 

” 

16 06 45.8 

+ 3 53 00 

840206 

” 

17 48 34.1 

+ 6 43 04 

840206 

EIC 372 

14 17 05.1 

+ 9 01 23 

780604 

EIC 483 

16 07 13.0 

- 3 20 09 

780604 

EIC 592 

17 48 37.0 

+ 5 14 27 

780604 

EIC 373 

14 18 55.8 

+ 6 40 15 

” 

EIC 484 

16 08 22.4 

+ 7 54 28 

” 

EIC 593 

17 49 12.0 

- 5 00 36 


EIC 374 

14 21 50.2 

+ 8 18 38 

” 

EIC 485 

16 10 46.6 

+ 5 08 50 

” 

EIC 594 

17 49 31.4 

+ 4 29 53 


EIC 375 

14 23 25.6 

+ 6 41 56 


EIC 486 

16 11 43.0 

- 3 34 04 

” 

EIC 595 

17 49 34.0 

+ 7 09 47 


EIC 376 

14 24 45.7 

+ 4 54 06 


EIC 487 

16 11 45.9 

+ 6 01 37 

” 

EIC 596 

17 49 55.0 

+ 6 46 42 


EIC 377 

14 25 58.8 

+ 5 54 14 

” 

EIC 488 

16 12 16.7 

+ 7 58 57 

” 

EIC 597 

17 49 57.6 

~ 6 07 59 


EIC 378 

14 26 02.9 

- 6 40 38 

” 

EIC 489 

16 13 11.2 

- 2 16 05 

" 

EIC 598 

17 50 03.4 

+ 1 18 52 


EIC 379 

14 26 25.2 

+ 3 56 33 

’* 

EIC 490 

16 15 40.3 

- 4 34 17 

” 

EIC 599 

17 50 26.7 

- 2 34 09 


EIC 380 

14 28 14.9 

+ 4 59 35 


EIC 491 

16 16 08.2 

+ 7 22 49 

” 

EIC 600 

17 50 34.4 

- 5 55 07 


EIC 381 

14 29 42.1 

+ 4 21 45 


EIC 492 

16 17 46.2 

+ 5 59 02 

840206 

EIC 601 

17 51 01.1 

+ 5 30 34 


EIC 382 

14 34 42.7 

+ 4 41 02 

** 

EIC 493 

16 18 42.0 

- 7 34 56 

780604 

” 

17 51 01.2 

+ 5 30 35 

840206 

EIC 383 

14 35 23.5 

+ 3 44 15 

" 

EIC 494 

16 19 44.3 

+ 2 59 27 

” 

EIC 602 

17 52 49.6 

+ 5 42 41 

780604 

EIC 384 

14 35 52.5 

- 3 23 43 

” 

EIC 495 

16 20 17.7 

- 7 05 34 

'* 

EIC 603 

17 53 31.8 

- 1 24 12 


EIC 385 

14 37 35.4 

+ 7 33 19 


EIC 496 

16 21 12.0 

- 7 47 34 


EIC 604 

17 54 08.9 

- 6 25 37 


EIC 386 

14 39 11.1 

+ 8 22 27 


EIC 497 

16 22 15.6 

- 2 21 29 

*’ 

” 

17 54 09.0 

- 6 25 38 

840206 

EIC 387 

14 39 22.0 

- 3 18 38 

” 

EIC 498 

16 23 47.7 

+ 8 37 32 

” 

EIC 605 

17 54 14.4 

+ 6 50 43 

780604 

EIC 388 

14 40 25.1 

- 5 26 36 

” 

EIC 499 

16 25 01.4 

- 7 29 11 

” 

EIC 606 

17 56 19.9 

- 6 38 32 


EIC 389 

14 43 08.4 

+ 8 22 09 

” 

EIC 500 

16 25 01.5 

+ 2 58 51 

” 

EIC 607 

17 56 41.6 

- 6 06 30 


EIC 390 

14 44 15.9 

+ 7 29 24 


EIC 501 

16 26 00.8 

+ 0 46 27 

” 

EIC 608 

17 56 57.3 

- 4 49 06 

” 

EIC 391 

14 44 33.5 

+ 5 05 38 


EIC 502 

16 26 08.5 

+ 0 09 51 

” 

EIC 609 

17 57 37.3 

+ 6 07 21 


EIC 392 

14 46 01.1 

+ 1 18 53 


EIC 503 

16 27 21.1 

+ 7 51 25 


EIC 610 

17 58 03.9 

+ 5 37 01 



14 46 01.1 

+ 1 18 54 

840206 

EIC 504 

16 27 25.9 

- 0 01 08 


EIC 611 

17 59 25.7 

+ 8 26 58 


EIC 393 

14 51 11.0 

+ 6 26 41 

780604 

EIC 505 

16 29 35.6 

— 1 31 53 

” 

EIC 612 

18 00 04.7 

+ 7 45 33 


EIC 394 

14 52 54.5 

+ 6 59 10 

” 

EIC 506 

16 31 50.7 

- 8 02 49 

” 

EIC 613 

18 02 56.0 

+ 2 30 02 


EIC 395 

14 52 59.0 

+ 7 57 47 

*• 

EIC 507 

16 32 03.1 

+ 8 46 35 


EIC 614 

18 03 45.6 

+ 3 23 45 


EIC 396 

14 54 59.1 

+ 0 01 58 


EIC 508 

16 32 44.5 

4* 2 53 06 


EIC 615 

18 03 59.1 

| - 8 13 37 

” 

EIC 397 

14 56 08.3 

- 0 21 19 

“ 

EIC 509 

16 34 13.5 

+ 5 07 02 


EIC 616 

18 04 33.3 

- 5 45 11 

” 

EIC 398 

14 56 53.0 

+ 4 45 57 


EIC 510 

16 35 05.7 

+ 5 22 32 


” 

18 04 33.4 

- 5 45 12 

840206 

EIC 399 

14 57 41.8 

+ 3 27 33 

»* 

EIC 511 

16 37 43.4 

+ 8 36 47 

” 

EIC 617 

18 04 43.6 

+ 8 22 19 

780604 

EIC 400 

14 57 51.1 

+ 7 50 44 


” 

16 37 43.4 

-P 8 36 48 

840206 

EIC 618 

18 04 54.6 

+ 8 43 33 


EIC 401 

14 58 43.6 

- 2 33 27 


EIC 512 

16 37 48.0 

+ 7 43 19 

780604 

EIC 619 

18 04 56.2 

+ 6 32 07 

" 

EIC 402 

14 59 14.9 

+ 0 03 24 

** 

EIC 513 

16 40 17.9 

- 3 33 17 

" 

EIC 620 

18 05 11.2 

+ 8 00 24 

” 

EIC 403 

14 59 23.2 

- 8 08 54 

»» 

EIC 514 

16 40 34.3 

- 4 03 21 

’’ 

” 

18 05 11.3 

4- 8 00 24 

840206 

EIC 404 

15 00 21.9 

+ 2 17 12 

*» 

EIC 515 

16 41 52.2 

+ 7 24 28 

” 

EIC 621 

18 06 01.2 

4- 8 48 48 

780604 

EIC 405 

15 02 08.7 

- 7 49 46 

" 

EIC 516 

16 42 25.3 

- 0 31 23 

” 

EIC 622 

18 06 09.0 

4- 5 16 43 


EIC 406 

15 04 35.0 

+ 2 33 14 

** 

EIC 517 

16 42 34.1 

- 2 59 38 


EIC 623 

18 06 36.7 

- 8 30 21 


EIC 407 

15 04 52.9 

+ 9 08 58 

" 

EIC 518 

16 43 18.4 

- 3 55 21 


” 

18 06 36.8 

- 8 30 21 

840206 

EIC 408 

15 05 05.6 

+ 6 27 36 

** 

EIC 519 

16 43 25.5 

+ 8 40 19 


EIC 624 

18 07 14.0 

- 8 31 03 

780604 

EIC 409 

15 05 11.0 

+ 5 41 22 


EIC 520 

16 47 13.6 

+ 6 33 31 


” 

18 07 14.0 

- 8 31 04 

840206 

EIC 410 

15 05 58.0 

- 0 49 18 

»* 

EIC 521 

16 49 00.3 

+ 8 23 47 

” 

EIC 625 

18 08 10.1 

+ 3 18 47 

780604 

EIC 411 

15 08 30.7 

+ 3 22 19 

840206 

" 

16 49 00.4 

+ 8 23 48 

840206 

EIC 626 

18 08 34.4 

4- 7 52 23 

840206 

EIC 412 

15 09 01.9 

- 5 49 20 

780604 

EIC 522 

16 50 20.4 

+ 5 29 21 

780604 

EIC 627 

18 08 47.0 

- 8 37 52 


»* 

15 09 01.9 

- 5 49 21 

840206 

EIC 523 

16 51 36.2 

- 6 37 50 

” 

EIC 628 

18 09 01.8 

- 7 26 51 

780604 

EIC 413 

15 10 03.4 

- 0 11 39 

780604 

EIC 524 

16 51 48.5 

- 7 28 48 

” 

EIC 629 

18 09 16.1 

4- 5 27 33 

** 

EIC 414 

15 10 52.8 

+ 8 25 49 

** 

EIC 525 

16 51 54.6 

- 6 04 26 

” 

EIC 630 

18 09 45.9 

4- 8 12 47 


EIC 415 

15 11 26.0 

- 1 42 00 

” 

EIC 526 

16 54 24.5 

+ 6 34 42 

** 

EIC 631 

18 10 19.9 

+ 4 08 01 


EIC 416 

15 12 11.8 

- 5 19 00 


EIC 527 

16 54 53.4 

+ 6 17 16 

” 

EIC 632 

18 11 21.0 

4- 2 22 40 


EIC 417 

15 12 21.7 

- 2 13 46 


EIC 528 

16 55 50.3 

+ 8 20 44 


EIC 633 

18 11 33.0 

+ 5 17 16 


EIC 418 

15 12 41.9 

+ 5 07 27 


** 

16 55 50.4 

+ 8 20 45 

840206 

EIC 634 

18 11 39.3 

4- 4 12 47 

” 

EIC 419 

15 13 25.4 

+ 6 38 55 


EIC 529 

16 56 54.1 

- 7 32 21 

780604 

EIC 635 

18 11 39.9 

4- 5 20 49 

” 

EIC 420 

15 13 30.7 

+ 2 21 05 


EIC 530 

16 57 10.3 

+ 8 06 03 

** 

EIC 636 

18 13 34.4 

4- 2 21 34 

” 

EIC 421 

15 15 49.5 

+ 1 07 14 


EIC 531 

16 57 55.4 

+ 5 05 52 

” 

EIC 637 

18 14 07.1 

4- 3 40 27 


EIC 422 

15 15 51.8 

- 0 16 45 


EIC 532 

16 58 07.7 

+ 8 51 55 

” 

EIC 638 

18 15 41.4 

+ 6 55 03 

” 

EIC 423 

15 16 46.1 

+ 1 56 56 


** 

16 58 07.8 

+ 8 51 56 

840206 

EIC 639 

18 16 03.5 

4- 8 36 23 

” 

EIC 424 

15 18 28.5 

- 5 38 42 


EIC 533 

16 58 25.0 

- 4 08 59 

780604 

EIC 640 

18 16 44.0 

4- 7 14 17 


EIC 425 

15 18 28.9 

+ 0 53 42 


EIC 534 

16 58 31.2 

- 6 57 19 

” 

EIC 641 

18 17 00.0 

- 8 04 44 

840206 

EIC 426 

15 21 11.3 

+ 2 11 44 


EIC 535 

16 58 52.5 

+ 7 30 03 

” 

EIC 642 

18 18 20.7 

4- 5 54 48 

780604 

EIC 427 

15 21 34.3 

+ 9 04 53 

»» 

EIC 536 

16 59 20.4 

+ 6 40 50 

" 

EIC 643 

18 18 22.1 

4- 3 21 12 

” 

EIC 428 

15 22 19.4 

- 2 03 34 

” 

EIC 537 

17 00 23.9 

+ 6 12 12 

” 

EIC 644 

18 18 28.8 

- 8 19 34 


EIC 429 

15 22 27.4 

- 5 44 34 


ETC 538 

17 00 32.2 

+ 4 49 01 


** 

18 18 28.8 

- 8 19 35 

840206 

EIC 430 

15 26 13.3 

+ 4 00 00 

»» 

EIC 539 

17 03 05.2 

+ 3 50 02 


EIC 645 

18 18 42.2 

— 2 55 08 

780604 

EIC 431 

15 27 58.2 

+ 5 25 58 


EIC 540 

17 03 29.4 

+ 5 06 14 


EIC 646 

18 20 2L5 

4- 7 10 50 

” 

EIC 432 

15 28 19.3 

- 4 00 57 

*• 

EIC 541 

17 03 43.2 

+ 8 41 21 


EIC 647 

18 20 46.3 

- 4 31 32 


EIC 433 

15 29 48.7 

- 1 36 51 

•• 

EIC 542 

17 06 15.9 

+ 8 29 35 

” 

EIC 648 

18 21 02.4 

- 8 54 09 

840206 

EIC 434 

15 29 53.8 

+ 7 04 41 

*» 


17 06 16.0 

+ 8 29 36 

840206 

EIC 649 

18 21 22.5 

4- 3 35 43 

780604 

” 

15 29 53.9 

+ 7 04 41 

840206 

EIC 543 

17 09 20.2 

+ 7 57 14 

780604 

EIC 650 

18 21 57.1 

4- 8 44 03 

" 

EIC 435 

15 29 54.4 

+ 3 48 32 

780604 

EIC 544 

17 09 24.3 

4- 2 14 44 

** 


18 21 57.2 

4- 8 44 03 

840206 

EIC 436 

15 30 23.1 

- 1 01 04 

*• 

EIC 545 

17 11 16.1 

4- 5 51 56 

” 

EIC 651 

18 22 29.3 

4- 8 17 07 

780604 

EIC 437 

15 34 07.0 

- 2 39 43 

»» 

EIC 546 

17 11 55.9 

4- 8 59 26 

** 

EIC 652 

18 23 01.8 

4- 5 44 16 

** 

EIC 438 

15 34 13.1 

- 5 51 46 


EIC 547 

17 13 24.1 

4- 6 53 52 


EIC 653 

18 23 14.1 

4- 8 00 09 

” 

EIC 439 

15 38 37.6 

- 3 50 03 

” 

EIC 548 

17 13 56.4 

4- 4 46 29 


EIC 654 

18 24 23.4 

+ 3 52 55 

” 

EIC 440 

15 41 01.3 

- 1 33 09 

” 

EIC 549 

17 15 07.6 

4- 6 48 52 

” 

EIC 655 

18 24 27.2 

4- 8 09 43 

" 

EIC 441 

15 41 34.4 

+ 2 32 50 

” 

EIC 550 

17 16 18.5 

- 4 15 23 

** 

EIC 656 

18 24 43.9 

4- 7 29 33 

” 
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19.4 

4 

5 02 21 

*» 

ESO 358-G63 

3 

44 

24 

— 35 05 48 

19 

03 

48.6 

4 

5 

35 

38 

840206 

EIC 853 

21 

15 

49.3 

4 

7 32 58 

” 

ESO 379-IG35 

12 

11 

03 

— 34 13 06 

19 

03 

57.4 

4 

8 

09 

07 

780604 

EIC 854 

21 

18 

36.3 

4 

7 08 29 

»• 

ESO 400-G43 

20 

34 

31 

— 35 39 42 

19 

04 

30.8 

4 

7 

04 

20 


EIC 855 

21 

22 

40.2 


3 46 18 

»• 

ESO 406— G 22 

22 

53 

05 

— 34 49 18 

19 

05 

13.7 

4 

5 

20 

59 

** 

EIC 856 

21 

25 

56.8 

4 

7 58 36 


ESO 423-02 

5 

13 

21.0 

— 30 35 00 

19 

05 

13.8 

4 

5 

20 

59 

840206 

EIC 857 

21 

26 

31.9 

4 

7 58 23 

” 

ESO 428 -G 14 

7 

14 

33 

— 29 14 00 

19 

05 

34.1 

4 

6 

13 

38 

780604 


21 

26 

32.0 

4 

7 58 24 

840206 

ESO 435-G41 

10 

04 

19 

— 29 41 30 

19 

06 

15.6 

4 

3 

11 

15 


EIC 858 

21 

28 

39.2 

4 

5 21 31 

780604 

ESO 435-IG20 

9 

57 

05 

— 27 53 30 

19 

07 

01.3 

4 

4 

54 

48 


EIC 859 

21 

28 

55.4 


5 47 31 

” 

ESO 469-15 

23 

06 

13.0 

— 31 07 48 

19 

07 

22.4 

4 

7 

08 

57 


EIC 860 

21 

30 

38.4 

4 

6 55 37 

” 

ESO 480-IG12 

2 

52 

33 

— 25 18 42 

19 

10 

12.6 

4 

6 

47 

50 


EIC 861 

21 

32 

10.0 

4 

1 36 21 

” 

ESO 481-G29 

3 

26 

55 

— 26 37 00 

19 


23.4 

4 

2 

32 

17 


EIC 8b2 

21 

36 

44.1 

4 

8 04 26 

*• 

ESO 482-IG20 

20 

23 

53 

— 29 17 00 

19 

12 

21.9 

4 

4 

09 

14 


EIC 863 

21 

37 

01.0 

4 

2 01 00 

•» 

ESO 482-46 

3 

47 

36.5 

— 27 08 44 

19 

12 

41.5 

— 

7 

08 

09 


EIC 864 

21 

37 

44.5 


2 00 47 


ESO 494-16 

8 

01 

42.3 

— 25 28 30 

19 

16 

24.9 

4 

4 

12 

00 


EIC 865 

21 

38 

16.8 

4 

3 40 09 


ESO 567-G25 

10 

09 

15 

— 21 00 24 

19 

16 

46.2 

4 

5 

00 

31 


EIC 866 

21 

39 

45.3 

4 

5 27 06 


ESPIN 1181 

1 

41 

12 

+ 61 22 09 


POS REF 


780902 


780909 

860202 

780909 


CSI 79 


GCVS 
CSI 79 


810720 
CSI 79 

771201 
CSI 79 


810720 
CSI 79 


760302 
CSI 79 


860610 

821013 

790706 

830804 

821013 


789906 

749907 

821013 


779909 

861212 


860610 

821013 

789909 

860610 

789908 

860610 

821013 

789908 

860610 


821013 

860913 

860610 

821013 

860610 


821013 

860127 

860610 

ED 


A-20 


NAME 

RA (1W0) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

Ell 14+ 182 

h m s 

11 14 

+ 18 12 

.. 

FIRSSE 14 

h m ft 

2 04 24 

+60 31 12 


FIRSSE 131 

6 06 24 

+20 41 30 

- 

1 El 145.1—6141 

11 45 06 

-61 41 

” 

FIRSSE 15 

2 13 05 

+ 55 08 30 

” 

FIRSSE 132 

6 06 58 

+20 30 54 


E1405-451 

14 05 58.2 

-45 03 05 

841010 

FIRSSE 16 

2 18 57 

+ 57 35 18 

” 

FIRSSE 133 

6 07 14 

+ 21 41 48 


E1615+061 

16 15 18.2 

+ 6 11 12 

811205 

FIRSSE 17 

2 19 24 

+ 61 38 42 


FIRSSE 134 

6 07 22 

+ 12 49 24 


E2000 + 223 

20 00 39 

+22 20 00 

861201 

FIRSSE 18 

2 21 55 

+ 61 51 36 


FIRSSE 135 

6 07 27 

+ 16 43 42 


1 E2259 + 586 

22 59 02.8 

+ 58 36 33 

820611 

FIRSSE 19 

2 22 56 

+ 61 21 48 

” 

FIRSSE 136 

6 08 03 

+ 20 28 36 


1 E2259 + 586D 

” 

” 

ED 

FIRSSE 20 

2 23 22 

+ 62 03 06 

" 

FIRSSE 137 

6 08 18 

- 6 13 00 


F — 9 

1 21 51.2 

-59 03 58 

830804 

FIRSSE 21 

2 23 37 

+ 61 40 06 

” 

FIRSSE 138 

6 08 18 

+ 20 39 36 



1 21 54 

-59 04 

790117 

FIRSSE 22 

2 24 40 

+ 60 40 24 


FIRSSE 139 

6 08 37 

+ 17 28 30 


F— 51 

18 40 12 

-62 25 

ED 

FIRSSE 23 

2 24 55 

+61 17 36 


FIRSSE 140 

6 08 42 

+21 03 48 


F— 265 



850603 

FIRSSE 24 

2 38 01 

+ 59 23 12 


FIRSSE 141 

6 08 58 

+ 20 39 12 


F— 280 



” 

FIRSSE 25 

2 38 43 

+ 53 18 24 


FIRSSE 142 

6 09 01 

+ 17 55 36 


FAR — IR NO I 

17 17 30 

-35 45 

ED 

FIRSSE 26 

2 39 01 

+ 62 42 54 

” 

FIRSSE 143 

6 09 13 

- 6 12 30 


FAR— IR NO IV 

17 17 00 

-35 52 

” 

FIRSSE 27 

2 43 29 

+61 45 18 

” 

FIRSSE 144 

6 09 33 

+ 78 24 42 


FAR — IR NO V 

17 16 35 

-35 55 

” 

FIRSSE 28 

2 45 44 

+ 60 28 36 


FIRSSE 145 

6 09 42 

+62 38 42 


FG 1 

11 26 14.6 

-52 39 34 

769910 

FIRSSE 29 

2 46 01 

+ 59 30 00 

” 

FIRSSE 146 

6 09 56 

+ 18 00 30 


FG 2 

17 35 41 

-44 08 00 

759905 

FIRSSE 30 

2 46 02 

+ 61 46 30 


FIRSSE 147 

6 10 11 

+ 18 47 00 


FG 3 

17 56 44.4 

-38 49 45 

739909 

FIRSSE 31 

2 46 40 

+ 55 40 24 


FIRSSE 148 

6 10 19 

+ 15 23 00 



17 56 43.4 

-38 49 46 

860421 

FIRSSE 32 

2 47 27 

+ 60 30 36 


FIRSSE 149 

6 10 43 

+ 17 58 36 


FIELD #1 

16 37 27.9 

-46 13 34 

800711 

FIRSSE 33 

2 53 13 

+60 28 48 

” 

FIRSSE 150 

6 10 56 

+ 18 44 36 

** 

FIELD #2 

16 44 55.2 

-44 51 10 

” 

FIRSSE 34 

2 53 52 

+ 60 35 48 

” 

FIRSSE 151 

6 11 31 

+ 17 46 00 


FIELD #3 

16 45 33.2 

-45 29 46 

” 

FIRSSE 35 

2 57 39 

+ 60 17 18 


FIRSSE 152 

6 11 52 

+ 13 52 06 


FIELD #4 

17 06 40.7 

-39 08 20 

” 

FIRSSE 36 

2 59 00 

+60 14 30 


FIRSSE 153 

6 11 53 

+ 19 01 24 


FIELD #5 

17 08 24.7 

-39 10 12 

” 

FIRSSE 37 

3 03 37 

+ 58 19 06 

” 

FIRSSE 154 

6 12 03 

+ 19 05 00 


FIELD #6 

17 19 19.7 

-35 46 17 


FIRSSE 38 

3 03 51 

+ 55 36 30 

” 

FIRSSE 155 

6 12 07 

+ 12 21 18 

W 

FIELD #7 

17 27 04.8 

-34 25 46 


FIRSSE 39 

3 06 36 

+ 56 38 54 

” 

FIRSSE 156 

6 12 47 

+ 14 16 18 


FIELD #8 

17 37 35.1 

-31 34 53 


FIRSSE 40 

3 21 06 

+ 54 47 06 

” 

FIRSSE 157 

6 13 39 

-15 58 18 


FIELD #9 

17 46 13.0 

-27 41 00 


FIRSSE 41 

3 23 24 

+ 58 35 42 

” 

FIRSSE 158 

6 15 40 

+23 20 42 


FIELD I 

5 32 47.9 

- 5 25 12 

ED 

FIRSSE 42 

3 25 34 

+ 31 01 18 

” 

FIRSSE 159 

6 15 50 

+ 15 17 18 


FIR #1 

17 23 03 

-35 26 

” 

FIRSSE 43 

3 26 10 

+ 31 12 18 

” 

FIRSSE 160 

6 17 32 

-10 37 18 


FIR #2 

17 23 54 

-34 28 

*• 

FIRSSE 44 

3 41 21 

+ 31 57 54 

” 

FIRSSE 161 

6 18 35 

+ 66 18 12 


FIR #3 

17 32 31 

-32 18 

*» 

FIRSSE 45 

3 41 52 

+ 23 58 24 

” 

FIRSSE 162 

6 20 53 

+ 9 58 36 


FIR #4 

17 35 56 

-30 59 

” 

FIRSSE 46 

3 42 11 

+ 23 36 12 


FIRSSE 163 

6 24 49 

- 10 09 42 


FIR #5 

17 42 28 

-28 55 

” 

FIRSSE 47 

3 42 41 

+ 24 11 30 


FIRSSE 164 

6 26 50 

+ 8 49 42 


FIR #6 

17 44 31 

-28 22 

” 

FIRSSE 48 

3 42 48 

+ 31 22 06 

” 

FIRSSE 165 

6 28 13 

+ 13 18 18 


FIR #7 

17 50 44 

-26 17 

” 

FIRSSE 49 

3 43 08 

+ 23 39 36 

” 

FIRSSE 166 

6 28 20 

- 9 35 18 


FIR #8 

17 54 28 

-24 28 

” 

FIRSSE 50 

3 43 40 

+ 24 17 42 


FIRSSE 167 

6 28 23 

+ 9 52 48 


FIR #9 

17 58 11 

-23 48 

” 

FIRSSE 51 

3 45 02 

+ 65 22 36 


FIRSSE 168 

6 28 23 

+ 10 29 30 


FIR #10 

17 59 36 

-22 50 

” 

FIRSSE 52 

3 51 53 

+ 37 12 06 

” 

FIRSSE 169 

6 28 53 

+ 10 02 24 


FIR #11 

18 02 49 

-21 32 


FIRSSE 53 

3 52 19 

+ 53 43 30 

” 

FIRSSE 170 

6 29 14 

+ 4 22 24 


FIR #12 

18 06 58 

-20 01 


FIRSSE 54 

3 59 34 

+ 51 11 36 

” 

FIRSSE 171 

6 30 00 

+ 10 12 18 


FIR #13 

18 11 41 

-18 00 

” 

FIRSSE 55 

4 07 22 

+ 51 02 18 

” 

FIRSSE 172 

6 30 24 

+ 10 23 30 


FIR #14 

18 17 12 

-16 13 

” 

FIRSSE 56 

4 15 32 

+ 28 12 00 


FIRSSE 173 

6 30 43 

+ 10 59 18 


FIR #15 

18 16 25 

-13 50 


FIRSSE 57 

4 19 09 

+ 19 25 24 


FIRSSE 174 

6 30 59 

+ 4 03 24 


FIR #16 

18 19 29 

-14 21 


FIRSSE 58 

4 27 04 

+ 35 10 12 

’’ 

FIRSSE 175 

6 31 59 

+ 4 15 18 


FIR #17 

18 22 27 

-12 35 


FIRSSE 59 

4 28 43 

+ 18 02 06 


FIRSSE 176 

6 33 01 

+ 11 01 48 


FIR #18 

18 25 22 

-11 02 


FIRSSE 60 

4 32 31 

+ 51 06 42 

” 

FIRSSE 177 

6 33 52 

+ 10 50 18 

” 

FIR #19 

18 30 36 

- 9 27 

” 

FIRSSE 61 

4 33 07 

+ 50 46 36 


FIRSSE 178 

6 33 58 

+ 10 27 42 


FIR #20 

18 31 33 

- 8 47 


FIRSSE 62 

4 36 56 

+ 50 22 18 


FIRSSE 179 

6 35 56 

- 1 36 06 


FIR #21 

18 32 43 

- 7 48 


FIRSSE 63 

4 39 31 

+ 36 01 06 

” 

FIRSSE 180 

6 36 27 

+ 8 47 00 


FIR #22 

18 35 52 

- 6 45 


FIRSSE 64 

4 52 26 

+47 16 48 

” 

FIRSSE 181 

6 37 12 

+ 10 40 54 


FIR #23 

18 41 15 

- 4 11 


FIRSSE 65 

4 54 52 

+ 47 53 54 

" 

FIRSSE 182 

6 38 00 

+ 9 51 18 


FIR #24 

18 43 19 

- 2 45 


FIRSSE 66 

4 56 38 

+ 56 06 30 

” 

FIRSSE 183 

6 38 10 

+ 10 39 18 


FIR #25 

18 44 58 

- 1 57 

” 

FIRSSE 67 

5 04 18 

- 3 26 48 

** 

FIRSSE 184 

6 38 28 

+ 10 03 06 


FIR #26 

18 50 30 

+ 0 43 

” 

FIRSSE 68 

5 09 55 

+ 37 23 06 


FIRSSE 185 

6 38 30 

+ 9 33 24 


FIR #27 

18 53 03 

+ 1 30 


FIRSSE 69 

5 13 11 

+ 34 16 48 


FIRSSE 186 

6 41 19 

- 1 04 48 


FIR #28 

18 58 56 

+ 4 07 


FIRSSE 70 

5 13 26 

+ 45 31 00 

” 

FIRSSE 187 

6 42 59 

-16 39 18 


FIR #29 

19 04 12 

+ 7 16 

” 

FIRSSE 71 

5 13 26 

+ 53 31 48 

” 

FIRSSE 188 

6 44 15 

+ 1 20 30 


FIR #30 

19 06 38 

+ 8 26 

” 

FIRSSE 72 

5 19 42 

+ 33 55 30 


FIRSSE 189 

6 50 00 

+ 8 28 42 


FIR 1 

17 38 36 

-30 09 42 

840808 

FIRSSE 73 

5 19 56 

+ 33 29 12 


FIRSSE 190 

6 55 52 

-13 58 18 


FIR 2 

17 39 44 

-30 06 18 


FIRSSE 74 

5 22 11 

+ 41 39 54 

” 

FIRSSE 191 

6 56 16 

+ 3 39 06 


FIR 3 

17 40 42 

-29 41 48 

” 

FIRSSE 75 

5 23 49 

+ 34 07 24 


FIRSSE 192 

6 57 21 

- 7 40 48 


FIR 4 

17 41 03 

-29 22 48 


FIRSSE 76 

5 24 43 

+ 34 22 06 


FIRSSE 193 

6 59 26 

-11 13 24 


FIR 5 

17 41 38 

-29 20 12 


FIRSSE 77 

5 27 26 

+ 33 45 54 

” 

FIRSSE 194 

7 01 21 

-11 29 12 

" 

FIR 6 

17 41 48 

-29 15 06 


FIRSSE 78 

5 28 07 

+ 34 13 54 

” 

FIRSSE 195 

7 01 47 

-11 13 48 


FIR 7 

17 41 45 

-29 04 24 


FIRSSE 79 

5 30 20 

+ 59 11 18 


FIRSSE 196 

7 02 01 

-10 22 36 

” 

FIR 8 

17 42 22 

-28 54 48 


FIRSSE 80 

5 30 20 

- 5 31 12 


FIRSSE 197 

7 02 57 1 

-12 14 30 

” 

FIR 9 

17 42 26 

-28 51 18 

” 

FIRSSE 81 

5 30 23 

+ 30 28 18 

” 

FIRSSE 198 

7 06 53 

-10 47 12 


FIR 10 

17 42 44 

-28 46 54 

•* 

FIRSSE 82 

5 31 32 

+21 59 12 


FIRSSE 199 

7 07 43 

-18 26 54 

” 

FIR 11 

17 42 27 

-29 20 48 

»» 

FIRSSE 83 

5 32 25 

+ 57 23 06 


FIRSSE 200 

7 09 08 

-19 44 54 


FIR 12 

17 43 01 

-28 47 12 

** 

FIRSSE 84 

5 32 32 

- 6 08 06 


FIRSSE 201 

7 09 57 

-20 11 00 


FIR 13 

17 43 15 

-28 39 24 

•* 

FIRSSE 85 

5 32 40 

- 4 44 12 


FIRSSE 202 

7 14 11 

- 9 20 36 


FIR 14 

17 43 22 

-28 32 00 

•* 

FIRSSE 86 

5 32 46 

- 4 52 30 


FIRSSE 203 

7 15 54 

-21 59 42 ! 


FIR 15 

17 43 26 

-28 42 42 

»» 

FIRSSE 87 

5 32 50 

- 5 24 36 


FIRSSE 204 

7 20 55 

— 25 39 48 


FIR 16 

17 43 22 

-28 58 24 


FIRSSE 88 

5 32 52 

+ 36 28 48 

” 

FIRSSE 205 

7 27 28 

-17 45 06 


FIR 17 

17 43 35 

-28 48 42 


FIRSSE 89 

5 33 22 

- 4 16 24 


FIRSSE 206 

7 27 39 

-18 04 48 

” 

FIR 18 

17 43 53 

-28 30 12 


FIRSSE 90 

5 33 46 

- 5 19 06 


FIRSSE 207 

7 27 58 

-18 28 36 

'* 

FIR 19 

17 44 01 

-28 45 00 


FIRSSE 91 

5 33 53 

- 6 46 42 


FIRSSE 208 

7 28 07 

-17 49 42 

*’ 

FIR 20 

17 44 04 

-28 26 06 

" 

FIRSSE 92 

5 34 36 

+ 31 58 06 


FIRSSE 209 

7 28 25 

-15 10 24 

” 

FIR 21 

17 45 00 

-28 56 18 


FIRSSE 93 

5 35 00 

- 4 56 36 


FIRSSE 210 

7 28 27 

- 9 38 48 


FIR 22 

17 46 10 

-28 47 24 


FIRSSE 94 

5 35 11 

+ 35 50 06 


FIRSSE 211 

7 28 35 

-17 34 36 


FIR 23 

17 46 53 

-28 54 12 


FIRSSE 95 

5 35 33 

+ 30 40 24 

” 

FIRSSE 212 

7 29 40 

-19 14 48 


FIR 24 

17 41 27 

-28 02 36 


FIRSSE 96 

5 36 11 

+ 46 44 30 


FIRSSE 213 

7 29 51 

-16 51 24 


FIR 25 

17 39 23 

-30 06 06 

” 

FIRSSE 97 

5 36 23 

+ 36 01 36 


FIRSSE 214 

7 31 14 

-22 03 30 


FIR 26 

17 41 54 

-28 50 12 


FIRSSE 98 

5 37 07 

+ 36 21 18 


FIRSSE 215 

7 31 14 

-21 56 36 


FIR 27 

17 41 38 

-29 39 48 


FIRSSE 99 

5 37 10 

+ 35 48 48 

” 

FIRSSE 216 

7 32 30 

-22 16 18 


FIR 28 

17 42 54 

-28 23 36 


FIRSSE 100 

5 37 41 

+35 40 48 

” 

FIRSSE 217 

7 33 21 

-22 15 18 


FIR 29 

17 42 25 

-28 46 42 


FIRSSE 101 

5 37 55 

- 7 30 24 


FIRSSE 218 

7 33 22 

-18 40 42 


FIR 30 

17 42 39 

-28 49 30 

** 

FIRSSE 102 

5 37 55 

- 3 23 48 


FIRSSE 219 

7 35 52 

-32 44 48 


FIR 31 

17 42 33 

-28 55 00 


FIRSSE 103 

5 37 58 

- 1 59 18 

” 

FIRSSE 220 

7 38 23 

-33 25 36 


FIR 32 

17 42 57 

-28 49 18 


FIRSSE 104 

5 38 16 

+ 35 48 48 


FIRSSE 221 

7 39 57 

-14 36 54 


FIR 33 

17 43 20 

-28 45 54 

** 

FIRSSE 105 

5 39 01 

- 2 18 24 


FIRSSE 222 

7 42 15 

-20 00 24 


FIR 34 

17 42 54 

-28 58 00 


FIRSSE 106 

5 39 14 

- 1 56 36 

” 

FIRSSE 223 

7 42 47 

-23 59 42 


FIR 35 

17 43 37 

-28 24 24 


FIRSSE 107 

5 40 38 

+ 32 41 18 


FIRSSE 224 

7 43 00 

-19 44 42 


FIR 36 

17 43 42 

-28 06 18 


FIRSSE 108 

5 40 59 

+ 30 55 00 


FIRSSE 225 

7 43 42 

-19 48 48 


FIR 37 

17 43 38 

-28 51 48 

" 

FIRSSE 109 

5 41 24 

- 1 18 48 


FIRSSE 226 

7 43 49 

-19 13 48 


FIR 38 

17 44 25 

-28 18 12 

»* 

FIRSSE 110 

5 44 02 

+ 0 02 18 


FIRSSE 227 

7 48 30 

-33 29 30 


FIR 39 

17 45 02 

-27 42 36 


FIRSSE 111 

5 44 06 

+ 30 34 30 


FIRSSE 228 

7 50 10 

-25 48 42 


FIR 40 

17 45 30 

-28 50 48 


FIRSSE 112 

5 44 31 

+ 0 17 36 

” 

FIRSSE 229 

7 50 29 

-26 16 06 

” 

FIR 41 

17 45 47 

-28 41 42 


FIRSSE 113 

5 48 03 

+25 45 12 

'* 

FIRSSE 230 

7 53 00 

-34 44 18 

” 

FIR 42 

17 45 55 

-28 10 30 

** 

FIRSSE 114 

5 48 00 

+ 27 01 48 

” 

FIRSSE 231 

7 53 25 

-20 34 12 


FIR 43 

17 46 10 

-28 50 24 

»* 

FIRSSE 115 

5 49 08 

+ 27 00 12 


FIRSSE 232 

8 00 42 

-34 23 18 

” 

FIR 130 

16 24 05 

-24 27 30 

ED 

FIRSSE 116 

5 50 37 

+ 24 14 18 

” 

FIRSSE 233 

8 11 05 

-33 09 30 


FIRS i 

16 23 29.0 

-24 17 30 

841204 

FTRSSE 117 

5 52 25 

+ 7 23 18 


FIRSSE 234 

8 11 15 

- 2 49 24 


FIRSSE 1 

0 36 26 

+66 35 00 

830201 

FIRSSE 118 

5 55 17 

+ 16 31 i2 


FIRSSE 235 

8 13 07 

-35 12 36 


FIRSSE 2 

0 37 33 

+66 39 36 


FIRSSE 119 

5 55 25 

+ 20 13 24 


FIRSSE 236 

8 14 07 

-35 58 24 


FIRSSE 3 

0 40 39 

+66 34 42 


FIRSSE 120 

5 57 16 

+ 31 56 24 


FIRSSE 237 

8 14 51 

-35 17 48 


FIRSSE 4 

0 46 44 

+65 26 06 

« 

FIRSSE 121 

6 00 26 

+75 43 36 


FIRSSE 238 

8 15 00 

-35 27 06 


FIRSSE 5 

0 48 28 

+65 31 48 

** 

FIRSSE 122 

6 00 46 

+ 30 15 18 

" 

FIRSSE 239 

8 16 01 

-35 44 18 


FIRSSE 6 

0 51 46 

+65 34 30 

»» 

FIRSSE 123 

6 01 15 

+ 30 29 48 


FIRSSE 240 

8 17 04 

-21 35 06 


FIRSSE 7 

0 55 20 

+65 22 24 

»* 

FIRSSE 124 

6 01 18 

- 9 40 54 

** 

FIRSSE 241 

8 19 03 

-36 04 06 

” 

FIRSSE 8 

1 02 36 

+75 58 42 

»» 

FIRSSE 125 

6 04 15 

+ 21 14 54 

*’ 

FIRSSE 242 

8 27 13 

-28 09 30 


FIRSSE 9 

1 04 29 

+65 04 24 


FIRSSE 126 

6 05 18 

- 6 22 36 

” 

FIRSSE 243 

8 31 56 

-35 53 30 


FIRSSE 10 

1 13 33 

+64 36 24 


FIRSSE 127 

6 05 21 

+20 38 12 

" 

FIRSSE 244 

8 36 38 

-27 53 06 


FIRSSE 11 

1 20 00 

+61 37 12 


FIRSSE 128 

6 05 42 

+21 31 00 

" 

FIRSSE 245 

8 41 22 

-28 03 00 


FIRSSE 12 

1 30 14 

+62 10 48 


FIRSSE 129 

6 05 55 

+ 21 37 48 

” 

FIRSSE 246 

9 03 07 

- 5 36 12 


FIRSSE 13 

2 03 29 

+73 23 36 

” 

FIRSSE 130 

6 05 59 

+ 15 41 30 

" 

FIRSSE 247 

9 53 09 

+75 51 42 



A-21 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

FIRSSE 248 

9 

h 

55 

V 

+ 75 59 06 


FJM 6 

21 

h 

08 

57 

+47 17 


FIRSSE 249 

10 

26 00 

-28 48 48 

” 

21 

08 

57 

+47 17 00 

751202 

FIRSSE 250 

10 

31 

09 

-29 18 42 


FJM 6 #1 

21 

11 

05.5 

+47 06 55 

791003 

FIRSSE 251 

10 

34 

56 

-28 51 06 


FJM 6 #2 

21 

10 

59.7 

+47 10 28 

FIRSSE 252 

10 

49 

12 

-20 59 12 

” 

FJM 6 #3 

21 

10 

47.5 

+47 10 16 

»> 

FIRSSE 253 

10 

58 06 

-18 04 06 


FJM 6 #4 

21 

10 

38.3 

+47 10 53 

»» 

FIRSSE 254 

11 

25 

56 

-28 12 48 


FJM 6 #5 

21 

10 

31.0 

+47 12 02 


FIRSSE 255 

11 

30 09 

-27 33 06 

” 

FJM 6 #6 

21 

10 

32.1 

+47 07 54 

»> 

FIRSSE 256 

11 

30 

25 

-23 46 00 

” 

FJM 6 #7 

21 

10 

30.5 

+47 15 40 

»* 

FIRSSE 257 

11 

39 

56 

+ 4 15 24 

” 

FJM 6 #8 

21 

10 

24.9 

+47 10 16 

** 

FIRSSE 258 

1 1 

40 

35 

+ 4 12 54 

” 

FJM 6 #9 

21 

10 

20.2 

+47 08 00 

»♦ 

FIRSSE 259 

11 

41 

36 

+ 3 39 36 

” 

FJ1 

9 

30 


+ 54 30 

701104 

FIRSSE 260 

1 1 

45 

27 

-27 27 24 

” 

FJ2 

7 

27 


- 9 48 

FIRSSE 261 

1 1 

48 

27 

-21 56 54 

” 

FJ3 

1 

18 


+22 18 

»» 

FIRSSE 262 

1 1 

50 

26 

-22 37 54 

” 

FJ4 

5 

34 


-21 48 

♦* 

FIRSSE 263 

1 1 

53 

27 

-24 52 12 

” 

FK X-RAY 3 





830702 

FIRSSE 264 

1 1 

59 

18 

-18 34 48 


FK 1 

5 

31 

36.3 

+ 21 58 56 

ED 

FIRSSE 265 

12 

01 

11 

-26 08 18 

” 

FK 8 

5 

31 

24.7 

+ 22 00 06 


FIRSSE 266 

12 

02 

51 

-21 45 06 

” 

FK 9 

5 

31 

26.6 

+ 21 58 33 

>» 

FIRSSE 267 

12 

03 

33 

+ 16 51 36 

” 

FK 10 

5 

31 

33.7 

+ 21 57 57 


FIRSSE 268 

12 

04 

21 

+ 17 08 48 

” 

R FOR 

2 

26 

59.9 

-26 18 32 

CSI 79 

FIRSSE 269 

12 

04 

34 

+ 16 58 00 

” 

RZ FOR 

3 

30 

18.5 

-25 49 34 

FIRSSE 270 

12 

09 

36 

-13 54 54 

*’ 

ST FOR 

2 

42 

15.1 

-29 26 10 

*• j 

FIRSSE 271 

12 

16 

08 

+ 14 42 48 

” 

X FOR 

2 

40 

45.3 

-26 19 49 


FIRSSE 272 

12 

27 

51 

+ 4 41 18 

” 

FORNAX #2 

2 

36 

06 

-35 01 

619901 

FIRSSE 273 

12 

36 

13 

- 4 01 06 


FORNAX #3 

2 

37 

48 

-34 29 


FIRSSE 274 

12 

39 

34 

+ 32 47 36 


FORNAX #4 

2 

38 

06 

-34 45 

” 

FIRSSE 275 

12 

40 

06 

+ 60 18 30 

” 

FORNAX #5 

2 

40 

24 

-34 21 

•> 

FIRSSE 276 

12 

42 

54 

-11 00 18 


FORNAX BM 1 

2 

37 

36 

-34 32 51 

820101 

FIRSSE 277 

12 

48 

35 

+41 22 48 


FORNAX BM 2 

2 

37 

51 

-34 35 

ED 

FIRSSE 278 

13 

00 

52 

- 8 47 30 

” 

FORNAX BM 3 

2 

37 

57 

-34 35 


FIRSSE 279 

13 

01 

27 

- 8 38 12 

” 

FORNAX BM 5 

2 

37 

52 

-34 38 


FIRSSE 280 

13 

10 

13 

+ 44 19 30 


FORNAX BM 7 

2 

38 

10 

-34 45 


FIRSSE 281 

13 

13 

45 

+42 17 54 

” 

FORNAX BM 9 

2 

38 

07 

-34 47 


FIRSSE 282 

13 

21 

51 

+ 54 36 00 


FORNAX BM 10 

2 

38 

02 

-34 47 


FIRSSE 283 

13 

52 

24 

+ 56 08 42 

” 

FORNAX BM 11 

2 

38 

04 

-34 48 


FIRSSE 284 

14 

13 

23 

+ 19 25 54 


FORNAX BM 12 

2 

38 

00 

-34 49 


FIRSSE 285 

14 

21 

49 

+ 25 56 00 


FORNAX BM 13 

2 

37 

52 

-34 47 

»» 

FIRSSE 286 

14 

36 

35 

+ 44 46 30 

” 

FORNAX BM 16 

2 

37 

36 

-34 45 


FIRSSE 287 

15 

50 

27 

+ 58 56 00 


FORNAX BM 22 

2 

37 

27 

-34 51 

»* 

FIRSSE 288 

16 

10 

15 

+ 66 29 24 


FORNAX BM 24 

2 

37 

12 

-34 52 

»> 

FIRSSE 289 

16 

56 

38 

+ 65 11 30 


FORNAX BM 28 

2 

37 

20 

-34 42 

»> 

FIRSSE 290 

17 

58 

31 

+ 66 38 48 


FORNAX BM 29 

2 

37 

19 

-34 41 

>» 

FIRSSE 291 

18 

32 

01 

+ 69 09 06 


FORNAX BM 32 

2 

36 

47 

-34 46 

” 

FIRSSE 292 

21 

10 

08 

+ 81 29 18 

” 

FORNAX 





FIRSSE 293 

2! 

11 

46 

+ 73 15 18 

” 

GLOB2 

2 

36 

06 

-35 01 

»> 

FIRSSE 294 

21 

20 

49 

+ 77 40 42 

” 

FORNAX 





FIRSSE 295 

21 

26 

35 

+ 73 23 36 


GLOB3 

2 

37 

48 

-34 29 

>» 

FIRSSE 296 

23 

51 

01 

+ 75 50 18 


FORNAX 





FIR 10. 70 -0.17 

18 

06 

52.1 

-19 46 00 

820104 

GLOB4 

2 

38 

06 

-34 45 

*> 

FIR1 1.07—0.38 

18 

08 

25.4 

-19 32 48 

” 

FORNAX 





FIR11. 11 -0.40 

18 

08 

34.8 

-19 31 20 


GLOB5 

2 

40 

24 

-34 21 

** 

FIR12.21 —0.10 

18 

09 

44.4 

-18 25 04 


FORNAX NOM. 

2 

37 


-34 

» 

FIR 12.40 -0.46 

18 

11 

25.2 

-18 25 36 

'* 

G 1 

3 

40 

16 

+ 32 08 04 

*» 

FIR12.41 +0.50 

18 

07 

56.2 

-17 57 41 

” 

G 2 

3 

40 

43 

+ 32 03 40 

»* 

FIR12.43— 1.12 

18 

13 

56.9 

-18 42 59 

” 

G 3 

3 

40 

50 

+ 32 00 22 

*> 

FIR12.63— 0.02 

18 

10 

17.1 

-18 00 44 

” 

G 4 

3 

41 

00 

+ 31 57 52 

*• 

FIR12.70— 0.17 

18 

10 

58.6 

-18 01 20 

” 

G 5 

3 

41 

01 

+ 31 57 40 


FIR12.73— 0.22 

18 

11 

12.9 

-18 01 00 

” 

G 6 

3 

41 

11 

+ 32 00 04 

•> 

FIR12.78+0.33 

18 

09 

17.4 

-17 42 36 


G 7 

3 

41 

13 

+ 31 58 10 


FIR12.81 — 0.19 

18 

11 

17.4 

-17 56 16 


G 8 

3 

41 

16 

+ 32 01 34 

•» 

FIR 12.84+ 0.54 

18 

08 

40.0 

-17 33 36 

” 

G 9 

3 

41 

16 

+ 32 00 46 

»* 

FIR 12.89 +0.48 

18 

08 

58.4 

-17 32 24 


G 10 

3 

41 

22 

+ 32 00 28 

>» 

FIR12.91— 0.26 

18 

11 

44.8 

-17 52 40 


G 11 

3 

41 

23 

+ 31 56 58 

>» 

FIR13.01— 0.36 

18 

12 

17.8 

-17 50 24 

" 

G 12 

3 

41 

27 

+ 32 00 40 

»> 

FIR13.19+0.05 

18 

11 

09.3 

-17 29 20 

” 

G 13 

3 

41 

29 

+ 31 57 22 

♦* 

FIR13.21— 0.14 

18 

11 

53.3 

-17 33 36 


G 14 

3 

41 

40 

+ 32 06 10 

»> 

FIR 1 3. 39 +0.08 

18 

11 

26.9 

-17 17 52 

” 

G 15 

3 

41 

41 

+ 32 07 28 

*> 

FIR13.54— 0.18 

18 

12 

44.2 

-17 17 28 


G 16 

3 

41 

42 

+ 32 09 52 

»» 

FIR13.66— 0.60 

18 

14 

29.6 

-17 23 12 


G 17 

3 

41 

59 

+ 32 01 04 

•> 

FIR13.71 —0.09 

18 

12 

42.4 

-17 05 56 


G 18 

3 

41 

59 

+ 31 51 10 

*> 

FIR13. 88+0.29 

18 

11 

40.8 

-16 46 12 


GAL A 

18 

45 

50 

+ 79 44 

*♦ 

FIR13.98— 0.13 

18 

13 

25.9 

-16 52 40 

” 

GAL ANTICEN 

5 

13 

55 

+ 22 18 41 

»» 

FIR14.01 —0.12 

18 

13 

27.9 

-16 50 56 


GAL B 

18 

45 

18 

+ 79 42 

>* 

FIR14.10+0.10 

18 

12 

49.8 

-16 39 44 


GAL CEN 

17 

37 


-33 06 

»* 

FIR14.il -0.56 

18 

15 

14.4 

-16 58 28 



17 

41 

10 

-31 55 


FIR14.21 —0.53 

18 

15 

21.4 

-16 52 00 



17 

42 

—29 00 

*> 

FIR14.33— 0.64 

18 

15 

59.2 

-16 48 48 



17 

42 

28 

-28 55 00 


FIR14.43— 0.69 

18 

16 

22.3 

-16 45 12 

” 


17 

42 

29.2 

-28 59 12 

750903 

FIR 14.44- 0.07 

18 

14 

06.6 

-16 26 40 



17 

42 

29.4 

-28 59 23 

ED 

FIR14.47-0.il 

18 

14 

18.6 

-16 26 16 



17 

42 

29.5 

-28 59 18 

780303 

FIR 14.48 +0.02 

18 

13 

52.6 

-16 22 08 



17 

42 

29.9 

-28 59 25 

ED 

FIR 14.60 +0.02 

18 

14 

06.7 

— lt> 15 36 



17 

42 

30 

-28 59 24 

680101 

FIR14.63— 0.59 

18 

16 

24.1 

-16 31 32 



17 

42 

32 

-28 59 42 

730602 

FIR14.65+0.15 

18 

13 

44.6 

-16 09 28 

” 


17 

42 

32.5 

-28 59 22 

ED 

FIR 14.89 -0.39 

18 

16 

12.2 

-16 12 16 



17 

42 

32.6 

-28 59 27 

FIR14.92+0.07 

18 

14 

33.3 

-15 57 24 

” 


17 

43 

—28 52 


FIR 15.02 -0.67 

18 

17 

28.0 

-16 13 40 



17 

44 


—28 54 

*• 

FIR15.10— 0.67 

18 

17 

37.9 

-16 09 04 

•» 


18 

00 


—28 


FIR15.19— 0.15 

18 

15 

53.6 

-15 49 52 

** 

GAL CEN #A 

17 

42 

29.6 

-28 59 04 


FIR1 5.20 -0.62 

18 

17 

39.8 

-16 02 32 

” 

GAL CEN #B 

17 

42 

29.6 

-28 59 16 

•* 

FJF 272 


32 



861013 

GAL CEN #C 

17 

42 

29.6 

-28 59 26 

** 

FJM 1 

5 

48 

- 5 25 

720902 

GAL CEN #D 

17 

42 

28.8 

-28 59 22 

>• 

FJM 2 

5 

39 


- 1 55 

” 

GAL CEN #E 

17 

42 

28.9 

-28 59 32 


FJM 3 

20 

56 

13 

+ 57 37 


GAL CEN #F 

17 

42 

28.9 

-28 59 11 


FJM 3 #1 

20 

56 

30.1 

+ 57 46 38 

770210 

GAL CEN #G 

17 

42 

29.2 

-28 59 20 


FJM 3 #2 

20 

56 

25.2 

+ 57 45 47 


GAL CEN #H 

17 

42 

28.8 

-28 59 22 


FJM 3 #3 

20 

56 

28.6 

+ 57 43 08 


GAL CEN #1 

17 

42 

28.5 

-28 59 22 


FJM 3 #4 

20 

56 

07.8 

+ 57 40 02 

” 

GAL CEN #111 

17 

42 

28.9 

-28 59 14 

791002 

FJM 3 #5 

20 

56 

09.4 

+ 57 39 16 


GAL CEN #1 

17 

42 

29.5 

-28 59 17 

730902 

FJM 3 #6 

20 

56 

34.5 

+ 57 35 28 

” 

17 

42 

29.6 

-28 59 17 

750903 

FJM 3 #7 

20 

56 

00.2 

+ 57 35 30 



17 

42 

29.7 

-28 59 17 

FJM 3 #8 

20 

55 

27.5 

+ 57 39 26 



17 

42 

29.7 

-28 59 18 

780303 

FJM 3 #9 

20 

55 

41.9 

+57 40 59 

" 

” 

17 

42 

29.7 

-28 59 19 

731211 

FJM 3 #10 

20 

55 

33.3 

+ 57 46 26 



17 

42 

30.6 

-28 59 20 

ED 

FJM 3 #11 

20 

56 

25.6 

+ 57 49 01 

" 

GAL CEN #2 

17 

42 

29.0 

-28 59 21 

750903 

FJM 3 #12 

20 

56 

41.3 

+ 57 48 24 

” 

17 

42 

29.1 

-28 59 22 

730902 

FJM 3 #13 

20 

56 

57.2 

+57 47 47 


” 

17 

42 

29.1 

-28 59 26 

731211 

FJM 3 #14 

20 

56 

49.6 

+ 57 53 22 


” 

17 

42 

30.0 

-28 59 26 

ED 

FJM 3 #15 

20 

56 

29.7 

+ 57 54 27 

" 

GAL CEN #3 

17 

42 

28.9 

-28 59 14 

730902 

FJM 3 #16 

20 

56 

08.2 

+ 57 55 12 


17 

42 

29.0 

-28 59 14 

780303 

FJM 3 #17 

20 

56 

58.6 

+ 58 03 00 



17 

42 

29.7 

-28 59 18 

ED 

FJM 3 #18 

20 

56 

16.7 

+ 58 04 58 


GAL CEN #4 

17 

42 

30.3 

-28 59 23 

730902 

FJM 3 #19 

20 

55 

40.6 

+ 58 05 11 

” 

17 

42 

31.1 

-28 59 28 

FT) 

FJM 3 #20 

20 

55 

40.7 

+ 57 45 21 

" 

GAL CEN #5 

17 

42 

29.7 

-28 59 06 

730902 

FJM 4 
FJM 5 

2 

2 

20 

36 

45 

34 

+ 61 52 
+ 64 51 

720902 

17 

17 

42 

42 

29.8 

29.9 

-28 59 08 
-28 59 07 

750903 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

GAL CEN #6 

17 42 28.6 

-28 59 15 

„ 

GAL CEN #7 

17 42 29.2 

-28 59 12 

791002 

” 

17 42 29.3 

-28 59 12 

780303 

GAL CEN #8 

17 42 29.3 

-28 58 49 

750903 

” 

17 42 29.4 

-28 58 48 

” 

GAL CEN #9 

17 42 29.6 

-28 59 23 

** 

GAL CEN #10 

17 42 29.7 

-28 59 13 

’* 

” 

17 42 29.8 

-28 59 12 

” 

GAL CEN #11 

17 42 28.4 

-28 59 06 

** 

GAL CEN #12 

17 42 28.9 

-28 59 25 

** 

GAL CEN #13 

17 42 28.9 

-28 59 19 

” 

GAL CEN #14 

17 42 29.2 

-28 59 26 

” 

GAL CEN #15 

17 42 29.2 

-28 59 08 

” 

GAL CEN #16 

17 42 29.3 

-28 59 18 

791002 

GAL CEN #17 

17 42 30.2 

-28 59 12 

750903 

GAL CEN #18 

17 42 30.3 

-28 59 27 

” 

GAL CEN #19 

17 42 30.3 

-28 59 35 

” 

GAL CEN #22 

17 42 29.1 

-28 59 42 

790308 

GAL CEN IRR 1 

17 42 29.3 

-28 59 18 

841015 

GAL CEN IRR 2 

17 42 29.5 

-28 59 16 

” 

GAL CEN IRR 3 

17 42 29.3 

-28 59 18 

*» 

GAL CEN IRR 4 

17 42 29.5 

-28 59 20 

»» 

GAL CEN IRSt 

17 42 29.6 

-28 59 17 

790506 

” 

17 42 29.7 

-28 59 17 

750903 

” 

17 42 29.8 

-28 59 18 

810401 

GAL CEN 

17 42 29.8 

-28 59 19 

780109 

IRS1W 

17 42 29.7 

-28 59 18 

841015 

*’ 

17 42 29.8 

-28 59 18 

830907 

GAL CEN IRS2 

17 42 28.8 

-28 59 27 

ED 

” 

17 42 28.9 

-28 59 24 

” 

” 

17 42 29.0 

-28 59 21 

750903 

” 

17 42 29.0 

-28 59 23 

780109 

GAL CEN IRS3 

17 42 29.0 

-28 59 15 

851215 

” 

17 42 29.1 

-28 59 15 

780109 

GAL CEN IRS4 

17 42 30.3 

-28 59 24 

860113 

” 

17 42 30.4 

-28 59 23 

810401 

" 

17 42 30.4 

-28 59 24 

780109 

GAL CEN IRS5 

17 42 29.9 

-28 59 07 

750903 

” 

17 42 29.9 

-28 59 08 

ED 


17 42 29.9 

-28 59 09 

851215 

” 

17 42 29.9 

-28 59 10 

ED 

” 

17 42 30.0 

-28 59 08 

851215 

” 

17 42 30.0 

-28 59 09 

810401 

” 

17 42 30.0 

-28 59 10 

860113 

” 

17 42 30.0 

-28 59 12 

780109 

GAL CEN IRS6 

17 42 28.5 

-28 59 17 

ED 

” 

17 42 28.6 

-28 59 18 

” 

” 

17 42 28.7 

-28 59 17 

810401 


17 42 28.7 

-28 59 18 

780109 

GAL CEN IRS7 

17 42 27.2 

-28 59 13 

ED 

** 

17 42 29.2 

-28 59 12 

821206 


17 42 29.3 

-28 58 41 

ED 

” 

17 42 29.3 

-28 59 12 

" 

” 

17 42 29.3 

-28 59 13 

750903 

” 

17 42 29.3 

-28 59 45 

ED 

” 

17 42 31.4 

-28 59 13 

” 


17 48 29.3 

-28 59 13 

780109 

GAL CEN IRS8 

17 42 29.3 

-28 58 47 

ED 


17 42 29.5 

-28 58 48 

860113 

” 

17 42 29.5 

-28 58 49 

780109 

” 

17 42 29.7 

-28 58 48 

ED 

GAL CEN IRS9 

17 42 29.6 

-28 59 23 

750903 

” 

17 42 29.6 

-28 59 25 

810401 

** 

17 42 29.7 

-28 59 26 

780109 

" 

17 42 29.8 

-28 59 25 

ED 

’’ 

17 42 29.8 

-28 59 28 

” 

GAL CEN IRS 10 

17 42 29.6 

-28 59 14 

** 

” 

17 42 29.7 

-28 59 13 

750903 

” 

17 42 29.8 

-28 59 13 

851215 

” 

17 42 29.8 

-28 59 14 

780109 

GAL CEN IRS 11 

17 42 28.4 

-28 59 06 

750903 

" 

17 42 28.5 

-28 59 05 

ED 

” 

17 42 28.6 

-28 59 09 

800711 

GAL CEN IRS 12 

17 42 28.9 

-28 59 25 

790506 

” 

17 42 29.0 

-28 59 26 

ED 

” 

17 42 29.1 

-28 59 26 

841015 

GAL CEN IRS 13 

17 42 28.9 

-28 59 19 

750903 

” 

17 42 29.1 

-28 59 20 

830907 

GAL CEN IRS16 

17 42 29.3 

-28 59 17 

ED 


17 42 29.3 

-28 59 18 

750903 

” 

17 42 29.4 

-28 59 19 

841015 

GAL CEN IR16A 

17 42 29.7 

-28 59 19 

ED 

GAL CEN IR16B 

17 42 29.1 

-28 59 19 


GAL CEN IR16C 
GAL CEN 

17 42 29.4 

-28 59 15 


IR16D 

17 42 29.4 

-28 59 23 


GAL CEN IR16E 

17 42 29.7 

-28 59 15 


GAL CEN IR16F 
GAL CEN 

17 42 29.1 

-28 59 15 


IR16G 

17 42 29.7 

-28 59 23 

** 

GAL CEN IR16H 

17 42 29.1 

-28 59 23 

*» 

GAL CEN IR16I 

17 42 30.0 

-28 59 19 


GAL CEN IR16J 

17 42 28.8 

-28 59 19 


GAL CEN IR16K 

17 42 29.4 

-28 59 11 


GAL CEN IR16L 
GAL CEN 

17 42 29.4 

-28 59 27 

” 

IR16M 

17 42 29.3 

-28 59 19 


GAL CEN IR16N 
GALCEN 

17 42 29.6 

-28 59 15 

” 

IRS16N 

GAL 

17 42 30.0 

-28 59 02 

” 

CENIR16NE 

17 42 29.5 

-28 59 17 

841015 

GALCEN IRS16S 
GAL 

17 42 28.4 

-28 59 35 

ED 

CENIR16SW 

17 42 29.4 

-28 59 20 

841015 

GAL CEN IRS 17 

17 42 30.1 

-28 59 It 

ED 

” 

17 42 30.2 

-28 59 12 

790506 

GAL CEN IRS 18 

17 42 30.7 

-28 59 29 

ED 

GAL CEN IRS19 

17 42 30.3 

-28 59 35 

750903 


17 42 30.4 

-28 59 36 

ED 


17 42 30.6 

-28 59 38 

» 

GAL CEN IRS20 

17 42 29.1 

-28 59 23 

»» 

'* 

17 42 29.3 

-28 59 23 

** 

GAL CEN IRS22 

17 42 29.3 

-28 59 24 

780109 

17 42 29.1 

-28 59 46 

821206 

GAL CEN IRS23 

17 42 32.1 

-28 58 58 


A-22 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

GAL CEN 

IRS24 

17 

42 m 3L8 

-28 58 40 


BQ GEM 

7 

IT 

10 

30.0 

+ 16 14 42 


GLIESE 234 AB 

6 

rr 

26 

50.9 

- 2 46 10 


GAL CEN 

IRS25 

17 

42 

24.0 

-28 58 24 

” 

BU GEM 

6 09 

17.1 

+ 22 55 16 

” 

GLIESE 239 

6 

34 

19.9 

+ 17 36 08 

” 

GAL CEN 

IRS26 

17 

42 

23.9 

-28 59 03 


DY GEM 

6 

33 

05.3 

+ 14 14 11 

" 

GLIESE 247 

6 

45 

26.6 

+ 60 23 13 


GAL CEN 

IRS27 

17 

42 

22.2 

-28 59 48 


EPS GEM 

6 

40 

51.3 

+ 25 10 55 

” 

GLIESE 251 

6 

51 

34.9 

+ 33 20 18 

" 

GAL CEN 

NE 

17 

42 

31 

-28 59 45 

ED 

ETA GEM 

6 

11 

51.4 

+ 22 31 21 

” 

GLIESE 251.1 

6 

52 

09.9 

+ 12 13 42 

” 

GAL CEN 

N1 

17 

42 

29.6 

-28 59 18 

” 

GAM GEM 

6 

34 

49.3 

+ 16 26 36 

” 

GLIESE 268 

7 

06 

38.9 

+ 38 37 23 

” 

GAL CEN 

N2— 1 

17 

42 

29.7 

-28 59 18 

” 

GH GEM 

7 

01 

18 

+ 12 06 41 

GCVS 

GLIESE 270 

7 

16 

14.4 

+ 32 55 48 


GAL CEN 

N3 

17 

42 

29.7 

-28 59 16 

” 

IR GEM 

6 

44 

31 

+ 28 08 05 

” 

GLIESE 272 

7 

19 

36.9 

+46 11 18 

" 

GAL CEN 

N4 

17 

42 

29.7 

-28 59 15 


K GEM 





851006 

GLIESE 273 

7 

24 

42.9 

+ 5 22 42 

*’ 

GAL CEN 







MUU GEM 

6 

19 

56.0 

+ 22 32 27 

CSI 79 

GLIESE 275.2 

7 

27 

01.9 

+48 19 06 

" 

N5-10 


17 

42 

29.8 

-28 59 13 


NUU GEM 

6 

25 

59.6 

+ 20 14 43 

” 

GLIESE 277A 

7 

28 

39.4 

+ 36 19 44 

” 

GAL CEN 

N6 

17 

42 

29.8 

-28 59 12 

” 

OME GEM 

6 

59 

21.9 

+ 24 17 17 

” 

GLIESE 277B 

7 

28 

38.9 

+ 36 20 24 

” 

GAL CEN 







R GEM 

7 

04 

20.7 

+ 22 46 56 

” 

GLIESE 278C 

7 

31 

26.1 

+ 31 58 49 

779907 

N7-N8 


17 

42 

29.8 

-28 59 07 


RHO GEM 

7 

25 

53.7 

+ 31 53 07 

” 

GLIESE 283B 

7 

38 

00.4 

-17 17 20 

CSI 79 

GAL CEN 

N7-5 

17 

42 

29.8 

-28 59 08 

” 

S GEM 

7 

40 

02.5 

+ 23 34 07 


GLIESE 285 

7 

42 

03.9 

+ 3 40 42 

” 

GAL CEN 

N8 

17 

42 

29.9 

-28 59 06 

” 

SIG GEM 

7 

40 

11.3 

+ 29 00 21 

” 

GLIESE 298 

8 

08 

41.9 

-52 49 40 

" 

GAL CEN 

N9 

17 

42 

29.8 

-28 59 03 


SS GEM 

6 

05 

33.4 

+ 22 37 31 

” 

GLIESE 299 

8 

09 

11 

+ 8 59 42 

820707 

GAL CEN 

N10 

17 

42 

29.8 

-28 59 00 


ST GEM 

7 

35 

45.9 

+ 34 35 56 

" 

” 

8 

09 

11.3 

+ 9 01 34 

CSI 79 

GAL CEN 

Nil 

17 

42 

29.8 

-28 58 57 

” 

SU GEM 

6 

10 

50.6 

+ 27 42 26 

•• 

GLIESE 300 

8 

10 

29.9 

-21 22 58 

” 

GAL CEN 

N12 

17 

42 

29.8 

-28 58 54 


T GEM 

7 

46 

18.1 

+ 23 51 38 

” 

GLIESE 310 

8 

31 

56.5 

+ 67 28 04 

" 

GAL CEN 

N13 

17 

42 

29.8 

-28 58 52 

” 

TU GEM 

6 

07 

46.7 

+ 26 01 33 

” 

GLIESE 319A 

8 

40 

01.9 

+ 9 44 41 

” 

GAL CEN 

N14 

17 

42 

29.7 

-28 58 50 

” 

TV GEM 

6 

08 

50.9 

+ 21 52 50 

” 

GLIESE 319C 

8 

40 

08.9 

+ 9 44 30 

” 

GAL CEN 

N15 

17 

42 

29.5 

-28 58 49 

” 

U GEM 

7 

52 

09.3 

+ 22 13 11 

” 

GLIESE 324A 

8 

49 

37.3 

+28 31 22 

” 

GAL CEN 







UPS GEM 

7 

32 

50.5 

+ 27 00 29 

” 

GLIESE 324B 

8 

49 

41.9 

+ 28 30 29 


N16-8 


17 

42 

29.4 

-28 58 49 

” 

V GEM 

7 

20 

19.9 

+ 13 11 19 

” 

GLIESE 326AB 

8 

51 

41.9 

-12 55 35 

” 

GAL CEN 







VW GEM 

6 

38 

54.6 

+ 31 30 14 

779907 

GLIESE 328 

8 

52 

32.3 

+ 1 45 31 


RIDGE 


17 

42 

29.3 

-28 59 23 

860113 

VX GEM 

7 

10 

02.3 

+ 14 41 09 

CSI 79 

GLIESE 330 

8 

54 

20.9 

+ 11 50 35 


” 


17 

42 

29.3 

-28 59 24 

ED 

W GEM 

6 

32 

05.5 

+ 15 22 15 


GLIESE 336 

9 

06 

30.3 

+ 33 01 59 


GAL CEN 

S#1 

17 

42 

28.2 

-28 59 30 

” 

WY GEM 

6 08 

53.9 

+23 13 09 

” 

GLIESE 338.1 

9 

11 

58.3 

+77 27 13 

” 

GAL CEN 

S#2 

17 

42 

28.5 

-28 59 30 


X GEM 

6 

43 

54.9 

+ 30 19 52 

” 

GLIESE 33 8 A 

9 

11 

00.9 

+ 52 54 09 

” 

GAL CEN 

S#3 

17 

42 

28.6 

-28 59 21 


XI GEM 

6 42 

28.9 

+ 12 57 03 

” 

GLIESE 338B 

9 

10 

58.7 

+ 52 54 06 

** 

GAL CEN 

S#4 

17 

42 

28.7 

-28 59 13 


YY GEM 

7 

31 

26.1 

+ 31 58 49 

779907 

GLIESE 347 

9 

26 

24.9 

- 7 08 40 

” 

GAL CEN 

S#5 

17 

42 

28.8 

-28 59 35 

” 

ZET GEM 

7 

01 

08.6 

+20 38 42 

CSI 79 

GLIESE 347 A 

9 

26 

25 

- 7 08 30 

820707 

GAL CEN 

S#6 

17 

42 

28.8 

-28 59 18 

” 

ZZ GEM 

6 

20 

50.6 

+ 25 02 26 

” 

GLIESE 352 

9 

28 

52.5 

-13 16 08 

830509 

GAL CEN 

S#7 

17 

42 

29.0 

-28 59 34 

” 

3 GEM 

6 06 

41.7 

+ 23 07 23 

’* 

GLIESE 352AB 


” 


” 

** 

GAL CEN 

S#8 

17 

42 

29.0 

-28 59 26 


9 GEM 

6 

13 

55.6 

+23 45 33 

” 

GLIESE 353 

9 

28 

53.4 

+ 36 32 54 

CSI 79 

GAL CEN 

S#10 

17 

42 

29.0 

-28 59 20 


12 GEM 

6 

16 

18 

+ 23 18 

730001 

GLIESE 360 

9 

38 

21.9 

+ 70 15 53 

” 

GAL CEN 

S#12 

17 

42 

29.2 

-28 59 38 

” 

12 GEM A 

6 

16 

20.1 

+23 17 45 

CSI 79 

GLIESE 361 

9 

38 

30.9 

+ 13 26 29 

” 

GAL CEN 

S#13 

17 

42 

29.3 

-28 59 13 

840604 

12 GEM B 

6 

16 

24.3 

+ 23 17 48 

” 

GLIESE 362 

9 

38 

38.9 

+70 16 18 


GAL CEN 

S#14 

17 

42 

29.3 

-28 59 27 

ED 

12 GEM IRS1 

6 

16 

27.0 

+ 23 21 24 

811209 

GLIESE 365 

9 

40 

16.6 

+42 55 56 

” 

GAL CEN 

S#15 

17 

42 

29.4 

-28 59 07 

” 

12 GEM IRS2 

6 

16 

23.6 

+ 23 18 17 

” 

GLIESE 366 

9 

41 

41.9 

+76 17 17 

” 

GAL CEN 

S#16 

17 

42 

29.4 

-28 59 19 

” 

48 GEM 

7 

09 

24.1 

+ 24 12 48 

CSI 79 

GLIESE 369 

9 

48 

39.5 

-12 04 28 

” 

GAL CEN 

S#17 

17 

42 

29.6 

-28 59 30 


GGD 4 

5 

37 

21.8 

+ 23 49 24 

830215 

GLIESE 373 

9 

52 

29.2 

+63 02 06 

” 

GAL CEN 

S#18 

17 

42 

29.7 

-28 59 38 


GGD 4 ANON 

5 

37 

21.3 

+ 23 49 20 

" 

GLIESE 378 

9 

59 

15.1 

+48 23 39 

” 

GAL CEN 

S#20 

17 

42 

29.8 

-28 59 25 

” 

GGD 12-15 

6 08 

25.7 

- 6 10 49 

" 

GLIESE 380 

10 

08 

19.0 

+49 42 27 


GAL CEN 

S#21 

17 

42 

29.9 

-28 59 13 


GGD 12-15 #1 

6 

08 

24.0 

- 6 11 22 

850107 

GLIESE 382 

10 

09 

46.3 

- 3 29 41 

830509 

GAL CEN 

S#22 

17 

42 

29.9 

-28 59 18 


GGD 12-15 #2 

6 

08 

23.8 

- 6 11 15 

” 

GLIESE 388 

10 

16 

53.9 

+ 20 07 18 

CSI 79 

GAL CEN 

S#23 

17 

42 

30.1 

-28 59 05 

” 

GGD 12-15 #3 

6 

08 

24.3 

- 6 11 12 

” 

GLIESE 390 

10 

22 

43.9 

- 9 58 33 

" 

GAL CEN 

S#24 

17 

42 

30.1 

-28 59 08 

” 

GGD 12-15 #4 

6 

08 

24.0 

- 6 11 07 

” 


10 

22 

44 

- 9 58 36 

820707 

GAL CEN 

S#25 

17 

42 

30.1 

-28 59 14 

” 

GGD 12-15 #5 

6 

08 

23.4 

- 6 11 03 

” 

GLIESE 393 

10 

26 

23.4 

+ 1 06 28 

CSI 79 

GAL CEN 

S#26 

17 

42 

30.1 

-28 59 37 

” 

GGD 12-15 #6 

6 

08 

23.0 

- 6 10 59 

” 

GLIESE 400A 

10 

42 

30.4 

+ 38 46 22 

” 

GAL CEN 

S#27 

17 

42 

30.3 

-28 59 24 


GGD 12-15 #7 

6 

08 

24.3 

- 6 10 57 

” 

GLIESE 402 

10 

48 

18.9 

+ 7 05 06 


GAL CEN 

S#28 

17 

42 

30.5 

-28 59 13 


GGD 12-15 #8 

6 

08 

24.1 

- 6 10 53 

" 

GLIESE 406 

10 

54 

05.9 

+ 7 19 14 

” 

GAL CEN 

S#29 

17 

42 

30.6 

-28 59 38 

” 

GGD 12-15 #9E 

6 

08 

26.0 

- 6 10 51 

" 

” 

10 

54 

06 

+ 7 19 12 

820707 

GAL CEN 

S#30 

17 

42 

30.7 

-28 59 29 

” 

GGD 12-15 






GLIESE 408 

10 

57 

24.7 

+23 06 20 

CSI 79 

GAL CEN 

S#31 

17 

42 

30.7 

-28 59 09 

” 

#9M 

6 

08 

25.8 

- 6 10 50 

” 

GLIESE 410 

10 

59 

57.0 

+22 14 13 

” 

GAL CEN 

S#32 

17 

42 

30.8 

-28 59 23 

** 

GGD 12-15 #10 

6 

08 

24.0 

- 6 10 37 

” 

GLIESE 411 

11 

00 

36.5 

+ 36 18 19 


GAL CEN 

S#33 

17 

42 

30.9 

-28 59 13 


GGD 12-15 #11 

6 

08 

25.1 

- 6 10 53 

" 

GLIESE 412A 

11 

02 

59.7 

+43 47 01 

** 

GAL CEN 

S#34 

17 

42 

30.9 

-28 59 02 


GGD 12-15 #12 

6 08 

22.8 

- 6 10 47 

” 

GLIESE 41 2B 

11 

03 

01.9 

+43 46 41 


GAL CEN 

S#35 


” 


” 

” 

GGD 12-15 






GLIESE 413 

11 

05 

53.0 

+ 16 02 39 

” 

” 


17 

42 

31.1 

-28 59 20 


VLA 

6 

08 

24.7 

- 6 10 50 

830215 

GLIESE 4 14 A 

11 

08 

20.4 

+ 30 43 11 

” 

GAL CEN 

SW 

17 

42 

28 

-28 59 48 

*’ 

GGD 12— 15IRS1 

6 08 

20.8 

- 6 12 05 

830312 

GLIESE 414B 

11 

08 

16.7 

+ 30 43 10 

” 

GAL CEN 

16 

17 

42 

28.8 

-28 59 56 

” 

GGD 12— 15IRS3 

6 08 

23.6 

- 6 10 55 

” 

GLIESE414.1AB 

11 

08 

34.6 

+43 41 41 


GAL CEN 

17 

17 

42 

28.4 

-28 59 51 

** 

GGD 12— 15IRS4 

6 08 

24.5 

- 6 11 16 

” 

GLIESE 420B 

11 

12 

06.4 

+ 73 44 37 

” 

GAL CEN 

18 

17 

42 

28.1 

-28 59 46 

” 

GGD 12— 15IRS5 

6 

08 

23.9 

- 6 10 33 

” 

GLIESE 424 

11 

17 

28.5 

+ 66 07 02 


GAL CEN 

19 

17 

42 

27.8 

-28 59 39 

" 

GGD 16/17IRS1 

6 

10 

24.2 

- 6 12 16 


GLIESE 430.1 

11 

29 

08.9 

+ 22 56 33 


GAL CEN 

20 

17 

42 

27.8 

-28 59 35 

” 

GGD 18/IR 

6 

31 

57.1 

+ 4 15 09 

840821 

GLIESE 436 

11 

39 

30.9 

+ 26 59 47 


GAL CEN 

21 

17 

42 

27.9 

-28 59 31 

” 

GGD 20 IRS1 

7 

22 

30.9 

-24 27 33 

830312 

GLIESE 445 

11 

44 

34.9 

+ 78 57 42 

** 

GAL CEN 

22 

17 

42 

28.0 

-28 59 26 

” 

GGD 20 IRS2 

7 

22 

32.0 

-24 27 54 

” 

GLIESE 447 

11 

45 

08.2 

+ 1 05 56 

830509 

GAL CEN 

23 

17 

42 

28.1 

-28 59 20 

” 

GGD 20 IRS3 

7 

22 

32.0 

-24 28 43 

’* 

GLIESE 450 

11 

48 

34.5 

+ 35 32 19 

CSI 79 

GAL CEN 

24 

17 

42 

28.3 

-28 59 16 

” 

GGD 20 IRS5 

7 

22 

35.1 

-24 28 19 

” 

GLIESE 452 

11 

50 

42.9 

- 7 05 16 

” 

GAL CEN 

25 

17 

42 

28.5 

-28 59 11 

*• 

GGD 20 IRS6 

7 

22 

39.3 

-24 29 22 

’’ 

GLIESE 456 

12 

05 

51.9 

- 0 12 10 

” 

GAL CEN 

26 

17 

42 

28.7 

-28 59 06 

” 

GGD 29 

18 

29 

09.5 

+ 1 15 44 

861109 

GLIESE 458.2 

12 

12 

39.0 

+49 00 40 


GAL CEN 

27 

17 

42 

28.9 

-28 59 02 

” 

GJ 1002 

0 

04 

12 

- 7 47 54 

770903 

GLIESE 45 8 A 

12 

09 

50.0 

+ 54 45 43 


GAL CEN 

28 

17 

42 

29.1 

-28 58 59 

'» 

GK 1 





830817 

GLIESE 459.3 

12 

16 

57.0 

+28 39 29 


GAL CEN 

29 

17 

42 

29.2 

-28 58 53 

” 

GLIESE 1 1AB 

0 

10 

29.9 

+ 69 02 11 

CSI 79 

GLIESE 463 

12 

20 

44.9 

+64 18 12 


GAL CEN 

30 

17 

42 

29.3 

-28 58 49 

” 

GLIESE 15A 

0 

15 

30.9 

+43 44 21 


GLIESE 464 

12 

21 

21.0 

+ 12 51 34 

” 

GAL CEN 

31 

17 

42 

29.7 

-28 58 45 

” 

GLIESE 15B 

0 

15 

33.9 

+ 43 44 45 

” 

GLIESE 465 

12 

22 

12.9 

! -17 55 59 

” 

GAL NE A 

17 

42 

31 

-28 59 15 

'* 

GLIESE 29.1 

0 

40 

04.9 

+ 35 16 24 

” 

GLIESE 471 

12 

28 

45.5 

+ 9 05 35 


GAL NE B 

17 

42 

31 

-28 59 19 

” 

GLIESE 48 

0 

58 

47.9 

+71 25 00 

” 

GLIESE 473 

12 

30 

50.9 

+ 9 17 32 


GAL NE C 

17 

42 

31 

-28 59 09 

” 

GLIESE 49 

0 

59 

23.9 

+ 62 04 28 


GLIESE 473AB 

12 

30 

54.1 

+ 9 17 32 


GAL NE D 

17 

42 

30 

-28 59 04 

” 

GLIESE 51 

1 

00 

07.4 

+ 62 05 50 


GLIESE 476 

12 

32 

29.9 

+ 10 06 30 


GAL NE E 

17 

42 

32 

-28 59 22 

” 

GLIESE 65AB 

1 

36 

24.9 

-18 12 40 

” 

GLIESE 480 

12 

36 

24.9 

+ 11 58 24 


GAL SW A 

17 

42 

28 

-28 59 51 

** 

GLIESE 65B 


” 


** 


GLIESE 486 

12 

45 

30.6 

+ 10 01 59 


GAL SW B 

17 

42 

28 

-28 59 44 

’* 

GLIESE 79 

1 

50 

25.3 

-22 40 51 

830509 

GLIESE 487 

12 

47 

06.0 

+ 66 23 03 


GAL SW C 

17 

42 

29 

-28 59 09 

” 

GLIESE 83.1 

1 

57 

27.9 

+ 12 50 06 

CSI 79 

GLIESE 488 

12 

48 

09.6 

- 0 29 25 

** 

GAL 30# 1 


18 

42 

00.8 

- 3 20 06 

840506 

GLIESE 84.2 

2 

03 

47.9 

+ 44 57 12 

” 

GLIESE 494 

12 

58 

19.7 

+ 12 38 43 


GAL 30#2 


18 

42 

02.8 

- 3 18 41 

” 

GLIESE 87 

2 

09 

53.7 

+ 3 22 45 


GLIESE 507.1 

13 

17 

23.9 

+ 33 36 59 


GAL 30#3 


18 

42 

02.9 

- 3 17 22 

” 

GLIESE 96 

2 

18 

57.2 

+ 47 39 05 


GLIESE 508AB 

13 

17 

35.9 

+ 48 02 23 

” 

GAL 30#4 


18 

42 

05.3 

- 3 18 25 

" 

GLIESE 102 

2 

30 

43.9 

+ 24 42 54 

” 

GLIESE 512 

13 

25 

45.9 

- 2 05 28 

** 

GAL 30# 5 


18 

42 

06.8 

- 3 16 43 


GLIESE 105.5 

2 

38 

07.6 

+ 0 58 57 

820707 

GLIESE 512A 


»♦ 


” 


GAL 30#6 


18 

42 

09.2 

- 3 18 40 

” 

GLIESE 105A 

2 

33 

20.0 

+ 6 38 57 

CSI 79 

GLIESE 513 

13 

26 

53.9 

+ 11 42 59 

»• 

GAL 30#7 


18 

42 

11.0 

- 3 16 58 

" 

GLIESE 105B 

2 

33 

30.4 

+ 6 38 03 

” 

GLIESE 514 

13 

27 

26.6 

+ 10 39 02 


GAL 30#8 


18 

42 

14.6 

- 3 18 42 

** 

GLIESE 109 

2 

41 

17.6 

+ 25 19 05 

” 

GLIESE 514.1 

13 

27 

30.5 

- 8 25 44 


GAL. CENTER 

17 

51 


-25 06 

ED 

GLIESE 129 

3 

10 

28.9 

+ 18 39 23 

” 

GLIESE 516AB 

13 

30 

17.9 

+ 17 04 12 


GC 18704 


13 

48 

07.7 

+61 44 16 

CSI 79 

GLIESE 144 

3 

30 

34.4 

- 9 37 35 

810720 

GLIESE 519 

13 

35 

13.4 

+ 35 58 20 


GCS 1 


17 

41 

50 

-28 42 04 

830002 

GLIESE 157.1 

3 

56 

47.7 

+ 25 57 11 

CSI 79 

GLIESE 521 

13 

37 

19.6 

+ 46 26 01 

” 

GCS 2 


17 

42 

55 

-28 44 42 


GLIESE 166C 

4 

13 

03.6 

- 7 44 05 


GLIESE 522 

13 

39 

22.4 

+ 0 07 42 


GCS 3 


17 

43 

05 

-28 48 31 

” 

GLIESE 169.1 

4 

26 

49.9 

+ 58 53 21 

** 

GLIESE 524 1 

13 

42 

30.3 

- 4 22 02 


GCS 4 


17 

43 

05 

-28 48 40 

” 

GLIESE 170 

4 

26 

58.9 

+ 39 44 53 


GLIESE 525 

13 

42 

39.1 

+ 18 03 39 


GCS 5 


17 

42 

36 

-28 55 09 

” 

GLIESE 176 

4 

39 

57.9 

+ 18 52 48 


GLIESE 526 

13 

43 

11.7 

+ 15 09 41 

’* 

GCS 6 


17 

42 

38 

-28 55 41 

** 

GLIESE 181 

4 

55 

00.0 

+49 46 31 

" 

GLIESE 533.1 

13 

51 

28.9 

+ 65 52 30 

” 

GCS 7 


17 

42 

52 

-29 00 32 

” 

GLIESE 182 

4 

56 

58.9 

+ 1 42 36 


GLIESE 536.1 

13 

59 

33.9 

+ 15 44 05 

” 

UiJH 8 


17 

42 

39 

-29 02 17 


GLIESE 184 

4 

59 

16.9 

+ 53 04 47 

•• 

GLIESE 537AB 

14 

00 

26.9 

+ 46 34 53 


GCS 9 



” 



** 

GLIESE 185AB 

5 

00 

19.9 

-21 19 23 


GLIESE 540 

14 

09 

12.3 

+ 80 50 23 

»» 

GCS 10 


17 

41 

35 

-29 04 32 

” 

GLIESE 191 

5 

09 

41.5 

-44 59 53 

830509 

GLIESE 544B 

14 

17 

00.6 

- 4 55 16 


GCS 11 


17 

40 

53 

-29 05 38 


GLIESE 192 

5 

09 

43.9 

+ 19 36 12 

CSI 79 

GLIESE 545 

14 

17 

29.9 

- 9 22 54 


GCS 12 


17 

43 

34 

-29 05 42 


GLIESE 195 A 

5 

13 

42.9 

+ 45 47 34 

** 

GLIESE 546 

14 

19 

47.7 

+29 51 39 

" 

GCS 13 


17 

41 

53 

-29 09 53 


GLIESE 199 

5 

16 

43.7 

-21 26 40 

" 

GLIESE 548A 

14 

23 

22.9 

+23 51 48 


GCS 14 


17 

42 

22 

-29 11 09 

” 

GLIESE 205 

5 

28 

55.3 

- 3 41 03 

*■ 

GLIESE 548B 

14 

23 

26.1 

+ 23 52 00 


GCS 15 


17 

40 

59 

-29 18 48 

” 

GLIESE 207.1 

5 

31 

09.9 

+ 1 54 54 

" 

GLIESE 549B 

14 

23 

29.2 

+ 52 03 42 


GD 140 


11 

34 

27.9 

+30 04 24 

CSI 79 

GLIESE 212 

5 

37 

27.0 

+ 53 28 19 


GLIESE 550.1 

14 

25 

30.9 

+ 24 03 47 


GD 190 


15 

42 

03.9 

+ 18 16 05 


GLIESE 213 

5 

39 

13.9 

+ 12 29 18 

” 

GLIESE 551 

14 

26 

18.9 

-62 28 05 


ALF GEM 


7 

31 

24.6 

+ 31 59 58 

” 

GLIESE 226 

5 

59 

41.9 

+ 82 07 53 

" 

GLIESE 552 

14 

27 

12.9 

+ 15 43 40 


BET GEM 


7 

42 

15.4 

+28 08 54 


GLIESE 228 

6 

08 

08.7 

+ 10 20 58 

" 

GLIESE 553.1 

14 

28 

19.9 

-12 04 10 

»* 

BM GEM 


7 

17 

55.9 

+ 25 05 37 


GLIESE 229 

6 

08 

28.1 

-21 50 34 

** 

GLIESE 555 

14 

31 

34.9 

-12 18 36 

830509 

BN GEM 


7 

34 

13.3 

+ 17 01 00 

" 

GLIESE 232 

6 

21 

35.2 

+ 23 28 15 

” 

GLIESE 563 

14 

44 

21.5 

| -12 31 18 | CSI 79 


ORIGINAL, FACE IS 

OE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

GLIESE 

563.1 

14 

46 

03.3 

+ 38 40 32 


GLIESE 905.2A 

23 

41 

22.9 

+ 32 19 00 


GLIESE 

568AB 

14 

51 

41.5 

+ 23 45 21 

” 

GLIESE 908 

23 

46 

35.5 

+ 2 08 10 


GLIESE 

570B 

14 

54 

30.9 

-21 11 16 

830509 

GLIESE 1002 

0 

04 

12 

- 7 47 54 

770903 

GLIESE 

570.2 

14 

55 

29.9 

+ 31 36 42 

CSI 79 

GLIESE 1029 

1 

02 

48 

+ 28 13 36 

” | 

GLIESE 

581 

15 

16 

52.2 

- 7 32 20 


GLIESE 1055 

3 

06 

17 

+ 9 50 30 

799908 

GLIESE 

585 

15 

21 

35.5 

+ 17 39 38 

” 

GLIESE 1072 

4 

47 

49 

+22 02 42 

” 

GLIESE 

589A 

15 

33 

06.9 

+ 17 52 47 

” 

GLIESE 1083 AB 

5 

37 

21 

+24 46 54 

” 

GLIESE 

595 

15 

39 

19.9 

-19 18 34 

” 

GLIESE 1093 

6 

56 

29 

+ 19 25 48 

•» 

GLIESE 

597 

15 

42 

14.9 

+ 76 09 36 

** 

GLIESE Ull 

8 

26 

52 

+26 57 06 

741004 

GLIESE 

607 

15 

59 

44.9 

+ 30 19 00 


GLIESE 1116AB 

8 

55 

27 

+ 19 57 24 

799908 

GLIESE 

611.3 

16 

04 

17.9 

+ 8 31 11 

*• 

GLIESE H22AB 

9 

16 

12 

+ 38 44 03 

*» 

GLIESE 

616.2 

16 

15 

58.9 

+ 55 23 47 

•* 

GLIESE H42A 

11 

05 

34 

- 4 57 12 

** 

GLIESE 

617 

16 

16 

36.9 

+67 21 31 

•* 

GLIESE 1156 

12 

16 

32 

+ 11 24 00 

»• 

GLIESE 

617A 


” 


” 

” 

GLIESE 1171 

13 

28 

08 

+ 19 26 00 

»» 

GLIESE 

617B 

16 

16 

39.3 

+67 22 34 


GLIESE 11 79 A 

13 

45 

58 

+ 23 51 36 


GLIESE 

618.1 

16 

17 

47.9 

- 4 08 53 

" 

GLIESE 1187 

14 

56 

29 

+ 56 51 48 

” 

GLIESE 

623 

16 

22 

38.9 

+ 48 28 24 

** 

GLIESE 1215 

17 

15 

25 

+ 11 43 42 

*• 

GLIESE 

625 

16 

24 

13.9 

+ 54 25 06 

” 

GLIESE 1223 

18 

01 

03 

+ 37 31 48 

** 

GLIESE 

628 

16 

27 

31.0 

-12 31 50 

” 

GLIESE 1231 

19 

06 

15 

+ 26 30 36 

** 

GLIESE 

630.1 A 

16 

33 

28.9 

+ 57 14 48 

*• 

GLIESE 1238 

19 

25 

40 

+ 75 26 42 


GLIESE 

631 

16 

33 

42.9 

- 2 13 01 

** 

GLIESE 1245AB 

19 

52 

16 

+44 17 30 

” 

GLIESE 

642 

16 

51 

52.9 

+ 11 59 29 

** 

GLIESE 1253 

20 

24 

58 

+ 58 24 00 

•» 

GLIESE 

643 

16 

52 

45.0 

- 8 13 47 


GLIESE 1286 

23 

32 

34 

- 2 39 18 

•» 

GLIESE 

644 

16 

52 

48.3 

- 8 14 39 


GMB 1830 

11 

50 

06.1 

+ 38 04 38 

CSI 79 

GLIESE 

644C 

16 

52 

54.9 

- 8 18 10 

” 

GNA 1 

13 

37 

19.7 

+ 1 05 33 

869902 

GLIESE 

649 

16 

56 

06.7 

+ 25 49 46 

” 

GNA 2 

13 

37 

24.6 

+ 1 05 06 

»» 

GLIESE 

653 

17 

02 

27.9 

- 4 58 39 

” 

GNA 3 

13 

35 

52.2 

+ 0 01 34 

>» 

GLIESE 

654 

17 

02 

38.2 

- 5 00 19 

” 

GNA 4 

13 

35 

51.5 

+ 1 44 00 


GLIESE 

655 

17 

05 

00.9 

+ 21 37 06 

” 

GNA 5 

13 

35 

58.8 

+ 0 47 38 

>* 

GLIESE 

661AB 

17 

10 

39.6 

+45 44 58 

” 

GNA 6 

13 

34 

14.8 

+ 1 24 30 


GLIESE 

668AB 

17 

16 

23.0 

-11 04 39 

” 

GNA 7 

13 

34 

19.4 

+ 1 26 33 


GLIESE 

669A 

17 

17 

53.9 

+ 26 32 48 

” 

GNA 8 

13 

36 

39.1 

- 0 52 04 

»* 

GLIESE 

669B 

17 

17 

52.9 

+26 32 48 

” 

GNA 9 

13 

42 

37.4 

+ 0 22 10 

»• 

GLIESE 

671 

17 

18 

16.9 

+41 46 29 


GNA 10 

13 

33 

39.9 

- 0 47 01 


GLIESE 

673 

17 

23 

15.7 

+ 2 10 12 

” 

GNA 11 

13 

39 

25.7 

+ 0 51 13 


GLIESE 

678.1 

17 

27 

54.6 

+ 5 35 24 

” 

GNA 12 

13 

33 

30.3 

- 1 20 13 

** 

GLIESE 

679 

17 

30 

13.3 

+ 34 18 17 

’* 

GNA 13 

13 

34 

25.0 

+ 0 28 47 


GLIESE 

685 

17 

35 

01.9 

+ 61 43 05 

” 

GNA 14 

13 

36 

11.6 

- 0 09 49 


GLIESE 

686 

17 

35 

38.9 

+ 18 36 24 

” 

GNA 15 

13 

36 

20.0 

+ 1 00 31 

” 

GLIESE 

687 

17 

36 

42.3 

+ 68 23 05 

” 

GNA 16 

13 

41 

12.1 

+ 0 43 03 

>» 

GLIESE 

694 

17 

42 

25.1 

+43 24 41 

” 

GNA 17 

13 

34 

33.0 

+ 0 37 20 

<» 

GLIESE 

694.2 

17 

44 

10.9 

+46 52 23 

” 

GNA 18 

13 

40 

46.5 

+ 1 34 26 

>» 

GLIESE 

695BC 

17 

44 

27.7 

+ 27 44 45 

” 

GNA 19 

13 

35 

06.8 

- 1 25 16 

** 

GLIESE 

696 

17 

47 

52.6 

- 6 02 03 

” 

GNA 20 

13 

35 

32.7 

+ 0 16 26 

>* 

GLIESE 

699 

17 

55 

22.9 

+ 4 33 18 

” 

GNA 21 

13 

37 

15.6 

- 0 04 38 

*> 

GLIESE 

701 

18 

02 

28.3 

- 3 01 51 

” 

GNA 22 

13 

35 

41.4 

- 0 08 43 

** 

GLIESE 

702AB 

18 

02 

55.4 

+ 2 30 35 

” 

GNA 23 

13 

34 

47.7 

- 1 29 21 

•> 

GLIESE 

706 

18 

07 

57.9 

+ 38 27 11 

” 

GNA 25 

13 

38 

56.5 

- 0 10 07 

» 

GLIESE 

708 

18 

13 

06.4 

+ 18 28 52 

” 

GNA 26 

13 

45 

22.5 

+ 1 01 50 

» 

GLIESE 

710 

18 

17 

14.7 

- 1 57 38 

” 

GNA 27 

13 

33 

27.9 

+ 0 31 01 


GLIESE 

712 

18 

19 

43.3 

+ 6 18 40 

” 

GNA 28 

13 

42 

04.1 

+ 0 48 44 

>* 

GLIESE 

717 

18 

30 

42.3 

-11 40 16 

” 

GNA 29 

13 

45 

48.5 

- 0 31 05 


GLIESE 

719 

18 

32 

44.5 

+ 51 40 58 

779907 

GNA 30 

13 

36 

58.6 

- 1 35 44 


GLIESE 

720 

18 

33 

49.3 

+45 41 40 

CSI 79 

GNA 31 

13 

33 

47.2 

- 0 12 21 


GLIESE 

720A 


” 


” 

” 

GNA 32 

13 

37 

58.1 

+ 0 15 32 


GLIESE 

720B 

18 

35 

58.9 

+ 45 42 53 

” 

GNA 33 

13 

39 

34.2 

- 0 01 25 

’> 

GLIESE 

725A 

18 

42 

16.7 

+ 59 32 38 

” 

GNA 34 

13 

35 

22.6 

- 1 27 54 

** 

GLIESE 

725AB 


” 


” 

” 

GNA 35 

13 

33 

38.1 

- 0 46 37 

*> 

GLIESE 

725B 

18 

42 

17.7 

+ 59 32 23 

” 

GNA 37 

13 

39 

23.6 

+ 1 48 40 


GLIESE 

728 

18 

46 

39.9 

+ 17 23 14 

” 

GNA 38 

13 

47 

14.0 

- 0 28 49 


GLIESE 

729 

18 

46 

44.1 

-23 53 32 

830509 

GNA 39 

13 

39 

41.0 

+ 0 43 25 


GLIESE 

730 

18 

47 

30.9 

+ 3 02 06 

CSI 79 

GNA 40 

13 

42 

11.1 

+ 0 25 34 

*» 

GLIESE 

731 

18 

49 

36.9 

+ 16 31 35 

** 

GNA 41 

13 

47 

46.4 

+ 0 47 43 

>* 

GLIESE 

735 

18 

53 

02.9 

+ 8 20 17 

” 

GNA 42 

13 

36 

15.0 

- 1 26 25 


GLIESE 

740 

18 

55 

33.6 

+ 5 51 23 

” 

GNA 43 

13 

42 

07.8 

+ 0 33 22 


GLIESE 

745 A 

19 

04 

58.6 

+ 20 48 56 


GNA 44 

13 

44 

43.0 

+ 0 38 09 


GLIESE 

745 B 

19 

05 

04.9 

+ 20 48 05 


GNA 45 

13 

39 

03.8 

+ 0 10 47 


GLIESE 

747AB 

19 

05 

43.7 

+ 32 26 42 

•• 

GNA 46 

13 

33 

38.7 

- 0 15 24 

•* 

GLIESE 

748 

19 

09 

35.2 

+ 2 48 42 

” 

GNA 47 

13 

41 

36.3 

+ 0 02 06 

>• 

” 


19 

09 

38 

+ 2 48 36 

820707 

GNA 48 

13 

39 

11.3 

+ 0 04 47 

*> 

GLIESE 

752 

19 

14 

29.3 

+ 5 05 57 

; CSI 79 

GNA 49 

13 

40 

24.0 

- 0 30 50 

»> 

GLIESE 

752A 


” 


” 

” 

GNA 50 

13 

37 

17.3 

- 0 30 01 


GLIESE 

752B 

19 

14 

31.9 

+ 5 04 42 

” 

GNA 51 

13 

37 

07.0 

+ 0 17 35 

»> 

GLIESE 

754.1 

19 

17 

50.9 

- 7 45 16 

” 

GNA 52 

13 

37 

18.6 

- 0 21 29 

<» 

GLIESE 

756 

19 

19 

48.9 

+ 28 33 59 

” 

GNA 53 

13 

43 

52.5 

- 1 02 05 


GLIESE 

761.2 

19 

30 

03.9 

+ 0 28 12 


GNA 55 

13 

41 

34.2 

- 0 49 22 

» 

GLIESE 

763 

19 

32 

09.1 

+ 4 28 03 


GNA 56 

13 

42 

22.5 

- 0 53 36 


GLIESE 

766 AB 

19 

43 

42.7 

+ 27 01 11 


GNA 57 

13 

34 

11.6 

+ 1 33 53 


GLIESE 

767A 

19 

44 

25.7 

+ 31 53 53 


GNA 58 

13 

39 

01.4 

+ 0 34 34 

» 

GLIESE 

777 

20 

01 

22.9 

+ 29 43 54 

” 

GNA 59 

13 

42 

46.2 

- 1 43 05 

» 

GLIESE 

778 

20 

01 

46.6 

+ 23 12 38 

” 

GNA 60 

13 

40 

04.8 

+ 0 56 11 


GLIESE 

781 

20 

03 

54.9 

+ 54 18 12 

” 

GNA 61 

13 

37 

18.3 

- 0 56 43 


GLIESE 

786 

20 

12 

24.0 

+ 77 04 48 

” 

GNA 62 

13 

33 

51.1 

+ 0 07 58 


GLIESE 

791.2 

20 

27 

21.9 

+ 9 31 18 


GNA 63 

13 

34 

04.4 

+ 1 30 52 


GLIESE 

793 

20 

29 

49.9 

+ 65 16 36 


GNA 64 

13 

34 

44.9 

- 1 02 28 

>< 

GLIESE 

799AB 

20 

38 

43.6 

-32 36 34 


GNA 65 

13 

39 

05.1 

+ 0 34 13 

>< 

GLIESE 

804 

20 

42 

06.2 

+ 19 34 45 

” 

GNA 67 

13 

45 

55.0 

- 1 16 53 

» 

GLIESE 

806 

20 

43 

16.0 

+44 18 26 

*’ 

GNA 68 

13 

44 

40.0 

+ 0 31 52 

» 

GLIESE 

809 

20 

52 

17.7 

+ 61 58 33 

” 

GNA 69 

13 

33 

22.6 

- 1 06 49 

» 

GLIESE 

811.1 

20 

54 

04 

- 10 37 36 

820707 

GNA 70 

13 

37 

58.3 

- 0 11 13 

►* 

” 


20 

54 

04.3 

-10 37 14 

CSI 79 

GNA 71 

13 

46 

06.3 

+ 1 41 13 

»> 

GLIESE 

812A 

20 

54 

08.0 

- 5 02 14 


GNA 72 

13 

39 

16.6 

+ 0 35 49 

»■ 

GLIESE 

813 

20 

55 

06.9 

+ 22 10 24 

” 

GNA 73 

13 

39 

11.3 

+ 1 47 49 


GLIESE 

815AB 

20 

58 

08.9 

+ 39 52 42 

** 

GNB 1 

10 

39 

44.3 

- 0 06 54 

*p 

GLIESE 

821 

21 

06 

29.9 

-13 28 40 

" 

GNB 2 

10 

36 

46.7 

+ 0 03 38 

»» 

GLIESE 

828.1 

21 

24 

10.9 

+ 3 31 12 

” 

GNB 3 

10 

45 

44.9 

+ 1 06 16 

»> 

GLIESE 

829 

21 

27 

11.9 

+ 17 25 06 

” 

GNB 4 

10 

46 

47.5 

- 0 24 12 


GLIESE 

830 

21 

27 

16.3 

-12 43 33 


GNB 5 

10 

46 

27.9 

- 0 22 35 


GLIESE 

839 

21 

51 

54.9 

+ 41 32 47 


GNB 6 

10 

44 

18.1 

- 1 07 40 

» 

GLIESE 

841 A 

21 

54 

25.1 

-51 14 04 

” 

GNB 8 

10 

36 

38.0 

- 0 08 57 


GLIESE 

844 

21 

59 

23.9 

+ 16 13 24 


GNB 9 

10 

47 

24.9 

+ 0 35 14 


GLIESE 

851 

22 

09 

05.9 

+ 18 10 35 


GNB 10 

10 

41 

19.3 

- 1 01 56 

»• 

GLIESE 

852AB 

22 

14 

41.9 

- 9 03 22 

” 

GNB 11 

10 

45 

00.9 

+ 0 45 33 

»» 

GLIESE 

860AB 

22 

26 

14.3 

+ 57 26 51 


GNB 12 

10 

47 

07.3 

+ 0 37 39 

»* 

GLIESE863.1AB 

22 

30 

45.4 

+ 53 32 04 


GNB 13 

10 

44 

57.3 

- 1 13 44 

« 

GLIESE 

866 

22 

35 

44.9 

-15 35 35 

” 

GNB 14 

10 

39 

19.4 

+ 1 03 17 


GLIESE 

867 

22 

36 

01.2 

-20 52 47 

” 

GNB 15 

10 

36 

50.2 

- 0 07 41 

» 

GLIESE 

867A 


” 


” 

*' 

GNB 16 

10 

45 

31.6 

- I 39 47 


GLIESE 

867B 

22 

36 

00.9 

-20 52 24 

” 

GNB 17 

10 

41 

01.3 

- 0 40 19 

» 

GLIESE 

873 

22 

44 

41.2 

+ 44 04 45 

*' 

GNB 18 

10 

42 

30.5 

+ 0 22 04 

» 

GLIESE 

876 

22 

50 

31.3 

-14 31 00 


GNB 19 

10 

46 

43.0 

+ 0 35 38 


GLIESE 

880 

22 

54 

10.0 

+ 16 17 22 


GNB 20 

10 

47 

16.0 

+ 1 28 09 

>• 

GLIESE 

884 

22 

57 

38.1 

-22 47 37 

** 

GNB 21 

10 

42 

29^8 

+ 0 41 52 


GLIESE 

892 

23 

10 

51.7 

+ 56 53 30 


GNB 22 

10 

34 

00.5 

_ l 00 07 


GLIESE 

896AB 

23 

29 

18.9 

+ 19 39 43 


GNB 23 

10 

39 

12.4 

+ 1 38 57 

»» 

GLIESE 

897 AB 

23 

30 

08.9 

-17 01 32 

” 

GNB 24 

10 

45 

20.6 

+ 1 04 36 


GLIESE 

905 

23 

39 

25.9 

+43 55 12 

” 

GNB 25 

10 

46 

18+ 

+ 1 07 03 

” 


NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

GNB 26 

10 

h 

33 

40.5 

+ o 

06 

00 

„ 

GNB 27 

10 

44 

17.9 

+ o 

09 

19 

" 

GNB 28 

10 

41 

25.7 

- 0 

19 

33 

** 

GNB 29 

10 

38 

00.2 

+ 1 

04 

41 


GNB 30 

10 

46 

50.5 

+ o 

29 

47 


GNB 31 

10 

43 

42.3 

- 1 

27 

24 


GNB 32 

10 

47 

25.4 

+ C 

37 

03 

” 

GNB 33 

10 

45 

11.0 

- 0 

06 

48 


GNB 34 

10 

45 

33.7 

+ o 

25 

51 


GNB 35 

10 

46 

51.1 

- 0 

09 

55 

’* 

GNB 36 

10 

41 

11.4 

- 0 

09 

38 

** 

GNB 37 

10 

47 

28.5 

- 1 

36 

10 


GNB 38 

10 

42 

50.5 

- 0 

59 

57 


GNB 39 

10 

34 

17.1 

- 1 

23 

19 

” 

GNB 40 

10 

38 

01.2 

- 0 

38 

55 

»* 

GNB 41 

10 

46 

37.4 

+ 0 

38 

37 

*’ 

GNB 43 

10 

40 

09.0 

- 0 

05 

10 

'* 

GNB 44 

10 

38 

17.9 

- 0 

39 

41 

*» 

GNB 46 

10 

39 

48.0 

+ 1 

23 

19 

»• 

GNB 47 

10 

36 

44.3 

+ 1 

06 

01 


GNB 48 

10 

47 

08.6 

- 1 

31 

12 


GNB 50 

10 

47 

29.0 

+ 1 

25 

21 

” 

GNB 51 

10 

45 

03.0 

- 1 

16 

15 

” 

GNB 52 

10 

47 

22.9 

- 1 

36 

57 


GNB 53 

10 

39 

01.1 

- 1 

49 

23 


GNB 55 

10 

33 

31.9 

- 0 

15 

36 

»* 

GNB 56 

10 

46 

31.1 

- 0 

24 

15 


GNB 57 

10 

40 

48.5 

+ 1 

14 

18 


GNB 59 

10 

43 

30.0 

- 0 

49 

53 

” 

GNB 62 

10 

37 

00.8 

+ 0 

00 

26 

*' 

GNB 69 

10 

40 

58.6 

+ 1 

16 

54 

»» 

GNB 75 

10 

42 

42.7 

+ 1 

43 

50 


GP FIR 1 

18 

20 

48.6 

-13 

11 

02 

840207 

GP FIR 2 

18 

22 

11.0 

-13 

21 

11 

»> 

GP FIR 3 

18 

22 

09.8 

-13 

18 

23 


GP FIR 4 

18 

22 

15.0 

-13 

16 

49 

*• 

GP FIR 5 

18 

22 

39.3 

-13 

19 

01 

** 

GP FIR 6 

18 

20 

51.7 

-13 

04 

48 

»» 

GP FIR 7 

18 

21 

54.7 

-13 

10 

43 

»* 

GP FIR 8 

18 

22 

17.1 

-13 

12 

58 

•* 

GP FIR 9 

18 

22 

16.1 

-13 

10 

38 

*» 

GP FIR 10 

18 

22 

28.9 

-13 

11 

00 


GP FIR 11 

18 

22 

52.6 

-13 

11 

48 


GP FIR 12 

18 

21 

47.7 

-12 

52 

39 

■* 

GP FIR 13 

18 

22 

21.2 

-12 

43 

42 

*« 

GP FIR 14 

18 

23 

55.0 

-12 

51 

29 


GP FIR 15 

18 

21 

24.6 

-12 

29 

37 


GP FIR 16 

18 

24 

08.6 

-12 

48 

11 


GP FIR 17 

18 

23 

36.6 

-12 

41 

49 


GP FIR 18 

18 

24 

17.2 

-12 

46 

03 

*• 

GP FIR 19 

18 

24 

25.9 

-12 

44 

53 


GP FIR 20 

18 

22 

28.0 

-12 

28 

51 


GP FIR 21 

18 

22 

47.3 

-12 

27 

55 

■* 

GP FIR 22 

18 

24 

26.9 

-12 

40 

24 

»» 

GP FIR 23 

18 

24 

36.5 

-12 

39 

27 


GP FIR 24 

18 

22 

57.0 

-12 

25 

33 


GP FIR 25 

18 

23 

09.5 

-12 

26 

44 


GP FIR 26 

18 

24 

28.7 

-12 

35 

13 


GP FIR 27 

18 

25 

05.5 

-12 

39 

27 

** 

GP FIR 28 

18 

23 

43.3 

-12 

26 

58 

>* 

GP FIR 29 

18 

23 

59.7 

-12 

28 

37 

>» 

GP FIR 30 

18 

23 

38.2 

-12 

05 

52 

” 

GP FIR 31 

18 

23 

15.9 

-11 

54 

48 

>* 

GP FIR 32 

18 

24 

19.6 

-12 

01 

24 


GP FIR 33 

18 

24 

51.4 

-11 

58 

48 


GP FIR 34 

18 

24 

33.0 

-11 

56 

12 


GP FIR 35 

18 

24 

35.9 

-11 

52 

40 


GP FIR 36 

18 

24 

44.5 

-11 

47 

43 

»• 

GP OBJECT 

13 

23 

09.3 

-42 

41 

02 

809906 

GP(P) 

18 

58 

16.6 

-36 

57 

44 

840704 

GPA 

18 

58 

28.5 

-37 

02 

33 

800414 

GRB 03/05/79 

5 

26 

00 

-66 

08 


829908 

GRB 03/05/79M 


” 



” 



GRB 1 1/19/78B 

1 

16 

27 

-28 

50 

50 

” 

BET GRU 

22 

39 

41.3 

-47 

08 

47 

CSI 79 

DEL 2 GRU 

22 

26 

46.7 

-44 

00 

21 

810720 

PI 1 GRU 

22 

19 

41.1 

-46 

12 

01 

CSI 79 

R GRU 

21 

45 

20.6 

-47 

08 

11 

** 

S GRU 

22 

23 

00.0 

-48 

41 

50 


T GRU 

22 

22 

46.1 

-37 

49 

22 


ZET GRU 

22 

57 

56.3 

-53 

01 

21 


GRW + 70 5824 

13 

37 

36.9 

+70 

32 

23 


GRW + 70 8247 

19 

00 

39.1 

+70 

35 

07 

ED 

GS 5 

16 

22 

17.7 

-24 

20 

06 

730903 

GS 8 

16 

22 

20.5 

-24 

23 

39 

** 

” 

16 

22 

20.8 

-24 

23 

26 

800414 

GS 15 

16 

22 

33.9 

-24 

27 

13 

780902 

GS 23 

16 

23 

01.6 

-24 

16 

48 

800414 

” 

16 

23 

02.1 

-24 

16 

44 

730903 

GS 26 

16 

23 

08.9 

-24 

14 

13 

** 

GS 28 

16 

23 

15.7 

-24 

13 

42 

» 

GS 29 

16 

23 

15.7 

-24 

15 

43 

” 

GS 30 

16 

23 

19.7 

-24 

16 

14 


GS 31 

16 

23 

21.4 

-24 

14 

13 


GS 32 

16 

23 

22.5 

-24 

18 

13 

» 

GS 35 

16 

23 

32.7 

-24 

16 

44 


GS 39 

16 

23 

43.3 

-24 

16 

24 

780902 

GSA 1 

1 

02 

31.9 

-27 

41 

54 

869902 

GSA 2 

0 

55 

21.7 

-27 

46 

18 

*» 

GSA 3 

0 

49 

48.9 

-27 

35 

59 

•» 

GSA 4 

0 

49 

21.0 

-29 

44 

56 

•* 


0 

49 

21.5 

-29 

44 

55 

830506 

GSA 5 

0 

51 

17.5 

-27 

19 

15 

869902 

GSA 6 

1 

01 

22.1 

-28 

01 

20 


GSA 7 

1 

02 

49.7 

-29 

03 

59 

•* 

GSA 8 

0 

56 

27.5 

-28 

34 

24 

** 

GSA 9 

0 

52 

47.5 

-26 

35 

34 


GSA 10 

0 

59 

46.7 

-28 

41 

08 


GSA 11 

0 

53 

54.8 

-29 

21 

24 


GSA 12 

0 

58 

41.6 

-26 

19 

37 


GSA 13 

0 

51 

11.1 

-29 

30 

46 


GSA 14 

0 

56 

46.9 

-26 

44 

44 

•* 

GSA 15 

0 

50 

52.7 

-27 

04 

09 

*> 

GSA 17 

0 

56 

50.1 

-29 

04 

41 


GSA 18 

0 

51 

18.9 

-27 

52 

33 

•• 

GSA 19 

1 

00 

15.7 

-29 

17 

31 


GSA 20 

0 

56 

52.8 

-26 

23 

29 

” 


A-24 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

GSA 21 

h m s 

0 52 23.1 

-26 38 31 


GSMM 66 

18 53 40 

+ 7 43 

GSA 22 

1 01 28.4 

-27 50 03 

” 

GSMM 67 

19 04 30 

+ 7 00 

GSA 23A 

0 53 37.2 

-27 46 42 

” 

GSMM 68 

19 06 10 

+ 8 01 

GSA 23 

0 55 22.1 

-28 33 13 

” 

GSMM 69 

19 07 10 

+ 8 14 

GSA 24 

1 00 23.6 

-29 43 07 

” 

GSMM 70 

19 08 00 

+ 9 02 

GSA 25 

0 48 55.0 

-27 15 38 

” 

GSMM 71 

19 09 40 

+ 10 03 

GSA 26 

0 50 20.8 

-28 09 54 

” 

GSMM 72 

19 12 00 

+ 11 07 

GSA 27 

0 50 09.7 

-27 01 22 

” 

GSMM 73 

19 18 20 

+ 14 02 

GSA 28 

0 59 32.6 

-28 38 57 

” 

GSMM 74 

19 21 20 

+ 14 33 

GSA 30 

0 58 20.3 

-27 43 59 

” 

GSMM 75 

19 21 50 

+ 15 50 

GSA 31 

0 49 01.8 

-27 54 40 

” 

GSMM 76 

19 23 40 

+ 16 11 

GSA 32 

0 49 53.0 

-27 37 02 

” 

GSMM 77 

19 27 10 

+ 17 45 

GSA 33 

0 57 27.4 

-27 57 10 

” 

GSMM 78 

19 28 20 

+ 18 12 

GSA 34 

0 54 57.5 

-29 43 06 

” 

GSMM 79 

19 29 20 

+ 18 38 

GSA 35 

1 01 38.0 

-26 47 12 

” 

GSMM 80 

19 42 10 

+23 29 

GSA 36 

0 56 28.2 

-27 16 02 

” 

GSS 1 

16 23 32.7 

-24 16 43 

GSA 37 

0 56 31.0 

-28 35 41 

” 

GSS 23 

16 23 02.1 

-24 16 44 

GSA 38 

0 48 47.5 

-26 43 59 

” 

GSS 26 

16 23 08.9 

-24 14 13 

GSA 39 

0 57 36.0 

-27 40 53 

” 

GSS 29 

16 23 15.7 

-24 15 43 

GSA 40 

0 55 07.7 

-28 26 26 

” 

GSS 30 

16 23 20.0 

-24 16 18 

GSA 41 

0 57 48.2 

-29 48 34 

” 

GSS 30 IRS1 



GSA 43 

0 50 45.5 

-26 21 55 

” 

GSS 30 IRS2 

16 23 21.0 

-24 16 09 

GSA 45 

0 49 22.9 

-27 20 33 

” 

GSS 30 NEB 

16 23 23 

-24 16 13 

GSA 46 

0 50 25.5 

-27 35 48 

” 

GSS 30 ION 

16 23 20.0 

-24 16 08 

GSA 47 

1 03 09.8 

-28 53 46 

” 

GSS 30 5E 

16 23 20.3 

-24 16 18 

GSA 48 

0 54 57.1 

-26 33 06 

” 

GSS 30 5E5N 

16 23 20.3 

-24 16 13 

GSA 49 

1 01 25.7 

-29 43 15 

” 

GSS 30 5N 

16 23 20.0 

-24 16 13 

GSA 50 

1 00 22.2 

-29 35 47 

” 

GSS 31 

16 23 21.4 

-24 14 13 

GSA 51 

0 55 59.3 

-27 45 36 


GSS 39 

16 23 43.3 

-24 16 24 

GSA 52 

0 57 22.6 

-27 23 28 

” 

GT 0026+627 

0 26 33.8 

+62 47 00 

GSA 53 

0 55 05.9 

-28 14 48 

” 

GT 0106+613 

1 06 37 

+61 17 46 

GSA 56 

0 49 13.6 

-28 46 06 

” 

GT 0236+610 

2 36 41 

+61 01 24 


0 49 14.1 

-28 46 07 

830506 

GT 0252+574 

2 52 39 

+ 57 24 41 

GSA 58 

1 03 32.2 

-29 20 57 

869902 

GT 0459 +415 

4 59 06.9 

+ 41 35 04 

GSA 60 

1 00 56.0 

-29 28 17 

” 

GT 0554+242 

5 54 00.9 

+ 24 13 36 

GSA 61 

1 03 27.9 

-27 04 28 

” 

GT 2100 +468 

21 00 33.5 

+46 50 23 

GSA 62 

I 03 05.2 

-27 18 21 

” 

GT 2134 + 539 

21 34 

+ 53 54 

GSA 64 

0 57 24.6 

-29 17 39 

” 

GT 2156+531 

21 56 00.9 

+ 53 09 12 

GSA 69 

0 54 20.5 

-29 18 57 


GT 2157 + 566 

21 57 52.1 

+ 56 41 52 

GSA 70 

0 54 54.2 

-27 05 50 


GT 2203 + 559 

22 03 47.8 

+ 55 54 44 

GSA 71 

0 54 12.9 

-26 54 39 


GX 2 + 5 IR 

17 29 00 

-24 42 

GSA 74 

0 48 52.1 

-26 26 23 


GX 304-1 

12 58 

-61 

GSA 78 

1 01 41.1 

-27 19 07 

” 

GX 339-4 

16 58 

-48 

GSA 79 

0 48 24.0 

-26 45 49 


GX 354+0 C3 

17 28 39 

-33 48 01 

GSA 84 

0 48 16.5 

-27 03 38 


GX 354+0 C4 

17 28 40 

-33 47 58 

GSA 87 

1 03 59.4 

-27 12 05 


GX 354+0 C6 

17 28 39 

-33 45 40 

GSA 90 

0 51 33.2 

-27 24 53 


G1 

9 57 57.3 

+ 56 08 20 

GSA 91 

0 51 41.4 

-28 46 10 

” 

G191B2B 

5 01 31.5 

+ 52 45 52 

GSA 131 

0 55 45.9 

-28 22 50 

” 

G305 #1 

13 07 55.3 

-62 16 04 

GSAN 1 

1 00 27.8 

-27 53 59 

” 

G305 #2 

13 07 51.3 

-62 30 25 

GSAN 2 

0 49 55.6 

-26 50 37 


G305 #3 

13 07 55.8 

-62 28 33 

GSAN 4 

0 55 45.9 

-29 35 38 


G305 #6 

13 08 00.3 

-62 18 58 

GSMM 1 

17 32 20 

-32 44 

841008 

G305 #7 

13 08 06.6 

-62 18 35 

GSMM 2 

17 33 40 

-32 05 

” 

G305 #8 

13 08 09.9 

-62 18 04 

GSMM 3 

17 34 10 

-31 34 

” 

G305 #10 

13 08 20.0 

-62 17 35 

GSMM 4 

17 42 20 

-29 29 


G305 #15 

13 08 27.3 

-62 28 08 

GSMM 5 

17 43 20 

-29 09 


G305 #16 

13 08 27.7 

-62 28 42 

GSMM 6 

17 44 20 

-28 35 

” 

G305 #19 

13 08 51.6 

-62 25 24 

GSMM 7 

17 57 10 

-24 00 

** 

G305 #20 

13 08 53.7 

-62 27 28 

GSMM 8 

17 58 30 

-23 02 


G305 #21 

13 08 58.3 

-62 26 56 

GSMM 9 

18 01 10 

-21 46 


G305 #23 

13 08 59.6 

-62 27 21 

GSMM 10 

18 06 30 

-20 10 


G305 #25 

13 09 06.9 

-62 27 03 

GSMM 11 

18 07 10 

-19 55 


G305 #30 

13 09 09.8 

-62 24 08 

GSMM 12 

18 09 00 

-19 08 

” 

G305 #32 

13 09 12.4 

-62 27 14 

GSMM 13 

18 09 30 

-18 44 


G305 #34 

13 09 13.8 

-62 26 14 

GSMM 14 

18 11 30 

-17 51 

” 

G305 #36 

13 09 15.9 

-62 25 52 

GSMM 15 

18 11 30 

-17 24 


G305 #37 

13 09 16.0 

-62 18 45 

GSMM 16 

18 12 50 

-17 17 


G305 #40 

13 09 22.6 

-62 17 38 

GSMM 17 

18 13 10 

-16 56 


G305 #42 

13 09 24.1 

-62 17 57 

GSMM 18 

18 15 30 

-16 46 

” 

G305 #43 

13 09 24.8 

-62 21 58 

GSMM 19 

18 14 00 

-16 21 

” 

G305 #44 

13 09 27.0 

-62 27 01 

GSMM 20 

18 17 30 

-16 15 

” 

G305 #47 

13 09 37.9 

-62 19 50 

GSMM 21 

18 15 40 

-15 47 


G305 #49 

13 09 40.0 

-62 20 17 

GSMM 22 

18 18 30 

-14 47 

” 

G305 #53 

13 09 45.7 

-62 24 59 

GSMM 23 

18 19 10 

-14 15 


G305 #57 

13 10 00.5 

-62 20 43 

GSMM 24 

18 15 50 

-13 41 

** 

G305 #58 

13 10 00.5 

—62 22 00 

GSMM 25 

18 19 20 

-13 32 

” 

G305 #60 

13 10 06.0 

-62 21 43 

GSMM 26 

18 18 10 

-13 15 

” 

G305 #61 

13 10 27.5 

-62 23 30 

GSMM 27 

18 13 50 

-12 14 

*' 

G305 #63 

13 10 31.2 

-62 23 57 

GSMM 28 

18 22 20 

-13 14 

*’ 

G305 #64 

13 10 37.0 

-62 21 08 

GSMM 29 

18 22 40 

-12 42 


G305 #67 

13 10 39.2 

-62 22 24 

GSMM 30 

18 23 10 

-12 26 


G305 #68 

13 10 54.2 

-62 30 24 

GSMM 31 

18 23 40 

-12 02 

" 

G305 #71 

13 11 11.6 

-62 28 30 

GSMM 32 

18 24 50 

-11 52 

” 

G4-37 

2 41 55 

+ 8 16 18 

GSMM 33 

18 27 10 

-12 04 

’* 

G10-4 

11 08 26 

+ 6 41 48 

GSMM 34 

18 27 00 

-11 07 


Gil— 44 

12 08 22 

+ 0 41 00 

GSMM 35 

18 28 20 

-10 30 


G15-23 

15 27 04 

+ 6 19 24 

GSMM 36 

18 29 50 

- 9 34 

” 

G15-24 

15 28 17 

+ 8 34 00 

GSMM 37 

18 31 20 

- 9 05 

*• 

G24-3 

20 03 15 

+ 3 54 24 

GSMM 38 

18 31 40 

- 8 41 

” 

G45-20 

10 54 05.9 

+ 7 19 14 

GSMM 39 

18 31 50 

- 8 01 

” 

G51-15 

8 26 52 

+ 26 57 06 

GSMM 40 

18 32 40 

- 7 34 

” 

G60-48 

12 53 12 

+ 12 49 54 

GSMM 41 

18 33 30 

- 7 13 


G64-12 

13 37 29 

+ 0 12 54 

GSMM 42 

18 35 40 

- 6 50 


G66-30 

14 47 35 

+ 1 02 54 

GSMM 43 

18 35 50 

- 6 31 

” 

G69-47 

I 02 48 

+ 28 13 36 

GSMM 44 

t8 36 30 

- 6 02 

** 

G77-31 

3 10 40 

+ 4 35 12 

GSMM 45 

18 36 50 

- 5 37 

” 


3 10 40.5 

+ 4 35 12 

GSMM 46 

18 38 20 

- 5 08 

»» 

G77-61 

3 30 02.0 

+ 1 48 12 

GSMM 47 

18 40 20 

- 4 10 


G87-28 

7 06 51 

+ 37 45 24 

GSMM 48 

18 40 50 

- 3 54 


G89-13 

7 19 43 

+ 9 00 06 

GSMM 49 

18 29 10 

- 2 09 


G89-14 

7 19 48 

+ 8 55 12 

GSMM 50 

18 42 30 

- 3 19 


G90-3 

7 26 37 

+ 32 58 30 

GSMM 51 

18 43 30 

- 2 53 


G95-59 

3 46 45 

+ 43 17 36 

GSMM 52 

18 45 20 

- 2 13 


G99-37 

5 48 48 

0 11 

GSMM 53 

18 47 00 

+ 0 58 


G99-44 

5 52 39.9 

- 4 08 46 

GSMM 54 

18 47 40 

+ 0 10 

** 

G99-47 

5 53 47 

+ 5 22 00 

GSMM 55 

18 49 40 

+ 0 21 


G102-47 

6 03 15 

+ 7 19 36 

GSMM 56 

18 50 30 

+ 1 09 


G107-70 

7 27 05.9 

+ 48 17 24 

GSMM 57 

18 51 20 

+ 1 22 


G112-50 

7 49 21 

+ 0 08 00 

GSMM 58 

18 59 00 

+ 1 18 


G1 15—22 

8 40 54 

+ 36 25 54 

GSMM 59 

18 53 10 

+ 2 15 

” 

G128-7 

22 48 

+ 29 24 

GSMM 60 

18 55 30 

+ 3 06 

” 

G139-12 

17 05 17 

+ 7 26 12 

GSMM 61 

18 57 00 

+ 4 02 

” 

G 147 -65 

11 33 05 

+ 35 50 54 

GSMM 62 

18 58 40 

+ 4 01 


G 148 — 6,7 

11 43 20.9 

+32 06 12 

GSMM 63 

18 59 20 

-1- 4 31 


G149-172 



GSMM 64 

19 00 50 

+ 5 00 

»» 

G154-34 



GSMM 65 

19 02 20 

+ 5 43 


G158-27 

0 04 12 

- 7 47 54 


POS REF 

NAME 

] RA (1950) DEC 

POS REF 


G180-58 

16 

h 

26 

45 

+44 47 36 

719908 


G 186- 26 

20 

22 

37 

+24 53 30 

” 

** 

G195-19 

9 

12 

28.9 

+ 53 38 54 

CSI 79 


G206-34 

18 

33 

21 

+ 28 39 36 

719908 


G224- 1 

7 

05 

27.8 

-10 39 15 

811014 


G231-27 

21 

06 

44 

+ 59 32 06 

741004 


G266-157 

0 

38 

57 

-22 37 18 

799901 


GO.O-O.O 

17 

42 

28 

-28 55 00 

ED 


G0.01 +0.02 

17 

42 

25 

-28 53 52 

” 


G0.01 —0.12 

17 

42 

57 

-28 58 16 

” 


G0.07+0.04 

17 

42 

28 

-28 50 10 

” 


G0.4-0.1 

17 

44 


-28 38 

” 


G0.5+0.0(N) 

17 

43 

55 

-28 29 30 

” 


G0.5+0.0(S) 

17 

43 

50 

-28 32 00 

” 


G0.55— 0.85 

17 

47 

03.7 

-28 53 41 

810216 

761101 

G0.6+0.0 

17 

44 

02 

-28 25 30 

ED 

730903 

G0.6-0.1 

17 

41 

21 

-29 22 06 

710206 


GO. 7— 0.0 

17 

44 

10 

-28 21 48 

ED 


G3.2-0.5 

17 

51 

53 

-26 26 

” 

ED 

G5.89— .40IRS1 

17 

57 

27 

-24 03 55 

810216 

” 

G5.89— .40IRS2 


” 


»* 

** 

” 

G5.9— 0.4IRS1 


” 


»» 

830917 


G5.9-0.4 10S 

17 

57 

27.0 

-24 04 05 

860819 


G6.6-0.1 

17 

57 

47.8 

-23 20 36 

840505 


G7.5+0.1 

17 

59 

12.6 

-22 28 13 

” 


G8.1+0.2 

17 

59 

58.2 

-21 50 00 


” 

” 

18 

00 

01.6 

-21 48 39 

810216 

730903 

G9.62+0.19 

18 

03 

15.7 

-20 31 47 



G 10.447 +0.03 

18 

05 

39.9 

-19 52 34 

860816 

849906 

G 10.6-0.4 

18 

07 

31 

-19 58 

780410 

819926 

G12.2-0.1 

18 

09 

45 

-18 25 05 

810216 


G12.2— 0.1IRS1 

18 

09 

43.6 

-18 25 10 

780515 


G12.2— 0.1IRS2 

18 

09 

50 

-18 26 54 

»» 

849906 

G12.2— 0.1IRS3 

18 

09 

53 

-18 23 36 



G12.8— 0.2 

18 

11 

19 

-17 57 

ED 


G12.91— 0.26 

18 

11 

43.7 

-17 53 02 

770104 

ED 

G 13.2 +0.0 

18 

11 

23 

-17 30 

ED 

849906 

G 13.9 +0.0 

18 

12 

48 

-16 53 



G13.9— 0.1 

18 

13 

10 

-16 56 

»» 


G 14.5 +0.0 

18 

14 

00 

-16 53 

** 

739912 

G14.6+0.0 

18 

14 

09.8 

-16 15 40 

810216 

860604 

G 14.6 +0.1 

18 

13 

51 

-16 14 

ED 

ED 

G 16.4 -0.2 

18 

18 

30 

-14 47 



G16.4— 0.3 

18 

18 

52 

-14 50 

*’ 


G 19.6 -0.2 

18 

24 

50.5 

-11 58 35 

810216 


G21.1 — 1.4 

18 

31 

54 

-11 12 

ED 

859906 

G23.95+0.15 

18 

31 

42.1 

- 7 57 24 

830917 

ED 

G24.29-0.15 

18 

33 

24.3 

- 7 47 43 

810216 

840338 

G24.49-0.04 

18 

33 

22.9 

- 7 34 07 



G25.4— 0.2 

18 

35 

26.5 

- 6 48 38 

841009 


G25.4NW 

18 

35 

25.0 

- 6 48 25 

850912 


G25.4SE 

18 

35 

32.8 

- 6 50 35 

’* 


G28. 302 -0.38 

18 

41 

40.9 

- 4 20 59 

860816 


G28.86+0.07 

18 

41 

08.3 

- 3 38 27 

810216 


G29.9+0.0 

18 

43 

30 

- 2 43 

820405 


G29.9— 0.0 

18 

43 

27.7 

- 2 42 48 

750807 


G30.8N 

18 

45 

00.0 

- 1 58 40 

850912 

” 

G30.8S 

18 

45 

02.9 

- 2 01 00 

** 


G31.4— 0.3 

18 

46 

57.4 

- 1 32 21 

810216 


G32.806+0.19 

18 

47 

58 

- 0 05 32 

860816 


G33.9+0.1 

18 

50 

14.9 

+ 0 51 14 

810216 


G34.3+0.1 

18 

50 

46.2 

+ 1 11 21 



G35.2-I.7 

18 

59 

14.1 

+ 1 09 00 



G35.2N IRS 1 

18 

55 

41.2 

+ 1 36 33 

851104 



18 

55 

41.4 

+ 1 36 48 

850402 


G35.2N IRS 2 

18 

55 

42.4 

+ 1 37 42 

” 


G35.2N IRS 3 

18 

55 

38.3 

+ 1 37 50 

»* 


G35.2S IRS 

18 

55 

38 

+ 1 33 40 

** 


G37.868— 0.40 

18 

59 

25.1 

+ 4 08 28 

860816 


G45.07 

19 

11 

00.4 

+ 10 45 43 

861109 


G45.07+0.13 

19 

It 

02 

+ 10 46 

ED 


G45. 1+0.1 

19 

11 

06 

+ 10 47 48 

** 



19 

11 

06.4 

+ 10 48 24 

750706 


G45. 1+0.1 IRS 

19 

11 

06 

+ 10 47 48 

ED 


G45. 1-0.1 IRS 


” 


” 



G45. 13+0.14 

19 

11 

07 

+ 10 49 

« 


G45.13+0.14A 

19 

11 

06.4 

+ 10 48 24 

750706 


G45.13+0.34 

19 

It 

06.3 

+ 10 48 29 

770401 

” 

G45.48+0.13 

19 

11 

46.9 

+ 11 07 15 

” 

” 

G45.5+0.06 

19 

12 

06.3 

+ 11 06 24 

ED 


G45.5+0.1 

19 

11 

58.3 

+ 11 05 20 

771109 


” 

19 

12 

00.0 

+ 11 04 00 

750706 

” 

G45.5+0.1 #2 

19 

11 

58.3 

+ 11 05 20 

771109 

719908 

G45.5+0.1IRS1 

19 

12 

00.2 

+ 11 04 06 

771010 


G45.5 + 0.1IRS2 

19 

11 

57.8 

+ 11 05 24 

»* 


G45.5+0. 1IRS3 

19 

11 

43.6 

+ 11 07 45 



G45.5+0.1IRS4 

19 

11 

39.5 

+ 11 05 03 

*• 


G48.9 

19 

19 

53 

+ 13 57 30 

831103 


G48.9 DIF 






CSI 79 

G49.0 

19 

20 

03 

+ 14 00 20 

** 

741004 

G49.2 

19 

20 

41 

+ 14 10 57 

>* 

719908 

G49. 204— 0.35 

19 

20 

45.6 

+ 14 10 49 

860816 


G49.4 B 

19 

20 

52 

+ 14 21 05 

831103 

” 

G49.4 C 

19 

21 

01 

+ 14 23 15 

” 

770903 

G49.5 A 

19 

21 

11 

+ 14 25 15 


741004 

G49.5 BC 

19 

21 

15 

+ 14 24 00 

** 

820707 

G49.5 DE 

19 

21 

23 

+ 14 24 50 

*» 

ED 

G49.5 FG 

19 

21 

28 

+ 14 27 24 

** 

719908 

G49.5 H 

19 

21 

27 

+ 14 30 24 

** 

” 

G49.5 I + K 





** 


G49.5 J 





« 

” 

G49.5 L 





»* 

741004 

G49.5 M 

19 

21 

35 

+ 14 24 12 


LTT 

049.5 N 

19 

21 

23 

+ 14 29 30 

»■ 

CSI 79 

G49!5 O 

19 

21 

53 

+ 14 27 00 

»* 

719908 

G49.5 P 

19 

22 

07 

+ 14 30 00 

•> 

** 

G75. 77+0.34 

20 

19 

50.0 

+ 37 16 16 

770401 

CSI 79 

G75. 84+0.4 

20 

19 

47 

+ 37 21 30 

790513 

GICLAS 

” 

20 

19 

47.4 

+ 37 21 32 

770401 

719908 

G1 10.25+0.011 

23 

04 

15.9 

+ 59 59 55 

810615 

810608 

G133.7 + 1.2 

2 

21 

52 

+61 51 36 

740908 

741004 

G133.9 + 1.1 

2 

23 

29 

+ 61 38 54 


719908 

G134.2+0.8IRS 

2 

24 

34.7 

+ 61 15 14 

840405 

CSI 79 

G188.5+3.6 

6 

15 

16 

+23 21 

ED 

780702 

G268.0— 1.1 

8 

57 

27 

-47 23 17 


830502 

G282.0— 1.2 

10 

04 

55.9 

-56 57 49 

760910 

770903 


10 

04 

55.9 

-56 57 56 

770503 


A-25 


ORIGIN/,!, pi.' 
OF POOR QUA 



NAME 


G285.26— 0.05 
G285.3— 0.0 
G287.6— 0.6 
G29 1.27— 0.71 
G291.27 — .7111 
G291.3— 0.7 
G291.6— 0.5 
G292.0+1.8 
G298.2— 0.3 


G 298. 2— 0.3 E 
G298.2— 0.3 W 
G305. 2+0.21 
G305. 20+0.21 
G308.9+0.1 
G309.8+0.5 
G309.9+0.5 
G309.9+0.5IR2 
G311 628+0.29 
G31 1.894+0.08 
G316.8— 0.1 #1 
G316.8— 0.1 #2 
G316.8— 0.1 #3 
G3 16.8 -0.1 #4 
G316.8— 0.1 #5 
G316.8— 0.1 #6 
G316.8— 0.1 #7 
G316.8— 0.1 #8 
G316.8— 0. 1 #9 
G316.8— 0.1#10 
G316.8— 0.1#11 
G322.2 + 0.6 
G323.470— 0.08 
G324.2+0.1 
G324.20+0.12 
G327.3— 0.5 
G328. 3+0.43 
G328.30+0.43 
G330.9— 0.4 
G331. 259— 0.19 
G331. 5-0.1 
G331.5— 0.1IR1 
G331.5— 0.1IR2 
G331. 51-0.10 
G331.51 — .1IR1 
G332. 148-0.44 
G332. 789— 0.56 
G332.8— 0.6 
G333. 1-0.4 
G333.1— 0.4#1 
G333.1— 0.4#3 
G333.13 — .4312 
G333.13 — .4313 
G333.3— 0.4 
G333.6— .2 
G333.6— .2 10E 
G333.6— .2 10W 
G333.6 — .2 20E 
G333.6— .2 20N 
G333.6— .2 20S 
G333.6— .2 20W 
G333.6— .2 30E 
G333.6— .2 30W 
G333.6— .2 40E 
G333.6— .2 40N 
G333.6— .2 40S 
G333.6— .2 40W 
G333.6 — .2 50E 
G333.6 — .2 50W 
G333.6— .2 60E 
G333.6-.2 60W 
G333.6— 0.2 


G333.6— 0.2#1 
G333.6— 0.2#2 
G333.6— 0.2#3 
G333.6— 0.2#4 
G333.6— 0.2#5 
G333.6— 0.2#6 
G333.6— 0.2#7 
G333.6— 0.2#8 
G333.6— 0.2#9 
G333.6— 0.2#10 
G333.6— 0.2#11 
G333.6— 0.2#12 
G336. 375— 0.14 
G336.5— 1.5 
G336.840— 0.01 
G336.961 — 0.12 
G337.1 — 0.2 
G337.9— .5#1 +2 
G337.9— 0.5 

G337.9— 0.5#1 
G337.9— 0.5#2 
G337.9— 0.5N 
G337.9— 0.5S 
G345.4— 0.9 
G338.087+0.02 
G345.645+0.00 
G348.7 — 1.0 


RA (1950) DEC I 

*OS REF 

NAME 

RA <1950) DEC | 

POS REF 

NAME 

RA (19S 

0) DEC 

POS REF 

h m s 

10 30 

57 47 

ED 

G348.73 — 1 04 

h m s 

17 16 40.6 

-38 54 15 

830917 

H-H 11 

3* 25™ 59.0 

+ 31*05 35* 

749904 

10 29 35.7 

-57 46 37 

760910 

G351.1 +0.7 

17 16 

-35 58 

ED 

H-H 12 

3 25 51.8 

+ 31 09 38 

800411 

10 43 16 

59 23 47 

ED 

G351. 31+0.6 

17 17 

-35 51 

” 


3 25 53.8 

+ 31 09 52 

830215 

11 09 46.0 

-61 02 06 

860819 

G351. 34 + 0.6 

17 18 

-35 49 

” 

” 

3 25 55.6 

+ 31 10 10 

740706 

11 09 45.9 

-61 02 06 

791002 

G351.4+0.7 

17 17 

-35 43 

” 


3 25 56.0 

+ 31 10 05 

800411 

11 10 00 

61 02 10 

ED 

G351.41 +.6411 

17 17 32.5 

-35 44 07 

740001 


3 25 57 

+ 31 10 00 

ED 

11 12 50.8 

60 59 37 


G351.6— 1-3 

17 25 53.0 

-36 37 49 

760910 

H-H 12 25”E 

3 25 55.8 

+ 31 09 52 


11 22 07 

59 01 

860721 


17 26 

-36 41 

ED 

H-H 12 30”N 

3 25 53.8 

+ 31 10 22 


12 07 14 

62 30 39 

ED 

>• 

17 26 01 

-36 41 06 


H-H 12 #1 

3 25 50.9 

+ 31 08 10 

861109 

12 07 21 

-62 33 

820405 

G351.6-1-3A 

17 25 52 

-36 37 47 

850101 

H-H 12 #2 

3 25 51.3 

+ 31 09 36 


12 07 22.5 

-62 33 20 

760910 

G351.6-13B 

17 25 38 

-36 31 57 


H-H 12 #3 

3 25 51.6 

+ 31 12 14 


12 07 22.7 

-62 33 14 

781008 

G355.6 + 2.3 

17 22 28 

-31 21 

ED 

H-H 12 #4 

3 25 52.7 

+ 31 07 46 


12 07 21.7 

62 33 12 

ED 

G357.7 —0.1 

17 36 52.1 

-30 57 17 

850611 

H-H 12 #5 

3 25 53.4 

+ 31 04 01 


12 07 19.5 

62 33 12 


H 11 134 

3 40 38.2 

+ 24 04 30 

819923 

H-H 12 #6 

3 25 53.6 

+ 31 11 3b 


13 08 

62 19 

*> 

H II 324 

3 41 22.8 

+ 24 36 43 

” 

H-H 12 #7 

3 25 55.5 

+ 31 10 11 


13 07 58.0 

-62 18 37 

860819 

H II 357 

3 41 29.5 

+ 24 00 55 

” 

H-H 12 #8 

3 25 57.7 

+ 31 11 29 


13 39 

61 55 

ED 

H II 451 

3 41 49.9 

+ 24 45 09 

CSI 79 

H-H 12 #9 

3 25 58.0 

+ 31 05 47 


13 46 

-61 21 


H II 624 



840513 

H-H 12 #10 

3 25 59.7 

+ 31 06 23 


13 47 11.2 

-61 20 19 

860819 

H II 625 




H-H12 






830917 

H II 636 




SOUTH #1 

3 25 51.1 

+ 31 08 27 

800411 

14 01 19.3 

-61 05 47 

860816 

H 11 686 

3 42 34.2 

+ 24 08 53 

819923 

H-H12 




14 01 « 9 

61 13 02 


H II 738 



840513 

SOUTH#2 

3 25 51,3 

+ 31 U6 05 


14 41 02T 

-59 37 57 

811015 

H II 793 

3 42 50.7 

+ 23 41 52 

819923 

H-H 17 IRS1 

3 26 14.5 

+ 31 08 17 

830216 

14 41 02.8 

-59 37 06 


H 11 885 

3 43 07.3 

+ 24 42 36 

CSI 79 

H-H 24 

5 43 33.8 

- 0 12 48 

800411 

14 41 02 8 

-59 36 41 


H II 1100 

3 43 38.5 

+ 24 11 22 

819923 


5 43 34.4 

- 0 11 17 


14 41 044 

-59 38 09 


H II 1173 

3 43 50.1 

+ 24 26 46 



5 43 34.5 

- 0 11 07 

740704 

14 41 05.1 

-59 38 43 


H II 1286 

3 44 05.8 

+ 23 27 45 


H-H 24D 

5 43 36.1 

- 0 11 02 

749904 

14 41 25.0 

-59 37 00 


H II 1305 

3 44 09.8 

+ 23 04 22 


H-H 241 R 

5 43 34.4 

- 0 11 17 

800411 

14 41 28 5 

-59 36 51 


H II 1306 

3 44 10.4 

+ 23 33 26 

” 

H-H 25 

5 43 33.1 

- 0 14 30 

ED 

14 41 30.2 

-59 37 19 

>* 

H II 1321 

3 44 11.5 

+ 23 35 10 

” 

H-H 28 

4 28 12.0 

+ 17 57 01 

800411 

14 41 31.8 

-59 37 36 


H II 1348 



840513 

H-H 29 

4 28 32.3 

+ 17 59 30 


14 41 33.6 

-59 36 53 

« 

H II 1454 

3 44 33.9 

+ 24 31 44 

CSI 79 

H-H 30 

4 28 43.6 

+ 18 06 03 

749904 

14 41 37.9 

-59 36 41 


H II 1883 

3 45 30.3 

+ 23 08 54 

819923 

H-H 31 IRS1 

4 24 49.7 

+ 26 10 46 

830216 

15 15 

-56 28 

ED 

H II 2034 

3 45 50.8 

+ 23 49 31 

” 

H-H 31 IRS2 

4 24 53.2 

+ 26 12 39 


15 25 27.7 

-56 21 04 

860816 

H II 2208 

3 46 16.1 

+ 24 24 57 

” 

H-H 31 IRS3 

4 25 18.7 

+26 09 58 


15 29 01.0 

-55 46 08 

811014 

H II 2588 

3 47 13.1 

+ 24 22 57 

” 

H-H 31 IRS4 

4 25 31.7 

+ 26 14 54 





H II 2601 

3 47 13.8 

+ 24 12 05 

” 

H-H 31A 

4 24 53.2 

+26 12 39 


15 49 00 

-54 25 12 

751202 

H II 2602 

3 47 13.6 

+ 23 50 43 


H-H 32 

19 18 07.9 

+ 10 56 21 

749904 

15 50 

-53 03 

ED 

H II 2881 



840513 

H-H 32 IRS1 

19 17 58.5 

+ 10 56 59 

830216 

15 50 17.0 

-53 02 52 

860819 

H II 3163 




H-H 32 IRS2 

19 18 00.4 

+ 10 54 25 


16 07 

-51 58 

ED 

H 0139-68 

1 39 37.5 

-68 08 32 

819919 

H-H 32 IRS3 

19 18 05.4 

+ 10 55 44 


16 07 38.2 

-51 34 20 

860816 

H 0323+022 

3 23 

+ 2 12 

ED 

H-H 32 IRS4 

19 18 08.5 

+ 10 56 35 


16 08 

-51 21 

ED 

H 2155-304 

21 55 58.2 

-30 27 52 

809908 

H-H 32A NOl 

19 18 07.9 

+ 10 56 21 

841122 

16 08 19.9 

-51 20 18 

830917 

H 2215-086 

22 15 19 

- 8 36 12 

859905 

H-H 33 IRS1 

5 32 50.9 

- 6 26 37 

830216 

16 08 21.1 

-51 20 51 


H 2252-035 

22 52 

- 3 30 

811013 

H-H 33 IRS2 

5 32 56.9 

- 6 30 24 




860819 

H 11 LEI 



820217 

H-H 33 IRS3 

5 32 59.9 

- 6 21 01 


16 08 

-51 21 

ED 

H 11 LE2 




H-H 33 IRS4 

5 33 00.6 

- 6 21 31 


16 12 52.2 

-51 09 36 

860816 

H 134 

15 42 29.9 

-66 19 59 

739903 

H-H 33 IRS5 

5 33 04 6 

- 6 28 30 


16 16 27.2 

-50 46 13 


H 172 

16 33 37.1 

-55 36 25 

769910 

H-H 33 IRS6 

5 33 05.7 

6 18 41 


16 16 

-50 49 

ED 

H 177 

16 40 00.5 

-62 31 27 

” 

H-H 33 IRS7 

5 32 59.9 

- 6 21 01 


16 17 14.6 

-50 28 50 

760910 

H-C #10 



720601 

H-H 33 IRS8 

5 33 14.1 

- 6 24 34 


16 17 12.8 

-50 28 05 

ED 

H-C #13 




H-H 33 IRS9 

5 33 19.7 

- 6 47 24 


16 17 11.3 

-50 27 52 


H-C #22 



” 

H-H 34 IRS5 

5 33 03.5 

- 6 28 30 

ED 

16 17 

-50 28 

♦’ 

H-C #23 



” 


5 33 04.6 

- 6 28 37 

860723 

16 17 11.3 

-50 27 52 

** 

H-C #26 



” 

H-H 34 IRS7 

5 33 08.5 

- 6 22 57 

830216 

16 17 44.1 

-50 18 02 

760910 

H-C #38 



” 

H-H 34 IRS8 

5 33 14.1 

- 6 24 34 


16 18 23.6 

-49 58 57 

830105 

H-C #50 




H-H 34 IRS9 

5 33 19.7 

- 6 47 24 


16 18 24.6 

-49 58 57 

ED 

H-C #52 



” 

H-H 34 




16 18 22.6 

-49 58 57 


H-C #54 



” 

SOURCE 

5 33 03.7 

; — 6 28 53 

860723 

16 18 25.7 

-49 58 57 


H-C #57 



” 

H-H 39 

! 6 36 23.0 

+ 8 53 12 

800411 

16 18 23.6 

-49 58 37 


H-C #58 



” 

H-H 40 

5 32 54.5 

- 6 20 16 

749904 

16 18 23.6 

-49 59 17 

•* 

H-C #61 



” 

H-H 41/42 

5 33 35.8 

- 5 05 45 

800411 

16 18 21.5 

-49 58 57 


H-C 1 

20 32 04 

+42 09 

650004 

H-H 43 

5 33 44.9 i 

- 7 11 07 

” 

16 18 26.7 

-49 58 57 

” 

H-C 2 

20 31 03 

+40 27 

" 

H-H 43 IRS1 

5 35 42.1 

- 7 10 09 

830216 

16 18 20.5 

-49 58 57 

” 

H-C 3 

20 23 46 

+ 40 34 

” 

H-H 43 IRS2 

5 35 52.0 

- 7 11 19 

” 

16 18 27.8 

-49 58 57 

•* 

H-C 4 

20 24 51 

+ 39 39 

” 

H-H 46 

8 24 16.5 

-50 50 43 

840610 

16 18 23.6 

-49 58 17 

»» 

H-C 6 

20 39 03 

+40 54 

” 


8 24 17.6 

-50 50 30 

ED 

16 18 23.6 

-49 59 37 


H-C 7 

20 40 15 

+40 11 

” 

H-H 46 30N30E 

8 24 09.7 

-50 50 13 

” 

16 18 19.5 

-49 59 07 


H-C 8 

20 41 51 

+ 40 43 

” 

H-H 46 30N30W 

8 24 03.3 

-50 50 13 

” 

16 18 28.8 

-49 58 57 

*» 

H-H 1 

5 33 54.7 

- 6 47 05 

ED 

H-H 46 30S30E 

8 24 09.7 

-50 51 13 


16 18 18.4 

-49 58 57 

•* 

»• 

5 33 54.8 

- 6 47 02 

751001 

H-H 46 30S30W 

8 24 03.3 

-50 51 13 


16 18 29.8 

-49 58 57 

” 

»• 

5 33 55.4 

- 6 47 24 

800411 

H-H 46 30S60W 

8 24 00.2 

-50 51 13 


16 18 17.4 

-49 58 57 


NEAR H-H 1 

** 

” 

” 

H-H 46 60”E 

8 24 12.8 

-50 50 43 


16 18 20 

-49 58 36 

»» 

H-H 1 (NW) 

5 33 54.9 

- 6 47 02 

749904 

H-H 46 60”N 

8 24 06.5 

-50 49 43 


16 18 22.5 

-49 58 58 

730604 

H-H 1 IRS1 

5 33 55.9 

- 6 47 20 

830312 

H-H 46 60”S 

8 24 06.5 

-50 51 43 

” 

16 18 22.5 

-49 59 00 

760910 

H-H 1 STAR 

5 33 56 

- 6 47 30 

ED 

H-H 46 60” W 

8 24 00.2 

-50 50 43 

” 

16 18 22.6 

-49 58 58 

ED 

H-H 1-2 

5 33 58 

- 6 48 10 

” 

H-H 46 60N60E 

8 24 12.8 

-50 49 43 


16 18 23.0 

-49 58 54 

800807 

H-H 1-2 IRS#2 

5 33 56.6 

- 6 47 47 

850506 

H-H 46 60S60W 

8 24 00.2 

-50 51 43 


16 18 23.4 

-49 58 59 

801006 

H-H 1-2 IRS#3 

5 33 58 

- 6 47 12 

” 

H-H46 60S DOW 

8 24 03.8 

-50 51 43 

” 

16 18 23.5 

-49 58 45 

ED 

H-H 1-2 IRS#4 

5 33 58 

- 6 48 36 

” 

H-H 46 90N30E 

8 24 09.7 

-50 49 13 

” 

16 18 23.5 

-49 58 58 

770403 

H-H 1-2 




H-H 46 90S30W 

8 24 03.3 

-50 52 13 

” 

16 18 23.5 

-49 59 11 

ED 

KNOT 

5 33 56.6 

- 6 47 50 

860208 

H-H 46 90S60W 

8 24 00.2 

-50 52 13 


16 18 23.6 

-49 58 57 

801006 

H-H 1-2 




H-H46 120N60E 

8 24 12.8 

-50 48 43 


16 18 23.6 

-49 59 03 

810704 

MASER 

5 33 52.9 

- 6 47 08 


H-H46 120S60W 

8 24 00.2 

-50 52 43 

” 

16 18 23.8 

-49 59 03 

820005 

H-H 2 

5 33 59.5 

- 6 48 57 

751001 

H-H46 150S60W 

8 24 00.2 

-50 53 13 

” 

16 18 24.4 

-49 58 58 

ED 


5 34 01.1 

- 6 48 56 

800411 

H-H 46/47 IRS 

8 24 16.2 

-50 50 43 

840327 

16 18 24.5 

-49 59 11 

801006 

NEAR H-H 2 

” 


” 

H-H 46/471 RSI 

8 24 14.2 

-50 49 22 

830312 

16 18 26.1 

-49 58 23 

801012 

H-H 2 EAST 

5 34 57.6 

- 6 48 53 


H-H 47 

8 24 22.9 

-50 49 59 

849903 

16 18 27.1 

-49 58 54 

740906 

•• 

5 35 01.8 

- 6 48 22 


H-H 48 

11 03 03.3 

-77 02 16 

” 

16 18 23.1 

-49 58 52 

800612 

H-H 2A 

5 33 59 4 

- 6 49 00 

749904 

H-H 48 IRS2 

11 02 56.7 

-77 01 36 

830312 

16 18 23.1 

-49 58 55 


H-H 2E 

5 34 00.7 

- 6 49 00 

” 

H-H 48 IRS3 

11 03 25.7 

-77 00 27 


16 18 23.1 

-49 58 58 

” 

H-H 2G 

5 34 00.1 

- 6 48 56 

” 

H-H 49 

11 04 37.1 

-77 17 22 

849903 

16 18 23.1 

-49 59 01 


H-H 2H 

5 33 59.7 

- 6 49 02 

” 

H-H 49 60” E 

11 04 55.3 

-77 17 22 

ED 

16 18 23.6 

-49 58 52 


H-H 3 

5 33 41.9 

- 6 44 54 

800411 

H-H 49 60” W 

11 04 18.9 

-77 17 22 


16 18 23.6 

-49 58 55 


H-H 7 

3 26 02.5 

+ 31 05 13 

749904 

H-H 50 

11 04 39.4 

-77 16 45 

849903 

16 18 23.6 

-49 58 58 


H-H 7-11 

3 25 58 

+ 31 06 00 

ED 

H H 50 60”E 

11 04 57.5 

-77 16 53 

ED 

16 18 23.6 

-49 59 01 



3 25 58.2 

+ 31 05 46 

800411 

H-H 50 60” W 

11 04 21.1 

-77 16 53 


16 18 24.1 

-49 58 52 



3 26 00.0 

+ 31 06 27 


H-H 52 

12 51 28.0 

-76 41 36 

849903 

16 18 24.1 

-49 58 55 


H-H 7-11 NOl 

3 25 57.6 

+ 31 05 45 

841122 

H-H 52 60”E 

12 51 45.4 

-76 41 36 

ED 

16 18 24.1 

-49 58 58 


H-H 7-11 N03 

3 25 58.8 

+ 31 05 35 

” 

H-H 52 60” W 

12 51 10.6 

-76 41 36 


16 18 24.1 

-49 59 01 


H-H 7-11 N04 

3 25 59.7 

+ 31 05 25 

” 

H-H 52/53IRS4 

12 51 34.8 

-76 40 28 

830312 

16 29 48.4 

-47 57 19 

860816 

H-H 7-11 N05 

3 26 00.4 

+ 31 05 20 

” 

H-H 53 

12 51 35.2 

-76 41 12 

849903 

16 36 

-48 40 

ED 

H-H 7-11 N06 

3 26 01.1 

+ 31 05 15 

” 

H-H 53 60” E 

12 51 53.6 

-76 41 12 

ED 

16 31 20.8 

-47 29 53 

860816 

H-H 7-11 N07 

3 26 01.8 

+ 31 05 10 

” 

H-H 53 60” W 

12 51 18.8 

-76 41 12 


16 31 52.1 

-47 24 58 


H-H 7-11 N08 

3 26 02.5 

+ 31 05 05 

” 

H-H 5 3/54 B 

12 51 53 

-76 40 38 


16 33 

-47 27 

ED 

H-H 7-11 N09 

3 26 03.2 

+ 31 05 00 


H — H53/54B 60E 

12 51 10 

-76 40 38 


16 37 27.1 

-47 01 00 

770503 

H-H 7-11 




H — H53/54B 60W 

12 51 36 

-76 40 38 


16 37 

-47 04 

ED 

NO10 

3 26 02.5 

+ 31 05 15 


H-H 54 IRS1 

12 51 58.5 

-76 41 33 

830312 

16 37 33 

-47 03 56 


H-H 7-11 




H-H 54B 

12 52 10.6 

-76 40 04 

849903 

16 37 27.1 

-47 01 00 

770503 

NOl 1 

3 26 02.5 

+ 31 04 55 


H-H 54B 60 E 

12 52 28.0 

-76 40 04 

ED 

" 



H-H 7-11 




H-H 54B 60S 

12 52 10.6 

-76 41 04 


” 


760910 

NOD 

3 26 01.8 

+ 31 05 00 

” 

H-H 54B 60W 

12 51 53.3 

-76 40 04 


16 37 27.1 

-47 01 58 


H-H 7-11 




H-H54B 60S60E 

12 52 28.0 

-76 41 04 


17 06 

-41 30 

ED 

N013 

3 26 01.8 

+ 31 05 20 


H-H54B 60S 60 W 

12 51 53.2 

-76 41 04 


16 35 57.2 

-46 35 37 

860816 

H-H 7-11 




H-H 55 IRS1 

15 53 13.1 

-37 40 53 

830312 

17 02 49.9 

-40 45 49 


N014 

3 26 00.4 

+ 31 05 35 


H-H 55 IRS2 

15 53 23.3 

-37 40 38 


17 16 

-38 54 

ED 

H-H 7-11SVS1 

3 3 25 58 

+ 31 05 54 

ED 

H-H 56 

16 28 54.0 

-44 48 36 

849903 


A-26 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REI 


H-H 56/57IRSI 

16 28 48.9 

-44 47 40 

830312 


H-H 56/57IRS4 

16 28 51.5 

-44 48 03 

*’ 


H-H 56/57IRS7 

16 28 56.8 

-44 47 53 



H-H 56/57IRS8 

16 28 56.8 

-44 49 08 

*• 


H-H 57 

16 28 56.9 

-44 49 10 

840610 


H-H 57 IRS 

16 28 56.6 

-44 49 17 

849903 


H-H 57 20”W 

16 28 55.0 

-44 49 10 

ED 


H-H 57 30N20W 

16 28 55.0 

_44 48 40 



H-H 57 30S20W 

16 28 55.0 

-44 49 40 

M 


H-H 57 40”E 

16 29 00.7 

-44 49 10 

” 


H-H 57 40”W 

16 28 53.1 

-44 49 10 



H-H 57 60N 

16 28 56.9 

-44 48 10 



H-H 57 60N20W 

16 28 55.0 

-44 48 10 



H-H 57 60N40E 

16 29 00.7 

-44 48 10 

” 


H-H 57 60N40W 

16 28 53.2 

-44 48 10 



H-H 57 60S 

16 28 56.9 

-44 50 10 

” 


H-H 57 60S20W 

16 28 55.0 

-44 50 10 



H-H 57 60S40E 

16 29 00.7 

-44 50 10 



H-H 57 60S40W 

16 28 53.1 

-44 50 10 



H-H 57 90N20W 

16 28 55.0 

_44 47 40 



H-H 57 90S 20 W 

16 28 55.0 

-44 50 40 



H-H 100 

18 58 26.7 

-37 02 36 

740706 


M 

18 58 28.3 

-37 02 27 

740103 


H-H 100 IR 

18 58 28.2 

-37 02 29 

860701 


H-H 100 IRS 

18 58 28.3 

-37 02 27 

740103 


H-H 100 IRS1 

18 58 28.7 

-37 02 33 

830312 


H-H 101 

18 58 12.3 

-37 07 17 

740706 


H-H 101 IRS1 

18 58 07.6 

-37 06 00 

830312 


H-H 101 IRS2 

18 58 11.0 

-37 06 15 

” 


H-H 101 IRS3 

18 58 12.9 

-37 07 18 



H-H 101 60N 

18 58 12.3 

-37 06 17 

ED 


H-H 101 60S 

18 58 12.3 

-37 08 17 



H-H 103 

21 41 15.8 

+ 65 49 55 

781207 


HARO S6-2 



791211 


HARO 1 

7 33 39.4 

+ 35 21 15 

851219 


HARO 13A 

5 35 52.7 

- 7 04 06 

860716 


HARO 14 

0 43 16.1 

-15 52 10 

830515 


HARO 14 A 

5 35 45.4 

- 7 11 06 

740706 


HARO 15 

0 46 04.7 

- 12 59 22 

830515 


HARO 20 

3 25 57.2 

-17 35 29 

841103 


HARO 28 

12 13 15.7 

+48 24 42 



HARO 1-1 

16 18 311 

-26 05 22 

729902 


HARO 1-4 

16 22 10.5 

-23 12 24 



HARO 1-8 

16 23 47.4 

-23 08 09 



HARO 1-14 

16 28 03.1 

-23 58 07 



HARO 1-16 

16 28 31.7 

-24 21 13 

” 


HARO 2-249 

5 36 17.4 

- 7 14 21 

860716 



5 36 23 

- 7 12 47 

791211 


HARO 2-249C 

5 36 22 

- 7 12 50 



HARO 4-255 

5 36 57.2 

- 7 28 19 

860716 


HARO 4-255 FI 

5 36 56 

- 7 27 42 

860202 


HARO 6-5 



851002 


HARO 6-5 B 



841120 


HARO 6-8 



791211 


HARO 6-8/C 





HARO 6-10 

4 26 22.0 

+ 24 26 29 

780909 



4 26 22.1 

+ 24 26 25 

830216 


HARO 6-13 

4 29 13.5 

+ 24 22 40 

780909 


HARO 6-16 

4 29 25 

+ 24 11 

ED 


HARO 6-17 

4 29 32 

+ 24 13 



HARO 6-18 

4 29 34 

+ 24 13 

•» 


HARO 6-19 

4 29 37.6 

+ 24 15 08 

780909 


HARO 6-28 

4 32 55.9 

+ 22 48 30 

ED 


HARO 6-35 



791211 


HARO 6-37 

4 44 05.9 

+ 16 57 19 

729902 


HARO 7-2 

5 39 26 

- 8 02 19 



HB 4 

17 38 48.4 

-24 40 34 

739909 


HB 5 

17 44 44.5 

-29 58 53 



HB 6 

17 52 06.8 

-21 44 10 



HB 7 

18 52 23.8 

-32 19 49 

769910 


HB 12 

23 23 57 

+ 57 54 24 

709904 


HBV 475 

20 49 02.6 

+ 35 23 37 

749903 


HD 20 

0 02 42 

-27 33 00 

860704 


HD 26 

0 02 47.4 

+ 8 30 37 

860405 


HD 108 

0 03 26.7 

+63 24 05 

CSI 79 


HD 315 

0 05 10.3 

- 2 49 35 



HD 480A 

0 06 37.3 

-50 26 41 



HD 480 B 

0 06 39.9 

-50 26 36 



HD 698 

0 08 58.4 

! 57 56 01 



HD 1032 

0 11 28.0 

-85 16 19 



HD 1038 

0 12 06.0 

-19 12 33 



HD 1160 

0 13 23.1 

+ 3 58 24 

820707 


HD 1337 

0 15 03.5 

+ 51 09 19 

779907 


HD 1544 

0 17 21.5 

+61 47 19 

830509 


HD 1613 

0 17 59.3 

+ 61 36 06 

CSI 79 


HD 2796 

0 28 49 

-17 04 28 

830710 


HD 2811 

0 28 53.0 

-43 52 58 

820707 


HD 2905 

0 30 08.3 

+62 39 21 

CSI 79 


HD 3029 

0 3! 02.3 

+ 20 09 30 

820707 


HD 3326 

0 33 37.6 

-23 06 58 

CSI 79 


HD 3369 

0 34 12.1 

+ 33 26 39 



HD 3421 

0 34 40.0 

+ 35 07 27 



HD 3567 

0 35 59.6 

- 8 34 34 



HD 3651 

0 36 45.3 

+ 20 58 51 



HD 3980 

0 39 29.9 

-56 46 34 



HD 4004 

0 40 28.7 

+64 29 17 



HD 4174 

0 41 52.6 

+40 24 21 



HD 4180 

0 41 55.6 

+48 00 38 



HD 4306 

0 42 59 

- 9 49 25 

830710 


HD 4307 

0 42 57.9 

-13 09 03 

CSI 79 


HD 4628 

0 45 45.3 

+ 5 01 24 



HD 4727 

0 47 02.7 

+40 48 24 



HD 4817 

0 48 15.9 

+ 61 32 01 



HD 4841 

0 48 22.9 

+63 30 33 

” 


HD 5384 

0 53 10.7 

- 7 37 01 

*» 


HD 5550 

0 55 19.6 

+66 04 56 



HD 5737 

0 56 11.9 

-29 37 37 



HD 5916 

0 58 27.3 

+45 11 00 

»* 


HD 5996 

0 59 35.3 

+ 68 57 37 



HD 6327 

1 02 15.0 

+60 09 08 



HD 6582 

1 04 55.6 

+ 54 40 32 

•* 


HD 6619 

1 04 05.9 

-35 55 38 



HD 6755 

1 06 28.9 

+ 61 16 47 



HD 6811 

1 06 35.3 

+46 58 32 



HD 6961 

1 08 02.5 

+ 54 53 03 



HD 7424 

1 11 38.9 

-16 41 20 



HD 7636 

1 14 18.3 

+ 57 22 07 

” 



NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

[ RA (1950) DEC 

POS REF 

HD 7674 

1 13 58.0 

-13 48 40 


HD 21581 

h m & 

3 26 20.9 

- 0 35 17 

„ 

HD 7902 

1 16 41.9 

+ 57 56 43 


HD 21641 

3 28 00.9 

+ 47 41 34 

•* 

HD 7983 

1 16 30.6 

- 9 11 44 

” 

HD 21856 

3 29 28.4 

+ 35 17 34 


HD 8357 

1 20 19.6 

+ 7 09 17 


HD 21943 

3 30 23.7 

+ 37 50 44 

i* 

HD 8498 

1 21 11.3 

-31 12 19 


HD 22049 

3 30 34.4 

- 9 37 35 

810720 

HD 8538 

1 22 31.4 

+ 59 58 33 


HD 22192 

3 32 55.4 

+ 48 01 40 

CSI 79 

HD 8879 

1 24 39.9 

-32 48 05 


HD 22470 

3 34 00.5 

-17 37 51 


HD 9105 

1 27 53.9 

+ 63 05 24 


HD 22496 

3 33 24 

-48 35 

680801 

HD 931 1 

1 29 54.1 

+ 60 25 45 

’* 

HD 22686 

3 36 18.7 

+ 2 36 07 

820707 

HD 9709 

1 33 00.6 

+ 46 51 33 


HD 22879 

3 37 49.1 

- 3 22 28 

CSI 79 

HD 9974 

1 35 38.9 

+ 57 54 21 


HD 22920 

3 38 09.6 

- 5 22 14 


HD 10476 

1 39 46.5 

+ 20 01 33 


HD 23060 

3 40 13.0 

+ 33 57 30 


HD 10494 

1 40 44. C 

+ 61 35 55 


HD 23180 

3 41 10.5 

+ 32 07 53 

779907 

HD 10516 

1 40 30.7 

+ 50 26 15 

” 

HD 23281 

3 41 10.3 

-10 38 32 

CSI 79 

HD 10700 

1 41 44.6 

-16 11 59 


HD 23386 

3 42 40.6 

+ 24 45 35 


HD 10780 

1 44 06.3 

+ 63 36 23 


HD 23464 

3 43 15.2 

+ 22 58 27 


HD 10783 

1 43 04.3 

+ 8 18 34 

” 

HD 23489 

3 43 28.4 

+ 24 06 02 

» 

HD 11092 

1 47 38.2 

+ 64 36 26 

” 

HD 23512 

3 43 36.2 

+ 23 28 11 


HD 11241 

1 48 41.3 

+ 54 54 01 


HD 23793 

3 45 31.4 

+ 10 59 27 


HD 1 1636 

1 51 52.3 

+ 20 33 50 

” 

HD 23802 

3 45 58.3 

+ 32 06 43 

*. 

HD 11961 

1 55 10.6 

+ 30 53 30 

” 

HD 23848 

3 46 22.5 

+ 32 56 22 


HD 11979 

1 55 37.3 

+ 45 11 31 

” 

HD 24039 

3 47 49.7 

+ 32 01 11 

»* 

HD 12111 

1 57 48.4 

+ 70 39 56 


HD 24155 

3 48 28.9 

+ 12 53 46 

1. 

HD 12302 

1 59 05.3 

+ 59 26 51 

" 

HD 24341 

3 51 03.2 

+ 52 16 30 

• 1 

HD 12399 

2 00 05.5 

+ 63 59 50 


HD 24398 

3 50 58.9 

+ 31 44 11 

» 

HD 12447 

1 59 27.3 

+ 2 31 21 


HD 24431 

3 51 50.3 

+ 52 29 42 

• 1 

HD 12767 

2 02 15.0 

-29 32 08 


HD 24534 

3 52 15.1 

+ 30 53 59 

• I 

HD 12953 

2 05 09.7 

+ 58 11 12 


HD 24600 

3 52 49.1 

+ 32 01 04 


HD 13043 

2 05 01.7 

- 0 50 59 

” 

HD 24706 

3 52 00.2 

-47 02 23 

.. 

HD 13267 

2 07 58.9 

+ 57 24 38 


HD 24712 

3 52 54.9 

-12 14 37 

• 1 

HD 13268 

2 08 02.6 

+ 55 55 25 


HD 24736 

3 54 08.6 

+ 32 44 40 

.1 

HD 13403 

2 09 24.0 

+ 56 58 29 


HD 24916 

3 54 56.7 

- 1 18 01 

.. 

HD 13476 

2 10 08.5 

+ 58 19 38 


HD 25267 

3 57 47.4 

-24 09 23 

1. 

HD 13658 

2 11 40.5 

+ 57 54 35 

” 

HD 25329 

3 59 53.1 

+ 35 09 16 


HD 13661 

2 11 28.1 

+ 54 17 56 

” 

HD 25558 

4 01 05.3 

+ 5 17 55 

- 

HD 13669 

2 11 35.0 

+ 55 33 37 


HD 25596 

4 01 44.0 

+26 03 53 

• 1 

HD 13783 

2 12 58.9 

+64 43 31 


HD 25825 

4 03 25.5 

+ 15 33 50 

II 

HD 13854 

2 13 20.9 

+ 56 49 25 


HD 25940 

4 05 01.3 

+47 34 51 


HD 14134 

2 15 32.6 

+ 56 54 19 


HD 26169 

4 02 04 

-75 44 30 

860704 

HD 14142 

2 15 45.7 

+ 58 43 54 

779907 

HD 26571 

4 09 53.0 

+ 22 17 10 

CSI 79 

HD 14143 

2 15 41.9 

+ 56 56 22 

CSI 79 

HD 26575 

4 08 54.1 

-35 24 06 


HD 14242 

2 16 44.0 

+ 59 26 32 

” 

HD 26591 

4 09 24.3 

-20 29 05 


HD 14270 

2 16 57.0 

+ 56 45 51 

779907 

HD 26736 

4 11 32.1 

+ 23 27 01 


HD 14322 

2 17 13.0 

+ 55 40 48 

CSI 79 

HD 26756 

4 11 35.9 

+ 14 29 58 

M 

HD 14330 

2 17 27.1 

+ 56 55 47 

779907 

HD 26767 

4 11 39.9 

+ 12 18 35 


HD 14404 

2 18 08.1 

+ 57 38 06 

" 

HD 26784 

4 11 48.9 

+ 10 34 33 


HD 14422 

2 18 17.3 

+ 57 09 30 

CSI 79 

HD 26846 

4 12 00.7 

— 10 22 43 


HD 14433 

2 18 22.3 

+ 57 00 52 


HD 26967 

4 12 20.5 

-42 24 59 


HD 14434 

2 18 20.0 

+ 56 40 36 

” 

HD 27282 

4 16 14.9 

+ 17 24 16 


HD 14442 

2 18 31.9 

+ 59 19 18 

” 

HD 27376 

4 15 59.9 

-33 55 08 


HD 14489 

2 18 51.1 

+ 55 37 05 


HD 27524 

4 18 34.3 

+ 20 55 21 


HD 14535 

2 19 19.9 

+ 57 01 04 

*’ 

HD 27570 

4 19 10.9 

+ 30 18 27 


HD 14542 

2 19 26.5 

+ 57 09 34 

** 

HD 27829 

4 16 54.5 

-76 06 47 


HD 14580 

2 19 50.4 

+ 56 59 05 

” 

HD 27836 

4 21 22.3 

+ 14 38 36 


HD 14605 

2 20 03.1 

+ 56 20 51 


HD 27859 

4 21 35.7 

+ 16 46 18 

• t 

HD 14818 

2 21 43.0 

+ 56 23 03 

” 

HD 27901 

4 22 01.9 

+ 18 55 41 


HD 14826 

2 21 46.9 

+ 57 12 42 


HD 27989 

4 22 56.7 

+ 18 45 06 


HD 14947 

2 23 07.9 

+ 58 39 04 

” 

HD 28034 

4 23 14.7 

+ 15 24 42 


HD 14956 

2 23 09.5 

+ 57 27 16 


HD 28068 

4 23 31.9 

+ 16 44 28 

11 

HD 15144 

2 23 37.5 

- 15 33 53 


HD 28099 

4 23 47.7 

+ 16 38 07 

810720 

HD 15238 

2 25 58.5 

+ 60 27 17 


HD 28291 

4 25 41.1 

+ 19 37 51 

CSI 79 

HD 15253 

2 25 52.7 

+ 55 18 48 


HD 28343 

4 26 01.9 

+ 21 48 38 


HD 15316 

2 26 21.2 

+ 57 35 54 

” 

HD 28344 

4 25 55.0 

+ 17 10 32 

» 

HD 15371 

2 25 09.2 

-47 55 39 

810720 

HD 28406 

4 26 36.5 

+ 17 45 16 


HD 15497 

2 28 15.3 

+ 57 28 35 

CSI 79 

HD 28497 

4 26 47.4 

-13 09 24 

«« 

HD 15558 

2 28 53.9 

+ 61 14 07 


HD 28843 

4 30 07.1 

- 3 18 49 

*» 

HD 15570 

2 29 01.0 

+ 61 09 29 


HD 28910 

4 31 00.3 

+ 14 44 26 

>. 

HD 15629 

2 29 31.3 

+ 61 18 06 


HD 28932 

4 30 56.7 

+ 0 55 06 


HD 15652 

2 28 15.9 

-22 45 58 


HD 28992 

4 31 43.9 

+ 15 24 06 


HD 15963 

2 32 31.9 

+ 57 51 28 

” 

HD 29009 

4 31 28.3 

- 6 50 31 

» 

HD 16031 

2 31 46.2 

-12 36 00 

” 

HD 29051 

4 32 09.3 

+ 17 05 54 

« 

HD 16397 

2 35 30.9 

+ 30 36 22 


HD 29305 

4 32 54.7 

-55 08 50 


HD 16429 

2 36 53.5 

+ 61 04 04 


HD 29310 

4 34 41.0 

+ 15 02 47 

>• 

HD 16523 

2 37 32.9 

+ 56 30 59 


HD 29574 

4 36 38 

-13 27 03 

830710 

HD 16691 

2 39 12.2 

+ 56 41 31 


HD 29587 

4 38 03.4 

+42 01 43 

CSI 79 

HD 16779 

2 39 56.0 

+ 57 36 57 


HD 29647 

4 38 03.7 

+ 25 53 48 


HD 17145 

2 43 40.9 

+ 57 28 05 

** 

HD 29697 

4 38 22.0 

+ 20 48 33 


HD 17378 

2 45 48.3 

+ 56 52 37 


HD 29866 

4 40 44.9 

+ 40 41 40 


HD 17378A 

” 



HD 30353 

4 45 19.9 

+43 11 19 

779907 

HD 17505 

2 47 15.3 

+ 60 12 41 


HD 30455 

4 45 46.2 

+ 18 37 38 

CSI 79 

HD 17520 

2 47 21.7 

+ 60 10 48 


HD 30614 

4 49 03.7 

+ 66 15 37 


HD 17603 

2 48 04.6 

+ 56 50 35 


HD 30959 

4 49 42.0 

+ 14 10 07 


HD 17638 

2 48 28.1 

+ 56 43 33 


HD 31237 

4 51 38.6 

+ 2 21 36 

»» 

HD 17738 

2 48 08.3 

-14 42 18 


HD 31274 

4 50 36.3 

-46 56 02 

>* 

HD 17829 

2 48 39.0 

-35 52 49 


HD 31648 

4 55 35.4 

+ 29 46 05 

** 

HD 17925 

2 50 07.3 

-12 58 14 


HD 31869 

4 56 11.7 

-28 06 39 


HD 17971 

2 52 00.0 

+ 60 11 28 


HD 32343 

5 01 47.1 

+ 58 54 18 


HD 18391 

2 56 01.2 

+ 57 27 52 


HD 32831 

5 02 36.3 

-35 33 00 

** 

HD 18552 

2 57 01.2 

+ 37 56 01 


HD 3 2964 A 

5 04 17.2 

- 4 43 13 

ii 

HD 18557 

2 56 21.7 

- 9 58 29 


HD 32964B 

5 04 17.7 

— 4 42 20 


HD 18636 

2 56 36.1 

-38 11 27 

” 

HD 32990 

5 05 03.5 

+ 24 12 02 

11 

HD 18881 

3 00 20.5 

+ 38 12 53 

820707 

HD 33232 

5 07 17.7 

+ 40 56 28 

11 

HD 19184 

3 03 26.2 

+42 23 44 

CSI 79 

HD 33254 

5 06 34.3 

+ 9 45 59 


HD 19445 

3 05 28.6 

+ 26 09 07 


HD 33328 

5 06 45.0 

- 8 48 59 


HD 19557 

3 07 33.4 

+ 57 42 51 


HD 33461 

5 08 43.6 

+ 41 09 18 


HD 19820 

3 10 07.3 

+ 59 22 37 


HD 33564 

5 14 16.6 

+79 10 43 

II 

HD 19904 

3 08 49.1 

-39 14 24 

820707 

HD 33802A 

5 09 57.7 

-11 55 38 

« 

HD 20038 

3 09 1 6 

-59 00 55 

830710 

HD 33802B 

5 09 57.3 

-11 55 26 


HD 20040 

3 12 10.3 

+ 59 55 54 

811209 

HD 33904 

5 10 40.9 

-16 15 46 


HD 20041 

3 11 57.0 

+ 56 57 21 

CSI 79 

HD 34033 

5 12 10.5 

+ 12 57 27 

»• 

HD 20320 

3 13 24.1 

- 9 00 14 


HD 34078 

5 12 59.8 

+ 34 15 26 

779907 

HD 20336 

3 15 33.7 

+65 28 17 

” 

HD 34085 

5 12 08.0 

- 8 15 29 

810720 

HD 20430 

3 14 45.3 

+ 7 28 23 

” 

HD 34454 

5 15 14.3 

+ 13 21 42 

CSI 79 

HD 20439 

3 14 5L7 

+ 7 30 26 

’’ 

HD 34578 

5 16 42.9 

+ 33 54 26 


HD 20619 

3 16 29.7 

- 3 01 21 

” 

HD 34664 

5 13 54.9 

-67 30 38 


HD 20630 

3 16 44.1 

+ 3 11 16 

” 

HD 34719 

5 17 21.1 

+ 19 31 41 

» 

HD 20722 

3 16 55.3 

-41 20 26 

” 

HD 34748 

5 17 03.1 

- 1 27 42 


HD 20727 

3 17 54.2 

+ 8 51 15 

” 

HD 34816 

5 17 16.1 

-13 13 35 


HD 21018 

3 21 00.9 

+ 4 42 17 


HD 34989 

5 19 00.0 

+ 8 22 50 

ii 

HD 21071 

3 22 23.7 

+48 56 45 


HD 35007A 

5 18 58.5 

- 0 27 51 

ii 

HD 21110 

3 22 18.1 

+ 31 33 20 

” 

HD 35007C 

5 19 00.9 

- 0 28 03 

«i 

HD 21197 

3 22 31.6 

- 5 31 41 

” 

HD 35039 

5 19 12.4 

- 0 25 47 

•• 

HD 21212 

3 24 25.2 

+ 62 19 12 


HD 35079 

5 19 27.9 

— 3 00 39 

•i 

HD 21291 

3 25 00.0 

J-59 46 04 


HD 35149 

5 20 12 1 

+ 3 29 50 


HD 21389 

3 25 54.1 

+ 58 42 26 

” 

HD 35155 

5 19 54.7 

8 42 46 


HD 21447 

3 26 10.4 

+ 55 16 50 


HD 35165 

5 19 28.1 

-34 23 34 

i. 

HD 21483 

3 25 42.1 

+ 30 12 11 

” 

HD 35299 

5 21 08.7 I 

- 0 12 17 

” 


a-27 ORIGINAL PAGE IS 

OF POOR QUALfia 


NAME 

RA (1950) DEC 1 

’OS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA <«5( 

9) DEC 

POS REF 

HD 35411 

h m s 

5 21 57.6 

- 2 26 27 

„ 

HD 40335 

5 55 37.6 

+ 1 51 09 

820707 

HD 58131 

7 h 2 1 m 1 3*7 

— 20° 07 55* 


HD 35439 

5 22 08.7 

+ 1 48 08 

” 

HD 40402 

5 55 19.6 

-27 20 07 

CSI 79 

HD 58260 

7 21 31.7 

-36 14 32 


HD 35468 

5 22 26.8 

+ 6 18 22 

810720 

HD 40494A 

5 55 45.7 

-35 17 13 


HD 58343 

7 22 24.4 

— 16 06 05 


HD 35502 

5 22 30.7 

- 2 51 33 

CSI 79 

HD 40494B 

5 55 48.3 

-35 17 24 


HD 58350 

7 22 06.9 

-29 12 14 


HD 35548 

5 22 58.0 

- 0 35 12 

” 

HD 41117 

6 00 56.9 

+ 20 08 27 


HD 58715 

7 24 26.3 

+ 8 23 28 


HD 35601 

5 23 58.4 

+ 29 52 44 

” 

HD 41312 

6 01 14.5 

-26 16 58 

” 

HD 58978 

7 24 52.1 

-22 59 01 


HD 35673 

5 23 54.1 

+ 2 53 36 

” 

HD 41335 

6 01 47.5 

- 6 42 18 

” 

HD 59059 

7 25 56.7 

+ 15 12 46 


HD 35910 

5 25 29.0 

+ 3 29 42 

” 

HD 41398 

6 02 55.7 

+ 28 56 23 

” 

HD 59075 

7 25 23.9 

-18 23 36 


HD 35956 

5 26 02.9 

+ 12 30 51 


HD 41511 

6 02 45.1 

-16 28 45 

” 

HD 59094 

7 25 35.0 

-15 59 27 


HD 35972 

5 25 51.7 

- 0 44 29 


HD 41690 

6 04 38.2 

+ 21 52 49 

” 

HD 59612 

7 27 43.9 

-22 55 08 


HD 36003 

5 25 57.3 

- 3 31 40 

»* 

HD 42087 

6 06 41.7 

+ 23 07 23 

” 

HD 60298 

7 31 47.5 

+ 25 04 08 


HD 36013A 

5 26 09.6 

+ 1 36 14 

” 

HD 42088 

6 06 40.7 

+ 20 29 50 

” 

HD 60325 

7 31 04.0 

-14 13 44 


HD 36013B 

5 26 11.1 

+ 1 36 05 

” 

HD 42111 

6 06 21.2 

+ 2 30 31 

” 

HD 60341 

7 31 07.3 

-19 18 08 


HD 361 5 1 A 

5 27 00.0 

- 7 17 57 

” 

HD 42259 

6 07 05.7 

- 5 03 23 


HD 60479 

7 31 33.1 

-27 52 04 


HD 361 5 IB 

5 27 02.9 

- 7 18 18 

” 

HD 42657 

6 09 15.3 

- 4 39 08 

” 

HD 60522 

7 32 50.5 

+27 00 29 


HD 36151C 

5 27 00.0 

- 7 17 57 


HD 43039 

6 12 11.4 

+ 29 31 05 

” 

HD 60575 A 

7 31 22.3 

-49 05 57 

” 

HD 36267 

5 28 06.3 

+ 5 54 40 


HD 43384 

6 13 55.6 

+ 23 45 33 

” 

HD 60575B 

7 31 23.1 

-49 06 10 


HD 36351 

5 28 36.9 

+ 3 15 19 


HD 43587B 

6 14 36 

+ 5 07 

680801 

HD 60575C 

7 31 25.0 

-49 05 54 


HD 36486 

5 29 26.9 

- 0 20 01 


HD 43818 

6 16 16.6 

+23 29 26 

CSI 79 

HD 60778 

7 33 38.1 

- 0 01 27 


HD 36512 

5 29 30.5 

- 7 20 11 

*» 

HD 43819 

6 16 07.3 

+ 17 20 47 


HD 60848 

7 34 13.3 

+ 17 01 00 


HD 36552 

5 28 49.1 

-43 43 51 


HD 44179 

6 17 36.9 

-10 36 51 

” 

HD 60855 

7 33 45.9 

-14 22 49 


HD "16605 

5 30 16.7 

- 0 44 49 


HD 44213 

6 18 07.9 

+ 5 45 48 

” 

HD 61555 IRS 

7 37 01 

— 26 42 40 

811209 

HD 36619 

5 30 00.1 

-23 27 52 

•• 

HD 44351 

6 19 08.0 

+ 14 20 00 


HD 61555A 

7 36 46.3 

-26 41 11 

CSI 79 

HD 36629 

5 30 28.6 

- 4 36 00 

” 

HD 44458 

6 19 04.7 

-11 44 54 

” 

HD 61641 

7 36 55.0 

-36 22 52 


HD 36646 

5 30 35.4 

- 1 45 06 

” 

HD 44594 

6 18 47.1 

-48 42 50 

810720 

HD 61827 

7 37 54.3 

-32 27 43 


HD 36673 

5 30 31.3 

-17 51 22 

»» 

HD 44612 

6 21 09.7 

+43 34 35 

820707 

HD 62150 

7 39 18.2 

-32 31 32 


HD 36779A 

5 31 31.3 

- 1 04 05 

” 

HD 44743 

6 20 29.7 

-17 55 45 

CSI 79 

HD 62367 

7 41 03.2 

- 4 33 36 


HD 36779B 

5 31 29.4 

- 1 04 07 


HD 44965 

6 22 25.6 

+ 11 42 45 

” 

HD 62623 

7 41 47.9 

-28 50 02 


HD 36781 

5 31 28.7 

- 1 47 13 

” 

HD 45166 

6 23 36.0 

+ 8 00 16 

” 

HD 62712 

7 41 56.4 

-38 04 52 


HD 36811 

5 31 38.1 

- 1 56 04 

« 

HD 45282 

6 24 02.9 

+ 3 27 23 


HD 62910 

7 43 01.6 

-31 47 09 


HD 36819 

5 32 23.7 

+ 24 00 28 

** 

HD 45314 

6 24 24.3 

+ 14 55 13 


HD 63099 

7 43 57.3 

-34 12 29 

810910 

HD 36824 

5 32 02.9 

+ 5 37 41 

»> 

HD 45391 

6 25 24.3 

+ 36 30 56 

” 

HD 63425A 

7 45 26.1 

-41 22 43 

CSI 79 

HD 36826 

5 3 1 46.5 

- 2 25 03 


HD 45542 

6 25 59.6 

+20 14 43 


HD 6342 5 B 

7 45 26.3 

-41 23 34 


HD 36861 

5 32 22.9 

+ 9 54 10 

” 

HD 45626 

6 25 53.9 

- 4 25 44 


HD 63462 

7 46 00.3 

-25 48 42 


HD 36861 A 

5 32 22.7 

+ 9 53 40 

•» 

HD 45677 

6 25 59.0 

-13 01 10 


HD 63922 

7 47 42.7 

—46 14 46 


HD 3686 1C 

5 32 17.4 

+ 9 54 10 

*• 

HD 45829 

6 27 19.3 

+ 7 57 21 


HD 63975 

7 49 06.3 

+ 1 53 43 


HD 36981 

5 32 38.4 

- 5 14 08 

»• 

HD 45871 

6 26 47.4 

-32 20 14 

’* 

HD 64090 

7 50 21.6 

+ 30 45 38 

” 

HD 37017 

5 32 53.3 

- 4 31 30 


HD 45910 

6 27 52.3 

+ 5 54 06 

” 

HD 64740 

7 51 39.1 

-49 28 54 


HD 37022 

5 32 48.9 

- 5 25 13 

»» 

HD 46106 

6 28 58.7 

+ 5 03 46 

” 

HD 64760 

7 51 49.9 

-47 58 17 


HD 37025 

5 32 48.9 

- 6 03 50 


HD 46149 

6 29 12.9 

+ 5 04 10 


HD 65412 

7 55 41.9 

-20 17 33 


HD 37040 

5 33 02.3 

- 4 23 42 


HD 46150 

6 29 16.0 

+ 4 58 46 


HD 65750 

7 55 54.5 

-58 59 25 


HD 37041 

5 32 55.3 

- 5 26 49 

*» 

HD 46223 

6 29 29.9 

+ 4 51 37 


HD 65818 

7 56 47.9 

-49 06 27 


HD 37042 

5 32 58.9 

- 5 26 51 


HD 46328 

6 29 46.2 

-23 22 51 

” 

HD 65865 

7 57 44.2 

-28 35 46 


HD 37043 

5 32 59.1 

- 5 56 27 


HD 46380 

6 30 18.2 

- 7 28 14 


HD 65873 

7 58 39.3 

+ 16 35 39 


HD 37058 

5 33 05.2 

- 4 52 06 


HD 46407 

6 30 26.2 

-11 07 40 


HD 65875 

7 58 13.2 

- 2 44 34 


HD 37061 

5 33 03.7 

- 5 17 53 


HD 46484 

6 31 15.2 

+ 4 42 05 

” 

HD 66552 

8 01 51.9 

+ 18 59 05 


HD 37128 

5 33 40.4 

- 1 13 54 


HD 46485 

6 31 11.9 

+ 4 33 52 

” 

HD 66811 

8 01 49.5 

-39 51 40 


HD 37129 

5 33 37.6 

- 4 27 21 


HD 46559 

6 31 38.6 

+ 2 25 43 


HD 67523 

8 05 24.7 

-24 09 31 


HD 37140 

5 33 45.3 

- 0 20 00 


HD 46573 

6 31 46.9 

+ 2 34 26 


HD 67728 

8 06 24.3 

-19 41 33 


HD 37202 

5 34 39.2 

+ 21 06 49 

»* 

HD 46703 

6 33 49.3 

+ 53 33 36 

” 

HD 68017 

8 08 30.7 

+ 32 36 55 


HD 37321 

5 35 02.7 

- 1 27 00 


HD 46711 

6 32 20.0 

+ 2 48 08 


HD 68273 

8 07 59.3 

-47 11 17 


HD 37350 

5 33 11.3 

-62 31 19 


HD 46769 

6 32 40.9 

+ 0 55 52 


HD 68450 

8 09 10.7 

-37 08 32 


HD 37356 

5 35 25.2 

- 4 50 30 

” 

HD 46867 

6 33 15.2 

+ 5 21 02 


HD 68468 

8 09 40.7 

-14 01 05 


HD 37428 

5 35 50.3 

- 6 10 01 

•• 

HD 46883 

6 33 23.9 

+ 10 19 35 


HD 68980 

8 11 36.1 

-35 44 49 


HD 37468 

5 36 13.9 

- 2 37 36 

“ 

HD 46966 

6 33 45.0 

+ 6 07 30 


HD 69106 

8 12 11.9 

-36 47 58 


HD 37479 

5 36 16.3 

- 2 37 16 

” 

HD 47032 

6 34 07.3 

+ 4 44 12 

” 

HD 69464 

8 13 54.4 

-35 28 36 

” 

HD 37490 

5 36 32.5 

+ 4 05 38 

” 

HD 47105 

6 34 49.3 

+ 16 26 36 


HD 69882 

8 15 34.4 

-42 21 54 


HD 37536 

5 37 26.9 

+ 31 53 42 

” 

HD 47129 

6 34 43.2 

+ 6 10 42 

’* 

HD 70011 

8 17 33.9 

+ 24 10 51 


HD 37742 

5 38 13.9 

- 1 58 00 

” 

HD 47240 

6 35 13.2 

+ 5 00 03 

” 

HD 70138 

8 17 27.3 

-18 06 22 

” 

HD 37744 

5 38 06.7 

- 2 50 59 

" 

HD 47382 

6 35 49.4 

+ 4 39 06 

** 

HD 70309A 

8 17 33.3 

-48 02 22 

” 

HD 37776 

5 38 24.3 

- 1 31 53 

” 

HD 47396 

6 36 19.2 

+ 22 39 34 

” 

HD 70309 C 

8 17 32.9 

-48 03 04 


HD 37806 

5 38 31.6 

- 2 44 28 


HD 47432 

6 36 02.5 

+ 1 39 29 

” 

HD 70946 

8 21 26.0 

-38 07 25 


HD 37808 

5 38 24.5 

- 10 26 01 

** 

HD 47755 

6 37 53.1 

+ 9 50 06 

” 

HD 70958 

8 22 05.3 

- 3 35 14 


HD 37836 

5 35 45.5 

-69 42 14 

” 

HD 47839 

6 38 13.3 

+ 9 56 36 

” 

HD 71072 

8 22 38.7 

-12 36 02 


HD 37903 

5 39 07.2 

- 2 16 56 

*• 

HD 47887 

6 38 24.7 

+ 9 30 48 

” 

HD 71304 

8 23 14.5 

-44 08 13 



5 39 07.3 

- 2 16 58 

800205 

HD 48099 

6 39 18.1 

+ 6 23 38 


HD 71304 ABC 

8 23 14.6 

-44 08 15 

811209 

HD37903 40”E 

5 39 10.0 

- 2 16 58 


HD 48217 

6 39 33.1 

- 9 07 02 


HD 71510A 

8 24 05.6 

-51 33 48 

CSI 79 

HD37903 40”N 

5 39 07.3 ! 

- 2 16 18 

ED 

HD 48279 

6 40 04.7 

+ 1 45 56 

” 

HD 71510B 

8 24 03.9 

-51 34 06 

” 

HD37903 40”S 

5 39 07.3 

- 2 17 38 

*» 

HD 48425A 

6 40 21.9 

-23 10 56 


HD 71510C 

8 24 05.6 

— 51 33 48 

” 

HD 3 7903 40”W 

5 39 04.6 

- 2 16 58 


HD 48425C 

6 40 21.8 

-23 11 30 


HD 72968 

8 33 01.7 

- 7 48 30 


HD37903 60”E 

5 39 11.3 

- 2 16 58 

800205 

HD 48434 

6 41 00.3 

+ 3 58 59 


HD 73394 

8 36 43.1 

+ 51 55 49 

” 

HD37903 60”N 

5 39 07.3 

- 2 15 58 

ED 

HD 48915 

6 42 56.7 

-16 38 46 

810720 

HD 73495 

8 35 43.9 

-26 04 42 

” 

HD37903 60” S 

5 39 07.3 

- 2 17 58 

” 

HD 49333 

6 44 52.9 

-20 57 35 

CSI 79 

HD 73665 

8 37 13.9 

+ 20 11 07 

" 

HD37903 60”W 

5 39 03.3 

- 2 16 58 

»* 

HD 49960 

6 47 46.3 

-31 12 00 

” 

HD 73710 

8 37 30.0 

+ 19 50 52 

” 

HD37903 80”E 

5 39 12.6 

- 2 16 58 

800205 

HD 49976 

6 48 17.7 

- 7 58 52 

” 

HD 73882 

8 37 19.4 

-40 14 31 


HD37903 80”N 

5 39 07.3 

- 2 15 38 

ED 

HD 49977 

6 48 09.0 

-14 03 13 

” 

HD 74000 

8 38 30.7 

-16 09 34 


HD37903 80”S 

5 39 07.3 

- 2 18 18 

” 

HD 50064 

6 49 00.0 

+ 0 21 26 

’* 

HD 74146A 

8 38 32.9 

-52 52 21 


HD37903 80”W 

5 39 02.0 

- 2 16 58 

” 

HD 50083 

6 49 06.1 

+ 5 08 42 

” 

HD 74146B 

8 38 31.9 

-52 52 35 

” 

HD37903 120N 

5 39 07.3 

- 2 14 58 

*• 

HD 50091 

6 48 43.9 

-13 10 16 

” 

HD 74180 

8 38 57.9 

-46 28 11 


HD37903 120S 

5 39 07.3 

- 2 18 58 

*• 

HD 50138 

6 49 07.5 

- 6 54 20 

” 

HD 74194 

8 39 05.1 

—44 52 45 


HD37903 120W 

5 38 59.3 

- 2 16 58 

800205 

HD 50658 

6 52 50.4 

+46 20 21 

” 

HD 74196 

8 38 51.6 

-52 50 12 


HD37903 160N 

5 39 07.3 

- 2 14 18 

ED 

HD 50707 

6 51 23.0 

-20 09 39 

” 

HD 74272 

8 39 34.6 

-47 08 15 


HD37903 160S 

5 39 07.3 

- 2 19 38 

” 

HD 50896 

6 52 08.0 

-23 51 50 

” 

HD 74377 

8 41 52.7 

+41 51 46 


HD37903 160W 

5 38 56.6 

- 2 16 58 

” 

HD 51219 

6 53 59.0 

+ l 14 10 

” 

HD 74521 

8 42 02.2 

+ 10 15 49 


HD37903 200N 

5 39 07.3 

- 2 13 38 

” 

HD 51480 

6 54 48.0 

- 10 45 22 

” 

HD 74575 

8 41 34.9 

-33 00 18 


HD 37967 

5 40 17.1 

+ 23 10 56 

CSI 79 

HD 51585 

6 55 40.7 

+ 16 24 10 

” 

HD 74721 

8 43 13.6 

+ 13 26 51 


HD 37974 

5 36 48.3 

-69 24 18 

” 

HD 52089 

6 56 39.5 

-28 54 09 

” 

HD 74753 

8 42 06.3 

-49 38 26 


HD 38010 

5 40 33.5 

+25 25 03 

•* 

HD 52266 

6 57 53.9 

- 5 45 19 

” 

HD 75021 

8 44 31.0 

-29 32 37 

” 

HD 38051 

5 40 17.7 

- 4 39 29 

•• 

HD 52382 

6 58 15.9 

- 9 07 53 

” 

HD 75063 

8 44 19.9 

-45 51 27 


HD 38087 

5 40 29.4 

- 2 20 03 


HD 52721 

6 59 28.6 

-11 13 42 

820108 

HD 75156 

8 45 54.6 

+ 12 43 57 


HD 38165 

5 41 11.1 

- 0 57 34 

•* 

HD 52942 

7 00 21.9 

-11 22 46 

” 

HD 75211 

8 45 16.0 

-43 53 23 


HD 38230 

5 42 35.3 

+ 37 16 21 

** 

HD 53138 

7 00 56.1 

-23 45 31 

CSI 79 

HD 75222 

8 45 28.5 

-36 33 56 

” 

HD 38238 

5 41 44.7 

+ 0 07 27 

»• 

HD 53191A 

6 59 38.5 

-60 47 27 

” 

HD 75223 

8 45 29.8 

-39 36 54 

820707 

HD 38247 

5 42 15.2 

+ 18 41 03 

•» 

HD 53191B 

6 59 36.5 

-60 47 36 

” 

HD 75333 

8 46 50.9 

- 3 15 22 

CSI 79 

HD 38268 

5 41 38.3 

-19 40 20 

« 

HD 53244 

7 01 29.7 

-15 33 27 

” 

HD 75732B 

8 49 42 

+28 30 

680801 

HD 3 8426 A 

5 42 43.3 

-21 40 53 

** 

HD 53367 

7 02 04.0 

-10 22 44 

820108 

HD 75759 

8 48 31.7 

-41 54 07 

CSI 79 

HD 38426B 

5 42 42.1 

-21 40 53 

»» 

HD 53667 

7 03 11-3 

- 8 39 06 

CSI 79 

HD 75821 

8 48 51.5 

-46 20 28 


HD 38427 

5 42 41.4 

-22 51 59 


HD 53755 

7 03 27.9 

- 10 34 58 


HD 75860 

8 49 06.4 

-43 33 47 


HD 38489 

5 40 36.1 

-69 24 36 

*• 

HD 53974 

7 04 19.8 

-11 12 57 

820108 

HD 76534 

8 53 20.6 

-43 16 28 

” 

HD 38563 C 

5 44 11.5 

+ 0 01 38 

750301 

HD 53975 

7 04 16.2 

-12 18 55 

CSI 79 

HD 76536 

8 53 18.2 

-47 24 02 

810910 

HD 38563 N 

5 44 10.9 

+ 0 04 17 


HD 54439 

7 06 02.7 

-11 46 18 

” 

HD 76556 

8 53 26.1 

-47 24 56 

CSI 79 

HD 38563 S 

5 44 09.5 

+ 0 03 33 

»* 

HD 54605 

7 06 21.4 

-26 18 45 

810720 

HD 76566A 

8 53 33.7 

-44 50 57 


HD 3 8563 A 

” 


** 

HD 54627 

7 05 49.6 

-46 32 12 

CSI 79 

HD 76566B 

8 53 36.2 

-44 51 20 


HD 38563B 

5 44 10.9 

+ 0 04 17 


HD 54662 

7 06 58.1 

-10 15 54 


HD 76644 

8 55 47.6 

+ 48 14 21 


HD 38622A 

5 44 52.6 

+ 13 52 57 

CSI 79 

HD 54858 

7 07 48.0 

- 9 15 13 

” 

HD 76764 

8 54 49.6 

-43 00 31 


HD 38622C 

5 44 52.5 

+ 13 52 32 

** 

HD 55383 

7 10 30.0 

+ 16 14 42 


HD 76830 

8 56 21.4 

+ 18 19 49 


HD 38666 

5 44 08.3 

-32 19 26 

” 

HD 55879 

7 12 05.9 

-10 13 43 


HD 76838 

8 55 18.9 

-43 03 45 


HD 38708 

5 45 42.7 

+ 29 07 13 


HD 56438 

7 13 10.7 

-47 02 48 

’’ 

HD 76868 

8 56 22.3 

+ 3 51 01 


HD 38856 

5 46 11.3 

+ 0 42 37 

•> 

HD 56504A 

7 14 02.2 

-29 24 11 


HD 76932 

8 56 23.0 

-15 56 25 


HD 38921 

5 45 41.0 

-38 14 51 

820707 

HD 56504B 

7 14 04.1 

-29 23 52 


HD 76968 

8 55 53.5 

-50 33 19 


HD 39033 

5 47 24.3 

+ 0 08 23 

CSI 79 

> HD 56847 

7 15 53.4 

-15 32 09 


HD 77281 

8 59 05.4 

- 1 16 45 

820707 

HD 39060 

5 46 05.9 

-51 05 00 


HD 56925 

7 16 12.9 

-13 08 15 


HD 77443 

9 00 35.7 

+ 38 56 26 

CSI 79 

HD 39680 

5 51 54.4 

+ 13 50 46 


HD 57060 

7 16 35.3 

-24 27 57 


HD 77581 

9 00 13.1 

-40 21 24 


HD 39746 

5 52 31.3 

+ 27 42 29 

” 

HD 57061 

7 16 37.9 

-24 51 41 

” 

HD 78146 

9 03 35.0 

-27 52 55 


HD 39844 

5 49 56.5 

-66 54 48 

»» 

HD 57219 

7 16 51.3 

-36 38 59 


HD 78316 

9 05 02.3 

+ 10 52 13 


HD 40101 

5 53 37.7 

-28 57 36 


HD 57682 

7 19 38.0 

- 8 52 59 

" 

HD 78344 

9 04 08.3 

-47 34 01 


HD 40111 

5 54 53.3 

+ 25 56 58 


HD 58050 

7 21 36.5 

+ 15 36 56 

i " 

HD 78785 

1 9 06 37.7 

-46 03 01 



ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

HD 79210 

h m s 

9 10 58.7 

+ 52 54 06 


HD 95731 

h m » 

10 59 52.9 

-59 06 29 

„ 

HD 110432 

h m » 

12 39 53.1 

-62 47 04 

„ 

HD 79211 

9 11 00.9 

+ 52 54 09 


HD 95689 

11 00 39.5 

+ 62 01 15 

” 

HD 110639 

12 41 20.7 

-61 07 15 

” 

HD 79452 

9 12 10.3 

+ 34 50 27 


HD 95735 

11 00 36.5 

+ 36 18 19 

” 

HD 110833 

12 42 36.2 

+27 40 00 

*» 

HD 79573 

9 11 30.9 

-49 54 00 

810910 

HD 95880 

11 00 40.7 

-59 28 17 

” 

HD 110897 

12 42 37.6 

+ 39 32 59 


HD 80077 

9 14 13.2 

-49 45 49 

CSI 79 

HD 95881 

11 00 14.3 

-71 14 40 


HD 111124 

12 44 50.7 

-62 43 22 


HD 80218 

9 16 11.5 

+ 17 55 05 


HD 95950 

11 01 02.3 

-60 38 27 

” 

HD 111133 

12 44 29.7 

+ 6 13 25 

” 

HD 80558 

9 17 03.0 

-51 20 55 


HD 96042 

11 01 34.7 

-59 09 47 

” 

HD 111558 

12 47 59.9 

-69 22 22 

»* 

HD 81009 

9 20 24.4 

- 9 37 25 

M 

HD 96088 

11 01 53.9 

-57 41 06 

” 

HD 111613 

12 48 18.9 

-60 03 27 


HD 81192 

9 21 56.6 

+20 00 13 


HD 96446 

11 03 59.3 

-59 40 45 

” 

HD 111631 

12 48 09.6 

- 0 29 25 


HD 81357 

9 23 42.7 

+ 58 21 36 

W 

HD 96548 

11 04 17.9 

-65 14 20 

" 

HD 111908 

12 49 57.5 

+ 7 28 43 


HD 81797 

9 25 07.8 

- 8 26 28 

810720 

HD 96622 

11 04 52.6 

-59 23 49 


HD 112092 

12 51 38.3 

-56 54 23 

" 

HD 82595 

9 29 54.3 

-36 38 14 

CSI 79 

HD 96880 

11 06 16.4 

-59 08 28 


HD 112127 

12 51 29.6 

+ 27 03 02 


HD 82885 

9 32 39.9 

+ 36 02 14 


HD 96917 

11 06 31.9 

-56 47 40 

” 

HD 112244 

12 52 59.3 

-56 33 53 


HD 83183 

9 32 59.5 

-59 00 21 

” 

HD 96919 

11 06 28.5 

-61 40 32 

” 

HD 112244A 




HD 83548 

9 36 04.1 

-42 57 52 

830509 

HD 97048 

11 06 38.5 

-77 23 07 

800605 

HD 112244B 

12 52 56.9 

-56 33 32 

»* 

HD 83618 

9 37 18.1 

- 0 54 52 

CSI 79 


11 06 39.6 

-77 23 01 

840324 

HD 112758 

12 56 27.7 

- 9 34 01 

»» 

HD 83943 

9 38 07.3 

-58 05 31 


HD 97152 

11 07 56.7 

-60 42 25 

CSI 79 

HD 112769 

12 56 27.0 

+ 17 40 41 

»> 

HD 83953 

9 39 00.0 

-23 21 47 


HD 97253 

11 08 33.7 

-60 06 45 


HD 112784 

12 57 02.1 

-60 19 26 

»• 

HD 84542 

9 43 31.7 

+ 6 56 23 


HD 97300 

11 08 16.6 

-76 20 33 

840324 

HD 112869 

12 57 02.0 

+ 38 05 13 


HD 84567 

9 43 09.7 

-29 58 18 



11 08 18 

-76 20 

831101 

HD 113034 

12 58 46.7 

-61 33 48 

” 

HD 84748 

9 44 52.2 

+ 11 39 40 


HD 97319 

11 08 58.5 

-60 50 45 

CSI 79 

HD 113422 

13 01 29.5 

-61 26 30 

»> 

HD 84800 

9 45 35.9 

+43 53 56 

820707 

HD 97393 

11 09 49.9 

-32 09 41 


HD 113659 

13 03 18.6 

-64 48 46 


HD 84937 

9 46 12.0 

+ 13 59 15 

CSI 79 

HD 97434 

11 09 41.1 

-60 25 37 

” 

HD 11 3791 A 

13 03 58.7 

-49 38 19 


HD 85504 

9 49 37.3 

+ 2 41 16 


HD 97534 

11 10 26.7 

-60 02 40 


HD 113791B 

13 04 01.2 

-49 38 23 

w 

HD 86161 

9 53 14.3 

-57 29 23 


HD 97603 

11 11 27.0 

+20 47 51 


HD 113801 

13 03 44.3 

-19 47 28 

" 

HD 86440 

9 55 06.2 

-54 19 44 

” 

HD 97670 

11 11 20.4 

-59 20 47 

” 

HD 113904 

13 04 51.7 

-65 02 17 


HD 86612 

9 56 47.4 

-23 42 38 

” 

HD 97671 

11 11 20.5 

-59 49 15 


HD 114095 

13 05 50.3 

- 7 02 33 


HD 86986 

9 59 46.6 

+ 14 48 03 

” 

HD 97707 

11 11 29.0 

-60 28 06 

” 

HD 114213 

13 07 11.4 

-61 12 22 

*» 

HD 87140 

10 01 23.0 

+ 54 35 18 

” 

HD 97848 

11 12 20.5 

-58 45 05 


HD 114340 

13 07 56.0 

-59 28 47 


HD 87643 

10 02 49.7 

-58 25 15 

” 

HD 97907 

11 13 15.0 

+ 13 34 48 


HD 114606 

13 08 52.9 

+ 9 53 14 

»» 

HD 87696 

10 04 29.1 

+ 35 29 20 

” 

HD 97916 

11 13 19.3 

+ 2 21 33 

” 

HD 114737 

13 10 30.3 

-63 19 17 

»* 

HD 87737 

10 04 36.4 

+ 17 00 24 


HD 97950 

11 12 59 

-60 59 20 

811209 

HD 114886 

13 11 28.7 

-63 18 59 

*» 

HD 87884 

10 05 33.0 

+ 12 14 29 

” 

HD 97966 

11 13 00.2 

-59 08 34 

CSI 79 

HD 115043 

13 11 34.3 

+56 58 22 

» 

HD 87901 

10 05 42.6 

+ 12 12 45 

810720 

HD 97991 

11 13 38.5 

- 3 11 55 

” 

HD 115455 

13 15 19.6 

-62 13 41 


HD 8790 IB 

10 05 27.7 

+ 12 12 58 

CSI 79 

HD 98058 

11 14 07.0 

- 3 22 39 

” 

HD 115473 

13 15 18.2 

-57 52 51 


HD 88230 

10 08 18 

+49 42 

680801 

HD 98088 

11 14 25.9 

- 6 51 40 

” 

HD 115842 

13 17 41.3 

-55 32 18 


M 

10 08 19.0 

+49 42 27 

CSI 79 

HD 98624 

11 17 53.1 

-60 57 31 

** 

HD 116084 

13 19 12.9 

-51 55 17 

»» 

HD 88446 

10 09 36.3 

+ 17 32 59 

860405 

HD 98817 

11 19 23.7 

-60 42 23 

” 

HD 116119 

13 19 38.5 

-61 45 03 

»» 

HD 88500 

10 08 52.7 

-60 23 55 

CSI 79 

HD 99160 

11 21 44.2 

-61 04 46 

*» 

HD 116485 

13 21 42.2 

-42 44 42 


HD 88609 

10 11 14.2 

+53 48 34 

” 

HD 99171 

11 21 58.1 

-42 23 38 


HD 116658 

13 22 33.3 

- 10 54 03 

810720 

HD 88725 

10 11 32.1 

+ 3 24 18 


HD 99196 

11 22 23.3 

+ 11 42 17 


HD 116713 

13 23 13.2 

-39 29 40 

CSI 79 

HD 88955 

10 12 38.0 

-41 52 25 

810720 

HD 99953 

11 27 00.0 

-63 16 40 

” 

HD 116842 

13 23 13.4 

+ 55 14 52 


HD 89125 

10 14 29.7 

+ 23 21 26 

CSI 79 

HD 100099 

11 28 08.7 

-63 32 28 


HD 116852 

13 25 43.9 

-78 35 49 


HD 89137 

10 13 42.9 

-51 00 26 


HD 100198 

11 28 57.1 

-61 00 07 


HD 117297 

13 27 31.7 

-61 49 22 

»» 

HD 89201 

10 14 04.9 

-57 07 30 


HD 100262 

11 29 29.4 

-59 14 22 

” 

HD 117688 

13 30 07.0 

-62 03 34 


HD 89249 

10 14 29.7 

-55 20 51 

” 

HD 100307 

11 29 53.9 

-26 28 14 

*» 

HD 117797 

13 30 48.7 

-62 09 38 


HD 89272 

10 14 46.1 

-49 06 50 

” 

HD 100363 

11 30 19.3 

-11 45 24 


HD 117880 

13 30 47.6 

-18 15 23 

*» 

HD 89884 

10 19 34.7 

-17 46 54 

” 

HD 100764 

11 33 10.9 

-14 18 58 


HD 118022 

13 31 35.7 

+ 3 54 53 

** 

HD 90264 

10 21 29.0 

-66 38 52 

” 

HD 100841 

11 33 27.7 

-62 44 33 

” 

HD 118232 

13 32 24.7 

+49 16 14 

*» 

HD 90362 

10 23 14.2 

- 6 48 24 

** 

HD 100930 

11 34 06.9 

-61 02 33 

” 

HD 119078 

13 39 34.2 

-67 08 57 

•• 

HD 90508 

10 24 59.3 

+49 03 08 

** 

HD 101007 

11 34 37.2 

-60 53 33 

” 

HD 119159 

13 39 38.9 

-56 30 57 

»» 

HD 90569 

10 25 00.5 

+ 10 01 04 

” 

HD 101008 

11 34 36.4 

-63 07 14 

” 

HD 119227 

13 37 46.6 

+74 33 48 

»» 

HD 90586 

10 24 18.5 

-53 38 11 

” 

HD 101013 

11 35 11.1 

+ 50 53 41 


HD 119256 

13 40 17.4 

-57 20 17 

»» 

HD 90706 

10 25 03.6 

-57 21 05 

” 

HD 101065 

11 35 10.7 

-46 25 59 


HD 119608 

13 41 48.2 

-17 41 09 

»* 

HD 90707 

10 25 03.1 

-57 25 12 

” 

HD 101131 

11 35 28.1 

-63 02 45 

” 

HD 120033 

13 44 34.5 

- 9 27 33 

*• 

HD 90772 

10 25 32.3 

-57 22 59 

” 

HD 101177 

11 36 07.3 

+ 45 23 05 


HD 120170 

13 45 20.3 

- 8 32 24 

»» 

HD 90972A 

10 27 17.0 

-30 21 01 

” 

HD 101 177 AB 

” 

” 


HD 120213 

13 49 05.6 

-82 25 11 

•» 

HD 90972B 

10 27 16.3 

-30 21 09 

” 

HD 101190 

11 35 49.4 

-62 55 11 

” 

HD 120315 

13 45 34.3 

+49 33 43 

«♦ 

HD 91093 

10 27 39.7 

-57 43 17 

” 

HD 101190A 

” 

” 

” 

HD 120678 

13 49 22.5 

-62 28 26 

** 

HD 91120 

10 28 32.3 

-13 19 51 

” 

HD 101 190ABC 

11 35 49.5 

-62 55 12 

811209 

HD 120991 

13 50 49.5 

-46 52 55 

« 

HD 91316 

10 30 10.7 

+ 9 33 51 

” 

HD 101190B 

11 35 47.8 

-62 55 10 

CSI 79 

HD 121190 

13 51 57.7 

-51 54 55 

** 

HD 91323 

10 29 34.9 

-44 13 38 

” 

HD 101205 

11 35 59.7 

-63 05 44 

** 

HD 121194 

13 52 15.9 

-60 54 49 

** 

HD 91590A 

10 31 25.3 

-46 43 03 

" 

HD 101298 

11 36 42.3 

-63 09 08 

” 

HD 121447 

13 53 02.9 

-18 00 16 


HD 91590B 

10 31 25.9 

-46 43 29 

” 

HD 101379 

11 37 09.7 

-65 07 12 

*’ 

HD 122223 

13 58 35.6 

-45 21 43 

»» 

HD 91619 

10 31 31.6 

-57 55 54 

” 

HD 101452 

11 37 45.1 

-38 52 09 

820707 

HD 122547 

13 59 43.6 

+ 33 04 00 

860405 

HD 91805 

10 33 00.1 

-43 24 20 

” 

HD 101501 

11 38 25.2 

+ 34 29 01 ! 

CSI 79 

HD 122563 

14 00 04.5 

+ 9 55 38 

CSI 79 

HD 92139 

10 35 11.7 

-47 57 56 

810720 

HD 101545 

11 38 14.7 

-62 17 28 

" 

HD 122669 

14 01 42.7 

-62 16 05 


HD 92207 

10 35 32.3 

-58 28 23 

CSI 79 

HD 101584 

11 38 33.6 

-55 17 46 

” 

HD 122691 

14 01 45.6 

-62 20 54 


HD 92626 

10 38 41.7 

-47 45 48 

” 

HD 101606 

11 38 58.3 

+ 32 01 20 


HD 122879 

14 02 52.3 

-59 28 38 

** 

HD 92664 

10 38 27.1 

-64 50 19 

” 

HD 101712 

11 39 26.9 

-63 08 12 

” 

HD 123056 

14 03 50.7 

-60 13 58 


HD 92693 

10 38 55.5 

-57 40 24 

” 

HD 102647 

11 46 30.5 

+ 14 51 04 

” 

HD 123139 

14 03 43.9 

-36 07 28 

»* 

HD 92740 

10 39 22.5 

-59 24 53 

” 

HD 102851 

11 47 46.7 

-51 11 32 

*» 

HD 123445A 

14 05 44.9 

-43 14 02 


HD 92809 

10 39 41.7 

-58 30 35 

” 

HD 103052 

11 49 14.2 

-60 52 48 


HD 123445B 

14 05 46.3 

-43 13 39 


HD 92839 

10 41 37.2 

+67 40 27 

779907 

HD 103095 

11 50 06.1 

+ 38 04 38 

** 

HD 123710 

14 04 31.5 

+74 48 36 

»* 

HD 92938 

10 40 27.3 

-64 12 15 

CSI 79 

HD 103287 

11 51 12.5 

+ 53 58 21 

” 

HD 124224 

14 09 43.7 

+ 2 38 37 


HD 92964 

10 40 44.2 

-58 57 11 

” 

HD 103516 

11 52 29.9 

-63 00 02 

” 

HD 124314 

14 11 20.0 

-61 28 25 


HD 93027 

10 41 22.3 

-59 52 18 

*’ 

HD 104138 

11 57 01.2 

-46 21 13 

” 

HD 124367 

14 11 27.0 

-56 51 09 

** 

HD 93028 

10 41 20.2 

-59 56 17 

” 

HD 104211 

11 57 31.5 

-45 46 06 

” 

HD 124448 

14 11 46.5 

-46 03 21 


HD 93030 

10 41 10.0 

-64 07 54 

” 

HD 104216 

11 57 44.3 

+ 81 07 54 

»* 

HD 124471 

14 12 39.9 

-66 21 21 


HD 93129 

10 41 53 

-59 17 08 

811209 

HD 104226 

11 57 35.7 

-44 34 56 


HD 124471A 



♦* 

” 

10 42 01.0 

-59 17 05 

CSI 79 

HD 104556 

11 59 56.9 

+43 22 09 

»• 

HD 124471B 

14 12 36.7 

-66 21 06 

•* 

HD 93129 AB 

M 

** 

” 

HD 104901 

12 02 11.2 

-61 43 05 


HD 124721 

14 13 13.7 

-44 57 29 

»* 

HD 93130 

10 42 04.3 

-59 36 40 


HD 104901 A 

** 

»» 

” 

HD 124979 

14 14 51.2 

-51 16 22 

i 

HD 93131 

10 41 56.7 

-59 51 16 

’’ 

HD 10490 IB 

12 02 12.9 

-61 43 24 


HD 125206 

14 16 27.0 

-60 51 08 

! »* 

HD 93146 

10 42 04.4 

-59 49 25 

811209 

HD 104901C 

12 02 12.2 

-61 42 40 

" 

HD 125241 

14 16 41.2 

-60 39 36 


HD 93160 

10 42 10.8 

-59 18 46 

” 

HD 104901 IRS 1 

12 02 22.3 

-61 39 58 

811209 

HD 125248 

14 15 51.9 

-18 29 06 

1 

HD 93161 

10 42 12.4 

-59 18 50 

” 

HD 104901IRS3 

12 01 56.7 

-61 40 15 

»» 

HD 125288 

14 16 48.9 

-56 09 25 

»* 

HD 93162 

10 42 14.2 

-59 27 23 

CSI 79 

HD 104979 

12 02 39.6 

+ 9 00 36 

CSI 79 

HD 125823 

14 19 56.7 

-39 17 04 

»» 

HD 93191 

10 42 31.4 

-59 37 17 


HD 104994 

12 02 42.7 

-61 46 24 


HD 125835 

14 20 55.5 

-67 58 08 

” 

HD 93204 

10 42 36.0 

-59 28 43 

” 

HD 105262 

12 04 37.4 

+ 13 15 51 

” 

HD 126053 

14 20 41.7 

+ 1 28 30 

810720 

HD 93205 

10 42 37.0 

-59 28 26 

" 

HD 105546 

12 06 32.9 

+ 59 17 48 


HD 126515 

14 23 22.9 

+ 1 13 02 

CSI 79 

HD 93206 

10 42 26.9 

-59 43 48 

” 

HD 105577 

12 06 44.7 

-42 33 35 


HD 126587 

14 24 10.4 

-22 01 08 


HD 93222 

10 42 40.3 

-59 49 40 

” 

HD 105590 

12 06 52.7 

-11 34 31 


” 

14 24 12 

-22 01 21 

830710 

HD 93249 ABC 

10 42 46.9 

-59 05 39 

811209 

HD 105601 

12 06 56.1 

+ 38 54 39 

820707 

HD 127755 

14 31 43.7 

-60 25 18 

CSI 79 

HD 93250 

10 42 48.3 

-59 18 06 

CSI 79 

HD 105627 

12 07 06.2 

-62 18 11 

CSI 79 

HD 127971 A 

14 32 21.1 

-41 17 55 


HD 93268 

10 42 55.9 

-59 17 42 

” 

HD 105783 

12 08 06.3 

-41 45 10 

" 

HD 12797 IB 

14 32 22.9 

-41 18 11 

» 

HD 93281 

10 43 01.0 

-59 40 18 

” 

HD 105919 

12 08 51.2 

-44 00 14 


HD 127972 

14 32 19.3 

-41 56 20 


HD 93497 

10 44 36.8 

-49 09 20 

810720 

HD 106038 

12 09 29.1 

+ 13 32 42 


HD 128167 

14 32 30.1 

+29 57 40 

•* 

HD 93540 

10 44 27.4 

-64 15 03 

CSI 79 

HD 106068 

12 09 42.0 

-62 40 20 


HD 128898 

14 38 26.3 

-64 45 31 

»» 

HD 93632 ABC 

10 45 15.6 

-59 50 00 

811209 

HD 106516 

12 12 35.9 

-10 01 12 


HD 128959 

14 37 49 

-26 31 03 

830710 

HD 93632 F 

10 45 15 

-59 50 00 

ED 

HD 106965 

12 15 24.0 

+ 1 51 10 

820707 

HD 129116 

14 38 50.6 

-37 34 47 

CSI 79 

HD 93795 

10 46 24.5 

-59 16 33 

CSI 79 

HD 107328 

12 17 48.4 

+ 3 35 25 

CSI 79 

HD 129174 

14 38 22.4 

+ 16 37 52 


HD 93843 

10 46 40.1 

-59 57 32 

" 

HD 107760 

12 20 03.9 

+73 31 21 

** 

HD 129653 

14 40 38.2 

+ 36 58 07 

820707 

HD 93890 

10 47 03.6 

— 58 37 49 

” 

HD 107906 

12 21 25.2 

+ 16 41 50 


HD 129655 

14 41 11.0 

- 2 17 38 


HD 94028 

10 48 47.7 

+20 32 56 

” 

HD 108177 

12 23 01.4 

+ 1 34 01 


HD 129791 A 

14 42 40.3 

—44 39 25 

CSI 79 

HD 94237 

10 50 02.3 

+ 0 03 52 

” 

HD 108283 

12 23 54.1 

+27 32 41 


HD 12979 IB 

14 42 38.9 

-44 39 56 


HD 94305 

10 49 49.0 

-62 01 51 

” 

HD 108754 

12 27 09.5 

- 3 02 55 

•* 

HD 130095 

14 43 55.5 

-27 02 17 


HD 94367 

10 50 27.5 

-56 58 27 

” 

HD 108759 

12 27 16.7 

-41 27 32 


HD 130163 

14 44 36.2 

-39 43 04 

820707 

HD 94546 

10 51 43.2 

-59 14 46 

” 

HD 108767 A 

12 27 16.3 

-16 14 12 

” 

HD 130227 

14 45 26.4 

-56 27 30 

CSI 79 

HD 94599 

10 52 03.9 

-60 49 54 

” 

HD I08767B 

12 27 15.3 

-16 14 33 


HD 130559 

14 46 34.3 

-13 56 28 


HD 94660 

10 52 44.5 

-41 59 02 


HD 109011 

12 28 57.1 

+ 55 23 40 


HD 130694 

14 47 20.7 

i -27 45 10 

•» 

HD 94878 

10 54 06.9 

-54 04 56 

** 

HD 109026 

12 29 27.1 

-71 51 24 

*■ 

HD 132132 

14 54 59.2 

+ 0 01 57 

•» 

HD 94909 

10 54 19.9 

-57 17 01 


HD 109387 

12 31 21.5 

+ 70 03 48 

” 

HD 132142 

14 53 45.5 

+ 53 52 28 

»* 

HD 94956 

10 55 00.4 

-29 00 46 


HD 109399 

12 32 11.6 

-72 26 28 

” 

HD 132475 

14 56 59.0 

-21 48 26 

*» 

HD 94963 

10 54 36.3 

-61 26 29 

” 

HD 109995 

12 36 23.2 

+ 39 35 06 


HD 132776 

14 58 26.3 

- 2 40 20 

■» 

HD 95345 

10 57 58.6 

+ 3 53 09 

” 

HD 110073 

12 37 09.5 

-39 42 44 


HD 132950 

| 14 59 09.3 

+ 16 04 05 

•i 

HD 95687 

10 59 32.7 

-60 46 46 

” 

HD 110184 

12 37 42.0 

+ 8 48 05 

” 

HD 132960 

! 15 00 05.3 

-41 04 33 

*' 


A-29 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

HD 133332 

h m . 

15 01 23.5 

- 2 39 51 


HD 148283 

16 23 37.1 

+ 37 30 24 

„ 

HD 160346 

17 36 47.7 

+ 3 34 58 


HD 133518 

15 03 20.5 

-51 50 13 

” 

HD 148379 

16 26 04.3 

-46 08 02 


HD 160529 

17 38 41.1 

-33 28 46 

’’ 

HD 133880 

15 04 56.9 

-40 23 32 


HD 148546 

16 27 01.5 

-37 51 50 

” 

HD 160641 

17 38 54.9 

- 17 52 42 

” 

HD 134169 

15 05 47.6 

+ 4 07 16 


HD 148562 

16 26 52.3 

-24 52 13 

»* 

HD 160693 

17 37 55.6 

+ 37 13 13 

’’ 

HD 134439 

15 07 28.4 

-16 08 26 


HD 148579 

16 26 56.6 

-25 02 20 

” 

HD 160810 

17 40 05.0 

-35 16 31 

*’ 

HD 134440 

15 07 28.3 

-16 13 28 


HD 148605 

16 27 09.9 

-25 00 24 


HD 161056 

17 41 05.0 

- 7 03 28 

800204 

HD 134759 

15 09 21.9 

-19 36 12 

” 

HD 148688 

16 28 12.7 

-41 42 36 

” 

HD 161061 

17 41 27.5 

-28 09 26 

CSI 79 

HD 134877 

15 11 02.1 

-59 39 24 


HD 148703 

16 28 06.5 

-34 35 49 


HD 161096 

17 41 00.0 

+ 4 35 12 

810720 

HD 134959 

15 11 27.2 

-58 53 21 


HD 148816 

16 28 00.7 

+ 4 18 16 

” 

HD 161261 

17 41 48.6 

+ 5 44 05 

CSI 79 

HD 135159 

15 12 25.9 

-59 28 20 


HD 148839 

16 30 45.2 

-67 01 26 

” 

HD 161291 

17 42 42.3 

-27 11 50 


HD 135160 

15 12 33.0 

-60 43 11 

” 

HD 148898 

16 29 10.0 

-21 21 39 

” 

HD 161653 

17 45 02.1 

-38 07 01 

” 

HD 135240 

15 12 52.9 

-60 46 24 

” 

HD 148937 

16 30 09.6 

-48 00 23 

” 

HD 161743 

17 45 31.8 

-38 06 11 

820707 

HD 13 5240 A 

” 

” 

” 

HD 149019 

16 30 36.0 

-49 39 57 

” 

HD 161770 

17 45 01.4 

- 9 35 07 

CSI 79 

HD 135240B 

15 12 46.1 

-60 46 24 


HD 149038 

16 30 31.3 

-43 56 27 

’* 

HD 161796 

17 43 41.3 

+ 50 03 47 

” 

HD 135382 

15 14 12.5 

-68 29 48 


HD 149076 

16 30 58.3 

-46 54 01 


HD 161817 

17 44 39.0 

+ 25 46 01 

” 

HD 135591 

15 14 46.2 

-60 18 50 

” 

HD 149168 

16 30 58.7 

-26 24 04 


HD 161903 

17 45 43.3 

- 1 47 34 

820707 

HD 135591 A 

*• 

*» 


HD 149228 

16 31 20.7 

-25 26 46 


HD 161961 

17 46 00.5 

- 2 10 49 

CSI 79 

HD 135591C 

15 14 46.4 

-60 18 50 

” 

HD 149 249 A 

16 32 14.1 

-51 08 15 


HD 162120A 

17 47 30.0 

-29 15 54 

” 

HD 135742 

15 14 18.7 

- 9 It 57 


HD 149249C 

16 32 14.0 

-51 07 52 

” 

HD 162120BCD 

17 47 28.8 

-29 15 11 


HD 136488 

15 19 58.1 

-62 29 58 


HD 149363 

16 31 47.9 

- 6 01 57 

” 

HD 162168 

17 47 46.1 

-32 58 34 

" 

HD 136512 

15 18 04.4 

+29 47 48 


HD 149367 

16 32 10.4 

-26 22 31 

” 

HD 162208 

17 46 20.7 

+39 59 40 

820707 

HD 136664 

15 19 57.1 

-36 40 49 

” 

HD 149414 

16 32 07.9 

- 4 06 23 

” 

HD 162374 

17 48 53.3 

-34 47 14 

CSI 79 

HD 136754 

15 19 24.3 

+ 24 31 19 

820707 

HD 149438 

16 32 45.9 

-28 06 49 

” 

HD 162428 

17 47 57.7 

+ 24 28 51 

” 

HD 137387A 

15 26 01.0 

-73 13 06 

CSI 79 

HD 149661 

16 33 42.9 

- 2 13 01 

” 

HD 162732 

17 48 44.7 

+48 24 23 

” 

HD 137387B 

15 25 54.9 

-73 13 12 

” 

HD 149757 

16 34 24.1 

-10 28 02 


HD 162978 

17 51 49.2 

-24 52 43 


HD 137422 

15 20 47.3 

+72 00 42 


HD 149827 

16 35 11.9 

-24 47 17 


HD 163296 

17 53 20.6 

-21 56 56 


HD 137432 

15 24 05.4 

-36 35 36 

” 

HD 150041 

16 36 59.4 

-48 39 34 

” 

HD 163428 

17 54 03.9 

-23 56 00 

” 

HD 137509 

15 26 20.1 

-70 53 28 

*» 

HD 150080 

16 36 38.0 

-24 54 37 

” 

HD 163522 

17 55 00.2 

-42 28 54 

” 

HD 137595 

15 24 54.0 

-33 22 17 


HD 150135 

16 37 33.7 

-48 40 01 


HD 163758 

17 56 05.9 

-36 01 05 

” 

HD 137603 

15 25 44.7 

-58 24 32 

” 

HD 150136AB 

16 37 35.0 

-48 39 59 


HD 163800 

17 55 55.6 

-22 30 49 


HD 137613 

15 24 50.0 

-24 59 47 

860405 

HD 1501 36C 

16 37 35.3 

-48 40 16 


HD 163810 

17 55 50.7 

-13 04 59 


HD 137909 

15 25 45.9 

+29 16 35 

CSI 79 

HD 150168 

16 37 52.6 

-49 33 20 


HD 163892 

17 56 24.9 

-22 27 50 

” 

HD 137949 

15 26 44.7 

-17 16 10 

** 

HD 150193 

16 37 16.3 

-23 47 55 


HD 164258 

17 57 42.4 

+ 0 37 49 


HD 138629 

15 29 59.4 

+41 04 04 

” 

HD 150207 

16 37 22.9 

-23 33 10 

” 

HD 164270 

17 58 26.3 

-32 42 53 


HD 138693 

15 32 12.4 

-51 43 28 

** 

HD 150574 

16 40 27.9 

-46 02 53 


HD 164353 

17 58 08.3 

+ 2 55 55 


HD 138749 

15 30 54.6 

+ 31 31 35 


HD 150898 

16 43 03.3 

-58 15 06 

” 

HD 164402 

17 58 52.4 

-22 46 50 


HD 138800A 

15 34 45.7 

-73 17 02 


HD 150958 

16 42 56.9 

-47 00 01 

” 

HD 164447 

17 58 17.4 

+ 19 30 22 

** 

HD 138800B 

15 34 48.7 

-73 17 09 

” 

HD 151003 

16 43 04.2 

-41 31 13 

” 

HD 164492AB 

17 59 21.3 

-23 01 53 


HD 139006 

15 32 34.1 

+26 52 53 

” 

HD 151213 

16 44 36.3 

-47 11 33 

” 

HD 164492CD 

17 59 21.0 

-23 02 08 

” 

HD 139195 

15 34 05.2 

+ 10 10 32 


HD 151288 

16 43 14.6 

+ 33 35 37 

” 

HD 164514 

17 59 29.7 

-22 54 23 


HD 139254 

15 34 51.3 

-22 58 37 


HD 151346 

16 44 44.6 

-23 53 08 

” 

HD 164536AB 

17 59 34.7 

-24 15 23 


HD 139323 

15 34 09.7 

+ 39 59 41 

” 

HD 151515 

16 46 17.1 

-41 54 56 


HD 164577 

17 59 12.9 

+ 1 18 15 

” 

HD 139341 

15 34 15.4 

+ 39 57 57 

" 

HD 151525 

16 45 18.5 

+ 5 20 04 


HD 164740 

18 00 36.3 

-24 22 53 

” 

HD 140160 

15 39 26.0 

+ 13 00 22 


HD 151564 

16 46 31.3 

-41 32 07 

” 

HD 164794 

18 00 48.4 

-24 21 49 

810720 

HD 140283 

15 40 22.4 

-10 46 17 

” 

HD 151658 

16 46 35.7 

-21 45 57 

” 

HD 164816 

18 00 52.9 

-24 18 54 

CSI 79 

HD 140301 

15 40 36.3 

-14 53 02 

” 

HD 151804 

16 48 04.1 

-41 08 46 

” 

HD 164865 

18 01 11.1 

-24 11 08 

” 

HD 140543 

15 42 00.7 

-21 39 30 

’* 

HD 151932 

16 48 48.3 

-41 46 16 


HD 164906 

18 01 21.7 

-24 23 21 

” 

HD 141468A 

15 47 38.2 

-46 19 37 

” 

HD 151937 

16 47 18.3 

+ 30 02 56 

” 

HD 165016 

18 01 54.7 

-27 05 23 


HD 141468B 

15 47 39.6 

-46 19 30 

” 

HD 152003 

16 49 16.5 

-41 42 10 

” 

HD 165024 

18 02 44.1 

-50 05 47 


HD 141569 

15 47 20.2 

- 3 46 11 

” 

HD 152147 

16 49 57.1 

-42 02 21 

” 

HD 165052 

18 02 06.4 

-24 24 09 


HD 142139 

15 51 52.0 

-60 20 08 

*’ 

HD 152217 

16 50 23.9 

-41 10 25 

” 

HD 165195 

18 02 10.7 

+ 3 46 33 

” 

HD 142267 

15 50 52.2 

+ 13 21 05 

** 

HD 152218 

16 50 29.3 

-41 38 00 


HD 165246 

18 03 00 

-24 12 06 

820108 

HD 142301 

15 51 39.0 

-25 05 47 

” 

HD 152233 

16 50 32.5 

-41 42 36 


HD 165319 

18 03 08.1 

-14 12 11 

CSI 79 

HD 142373 

15 50 56.6 

+ 42 35 25 

” 

HD 152234 

16 50 30.9 

-41 43 30 

” 

HD 165401 

18 03 09.2 

+ 4 39 22 

" 

HD 142468 

15 53 31.3 

-54 11 16 


HD 152235 

16 50 27.5 

-41 54 46 


HD 165462 

18 03 33.1 

- 0 27 06 

” 

HD 142669 

15 53 47.4 

-29 04 09 


HD 152236 

16 50 27.7 

-42 16 50 


HD 165516 

18 04 11.3 

-21 27 01 


HD 142696 

15 54 40.5 

-54 34 53 

” 

HD 152245 

16 50 32.0 

-40 27 05 


HD 165634 

18 04 54.9 

-28 27 51 


HD 142754 

15 54 25.9 

-40 51 13 

” 

HD 152246 

16 50 35.9 

-40 59 54 


HD 165688 

18 04 59.3 

- 19 24 24 

” 

HD 142804 

15 54 15.0 

-15 53 24 

” 

HD 152247 

16 50 40.9 

-41 33 39 

” 

HD 165705 

18 05 18 

-23 26 36 

820108 

HD 142926 

15 53 49.3 

+42 42 37 

** 

HD 152249 

16 50 40.7 

-41 46 06 

" 

HD 165763 

18 05 28.7 

-21 15 39 

CSI 79 

HD 142983 

15 55 23.0 

-14 08 10 

" 

HD 152270 

16 50 48.6 

-41 44 20 

” 

HD 165872N 

18 06 06 

-23 26 48 

820108 

HD 142990 

15 55 34.6 

-24 41 18 

” 

HD 152386 

16 51 28.9 

-44 54 32 

” 

HD 165872S 

18 06 06 

-23 26 54 

” 

HD 143018 

15 55 49.3 

-25 58 17 


HD 152405 

16 51 26.7 

-40 26 40 


HD 165908 

18 05 07.4 

1 +30 33 12 

CSI 79 

HD 1431 18A 

15 56 47.9 

-38 15 18 


HD 152408 

16 51 28.7 

-41 04 14 

” 

HD 165921 

18 06 16 

! -24 00 06 

820108 

HD 143118B 

15 56 48.3 

-38 15 05 

” 

HD 152424 

16 51 31.7 

-42 00 37 


HD 165999 

18 06 34 

! -23 34 48 

” 

HD 143183 

15 57 39.4 

-53 59 42 


HD 152478 

16 52 16.9 

-50 35 44 


HD 166033 

18 06 44 

-23 41 36 

” 

HD 143275 

15 57 22.3 

-22 28 49 


HD 152560 

16 52 25.7 

-40 56 46 

” 

HD 166056 

18 06 54 

-24 07 12 


HD 143414 

15 59 23.3 

-62 33 18 

** 

HD 152667 

16 53 06.7 

_40 44 43 

” 

HD 166079 

18 06 45 

-23 39 30 

'* 

HD 143699 

16 00 04.1 

-38 27 52 

” 

HD 152723 

16 53 26.1 

-40 26 03 

811209 

HD 166097 

18 06 22.6 

+ 9 26 35 

CSI 79 

HD 143796 

16 01 14.4 

-56 12 13 


HD 152792 

16 51 57.3 

+42 54 34 

CSI 79 

HD 166107 

18 07 05 

-23 47 12 

820108 

HD 144061 

15 58 34.9 

+ 71 01 53 


HD 153261 

16 57 26.5 

-58 53 07 

’* 

HD 166161 

18 06 57 

- 8 47 12 

860704 

HD 144217 

16 02 31.4 

-19 40 10 1 

” 

HD 153426 

16 57 48.4 

-38 07 50 

•* 

HD 166197 

; 18 07 36.7 

-33 48 39 

CSI 79 

HD 144334 

16 03 07.0 

-23 28 16 


HD 153882 

16 59 16.4 

+ 15 01 14 

•» 

HD 166546 

! 18 08 58.4 

-20 26 09 


HD 144386 

16 04 19.0 

-52 56 45 

” 

HD 153919 

17 00 32.6 

-37 46 28 

” 

HD 166620 

18 07 57.9 

+ 38 27 11 


HD 144515 

16 03 32.4 

+ 10 49 10 


HD 154043 

17 01 35.5 

-47 00 01 

” 

HD 166628 

18 09 17.3 

- 19 26 43 

” 

HD 144542 

16 02 14.4 

+ 59 32 50 


HD 154090 

17 01 31.7 

-34 03 15 


HD 166734 

18 09 38.2 

-10 44 39 


HD 144579 

16 03 13.1 

+ 39 17 25 

** 

HD 154124 

17 08 07.6 

-81 29 44 

” 

HD 166934 ABC 

18 10 49.8 

- 18 49 29 

811209 

HD 144661 

16 04 51.4 

-24 19 44 


HD 154276 

17 01 36.2 

+ 17 15 35 

” 

HD 166934IRS1 

18 10 52.6 

-18 47 25 

” 

HD 144668 

16 05 12.7 

-38 58 21 

” 

HD 154368 

17 03 08.4 

-35 23 04 


HD 166934IRS2 

18 10 51.7 

-18 47 25 

” 

HD 144844 

16 05 44.2 

-23 33 12 


HD 154445 

17 02 57.5 

- 0 49 29 

800204 

HD 166934IRS3 

18 10 54.2 

-18 47 11 

” 

HD 144872 

16 04 41.7 

+ 38 46 21 

” 

HD 154791 

17 04 29.7 

+ 24 02 12 

CSI 79 

HD 166934IRS8 

18 10 59.8 

-18 43 50 


HD 144873 

16 04 47.3 

+ 34 13 59 

** 

HD 155603B 

17 10 59.0 

-39 42 20 

” 

HD 166934IRS9 

18 10 37.6 

-18 45 51 


HD 144900 

16 06 40.5 

-48 50 11 

** 

HD 155737 

17 11 45.3 

-39 35 42 

” 

HD 166934IR10 

18 10 52 

-18 44 48 

” 

HD 144969 

16 07 08.0 

-48 39 54 

” 

HD 155806 

17 12 02.0 

-33 29 32 

” 

HD 166934IR11 

18 10 43 

-18 45 41 

” 

HD 145389 

16 07 11.4 

+45 03 54 


HD 155851 

17 12 17.9 

-32 38 00 

” 

HD 166934IR12 

18 10 56.0 

-18 44 55 

” 

HD 145675 

16 08 46.7 

+43 57 02 


HD 155889 

17 12 33.2 

-33 40 53 

” 

HD 167263 

18 12 14.3 

-20 24 15 

CSI 79 

HD 145777 

16 10 25.3 

-15 04 49 

** 

HD 156074 

17 11 56.6 

+42 09 50 

860405 

HD 167264 

18 12 13.9 

-20 44 40 


HD 145958 

16 10 58.3 

+ 13 39 34 


HD 156134 

17 14 00.3 

-35 29 40 

CSI 79 

HD 167287 AP 

18 12 19.9 

- 19 00 32 

” 

HD 146001 

16 11 51.3 

-25 21 04 

” 

HD 156154 

17 14 06.5 

-35 28 58 

” 

HD 167287 BR 

18 12 19.9 

-19 00 14 

*■ 

HD 146116 

16 12 04.2 

- 0 16 25 


HD 156201 

17 14 25.3 

-35 10 13 

” 

HD 167311 

18 12 23.3 

-12 31 03 

** 

HD 146143 

16 13 15.6 

-49 56 42 


HD 156327 

17 15 04.3 

-34 21 21 

” 

HD 167330 

18 12 24.5 

-12 33 11 

” 

HD 146145 

16 13 27.7 

-52 57 46 

’* 

HD 156385 

17 15 48.9 

-45 35 18 


HD 167356 

18 12 34.4 

-18 40 41 


HD 146331 

16 13 47.9 

-25 44 22 


HD 156738 

17 17 30.9 

-36 01 21 

'* 

HD 167362 

18 12 55.4 

-30 53 16 

" 

HD 1 46479 AB 

16 15 08.9 

-50 16 16 

811209 

HD 156860 

17 17 15.0 

+ 2 11 20 


HD 167451 

18 13 04.9 

-13 35 29 


HD 146706 

16 15 28.6 

-23 09 09 

CSI 79 

HD 157038 

17 19 14.4 

-37 45 26 

” 

HD 167659 

18 13 42.3 

-40 24 13 


HD 147012 

16 17 16.2 

-25 29 25 

” 

HD 157089 

17 18 35.4 

+ 1 29 15 

” 

HD 167771 

18 14 32.4 

-18 28 57 

” 

HD 147013 

16 17 12.3 

-25 31 34 

” 

HD 157214 

17 18 47.1 

+ 32 31 50 


HD 167838 

18 14 45.4 

-15 26 59 


HD 147084 

16 17 37.3 

-24 03 00 


HD 157244 

17 21 08.3 

-55 29 06 

810720 

HD 167971 

18 15 17.5 

-12 15 45 

” 

HD 147165 

16 18 08.7 

-25 28 28 

810720 

HD 157246 

17 21 10.7 

-56 19 58 

CSI 79 

HD 168075 

18 15 45.9 

-13 48 52 

869903 

HD 147 165 A 

” 


” 

HD 157246A 

*♦ 

»» 

** 

HD 168076 

18 15 46.2 

-13 49 16 

CSI 79 

HD 147165B 

16 18 07.1 

-25 28 26 

CSI 79 

HD 157246C 

17 21 15.2 

-56 19 41 


HD 168112 

18 15 52.7 

-12 07 36 

” 

HD 147196 

16 18 18.9 

-23 35 21 

” 

HD 157451 

17 21 46.7 

-43 26 51 

” 

HD 168137 

18 16 05.9 

-13 49 45 

" 

HD 147283 

16 18 56.3 

-24 22 39 

” 

HD 157504 

17 21 49.9 

-34 08 33 

»• 

HD 168206 

18 16 19.7 

-11 39 14 

»• 

HD 147343 

16 19 18.7 

-24 14 45 


HD 157857 

17 23 30.7 

-10 56 59 


HD 168227 

18 16 29.3 

-15 38 03 


HD 147384 

16 19 35.5 

-24 15 56 

** 

HD 157881 

17 23 15.7 

+ 2 10 12 


HD 168476 

18 18 59.7 

-56 39 13 


HD 147419 

16 20 35.5 

-51 25 09 

” 

HD 15 8094 A 

17 26 34.7 

-60 38 39 

” 

HD 168571 

18 18 14.3 

-17 24 18 


HD 147648 

16 21 00.2 

-25 17 58 

” 

HD 158094B 

17 26 30.0 

-60 38 06 


HD 168607 

18 18 21.4 

-16 23 57 

” 

HD 147701 

16 21 19.2 

-24 54 36 


HD 158186 

17 25 58.3 

-31 29 42 

»* 

HD 168625 

18 18 26.1 

-16 23 52 


HD 147888 

16 22 24.0 

-23 20 46 

” 

HD 158352 

17 26 16.4 

+ 0 22 08 


HD 168733 

18 19 29.7 

-36 41 39 


HD 147889 

16 22 22.9 

-24 21 07 

800414 

HD 158614 

17 27 49.2 

- 1 01 20 

»» 

HD 168797 

18 19 00.9 

+ 5 24 40 


HD 147932 

16 22 34.9 

-23 17 29 

CSI 79 

HD 158809 

17 28 49.6 

- 2 30 02 


HD 169010 

18 20 19.9 

-13 44 41 

*• 

HD 147933 

16 22 34.9 

-23 19 56 


HD 158864 

17 30 15.0 

-45 35 34 


HD 169034 

18 20 27.6 

-13 37 13 


HD 147933/4 


” 


HD 159090 

17 30 48.9 

-30 22 38 

” 

HD 169226 

18 21 23.5 

-12 14 28 


HD 147955 

16 22 46.4 

-26 27 17 

” 

HD 159176 

17 31 26.2 

-32 32 58 

811209 

HD 169454 

18 22 24.9 

-14 00 24 


HD 148112 

16 23 06.3 

+ 14 08 48 

” 

HD 159176ABC 


** 

” 

HD 169582 

18 22 57.9 

- 9 46 56 


HD 148184 

16 24 07.2 

-18 20 38 

” 

HD 159222 

17 30 13.3 

+ 34 18 17 

CSI 79 

HD 169727 

18 23 50.5 

-13 40 55 


HD 148260 

16 25 13.1 

-44 55 26 


HD 159864 

17 34 43.9 

-17 47 52 

” 

HD 169754 

18 23 55.4 

-11 23 13 

” 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (i? 

>50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

\ RA (1950) DEC 

POS REF 

HD 169978 

h m > 

18 26 42.3 

-62*18' 45' 


HD 190323 

20 01 31.1 

+ 14 50 27 

„ 

HD 210295 

22 07 00.1 

13 51 00 

„ 

HD 170153 

18 21 57.4 

+ 72 42 41 

" 

HD 190404 

20 01 46.6 

+ 23 12 38 

»» 

HD 210418 

22 07 40.5 

+ 5 57 03 

>» 

HD 170159 

18 25 47.5 

-13 01 48 


HD 190429 

20 01 37.3 

+ 35 52 58 

*♦ 

HD 210594 

22 08 35.9 

+ 30 18 72 


HD 170235 

18 26 16.9 

-25 17 23 


HD 1 90429 AB 

” 


»> 

HD 210839 

22 09 48 5 

+ 59 10 02 


HD 170580A 

18 27 35.9 

+ 4 01 47 


HD 190429C 

20 01 35.4 

+ 35 53 35 

•* 

HD 211564 

22 14 44.3 

+ 55 21 54 

•t 

HD 170580B 

18 27 36.2 

+ 4 01 29 

" 

HD 190603 

20 02 38.3 

+ 32 04 31 

»* 

HD 211853 

22 16 54.5 

+ 55 52 30 

779907 

HD 170737 

18 27 53.2 

+ 2o 37 21 


HD 190864 

20 03 46.9 

+ 35 27 49 

” 

HD 212044 

22 18 24.9 

+ 51 36 31 

CSI 79 

HD 170740 

18 28 39.2 

-10 49 54 


HD 190918 

20 04 04.5 

+ 35 38 37 

” 

HD 212571 

22 22 43.3 

+ 1 07 21 


HD 170836 

18 29 15.2 

-19 18 45 


HD 190944 

20 03 52.3 

+ 46 31 39 

” 

HD 213049 

22 25 35.4 

+ 56 01 14 

.» 

HD 170938 

18 29 45.3 

-15 44 20 


HD 191610 

20 07 34.0 

+ 36 41 27 


HD 213320 

22 28 00.0 

-10 56 03 

»♦ 

HD 171012 

18 30 14.3 

-18 24 23 


HD 191612 

20 07 35.3 

4 35 35 07 

*• 

HD 213470 

22 28 24.7 

+ 56 58 06 

.* 

HD 171094 

18 30 32.5 

- 14 08 45 


HD 191639 

20 08 27.3 

- 8 59 28 

*> 

HD 214080 

22 33 25.3 

-16 38 48 

»» 

HD 171406 

18 31 28.7 

+ 30 51 10 


HD 191692 

20 08 43.5 

- 0 58 16 

810720 

HD 214167 

22 33 38.3 

+ 39 22 06 

»♦ 

HD 171589 

18 33 22.0 

- 14 09 26 


HD 191765 

20 08 21.5 

+ 36 01 39 

CSI 79 

HD 214362 

22 35 14 

—22 54 12 

860704 

HD 171780 

18 33 24.9 

+ 34 24 56 


HD 191978 

20 09 13.9 

+41 12 10 


HD 214419 

22 34 56.8 

+ 56 38 46 

779907 

HD 172167 

18 35 14.6 

+ 38 44 09 


HD 192103 

20 10 00.8 

+ 36 02 49 

779907 

HD 214454 

22 35 18.7 

+51 17 10 

CSI 79 

HD 172252 

18 36 52.1 

-11 55 28 


HD 192163 

20 10 17.0 

+ 38 12 13 

CSI 79 

HD 214484 

22 36 02.2 

-33 20 30 


HD 172275 

18 36 57.3 

- 7 24 00 

1 ” 

HD 192281 

20 10 46.7 

+ 40 07 00 

” 

HD 214680 

22 37 00.7 

+ 38 47 21 


HD 172488 

18 38 04.1 

- 8 45 56 

" ” 

HD 192422 

20 11 33.3 

+ 38 36 47 

” 

HD 215773 

22 44 40.3 

+46 26 45 

»» 

HD 172694 

18 39 22.3 

-15 54 19 

! ” 

HD 192518 

20 12 11.1 

+28 32 30 

»» 

HD 216057 

22 46 42.9 

+ 54 09 00 


HD 172910 

18 40 58.3 

-35 41 34 

” 

HD 192639 

20 12 39.0 

+ 37 12 01 

” 

HD 216411 

22 49 32.9 

+ 58 44 34 


HD 173371 

18 42 21.6 

- 0 25 31 

” 

HD 192641 

20 12 39.3 

+ 36 30 27 

” 

HD 216777 

22 53 11.7 

- 8 05 19 

» 

HD 173409 

18 43 12.7 

-31 23 46 

” 

HD 192947 

20 15 16.9 

-12 42 05 

810720 

HD 216898 

22 53 44.1 

+ 62 02 20 

«> 

HD 173438 

18 42 49.4 

- 4 39 09 


HD 192954 

20 14 51.6 

+ 15 43 00 

CSI 79 

HD 216956 

22 54 53.5 

-29 53 16 

810720 

HD 173654A 

18 43 53.5 

- 1 00 56 


HD 193009 

20 14 49.4 

+ 32 13 27 

” 

HD 217014 

22 55 00.3 

+20 30 00 

CSI 79 

HD 173654B 

18 43 54.3 

- 1 01 02 

99 

HD 193077 

20 15 08.5 

+ 37 16 02 

” 

HD 217050 

22 54 51.5 

+48 25 00 

779907 

HD 173654C 

18 43 54.4 

- 1 01 17 

! 99 

HD 193182 

20 15 36.9 

+ 39 26 15 

” 

HD 217086 

22 54 48.9 

+62 27 34 

CSI 79 

HD 174237 

18 45 35.9 

+ 52 55 56 

99 

HD 193237 

20 15 56.5 

+ 37 52 35 

779907 

HD 217101 

22 55 21.7 

+39 02 27 


HD 174585 

18 47 54.1 

+ 32 45 13 


HD 193322 

20 16 20.5 

+40 34 30 

CSI 79 

HD 217476 

22 57 58.1 

+ 56 40 36 


HD 174638 

18 48 12.1 

+ 33 18 03 

” 

HD 193443 

20 17 01.3 

+ 38 07 19 

” 

HD 217490 

22 58 04.9 

+ 59 21 03 


HD 175179 

18 51 44.4 

- 4 39 45 


HD 193514 

20 17 19.6 

+ 39 06 54 


HD 217543 

22 58 34.7 

+ 38 26 21 

.» 

HD 175305 

18 48 27.3 

+74 40 00 


HD 193576 

20 17 42.6 

+ 38 34 24 

779907 

HD 217701 

22 59 56.7 

- 6 50 32 

» 

HD 175362 

18 53 17.1 

-37 24 32 


HD 193621 

20 17 55.9 

+ 36 58 26 

CSI 79 

HD 217891 

23 01 19.7 

+ 3 33 01 

n 

HD 175541 

18 53 11.9 

+ 4 12 03 


HD 193793 

20 18 46.7 

+43 41 42 

” 

HD 218045 

23 02 16.1 

+ 14 56 09 

810720 

HD 175674 

18 55 05.7 

-48 34 26 


HD 193901 

20 20 38.7 

-21 31 04 

” 

HD 218209 

23 03 07.4 

+68 08 40 

CSI 79 

HD 175744 

18 53 51.0 

+ 17 55 43 

M 

HD 193928 

20 19 40.5 

+ 36 45 26 

” 

HD 218342 

23 04 06.5 

+62 56 33 


HD 175754 

18 54 39.3 

-19 13 13 


HD 194279 

20 21 31.0 

+40 35 49 

” 

HD 218356 

23 04 40.3 

+25 11 53 

860405 

HD 175876 

18 55 12.7 

-20 29 29 


HD 194334 

20 21 45.3 

+ 38 43 12 

” 

HD 218393 

23 04 51.1 

+49 55 16 

CSI 79 

HD 176021 

18 57 47.3 

-64 59 36 

99 

HD 194598 

20 23 46.6 

+ 9 17 35 

” 

HD 218674 

23 07 00.5 

+49 22 45 


HD 176124 

18 56 27.3 

-19 20 51 

” 

HD 194839 

20 24 35.0 

+ 41 12 51 

” 

HD 218915 

23 08 52.3 

+ 52 47 10 

•• 

HD 176232 

18 56 29.0 

+ 13 50 15 

** 

HD 195050 

20 25 42.9 

+ 38 16 30 


HD 219134 

23 10 51.7 

+ 56 53 30 

tt 

HD 176279 

18 58 21.6 

-54 09 03 

M 

HD 195177 

20 26 32.9 

+ 38 26 50 


HD 219287 

23 11 52.6 

+ 59 06 07 


HD 176386 

18 58 16.6 

-36 57 44 

840704 

HD 195325 

20 27 54.2 

+ 10 43 37 

” 

HD 219460 

23 13 01.9 

+60 10 38 


HD 177230 

19 01 20.6 

- 4 23 44 

CSI 79 

HD 195358 

20 27 59.2 

+ 19 15 08 

” 

HD 219617 

23 14 29.7 

— 14 06 27 

ti 

HD 177291 

19 01 52.3 

-18 46 59 

” 

HD 195407 

20 27 53.9 

+ 36 48 43 

*» 

HD 219688 

23 15 18.3 

— 9 27 19 

It 

HD 177517 

19 02 49.3 

-15 44 13 


HD 195435 

20 28 57.1 

-12 03 01 

” 

HD 219832 

23 16 21.6 

- 9 53 02 


HD 177756 

19 03 35.7 

- 4 57 33 

810720 

HD 195592 

20 28 52.7 

+44 08 44 

” 

HD 220300 

23 19 53.5 

+ 56 04 25 


HD 178175 

19 05 20.3 

-19 22 11 

CSI 79 

HD 195636 

20 30 07 

- 9 32 00 

860704 

HD 220652 

23 22 36.3 

+62 00 28 

tt 

HD 178717 

19 06 59.6 

+ 10 09 32 

" 

HD 196610 

20 35 37.7 

+ 18 05 29 

CSI 79 

HD 220825 

23 24 22.0 

+ 0 58 52 

.. 

HD 179218 

19 08 55.3 

+ 15 42 14 


HD 197076 

20 38 29.3 

+ 19 45 07 

” 

HD 221006 

23 26 08.2 

-63 23 08 

tt 

HD 179343 

19 09 32.3 

+ 2 32 16 


HD 197345 

20 39 43.4 

+ 45 06 02 

” 

HD 221170 

23 27 00.4 

+ 30 09 27 

tt 

HD 179406 

19 09 57.9 

- 8 01 28 


HD 197406 

20 39 51.1 

+ 52 24 38 

” 

HD 221354 

23 28 55.7 

+ 58 53 15 

tt 

HD 179761 

19 11 11.3 

+ 212 24 

" 

HD 197434 

20 40 01.9 

+ 54 01 47 

” 

HD 221507 

23 30 17.6 

-38 05 41 

ti 

HD 180183 A 

19 14 33.7 

-56 14 08 


HD 198478 

20 47 13.9 

+ 45 55 40 

*• 

HD 221760 

23 32 23.4 

-42 53 29 

ti 

HD 180183B 

19 14 34.7 

-56 14 24 

” 

HD 198820 

20 49 58.1 

+ 32 39 36 

»» 

HD 221861 

23 32 47.9 

+ 71 21 55 

it 

HD 180953 

19 16 17.7 

-16 00 02 


HD 198931 

20 50 23.7 

+ 44 14 42 

*• 

HD 221950 

23 33 50.0 

+ 1 49 26 

•1 

HD 181007 

19 16 31.3 

-20 31 03 

" 

HD 199081 

20 51 28.4 

+44 11 49 

” 

HD 222173 

23 35 40.5 

+42 59 27 


HD 181454A 

19 19 02.7 

-44 33 17 

" 

HD 199191 

20 51 52.4 

+ 54 19 30 

” 

HD 222574 

23 39 10.1 

-18 05 36 


HD 181454B 

19 19 05.3 

-44 33 09 


HD 199216 

20 52 15.4 

+49 20 32 

»» 

HD 222589 

23 38 53.6 

+ 74 07 28 

•* 

HD 181558A 

19 18 41.3 

-19 19 44 


HD 199356 

20 53 30.1 

+40 06 27 

” 

HD 223385 

23 46 23.2 

+ 61 56 10 

it 

HD 181558B 

19 18 40.0 

-19 19 00 

" 

HD 199476 

20 52 04.3 

+ 74 34 56 

” 

HD 223640 

23 48 46.3 

-19 11 13 


HD 181655 

19 17 53.3 

+ 37 14 20 

" 

HD 199478 

20 54 08.3 

+47 13 30 

*» 

HD 223960 

23 51 20.1 

+ 60 34 31 


HD 182040 

19 20 24.4 

-10 48 01 

860405 

HD 199579 

20 54 48.7 

+44 43 53 

*» 

HD 224151 

23 53 02.5 

+ 57 08 01 

it 

HD 182488 

19 21 40.7 

+ 33 07 17 

CSI 79 

HD 199801 

20 56 50.5 

+ 8 26 32 

»» 

HD 224544 

23 56 15.9 

+ 32 06 11 

tt 

HD 182835 

19 23 57.5 

+ 0 14 14 


HD 199802 

20 56 54.1 

+ 0 54 13 

” 

HD 224559 

23 56 13.3 

+ 46 08 04 

ti 

HD 183143 

19 25 13.2 

+ 18 11 36 


HD 200120 

20 58 07.3 

+47 19 29 

•* 

HD 224926 

23 59 15.5 

- 3 18 19 

tt 

HD 183255 

19 25 02.0 

+49 21 08 


HD 200775 

21 00 59.6 

+67 57 55 

” 

HD 224930 

23 59 33.1 

+26 49 02 

•t 

HD 183362 

19 25 50.9 

+37 50 16 


HD 200775 #1 

21 00 59.6 

+ 67 58 25 

ED 

HD 224959 

23 59 33.6 

— 3 06 15 


HD 183656 

19 28 02.9 

+ 3 20 17 


HD 200775 #2 

21 00 59.6 

+ 67 58 55 


HD 225023 

0 00 11.8 

+35 32 14 

820707 

HD 183914 

19 28 44.3 

+ 27 51 31 


HD 200775 #3 

21 00 54.3 

+ 67 58 25 

•* 

HD 225094 

0 00 50.7 

+63 21 45 

CSI 79 

HD 1 84266 

19 31 22.9 

-16 25 23 


HD 200775 #4 

21 01 04.9 

+67 58 40 

»» 

HD 225095 

0 00 52.5 

+ 55 16 20 


HD 1 84279 

19 31 07.1 

+ 3 39 07 


HD 200775 #5 

21 00 55.2 

+67 58 40 

” 

HD 225146 

0 01 22.2 

+60 49 29 

tt 

HD 184499 

19 31 35.2 

+ 33 05 19 


HD 200775 #6 

21 00 55.2 

+67 59 25 


HD 225160 

0 01 28.3 

+61 56 36 

tt 

HD 184915 

19 34 12.1 

- 7 08 25 

810720 

HD 200857 

21 02 25.9 

+ 55 01 50 

CSI 79 

HD 225213 

0 02 27.9 

-37 36 10 

tt 

HD 184943 

19 33 49.3 

+23 44 39 

CSI 79 

HD 201091 

21 04 39.9 

+38 29 58 

** 

HD 225239 

0 02 16.0 

+34 22 48 

tt 

HD 185144 

19 32 27.5 

+ 69 34 33 

” 

HD 201091A 

21 04 42 

+ 38 30 

680801 

HD 225985 

19 47 37.5 

+ 32 49 45 

t. 

HD 185268A 

19 35 09.8 

+29 13 14 

811209 

HD 201091B 

” 

*» 


HD 226868 

19 56 28.7 

+ 35 03 54 


HD 1 85507 A 

19 36 43.4 

+ 5 16 55 

CSI 79 

HD 201092 

21 04 38.3 

+ 38 29 29 

CSI 79 

HD 227460 

20 02 24.3 

+ 36 07 23 

tt 

HD 185507B 

19 36 41.7 

+ 5 17 36 


HD 201345 

21 05 51.6 

+ 33 11 39 


HD 228368 

20 11 24.2 

+ 34 52 23 


HD 185737 

19 37 43.1 

+ 19 17 00 


HD 201601 

21 07 54.5 

+ 9 55 44 


HD 228712 

20 14 49.6 

+40 43 48 


HD 185859 

19 38 17.0 

+ 20 21 35 


HD 201626 

21 07 48.3 

+26 24 38 

860405 

HD 228779 

20 15 58.7 

+ 34 39 38 

tt 

HD 186427 

19 40 32.0 

+ 50 24 02 


HD 201733 

21 08 10.7 

+45 17 52 

CSI 79 

HD 228854 

20 16 53.9 

+ 36 10 59 


HD 186660 

19 43 15.3 

- 3 00 20 


HD 201889 

21 09 44.1 

+ 23 57 38 

•* 

HD 229033 

20 19 03.9 

+ 37 34 20 


HD 186689 

19 43 13.9 

+ 7 29 25 


HD 201891 

21 09 39.9 

+ 17 32 03 

»» 

HD 229059 

20 19 23.3 

+ 37 14 54 


HD 186743 

19 42 33.7 

+49 39 42 


HD 201941 

21 10 13.6 

+ 2 26 12 

820707 

HD 231195 

19 18 23.1 

+ 14 19 27 


HD 186745/6 

19 43 17.0 

+ 23 49 11 


HD 202380 

21 11 30.7 

+ 59 53 26 

CSI 79 

HD 232078 

19 35 56.5 

+ 16 41 33 


HD 186776 

19 43 07.0 

+ 40 35 41 


HD 202851 

23 16 08.3 

- 1 44 40 


HD 236031 

23 01 46.5 

+ 53 55 42 


HD 186791 

19 43 52.9 

+ 10 29 24 

810720 

HD 203006 

21 17 34.1 

-41 01 19 


HD 236689 

1 15 23.7 

+ 58 06 43 


HD 186841 

19 43 47.0 

+ 23 58 23 

CSI 79 

HD 203532 

21 25 57.9 

-82 54 13 

« 

HD 236970 

2 29 43.2 

+ 56 05 52 

•t 

HD 186842 

19 44 10.5 

+ 7 32 42 


HD 203638 

21 21 19.6 

-21 03 55 

” 

HD 237211 

3 59 14.2 

+ 56 24 08 

it 

HD 186943 

19 44 14.2 

+ 28 08 56 


HD 203856 

21 21 37.1 

+ 39 48 12 

820707 

HD 248411 

5 48 44.7 

+ 28 15 00 


HD 186980 

19 44 19.6 

+ 31 59 33 


HD 203938 

21 22 01.7 

+46 56 55 

CSI 79 

HD 249845 

5 56 15.0 

+ 32 53 03 

» 

HD 186994 

19 44 03.9 

+ 44 50 26 


HD 204075 

21 23 48.9 

-22 37 44 

810720 

HD 250028 

5 56 48.5 

+ 25 05 10 

tt 

HD 187238 

19 46 02.9 

+ 22 38 13 


HD 204827 

21 27 31.3 

+ 58 31 12 

CSI 79 

HD 250550 

5 59 06.3 

+ 16 30 58 

t> 

HD 1 87282 

19 46 17.9 

+ 18 04 33 


HD 204867 

21 28 55.6 

- 5 47 32 

810720 

HD 250792 

6 00 15.2 

+ 19 22 15 

tt 

HD 187299 

19 46 15.4 

+ 24 53 01 

" 

HD 205060 

21 29 40.3 

+42 28 44 

CSI 79 

HD 254577 

6 14 53.1 

+ 22 25 44 


HD 187399 

19 46 41.5 

+ 29 16 33 

" 

HD 205772 

21 35 33.6 

-41 16 26 

820707 

HD 259431 

6 30 19.3 

+ 10 21 36 


HD 1 87474 

19 48 27.1 

-40 00 09 


HD 206088 

21 37 19.4 

-16 53 21 

830509 

HD 259597 

6 30 48.7 

+ 8 22 27 

» 

HD 1 878 1 1 

19 48 54.7 

+ 22 28 53 


HD 206165 

21 36 34.6 

+61 51 20 

CSI 79 

HD 268743 

4 57 39.9 

— 66 32 07 

tt 

HD 187982/3 

19 49 55.2 

+ 24 51 44 


HD 206 183 ABC 

21 36 52.0 

+ 56 44 50 


HD 268757 

4 54 26.5 

-69 17 13 


HD 188001 

19 50 07.9 

+ 18 32 30 


HD 206742 

21 41 58.3 

-33 15 16 

” 

HD 269006 

5 02 50.1 

—71 24 20 


HD 188056 

19 49 22.3 

+ 52 51 36 

" 

HD 206773 

21 40 50.3 

+ 57 30 24 

” 

HD 269217 

5 13 57.9 

— 69 24 38 


HD 188209 

19 50 28.5 

+46 53 50 

" 

HD 206778 

21 41 43.7 

+ 9 38 40 

” 

HD 269227 

5 14 16.9 

-69 34 39 


HD 188339 

19 52 50.3 

-38 27 34 


HD 207076 

2i 43 56.4 

- 2 26 40 


HD 269599 

C IB IT O 

69 10 34 


HD 188485 

19 52 23.7 

+ 24 11 12 


HD 207198 

21 43 30.7 

+62 13 46 

»• 

HD 283447 

4 11 vi' 

+ 27 55 

ED 

HD 188510 

19 52 47.0 

+ 10 36 12 

" 

HD 207260 

21 44 00.2 

+60 53 22 


HD 285773 

4 26 37.6 

+ 17 47 04 

CSI 79 

HD 188934 

19 55 03.9 

+ 0 06 23 


HD 207673 

21 47 37.7 

+ 40 54 53 


HD 290556 

5 31 37.9 

+ 0 22 54 


HD 189103 

19 56 29.1 

-35 24 46 


HD 207971 

21 50 54.3 

-37 36 02 

*» 

HD 290662 

5 33 24.9 

— 0 49 38 

» 

HD 1 897 1 1 

19 58 39.6 

+ 9 22 30 


HD 207978 

21 50 15.7 

+ 28 33 30 

*• 

HD 290768 

5 36 34.9 

— 1 32 28 


HD 189864A 

19 58 53.7 

+ 36 27 02 

" 

HD 208501 

21 53 12.0 

+ 56 22 25 

»» 

HD 290787 

5 38 04.2 

— 0 19 30 

t. 

HD 189864B 

19 58 51.6 

+ 36 25 55 

" 

HD 208776 

21 55 57.5 

+ 3 32 20 

*» 

HD 290798 

5 37 44.1 

— 0 46 07 

tt 

HD 189864C 

19 58 49.3 

+ 36 26 00 

99 1 

HD 208906 

21 56 27.7 

+ 29 34 42 

♦* 

HD 290813 

5 37 52.3 

— 1 47 59 

tt 

HD 189864D 

19 58 48.7 

+ 36 26 15 


HD 209008 

21 57 37.9 

+ 6 28 35 

»» 

HD 294304 

5 38 25.6 

— 2 51 59 

BD 

HD 190002 

19 59 44.7 

+32 26 12 


HD 209975 

22 03 36.2 

+ 62 02 10 

»» 

HD 303492 

10 49 51.7 

— 58 42 36 

CSI 79 

HD 190007 

20 00 16.7 

+ 3 10 59 


HD 210027 

22 04 40.8 

+ 25 06 01 

810720 

HD 306070 

11 07 28.3 

—60 15 24 


HD 190066 

20 00 11.7 

+ 22 00 39 

" 

HD 210066 

22 05 30.6 

-34 17 17 

CSI 79 

HD 306097 

11 09 10.9 

-60 38 50 

tt 

HD 190073 

20 00 34.3 

+ 5 35 48 


HD 210129 

22 05 29.2 

+21 27 30 

" 

HD 313846 

18 02 23.3 

23 00 36 

” 


A-31 


ORIGINAL PAGE IS 
CF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA 

(1950) DEC | 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

HD 316248 

h m s 

17 42 48 

-30 11 

730001 

EPS HER 

h 

16 

58™ 

22.4 

+ 30 59 55 

CSI 79 


h 

13 

41 

24.0 

-71 13 47 

769910 

HD 316285 

17 45 04.7 

-27 59 54 

CSI 79 

G HER 

16 

26 

59.9 

+ 41 59 26 

779907 

HE2- 99 

13 

48 

46.3 

-66 08 37 

** 

” 

17 45 06 

-28 00 

730001 

LQ HER 

16 

09 

30.1 

+ 23 37 21 

CSI 79 

HE2— 101 

13 

51 

30 

-58 12 30 

759905 

HD 316332 

17 44 11.9 

-29 37 17 

CSI 79 

MM HER 

17 

56 

31.9 

+ 22 08 58 

” 

HE2— 102 

13 

54 

45.9 

-58 39 54 

769910 

HD 326823 

17 03 18 

-42 32 

730001 

MUU HER 

17 

44 

30.0 

+ 27 44 54 

” 

” 

13 

54 

46.8 

-58 39 56 

860421 

HD 328209 

16 25 45.3 

-44 21 40 

CSI 79 

MUU HER A 




” 

” 

HE2— 103 

14 

01 

50.9 

-64 26 37 

769910 

HD 330036 

15 47 38.5 

-48 36 00 

820620 

MUU HER BC 

17 

44 

27.7 

+ 27 44 45 

” 

HE2- 104 

14 

08 

33.5 

-51 12 19 

” 

HD 331777 

20 01 13.5 

+ 31 46 39 

CSI 79 

MW HER 

17 

33 

25 

+ 15 36 53 

GCVS 

” 

14 

09 


-51 12 

730015 

HD 333424 

20 02 48 

+ 29 01 

730001 

NOVA 






HE2— 106 

14 

10 

24.0 

-63 11 47 

769910 

HD 334060 

20 16 06 

+ 30 17 

” 

DQ HER 

18 

06 

06 

+45 51 00 

791105 

HE2- 107 

14 

14 

55.1 

-62 53 22 

” 

HD 351123 

19 55 24 

+ 17 14 

” 

NUU HER 

17 

56 

35.2 

+ 30 11 30 

CSI 79 

” 

14 

14 

55.5 

-62 53 19 

860421 

HDE 226868 

19 56 28.7 

+35 03 54 

CSI 79 

OME HER 

16 

23 

06.3 

+ 14 08 48 

” 

HE2— 108 

14 

14 

47.5 

-51 56 50 

769910 

HDE 228368 

20 11 24.2 

+34 52 23 

” 

OP HER 

17 

55 

22.3 

+45 21 21 

779907 

HE2— 112 

14 

37 

00.7 

-52 22 00 

” 

HDE 228766 

20 15 37.9 

+ 37 09 08 

” 

PHI HER 

16 

07 

11.4 

+ 45 03 54 

CSI 79 

” 

14 

37 

02.1 

-52 22 07 

860421 

HDE 228854 

20 16 53.9 

+ 36 10 59 

M 

PI HER 

17 

13 

18.2 

+ 36 51 50 

” 

HE2- 113 

14 

56 

14.7 

-54 06 09 

820620 

HDE 232078 

19 35 57 

+ 16 41 36 

860704 

PP HER 

18 

05 

56 

+ 36 21 22 

GCVS 

” 

14 

56 

18 

-54 06 

740209 

HDE 245770 

5 35 47.9 

+ 26 i7 17 

CSI 79 

R HER 

16 

03 

57.5 

+ 18 30 13 

CSI 79 

HE2- 115 

15 

01 

33.1 

-54 59 25 

860421 

HDE 258686 

6 28 02 

+ 10 05 54 

820108 

RR HER 

16 

02 

50.6 

+ 50 38 04 

779907 

” 

15 

01 

34.2 

-54 59 34 

769910 

HDE 258749 

6 28 13 

+ 9 50 48 

” 

RS HER 

17 

19 

36.4 

+ 22 58 06 

CSI 79 

HE2— 118 

15 

02 

55.2 

-42 48 24 

739909 

HDE 258853 

6 28 30 

+ 9 49 36 

” 

RT HER 

17 

08 

48.1 

+ 27 07 08 

” 

HE2— 119 

15 

06 

23.1 

-64 28 57 

769910 

HDE 258973 

6 28 57 

+ 10 22 36 

” 

RU HER 

16 

08 

05.7 

+ 25 12 01 

” 

HE2- 120 

15 

08 

10.4 

-55 28 34 

” 

HDE 259431 

6 30 19 

+ 10 21 36 

” 

RV HER 

16 

58 

25.9 

+ 31 10 41 

” 

” 

15 

08 

11.0 

-55 28 32 

860421 


6 30 19.3 

+ 10 21 36 

CSI 79 

RY HER 

17 

57 

35.3 

+ 19 26 57 

” 

HE2- 127 

15 

21 

10.4 

-51 39 15 

739903 

HDE 269227 

5 14 16.9 

-69 34 39 

>• 

RZ HER 

18 

34 

43.3 

+ 26 00 21 

” 

HE2— 128 

15 

21 

29.7 

-51 09 08 

769910 

HDE 269321 

5 18 16.2 

-69 19 05 

*• 

S HER 

16 

49 

37.1 

+ 15 01 27 

” 

HE2— 131 

15 

32 

00.0 

-71 45 17 

840923 

HDE 269445 

5 22 58.9 

-68 04 19 

” 

SIG HER 

16 

32 

29.3 

+ 42 32 19 

” 

HE2- 134 

15 

42 

29.9 

-66 19 59 

739903 

HDE 290857 

5 44 34 

+ 0 38 

HDE 

SS HER 

16 

30 

29.3 

+ 6 57 41 

” 

HE2- 138 

15 

51 

19.2 

-66 00 26 

769910 

HDE 290859 

5 42 52 

+ 0 27 

” 

ST HER 

15 

49 

16.7 

+48 37 58 

779907 

HE2- 139 

15 

50 

48 

-55 20 42 

779909 

HDE 290860 

5 44 23.1 

+ 0 19 08 

CSI 79 

SV HER 

18 

24 

20.5 

+ 24 59 37 

CSI 79 

HE2— 145 

16 

05 

13.0 

-50 54 08 

769910 

HDE 290861 

5 44 33.6 

+ 0 16 54 

” 

SX HER 

16 

05 

20.9 

+ 25 02 27 

” 

HE2— 147 

16 

09 

56 

-56 51 54 

779909 

HDE 290861 A 

” 


** 

SY HER 

16 

59 

22.1 

+ 22 32 57 

” 

HE2— 151 

16 

11 

25.4 

-59 46 34 

769910 

HDE 290861 B 

•» 

*• 

** 

T HER 

18 

07 

12.6 

+ 31 00 40 

779907 

HE2— 156 

16 

17 

38 

-42 16 48 

779909 

HDE 303308 

10 43 09.2 

-59 24 16 

»• 

TAU HER 

16 

18 

14.0 

+46 25 53 

CSI 79 

HE2— 157 

16 

18 

17.1 

-53 33 53 

769910 

HDE 303311 

10 43 

-59 16 

ED 

THE HER 

17 

54 

32.1 

+ 37 15 20 

” 

HE2— 162 

16 

23 

53.6 

-53 54 47 

” 

HDE 305518 

10 41 53 

-59 32 

” 

TV HER 

18 

12 

48.1 

+ 31 48 09 

779907 

HE2— 170 

16 

31 

22.9 

-53 43 59 

” 

HDE 305519 

10 42 23 

-59 38 


U HER 

16 

23 

35.0 

+ 19 00 24 

760302 

HE2— 171 

16 

30 

47 

-34 59 12 

789908 

HDE 305523 

10 42 33.4 

-59 41 29 

CSI 79 

UU HER 

16 

34 

12.2 

+ 38 04 05 

779907 

HE2— 173 

16 

32 

59 

-39 45 36 

779907 

HDE 305525 

10 44 07.9 

-59 35 02 


UW HER 

17 

12 

39.0 

+ 36 25 26 

” 

HE2— 174 

16 

34 

51.8 

-45 17 43 

739903 

HDE 305532 

10 43 38.3 

-59 41 38 

” 

W HER 

16 

33 

26.1 

+ 37 26 49 

” 

HE2- 176 

16 

37 

54 

-45 07 21 

779909 

HDE 311884 

12 40 54.3 

-62 49 03 

” 

V396 HER 

17 

20 

45 

+ 24 36 05 

GCVS 

HE2— 179 

16 

39 

37.5 

-45 55 04 

739903 

HDE 313643 

18 01 43.7 

-21 10 03 

•* 

V441 HER 

17 

53 

24.0 

+ 26 03 23 

CSI 79 

HE2— 182 

16 

49 

48.5 

-64 09 35 

860421 

HDE313706IRS1 

18 00 15.3 

-22 32 52 

811209 

V443 HER 

18 

20 

05 

+ 23 25 23 

GCVS 

” 

16 

49 

49.3 

-64 09 39 

769910 

HDE313706IRS2 

18 00 14.3 

-22 35 34 

” 

V647 HER 

17 

17 

53.9 

+ 26 32 48 

CSI 79 

HE2— 183 

16 

49 

47 

-44 47 54 

779909 

HDE313706IRS3 

18 00 15.8 

-22 36 49 

” 

V697 HER 

16 

25 

59 

+ 34 54 36 

690001 

HE2— 185 

16 

55 

45.4 

-70 01 40 

769910 

HDE3 1 3706IRS4 

18 00 11.1 

-22 32 05 


X HER 

16 

01 

08.7 

+47 22 36 

779907 

HE2- 248 

17 

32 

16.3 

-49 23 43 

” 

HDE3 1 3706IRS5 

18 00 12.7 

-22 28 10 

” 

YY HER 

18 

12 

25.9 

+ 20 58 17 

CSI 79 

HE2— 260 

17 

36 

01.5 

-18 15 57 

819914 

HDE313706IRS9 

18 00 06.5 

-22 32 01 

” 

Z HER 

17 

55 

51.3 

+ 15 08 29 


HE2— 275 

17 

42 

05 

-38 38 24 

779909 

HDE313706IR10 

18 00 06.2 

-22 34 17 

” 

2 HER 

15 

52 

57.7 

+43 16 59 

” 

HE2— 294 

17 

48 

29 

-32 54 12 

819916 

HDE3 1 3706IR 1 1 

18 00 06 

-22 32 01 

” 

4 HER 

15 

53 

49.3 

+ 42 42 37 


HE2— 325 

17 

57 

59 

-26 21 24 

** 

HDE313706IR12 

17 59 57.7 

-22 25 21 

” 

14 HER 

16 

08 

46.7 

+ 43 57 02 


HE2— 349 

18 

04 

17 

-36 06 48 

” 

HDE313706IR13 

18 00 03 

-22 32 07 

” 

28 HER 

16 

30 

07.9 

+ 5 37 33 

” 

HE2— 354 

18 

06 

34.6 

-33 20 21 

739903 

HDE313706IR15 

17 59 59.4 

-22 36 32 

” 

30 HER 

16 

26 

59.9 

+41 59 26 

779907 

HE2— 370 

18 

11 

23 

-29 50 18 

789908 

HDE313706IR16 

17 59 55.5 

-22 30 30 

” 

39 HER 

16 

39 

34.9 

+ 27 00 42 

CSI 79 

HE2- 374 

18 

12 

31 

-21 36 18 

819917 

HDE3 1 3706IR 1 8 

17 59 52 

-22 35 30 

” 

43 HER 

16 

43 

25.7 

+ 8 40 20 

830509 

HE2— 390 

18 

17 

51.3 

-26 49 53 

769910 

HDE313706IR19 

17 59 49 

-22 35 18 

” 

45 HER 

16 

45 

18.5 

+ 5 20 04 

CSI 79 

HE2— 396 

18 

20 

27 

-21 26 18 

819917 

HDE3 1 3706IR20 

17 59 52.3 

-22 32 45 

” 

50 HER 

16 

48 

41.7 

+ 29 53 25 

” 

HE2— 429 

19 

11 

21.2 

+ 14 54 18 

769910 

HDE 313875 

18 05 48 

-23 26 30 

820108 

52 HER 

16 

47 

46.2 

+46 04 09 


HE2— 430 

19 

11 

50.9 

+ 17 26 20 

” 

HDE 314030 

18 07 03 

-23 39 30 

” 

84 HER 

17 

41 

18.3 

+ 24 20 52 

” 

HE2— 432 

19 

21 

14.8 

+ 21 02 21 

” 

HDE 314031 

18 06 50 

-23 37 36 


88 HER 

17 

48 

44.7 

+ 48 24 23 

” 

HE2 — 436 

19 

28 

51.5 

-34 18 59 

739909 

HDE 314032 

18 06 46 

-23 40 06 

” 

89 HER 

17 

53 

24.0 

+ 26 03 23 

” 

HE2- 440 

19 

36 

03.5 

+ 25 09 00 

819914 

HDE 318139 

17 38 53.3 

-32 31 16 

CSI 79 

104 HER 

18 

10 

01.1 

+ 31 23 29 

” 

HE2- 442 

19 

37 

40.1 

+26 22 48 

769910 

HDE 320102 

17 33 34.7 

-34 00 43 


106 HER 

18 

18 

10.9 

+ 21 56 18 

” 

HE2— 442A 


” 


•* 

” 

HDE 322426 

16 53 33.2 

-40 18 56 

811209 

108 HER 

18 

19 

01.3 

+ 29 50 01 

” 

HE2— 442B 


” 


” 

” 

HDE 330036 

15 47 38.5 

-48 36 00 

820620 

HERSCHEL 36 

18 

00 

35.6 

-24 23 07 

ED 

HE2— 446 

: 19 

41 

57.5 

+ 23 19 42 j 

” 

HE 1125 

15 55 53.3 

-41 48 29 

779912 

HERSCHEL 36A 

18 

00 

36.2 

-24 22 52 

860316 

” 

19 

42 


+ 23 20 

730015 

HE 1146 

16 05 46.1 

-41 32 32 

** 

HERSCHEL 36B 

18 

00 

36.2 

-24 22 48 

” 


19 

42 

00 

+ 23 20 

730001 

HEN S12 



860722 

HETZLER 1-1 

21 

56 

19 

+ 56 29 37 

379901 

HE2— 447 

19 

43 

11.7 

+ 21 12 46 

819914 

HEN S22 

5 13 54.9 

-67 30 38 

CSI 79 

HETZLER 1-2 

21 

49 

38 

+ 56 29 50 

” 

HE2- 459 

20 

11 

54 

+ 29 25 

P-K 

HEN S26 

5 19 06 

-68 00 

761206 

HETZLER 4-1 

19 

33 

34 

+ 22 13 51 

” 

HE2— 467 

20 

33 

42.6 i 

+ 20 01 07 

769910 

HEN S43 

5 30 36 

-67 19 

” 

HETZLER 4-2 

19 

13 

49 

+22 51 53 

” 

HE2— 468 

20 

39 

20.4 | 

+ 34 34 09 

819914 

HEN S63 

5 48 48 

-67 36 

” 

HE1— 3 

19 

46 

15.5 

+ 22 02 28 

769910 

HE3— 32 

7 

18 

36 

-44 32 

830402 

” 

5 48 52.4 

-67 37 02 

831210 

HE1— 5 

20 

09 

42.9 

+ 20 11 00 

” 

HE3— 1138 

16 

03 

08 

-52 55 

769916 

HEN SI 34 

5 40 36.1 

-69 24 36 

CSI 79 

HE2— 5 

7 

46 

01.1 

-51 07 41 

” 

HE3— 1359 

17 

11 

47 

-40 17 

” 

HEN SI 36 

5 41 54 

-69 26 

761206 

HE2— 7 

8 

10 

02.1 

-48 34 13 

” 

HFE 1 

5 

25 

41 

- 5 08 

711201 

HEN 40 

7 30 00 

-41 29 

730001 

HE2— 9 

8 

26 

38.0 

-39 13 41 

739909 

HFE 2 

5 

26 

56 

- 4 46 

” 

HEN 209 

8 47 03.2 

-45 53 58 

739903 

*’ 

8 

26 

38.9 

-39 18 42 

860421 

HFE 2 #1 

5 

26 

47.2 

- 4 45 06 

770210 

HEN 230 

8 54 54 

-46 12 

730001 

HE2— 10 

8 

34 

07.1 

-26 14 04 

761008 

HFE 2 #2 

5 

27 

00.5 

- 4 43 43 

” 

HEN 373 

10 08 14.5 

-56 47 20 

739903 

HE2— 15 

8 

51 

37.7 

-39 52 09 

769910 

HFE 2 #3 

5 

26 

44.6 

- 4 50 46 

” 

HEN 401 

10 17 48.2 

-59 58 24 

” 

” 

8 

51 

38.2 

-39 52 17 

860421 

HFE 2 #4 

5 

26 

59.8 

- 4 51 39 

” 

HEN 485 

10 44 00.0 

-59 40 56 

” 

HE2- 17 

8 

54 

54 

-46 12 

730001 

HFE 2 #5 

5 

26 

56.4 

- 4 54 11 

” 

HEN 519 

10 51 59.3 

-60 10 44 

” 

” 

8 

55 


-46 12 

730015 

HFE 2 #6 

5 

26 

32.9 

- 4 56 37 

” 

HEN 591 

11 06 33 

-60 26 30 

709901 

HE2— 25 

9 

16 

29 

-54 26 42 

779909 

HFE 2 #7 

5 

26 

20.0 

- 4 52 55 

” 

HEN 653 

11 23 16.5 

-59 40 02 

739903 

HE2— 26 

9 

18 

06.4 

-58 59 23 

769910 

HFE 2 #8 

5 

26 

09.1 

- 5 01 57 


HEN 664 

11 28 58 

-63 33 36 

709901 

” 

9 

18 

06.4 

-58 59 14 

860421 

HFE 2 #9 

5 

26 

56.6 

- 5 01 40 

” 

HEN 729 

11 52 14 

-62 56 48 

” 

HE2— 32 

9 

29 

26 

-57 23 42 

779909 

HFE 3 

5 

28 

48 

- 4 55 

711201 

HEN 748 

12 02 28.9 

-65 03 59 

739903 

HE2- 34 

9 

39 

24.7 

-49 09 04 

739903 

HFE 4 

5 

31 

09 

- 5 42 

” 

HEN 782 

12 20 41 

-62 21 36 

709901 

HE2— 35 

9 

39 

47.9 

-49 44 02 

739909 

HFE 5 

5 

32 

56 

- 4 46 

” 

HEN 794 

12 26 46 

-64 33 00 

” 

HE2— 36 

9 

41 

49.9 

-57 03 03 

860421 

HFE 6 

5 

33 

01 

- 5 24 

” 

HEN 814 



720807 


9 

41 

50.7 

-57 03 12 

769910 

HFE 7 

5 

33 

48 

- 3 53 

” 

HEN 938 

13 49 01 

-63 18 00 

709901 

HE2- 38 

9 

53 

03 

-57 04 24 

749906 

HFE 8 

5 

37 

33 

- 6 30 

” 

HEN 1044 

14 56 14.7 

-54 06 09 

820620 

HE2- 41 

10 

05 

54.0 

-63 39 50 

769910 

HFE 9 

6 

13 

49 

+ 4 11 

” 

” 

14 56 18 

-54 06 

730001 

HE2— 47 

10 

21 

24.0 

-60 17 22 


HFE 10 

9 

50 

42 

+ 70 42 

” 

HEN 1092 

15 42 29.9 

-66 19 59 

739903 

HE2— 57 

10 

54 

03 

-61 12 00 

759905 

HFE 11 

9 

56 

07 

+71 24 

” 

HEN 1125 

15 55 53.3 

-41 48 29 

779912 

HE2- 61 

11 

04 

22 

-54 33 06 

779909 

HFE 12 

10 

07 

29 

-59 10 


HEN 1191 

16 23 31.9 

-48 32 45 

739903 

HE2— 62 

11 

15 

45 

-70 33 06 

789907 

HFE 13 

10 

18 

32 

-57 22 

” 

HEN 1227 

16 34 51.8 

-45 17 43 

” 

HE2- 63 

11 

21 

40.8 

-52 34 52 

769910 

HFE 14 

10 

25 

04 

-57 38 

” 

HEN 1242 

16 40 00 

-62 32 

730001 

HE2— 64 

11 

25 

05 

-57 01 24 

779909 

HFE 15 

10 

37 

21 

-56 51 

” 


16 40 00.5 

-62 31 27 

769910 

HE2— 67 

11 

26 

30.5 

-59 50 00 

769910 

HFE 16 

10 

56 

12 

-57 01 

” 

HEN 1481 

17 44 04 

-36 08 00 

709901 

” 

11 

26 

31.9 

-59 50 20 

860421 

HFE 17 

13 

27 

50 

-43 25 

” 

HEN 1495 

17 46 47 

-47 21 42 

” 

HE2- 68 

11 

29 

31.8 

-65 41 40 

769910 

HFE 18 

13 

33 

41 

-42 26 

*» 

HEN 1591 

18 04 25.8 

-25 54 13 

739903 

HE2— 71 

11 

36 

54.1 

-68 35 30 

” 

HFE 19 

13 

35 

49 

-40 40 

•* 

HEN 1751 

19 24 34 

+ 23 48 00 

820108 

HE2- 73 

11 

46 

12.2 

-64 51 53 

860421 

HFE 20 

16 

28 

42 

-19 00 

»» 

HEN 1835 

20 07 42 

+ 25 03 

730001 

” 

11 

46 

12.8 

-64 51 53 

769910 

HFE 21 

16 

35 

33 

-22 13 

»* 

AC HER 

18 28 08.9 

+ 21 49 52 

CSI 79 

HE2— 76 

12 

05 

48 

-63 55 30 

779909 

HFE 22 

17 

13 

06 

-36 20 

»* 

AH HER 

16 42 06 

+ 25 20 34 

GCVS 

HE2- 77 

12 

06 

23.8 

-62 59 20 

769910 

HFE 23 

17 

15 

56 

-38 51 

»* 

ALF HER 

17 12 21.9 

+ 14 26 44 

CSI 79 

HE2— 79 

12 

12 

39 

-63 22 42 

779909 

HFE 24 

17 

16 

29 

-35 52 

*• 


17 12 22 

+ 14 26 50 

771201 

HE2- 80 

12 

19 

37.4 

-63 00 38 

739903 

HFE 25 

17 

17 

22 

-34 33 

** 

ALF HER A 

17 12 21.9 

+ 14 26 44 

CSI 79 

” 

12 

20 


-63 01 

730015 

HFE 26 

17 

20 

56 

-34 12 

>* 

ALF 1 HER 

” 

” 

*’ 

HE2— 81 

12 

20 

16 

-63 45 30 

779909 

HFE 27 

17 

21 

47 

-34 22 

*’ 

AM HER 

18 14 59 

+ 49 50 51 

GCVS 

HE2- 84 

12 

25 

57 

-63 28 00 

*• 

HFE 28 

17 

25 

34 

-34 31 

•* 

AM HER W 

18 14 53 

+49 52 14 

ED 

HE2— 86 

12 

27 

38.5 

-64 35 29 

860421 

HFE 29 

17 

25 

12 

-36 38 

" 

BET HER 

16 28 04.0 

+ 21 35 49 

CSI 79 

” 

12 

27 

38.7 

-64 34 35 

769910 

HFE 30 

17 

35 

49 

-31 32 

*’ 

BL HER 

17 58 59.9 

+ 19 15 00 

” 

HE2— 87 

12 

42 

48.3 

-62 44 09 

739903 

HFE 31 

17 

38 

40 

-29 58 

*’ 

CHI HER 

15 50 56.6 

+42 35 25 

” 

HE2— 88 

13 

02 

45 

-57 23 18 

759905 

HFE 32 

17 

39 

51 

-29 47 

** 

DQ HER 

18 06 05 

+ 45 51 01 

861201 

HE2— 90 

13 

06 

27 

-61 03 36 

749906 

HFE 33 

17 

41 

46 

-29 22 

” 

DQ HER C 

18 06 05.9 

+45 52 00 

CSI 79 

HE2— 91 

13 

06 

52.2 

-62 55 32 

739903 

HFE 34 

17 

42 

54 

-28 59 


DQ HER C NEB. 

18 06 06 

+45 50 55 

ED 

HE2— 97 

13 

41 

21.7 

-71 13 47 

860421 

HFE 35 

17 

43 

12 

-28 47 

” 


A-32 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

HFE 36 

17 

44 

m s 

46 

-28 22 


HV 909 


m S 

• 



HV 12179 

1 

03 

"25.8 

— 72* 22 59* 


HFE 37 

17 

45 

56 

-28 01 

” 

HV 914 






” 

HV 12225 





820602 

HFE 38 

17 

48 

20 

-27 24 

” 

HV 916 

5 

14 

54.2 

-67 30 

35 

830910 

HV 12247 

6 

01 

20 

-65 06 11 

GCVS 

HFE 39 

17 

50 

02 

-26 45 

*’ 

HV 928 






801 107 

HV 12249 

6 

07 

04 

-66 49 00 


HFE 40 

17 

51 

22 

-26 13 

” 

HV 953 






820602 

HV 12252 

6 

11 

14 

-69 00 26 

*♦ 

HFE 41 

17 

53 

33 

-25 00 


HV 963 

5 

27 

36.1 

-66 55 

53 

830910 

HV 12326 

5 

23 

53.9 

-70 01 30 

830910 

HFE 42 

17 

56 

31 

-23 55 

” 

HV 995 






820602 

HV 12420 

4 

57 

56.0 

-70 13 29 


HFE 43 

17 

58 

03 

-23 58 


HV 996 

5 

32 

45.9 

-67 57 

07 

830910 

HV 12437 

5 

33 

09.1 

-66 50 05 

*» 

HFE 44 

17 

59 

09 

-23 42 

” 

HV 997 






861017 

HV 12439 

5 

33 

49.0 

-68 07 54 

** 

HFE 45 

17 

59 

55 

-26 57 

” 

HV 1001 

5 

35 

22.9 

-67 45 

42 

830910 

HV 12495 

4 

54 

53.7 

-69 09 19 


HFE 46 

18 

00 

34 

-24 20 


HV 1002 






820602 

HV 12501 

4 

55 

59.4 

-69 31 02 

»» 

HFE 47 

18 

01 

26 

-19 43 

” 

HV 1003 






•• 

HV 12620 

5 

33 

35.3 

-70 43 22 


HFE 48 

18 

02 

43 

-21 44 

” 

HV 1004 

5 

36 

28.0 

-66 08 

14 

830910 

HV 12667 

5 

49 

49.1 

-70 43 25 

•» 

HFE 49 

18 

05 

21 

-20 20 


HV 1013 






861017 

HV 12700 





820602 

HFE 50 

18 

09 

46 

-17 58 


HV 1023 






” 

HV 12747 






HFE 51 

18 

14 

17 

-16 22 

” 

HV 1338 






" 

HV 12765 





»* 

HFE 52 

18 

14 

44 

-15 53 


HV 1342 






” 

HV 12797 





»« 

HFE 53 

18 

15 

55 

-16 08 


HV 1349 

0 

39 

26.0 

-73 06 

42 

830910 

HV 12815 





861017 

HFE 54 

18 

16 

36 

-16 46 

” 

HV 1365 






861017 

HV 12816 






HFE 55 

18 

16 

53 

-16 12 


HV 1366 

0 

40 

56.0 

-73 11 

36 

830910 

HV 12854 

5 

52 

24.9 

-64 37 19 

830910 

HFE 56 

18 

43 

18 

- 2 49 


HV 1369 






861017 

HV 12956 

1 

07 

27.2 

-71 40 08 


HFE 57 

18 

44 

49 

- 2 07 

” 

HV 1375 

0 

41 

00.9 

-74 07 

17 

830910 

HV 12990 





861108 

HFE 58 

19 

07 

59 

+ 9 03 


HV 1455 

0 

46 

30 

-74 08 

03 

ED 

HV 13023 





850801 

HFE 59 

19 

19 

58 

+ 14 08 


HV 1475 

0 47 

36 

-73 34 

53 

’* 

HV 13033 






HFE 60 

19 

21 

18 

+ 14 21 


HV 1644 

0 

53 

33.8 

-73 41 

20 

830910 

HV 13048 





820602 

HFE 61 

19 

32 

41 

+ 21 56 


HV 1645 

0 

53 

38.8 

-73 30 

57 

” 

AK HYA 

8 

37 

35.7 

-17 07 22 

CSI 79 

HFE 62 

19 

59 

41 

+40 18 


HV 1719 

0 

55 

34.5 

-73 17 

34 

” 

ALF HYA 

9 

25 

07.8 

- 8 26 28 

810720 

HFE 63 

20 

00 

31 

+ 33 24 


HV 1865 

1 

00 

00.0 

-73 00 

48 

” 

CZ HYA 

10 

24 

57.9 

-25 17 47 

CSI 79 

HFE 64 

20 

24 

43 

+40 12 

” 

HV 1954 






861017 

ETA HYA 

8 

40 

36.6 

+ 3 34 45 


HFE 65 

20 

26 

17 

+ 39 34 

” 

HV 1956 

1 

02 

31 

-72 46 

02 

GCVS 

EX HYA 

12 

49 

42 

-28 59 14 

GCVS 

HFE 66 

20 

27 

20 

+ 40 55 

” 

HV 1963 

1 

02 

51.9 

-72 50 

44 

830910 

FI HYA 

12 

37 

11.9 

-26 24 57 

CSI 79 

HFE 67 

20 

33 

50 

+42 22 

” 

HV 2064 






861017 

FK HYA 

8 

22 

02.2 

- 8 21 25 


HFE 68 

20 

38 

24 

+42 27 


HV 2112 

1 

08 

34.3 

-72 52 

49 

830910 

I HYA 

9 

39 

00.0 

-23 21 47 

•* 

HFE 69 

20 

38 

38 

+41 29 


HV 2195 






861017 

R HYA 

13 

26 

58.4 

-23 01 23 

*• 

HFE 70 

20 

39 

23 

+42 03 

” 

HV 2209 






” 

RR HYA 

9 

42 

40.9 

-23 47 39 

*> 

HFE 71 

20 

48 

24 

+43 26 


HV 2239 

4 

55 

30.0 

-66 55 

24 

830910 

RT HYA 

8 

27 

13.1 

- 6 08 59 


HFE 72 

20 

57 

44 

+43 20 

” 

HV 2251 






820602 

RU HYA 

14 

08 

42.0 

-28 38 24 

760302 

HH46 120SI20W 

8 

23 

53.8 

-50 52 43 

ED 

HV 2255 

4 

58 

08.0 

-70 13 

21 

830910 

RV HYA 

8 

37 

18.5 

- 9 24 31 

CSI 79 

HH46 180S120W 

8 

23 

53.8 

-50 53 43 


HV 2257 






820602 

RW HYA 

13 

31 

31.9 

-25 07 27 


HI 263 

2 

19 


+ 57 

” 

HV 2260 






861017 

RY HYA 

8 

17 

30.5 

+ 2 55 42 

•> 

HM 1 

10 

54 

49.7 

-77 08 36 

779912 

HV 2279 






820602 

S HYA 

8 

50 

57.4 

+ 3 15 29 

»* 

HM 2 

10 

55 

18.5 

-76 55 35 


HV 2294 

5 

06 

17 

-66 45 


609903 

T HYA 

8 

53 

13.7 

- 8 56 56 

” 

HM 3 

10 

57 

47.2 

-77 06 34 


HV 2310 

5 

06 

36.5 

-68 15 

56 

830910 

THE HYA 

9 

11 

45.7 

+ 2 31 33 

»» 

HM 4 

10 

57 

50.8 

-76 45 33 

” 

HV 2337 






820602 

TW HYA 

10 

59 

36 

-34 27 30 

GCVS 

HM 5 

10 

58 

54.9 

-76 28 07 


HV 2338 






” 

U HYA 

10 

35 

04.9 

-13 07 24 

CSI 79 

HM 6 

10 

59 

18.2 

-76 03 18 


HV 2352 






861017 

V HYA 

10 

49 

11.3 

-20 59 03 


HM 7 

11 

01 

07.8 

-77 17 25 


HV 2360 

5 

12 

49.5 

-67 23 

02 

830910 

W HYA 

13 

46 

12.2 

-28 07 05 

« 

HM 8 

11 

01 

36.2 

-77 05 39 


HV 2362 






790201 

X HYA 

9 

33 

06.9 

-14 28 02 

♦» 

HM 9 

ti 

02 

43.6 

-76 11 06 

” 

HV 2369 

5 

13 

55 

-67 07 


609903 

Y HYA 

9 

48 

45.0 

-22 46 56 

** 

HM 10 

11 

03 

03.8 

-77 09 36 

” 

HV 2379 

5 

14 

54.4 

-67 59 

03 

830910 

ZET HYA 

8 

52 

45.0 

+ 6 08 11 

»* 

HM 11 

11 

05 

34.8 

-77 02 38 

” 

HV 2405 






820602 

3 HYA 

8 

33 

01.7 

- 7 48 30 

»» 

HM 12 

11 

05 

48.1 

-75 46 47 


HV 2432 






” 

HYADES #15 

4 

11 

32.1 

+23 27 01 

»* 

HM 13 

11 

05 

57.5 

-77 21 50 

’* 

HV 2446 

5 

20 

07.6 

-67 37 

34 

830910 

HYADES #25 

4 

15 

27.7 

+ 15 58 02 

»* 

HM 14 

11 

06 

01.1 

-76 35 55 


HV 2447 

5 

19 

56 

-68 43 


609903 

HYADES #30 

4 

17 

08.4 

+ 13 54 57 

»« 

HM 15 

11 

06 

20.4 

-77 23 25 

” 

HV 2450 






790201 

HYADES #32 

4 

17 

30.4 

+ 18 37 26 


HM 16 

11 

06 

36 

-77 23 

831101 

HV 2457 

5 

19 

52.6 

-71 00 

57 

830910 

HYADES #33 

4 

17 

45.9 

+ 14 58 36 

»’ 


11 

06 

36.3 

-77 22 28 

779912 

HV 2493 

5 

24 

23.3 

-70 10 

45 

" 

HYADES #34 

4 

18 

03.7 

+ 13 44 45 


HM 17 

11 

06 

38.1 

-77 26 12 

” 

HV 2523 






820602 

HYADES #43 

4 

20 

27.0 

+ 19 32 36 

»* 

HM 18 

11 

06 

39.6 

-77 23 01 

840324 

HV 2526 

5 

26 

23.6 

-69 36 

24 

830910 

HYADES #50 

4 

21 

22.3 

+ 14 38 36 

** 

HM 19 

11 

06 

52.9 

-77 28 20 

779912 

HV 2527 






820602 

HYADES #52 

4 

21 

35.7 

+ 16 46 18 

** 

HM 20 

11 

07 

12.5 

-76 59 47 

” 

HV 2532 

5 

26 

47.5 

-69 13 

23 

830910 

HYADES #54 

4 

22 

23.0 

| +22 10 50 

** 

HM 21 

11 

07 

26.6 

-76 45 55 

” 

HV 2555 

5 

28 

14.1 

-66 35 

05 

” 

HYADES #65 

4 

24 

44.7 

: +15 28 42 

** 

HM 22 

11 

07 

51.9 

-76 07 02 

” 

HV 2572 

5 

28 

58.7 

-69 22 

21 

” 

HYADES #69 

4 

25 

41.1 

+ 19 37 51 

•* 

HM 23 

11 

08 

21.9 

-76 18 06 

” 

HV 2575 

5 

29 

08.5 

-67 47 

15 


HYADES #72 

4 

25 

48.2 

+ 15 45 40 


HM 24 

11 

08 

28.5 

-76 18 38 

” 

HV 2576 

5 

29 

20.2 

-70 03 

02 

” 

HYADES #78 

4 

26 

36.5 

+ 17 45 16 

»» 

HM 26 

11 

08 

34.8 

-76 13 18 

” 

HV 2578 

5 

29 

29.5 

-69 50 

23 


HYADES #79 

4 

26 

37.6 

+ 17 47 04 

*> 

HM 27 

11 

09 

20.4 

-77 01 32 


HV 2580 






861017 

HYADES #174 

4 

21 

22.9 

+ 17 53 22 

»> 

HM 28 

11 

09 

20.6 

-76 18 12 

” 

HV 2586 

5 

29 

36.5 

-66 57 

40 

830910 

HYADES 64 

4 

23 

47.7 

+ 16 38 07 

810720 

HM 29 

11 

10 

05.0 

-76 03 53 

” 

HV 2595 






790201 

HYADES 106 

4 

36 

07.5 

+ 14 00 27 

CSI 79 

HM 30 

11 

10 

53.8 

! -76 28 01 

” 

HV 2602 

5 

30 

54.4 

-69 01 

32 

830910 

HYADES 142 

4 

43 

38.9 

+ 15 22 57 


HM 31 

11 

10 

57.1 

-76 28 02 

” 

HV 2604 

5 

31 

04.0 

-69 17 

36 

” 

HYDRA G8 + G9 

8 

55 

18 

+ 3 22 

759908 

HM 32 

11 

15 

58.4 

; -76 48 12 

” 

HV 2677 

5 

34 

33.4 

-69 00 

35 

” 

BET HYI 

0 

23 

09.4 

-77 32 09 

810720 

HMK 1 

5 

31 

30.8 

+ 21 58 28 

ED 

HV 2694 






; 820602 

GAM HYI 

3 

47 

59.4 

-74 23 32 

CSI 79 

HO I/A936 

9 

36 


+ 71 

” 

HV 2700 

5 

35 

22.3 

-67 04 

09 

830910 

SY HYI 

2 

18 

03 

-79 39 15 

GCVS 

HO II/A814 

8 

14 

03 

+ 70 52 15 

860408 

HV 2749 






820602 

UX HYI 

3 

49 

00.6 

-70 01 43 

CSI 79 

HO IV 





790404 

HV 2763 

5 

40 

22.1 

-69 00 

35 

830910 

VW HYI 

4 

09 

30 

-71 25 22 

GCVS 

HODGE II 





830307 

HV 2793 






820602 

HZ 43 

3 

40 

06.7 

+ 24 22 08 

CSI 79 

R HOR 

2 

52 

11.9 

-50 05 32 

CSX 79 

HV 2827 







HZ 44 

3 

40 

06.9 

+ 24 57 13 

740210 

S HOR 

2 

23 

50.1 

-59 47 23 

” 

HV 2836 






861017 

HZ 46 





801001 

T HOR 

2 

59 

17.7 

-50 50 03 


HV 2864 






** 

HZ 133 

3 

40 

38.3 

+ 24 14 12 

819923 

TW HOR 

3 

11 

16.9 

-57 30 29 

” 

HV 2883 






820602 

HZ 134 

! 3 

40 

38.2 

+ 24 04 30 


U HOR 

3 

51 

10.9 

-45 58 58 


HV 5497 

4 

55 

33 

-66 30 


609903 

HZ 158 

! 3 

40 

44.5 

+24 13 02 

CSI 79 

V HOR 

3 

02 

14.4 

-59 07 37 

” 

HV 5506 

4 

58 

53.4 

-66 50 

11 

830910 

HZ 232 

3 

41 

01.3 

+24 24 01 


X HOR 

2 

46 

25.4 

-59 15 32 

” 

HV 5541 






820602 

HZ 357 

3 

41 

29.5 

+ 24 00 55 

819923 

HOURGLASS 






HV 5584 

5 

05 

12.8 

-70 25 

39 

830910 

HZ 451 

3 

41 

49.9 

+ 24 45 09 

801001 

<N) 

18 

00 

36.9 

-24 23 04 

ED 

HV 5593 






790201 

HZ 489 

3 

41 

57.7 

+ 24 16 28 


HTR 18 

5 

39 

09.5 

-69 07 13 

780108 

HV 5597 

5 

06 

45.2 

-69 30 

41 

830910 

HZ 491 






HUBBLE 4 

4 

15 

40.9 

+ 28 12 53 

780909 

HV 5654 






790201 

HZ 541 

3 

42 

10.3 

+ 24 41 01 

CSI 79 

HU1 — 1 

0 

25 

30 

+ 55 41 20 

709904 

HV 5680 

5 

14 

45.8 

-68 57 

52 

830910 

HZ 625 

3 

42 

24.1 

+ 23 34 13 

859904 

HU1 — 2 

21 

31 

07.9 

+ 39 24 43 

840923 

HV 5715 






790201 

HZ 652 

3 

42 

27.7 

+23 52 47 

CSI 79 

HU2— 1 

18 

47 

38.6 

+ 20 47 08 

860409 

HV 5810 

5 

24 

28.9 

-69 26 

14 

830910 

HZ 747 

12 

02 

12.9 

-61 43 24 


HV 817 





861017 

HV 5854 

5 

28 

17.8 

-67 01 

10 

” 

HZ 793 

3 

42 

50.7 

+23 41 52 

819923 

HV 821 






HV 5870 

5 

29 

23.5 

-69 09 

01 

" 

HZ 799 

3 

42 

52.9 

+ 23 43 00 

801001 

HV 823 






HV 5914 






790201 

HZ 869 





840412 

HV 824 






HV 6065 






820602 

HZ 1061 

3 

43 

32.6 

+23 57 47 

819923 

HV 829 






HV 6093 






” 

HZ 1110 

3 

43 

40.2 

+ 24 21 51 

801001 

HV 832 

0 

49 

33 

-72 55 23 

ED 

HV 6103 

5 

15 

34.6 

-66 08 

14 

830910 

HZ 1124 






HV 834 





861017 

HV 11157 






861017 

HZ 1284 

3 

44 

05.7 

+23 50 29 ! 

CSI 79 

HV 837 





" 

HV 11182 






” 

HZ 1286 

3 

44 

05.8 

+ 23 27 45 

819923 

HV 838 

0 

51 

57.4 

-73 27 56 

830910 

HV 11211 






” 

HZ 1305 

3 

44 

09.8 

+23 04 22 


HV 840 





861017 

HV 11223 

0 

29 

58.6 

-73 39 

07 

830910 

HZ 1306 

3 

44 

10.4 

+23 33 26 

«» 

HV 847 





” 

HV 11262 






790201 

HZ 1321 

3 

44 

11.5 

+23 35 10 

■> 

HV 859 

1 

08 

57.7 

—72 51 45 

830910 

HV 11295 

o 

49 

Oi.9 

-73 08 

48 

830910 

HZ 1332 

3 

44 

15.6 

+ 23 34 31 


HV 863 





861017 


0 49 

06 

-73 08 

55 

ED 

HZ 1348 





801001 

HV 865 

1 

39 

40 

-74 45 38 

GCVS 

HV 11303 

0 

50 

20.1 

-71 52 

40 

830910 

HZ 1355 

3 

44 

19.6 

+ 23 52 59 

819923 

HV 873 

4 

55 

04 

-70 59 

609903 

HV 11329 

0 

51 

55.6 

-73 08 

55 


HZ 1362 

3 

44 

20.6 

+ 23 59 08 

CSI 79 

HV 877 





861017 


0 

52 

00 

-73 09 

01 

811109 

HZ 1380 

3 

44 

22.7 

+ 23 39 00 


HV 878 





820602 

HV 11366 

0 

55 

12.0 

-72 30 

20 

830910 

HZ 1397 

3 

44 

25.9 

+ 23 45 41 

** 

HV 879 





861017 

HV 11417 

0 

59 

05 

-73 07 

30 

: ED 

HZ 1531 

3 

44 

43.0 

+ 23 49 08 

819923 

HV 883 

5 

00 

23 

-68 31 

609903 

HV 11423 

0 

59 

20 

-71 54 

11 

” 

HZ 1653 

3 

45 

00.4 

+ 24 34 43 


HV 884 

5 

01 

44 

-68 10 00 

GCVS 

HV 11427 

0 

59 

51.0 

-73 04 

37 

830910 

HZ 1993 

3 

45 

46.1 

+ 23 06 27 

CSI 79 

HV 886 





820602 

HV 11452 

I 

02 

05.1 

-73 49 

44 


HZ 2016 





801001 

HV 888 

5 

04 

15.6 

-67 20 18 

830910 

HV 11984 

5 

09 

43 

-68 51 

31 


HZ 2195 

3 

46 

13.6 

+ 23 44 07 

CSI 79 

HV 894 

5 

06 

03.5 

-70 37 44 

” 

HV 12048 

5 

27 

29.5 

-69 38 

27 

” 

HZ 2220 

3 

46 

17.6 

+ 24 14 41 


HV 897 

5 

06 

32.0 

-70 52 04 

” 

HV 12070 

5 

52 

50.3 

-69 14 

44 

” 

HZ 2244 

3 

46 

21.1 

+ 24 37 31 

819923 

HV 900 





820602 

HV 12122 

0 

53 

33.4 

-72 21 

45 


HZ 2263 

3 

46 

22.5 1 

+24 13 45 

CSI 79 

HV 902 






HV 12149 

0 

57 

09.4 

-72 34 

45 

” 

HZ 2289 

3 

46 

26.9 

+24 05 47 



ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (19S0) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

HZ 2407 

h m » 

0 , - 

801001 

IC 163 

h m j 

1 46 30.4 

+ 20 27 48 

821013 

IC 3453 

h m s 

12 29 05 

+ 15 08 12 

859907 

HZ 2415 

3 46 42.9 

+ 23 11 25 

CSI 79 

IC 195 

2 01 02.0 

+ 14 28 08 

769909 

IC 3475 

12 30 08 

+ 13 03 00 

” 

HZ 2425 

3 46 45.1 

+ 23 33 39 

” 

IC 196 

2 01 07.4 

+ 14 30 00 

” 

IC 3457 

12 29 19.8 

+ 12 55 54 

850501 

HZ 2488 

3 46 57.3 

+ 24 11 53 

” 

IC 342 

3 41 56.6 

+67 56 25 

860130 

IC 3461 

12 29 30.6 

+ 12 09 54 

” 

HZ 2588 

3 47 13.1 

+ 24 22 57 

819923 

” 

3 41 57.2 

+67 56 27 

800302 

IC 3522 

12 32 15 

+ 15 29 48 

859907 

HZ 2601 

3 47 13.8 

+ 24 12 05 

** 

” 

3 41 58 

+67 56 27 

850414 

IC 3568 

12 31 47.0 

+ 82 50 22 

749905 

HZ 2741 



801001 

IC 342 WEST 

3 41 56.5 

+67 56 27 

800302 

IC 3881 

12 52 20.2 

+ 19 26 53 

821013 

HZ 3030 

3 48 26.7 

+23 44 24 

819923 

IC 348 IR 

3 40 51.4 

+ 31 52 29 

741015 

IC 3913 

12 54 03.1 

+ 27 33 43 

850211 

HZ 3063 

3 48 31.3 

+23 45 00 

” 

IC 351 

3 44 20 

+ 34 53 35 

709904 

IC 3949 

12 56 31.2 

+ 28 06 12 

” 

HI- 1 

16 10 13 

-34 28 06 

789908 

IC 381 

4 37 49.9 

+ 75 32 44 

821013 

IC 3998 

12 57 22.2 

+ 28 14 36 

769914 

HI- 2 

16 45 34 

-35 42 00 

” 

IC 418 

5 25 09.5 

-12 44 15 

739909 

IC 4011 

12 57 41.2 

+ 28 16 21 

739910 

HI- 4 

16 50 24 

-31 35 42 

809909 

” 

5 25 10.0 

-12 44 17 

840923 

IC 4012 

12 57 42.8 

+ 28 20 49 

” 

HI- 8 

17 11 26.0 

-33 21 23 

739909 

IC 418 30”N 

5 25 09.5 

-12 43 45 

ED 

IC 4021 

12 57 49.6 

+ 28 18 35 

” 

HI- 9 

17 18 20 

-30 17 54 

789908 

IC 443 

6 13 06 

+ 22 40 

861202 

IC 4026 

12 57 57.6 

+ 28 18 54 

769914 

HI- 17 

17 26 31 

-28 38 12 

819916 

IC 446 

6 28 21 

+ 10 29 42 

820108 

IC 4040 

12 58 13.4 

+ 28 19 34 

850211 

HI- 18 

17 26 32.0 

-29 30 30 

769910 

IC 467 

7 21 55.2 

+ 79 58 29 

821013 

IC 4042 

12 58 18 

+ 28 14 18 

769914 

HI- 19 

17 26 53.7 

-27 57 01 

739903 

IC 509 

8 29 06.3 

+ 24 10 51 

850211 

IC 4088 

12 59 24 

+29 19 

IC 

HI- 21 

17 29 17 

-40 56 18 

779909 

IC 529 

9 13 28.0 

+ 73 58 06 

821013 

IC 4191 

13 05 27.6 

-67 22 40 

860421 

HI- 22 

17 28 55 

-37 55 30 


IC 694 A 

11 25 41.8 

+ 58 50 00 

ED 

*’ 

13 05 28.0 

-67 22 33 

769910 

HI- 23 

17 29 35 

-29 58 18 

819916 

IC 694 5”N 

11 25 41.8 

+ 58 50 05 

’’ 

IC 4296 

13 33 47 

-33 42 42 

861010 

HI- 25 

17 32 10 

-29 43 30 

** 

IC 694 5”S 

11 25 41.8 

+ 58 49 55 

” 

IC 4320 

13 41 15 

-26 58 48 

819916 

HI- 29 

17 40 55 

-34 16 12 

789908 

IC 694 10”N 

11 25 41.8 

+ 58 50 10 

” 

IC 4329A 

13 46 27.9 

-30 03 41 

789906 

HI- 31 

17 42 13 

-34 32 42 

” 

IC 694 10”S 

11 25 41.8 

+ 58 49 50 

” 

IC 4351 

13 55 02.2 

-29 04 18 

821013 

HI- 33 

17 44 30 

-34 07 06 


IC 694 15”N 

11 25 41.8 

+ 58 50 15 


IC 4406 

14 19 15.5 

-43 55 27 

739909 

HI- 35 

17 45 54.6 

-34 21 59 

769910 

IC 694 15”S 

11 25 41.8 

+ 58 49 45 

** 

IC 4406 30E 

14 19 18.3 

-43 55 27 

ED 

HI- 36 

17 46 24.1 

-37 00 36 

830705 

IC 694 20”N 

11 25 41.8 

+ 58 50 20 

” 

IC 4406 30W 

14 19 12.7 

-43 55 27 

” 

HI- 39 

17 50 02 

-33 55 24 

819916 

IC 694 20”S 

11 25 41.8 

+ 58 49 40 

” 

IC 4553 

15 32 46.3 

+ 23 40 10 

860130 

HI- 40 

17 52 23.0 

-30 33 05 

739909 

IC 694 25”S 

11 25 41.8 

+ 58 49 35 

” 

” 

15 32 46.7 

+ 23 40 07 

851005 

HI- 43 

17 54 57 

-33 47 24 

819916 

IC 701 

11 28 23.7 

+ 20 44 43 

850211 

IC 4593 

16 09 23.3 

+ 12 12 08 

739909 

HI- 44 

17 54 56 

-31 42 42 

789908 

IC 742 

11 48 27.3 

+ 21 04 41 

” 

IC 4634 

16 58 33.9 

-21 45 14 

860421 

HI- 45 

17 55 12 

-28 14 42 

” 

1C 764 

12 07 38.8 

-29 27 30 

821013 


16 58 34.6 

-21 45 28 

739909 

HI- 46 

17 55 46.3 

-32 21 33 

769910 

IC 769 

12 09 58.5 

+ 12 24 06 

769909 

IC 4637 

17 01 39.2 

-40 48 52 

*’ 

HI- 47 

17 57 26 

-29 21 42 

789908 

IC 821 

12 45 00.1 

+ 30 03 37 

850211 

IC 4662 

17 42 06 

-64 39 

IC 

HI- 49 

18 00 07.2 

-32 42 30 

769910 

IC 842 

12 58 15.5 

+ 29 17 20 

” 

IC 4701 IRS2 

18 14 34.1 

-16 38 59 

811209 

HI- 50 

18 00 37 

-32 41 48 

819916 

IC 883 

13 18 16.0 

+ 34 24 11 

769909 

IC 4701 IRS3 

18 14 31.7 

-16 40 17 

” 

HI- 53 

18 02 50.0 

-26 30 01 

769910 

IC 883 4.2NW 

13 18 15.8 

+34 24 14 

ED 

IC 4701 IRS4 

18 14 45.6 

-16 40 38 

” 

HI- 54 

18 03 56.1 

-29 13 20 

” 

IC 883 4”W 

13 18 15.7 

+ 34 24 11 

769909 

IC 4701 IRS6 

18 14 39.6 

-16 34 39 

” 

HI- 55 

18 04 02.7 

-29 41 49 

” 

IC 972 

14 01 41.8 

-16 59 13 

769910 

IC 4701 IRS7 

18 14 38 

-16 36 04 

” 

HI- 56 

18 04 42 

—29 44 54 

789908 

IC 1029 

14 30 42.4 

+ 50 07 27 

821013 

IC 4731 

18 34 00 

-62 59 12 

779909 

HI- 58 

18 06 07 

-26 03 06 

819916 

IC 1048 

14 40 28.0 

+ 5 06 03 

’* 

IC 4732 

18 30 53.3 

-22 40 57 

739909 

HI- 60 

18 09 16.2 

-27 29 42 

769910 

IC 1155 

15 58 18.5 

+ 15 49 32 

850211 

IC 4776 

18 42 33.6 

-33 23 48 

860421 

HI- 61 

18 09 29 

-24 50 42 

819916 

IC 1173 

16 02 57.2 

+ 17 33 26 

” 

” 

18 42 34.1 

-33 23 52 

739909 

HI- 62 

18 10 01.9 

-32 20 33 

729908 

IC 1179 

16 03 07.2 

+ 17 53 17 

” 

IC 4830 

19 09 28 

-59 22 48 

759905 

HI- 63 

18 13 06.1 

-30 0 8 40 

769910 

IC 1182 

15 53 28.3 

+ 18 25 39 

*’ 

IC 4846 

19 13 44.3 

- 9 07 59 

860409 

HI- 65 

18 17 05.0 

-24 16 27 

” 

IC 1185 

16 03 29.7 

+ 17 51 04 

” 

IC 4954 

20 02 45 

-(-29 07 

IC 

H2— 1 

17 01 19.4 

-33 55 05 

739909 

IC 1195 

16 04 25.4 

+ 17 19 30 

” 

IC 4997 

20 17 51.4 

+ 16 34 20 

840923 

H2- 2 

17 04 04.0 

-34 01 18 

739903 

IC 1396 IRS1 

21 37 31 

+ 56 41 30 

811209 

IC 5052 

20 47 22.0 

-69 23 30 

821013 

H2— 3 

17 06 01.5 

-41 32 20 

740906 

IC 1459 

22 54 23 

-36 43 48 

789908 

IC 5063 

20 48 12 

-57 15 30 

779909 


17 06 02.3 

-41 32 04 

740204 

IC 1470 

23 03 05.5 

+ 59 58 13 

759901 

IC 5117 

21 30 36.8 

+44 22 29 

860409 

H2— 3 20”E 

11 06 03.3 

-41 32 20 

ED 

IC 1474 ? 

23 08 48.8 

+ 5 59 28 

850211 

” 

21 30 37.2 

+44 22 30 

840923 

H2— 3 20”W 

11 05 59.7 

-41 32 20 

” 

IC 1474 

23 10 18 

+ 5 31 

UGC 

IC 5135 

21 47 09 

-35 03 

IC 

H2— 4 

17 08 57 

-32 34 12 

789908 

IC 1478 7 

23 10 18.9 

+ 5 32 10 

850211 

IC 5146 #1 

21 45 03.0 

+47 01 11 

780804 

H2- 5 

17 12 05 

-31 30 36 

” 

IC 1575 

0 41 03 

- 4 25 

IC 

IC 5146 #2 

21 45 47.8 

+47 05 59 

’’ 

H2— 10 

17 24 23 

-28 28 42 

” 

IC 1613 

1 02 14.0 

+ 1 51 09 

719904 

IC 5146 #3 

21 47 42.4 

+47 32 43 

” 

H2— 11 

17 26 20.1 

-25 46 45 

739903 

IC 1613 J48 

” 

" 

" 

IC 5146 #4 

21 48 21.0 

+47 33 58 

” 

H2— 14 

17 28 51 

-39 49 12 

779909 

IC 1613 V2 


** 

" 

IC 5146 #5 

21 50 33.5 

+47 09 05 

” 

H2- 17 

17 37 03.0 

-24 24 11 

769910 

IC 1613 V6 

” 

” 

” 

IC 5146 #6 

21 52 41.5 

+47 15 06 

” 

H2— 18 

17 40 29 

-21 08 48 

819917 

IC 1613 Vll 

” 

” 

’* 

IC 5146 #7 

21 56 59.2 

+47 33 08 

” 

H2— 19 

17 41 48 

-38 16 12 

779909 

IC 1613 V17 

” 

” 


IC 5146 #8 

21 57 01.0 

+47 18 47 

” 

H2— 23 

17 45 39 

-34 21 00 

789908 

IC 1613 V19 

” 

” 


IC 5146 #9 

21 58 02.8 

+47 29 33 

’* 

H2— 28 

17 47 59.0 

-22 18 48 

769910 

IC 1613 V20 

” 

” 


IC 5146 #10 

21 39 34.4 

+47 12 59 

” 

H2- 32 

17 53 12 

-29 37 48 

789908 

IC 1613 V22 

” 

” 


IC 5146 #11 

21 42 03.5 

+47 07 56 

” 

H2- 34 

17 55 19 

-28 33 30 


IC 1613 V23 

” 

” 

” 

IC 5146 #12 

21 45 26.9 

+47 18 08 

” 

H2— 36 

18 00 53 

-31 39 24 


IC 1613 V25 

” 


" 

IC 5146 #13 

21 49 52.5 

+ 47 25 08 

” 

H2— 38 

18 02 51 

-28 17 18 

” 

IC 1613 V27 

” 


” 

IC 5146 #14 

21 50 15.1 

+47 35 05 

” 

H2— 43 

18 09 37 

-28 20 48 


IC 1613 V30 

” 

” 

” 

IC 5146 #15 

21 50 38.5 

+46 59 34 

” 

H2— 46 

18 15 22 

-31 56 06 

809909 

IC 1613 V32 

” 

” 

” 

IC 5146 #16 

21 54 57.0 

+47 25 24 


H2- 47 

18 25 46 

-24 34 00 

819916 

IC 1613 V38 

*’ 



IC 5146 FIR 

21 51 53 

+46 59 50 

ED 

H2- 48 

18 43 32 

-23 30 06 

” 

IC 1613 V39 

” 



IC 5146 IR1 

21 51 55 

+46 59 05 


H3— 75 

5 37 56.1 

+ 12 19 47 

739909 

IC 1613 V43 




IC 5146 N 

21 51 40 

+47 03 

” 

H4— 1 

12 57 02.7 

+ 27 54 24 

819914 

IC 1613 V45 

” 



IC 5146 NOM. 

21 51 30 

+ 47 02 

IC 

H2 PEAK 1 

5 32 46.5 

- 5 24 00 

840715 

IC 1613 V58 

” 


” 

IC 5146 SE 

21 51 50 

+ 46 58 

ED 

H2 PEAK 2 

5 32 48.5 

- 5 24 20 

” 

IC 1703 

1 23 48 

- 1 54 

UGC 

IC 5146 SW 

21 51 15 

: +47 00 

” 

H14 

0 43 16.1 

-15 52 10 

830515 

IC 1747 

1 53 58 

+ 63 04 42 

709904 

IC 5146 W2 

21 51 30 

i +47 02 

IC 

H15 

0 46 04.7 

-12 59 22 


IC 1805 2 

2 29 01.0 

+ 61 09 29 

CSI 79 

IC 5146 W6 

21 50 39.6 

+46 59 20 

CSI 79 

H18 

2 36 52.5 

-27 39 30 

** 

IC 1848 A 

2 57 29 

+ 60 17 30 

781005 

IC 5146 W8 

21 51 30 

+ 47 02 

IC 

H20 

3 25 57.2 

-17 35 30 


IC 1848 A 

2 57 37.8 

+ 60 17 28 

790906 

IC 5146 W9 



” 

H21 

3 27 15.0 

-17 56 58 

” 

IC 1848 A IRS1 

” 

” 

” 

IC 5146 Wll 


” 

” 

H23 

10 03 27.2 

+29 11 32 

” 

IC 1848 A W(l) 

2 57 29 

+ 60 1 7 30 

781005 

IC 5146 W14 


” 

” 

H28 

12 13 17.4 

+48 24 32 

” 

IC 1848 A W(2) 

*' 



IC 5146 W18 


” 

” 

H36 

12 44 39.4 

+ 51 53 12 

” 

IC 1898 

3 08 07.0 

-22 35 36 

821013 

IC 5146 W32 


” 

" 

H38 

13 33 17.0 

+29 28 20 

” 

IC 1954 

3 30 06.0 

-52 04 24 

" 

IC 5146 W35 


” 

” 

H43 

14 33 58.1 

+28 39 56 

** 

IC 2003 

3 53 12 

+ 33 43 00 

709904 

IC 5146 W42 

21 51 32.9 

+47 01 49 

CSI 79 

H222 

2 37 

- 34 

800907 

IC 2058 

4 16 50.0 

-56 03 18 

821013 

IC 5146 W44 

21 51 30 

+47 02 

IC 

H453 

” 

” 

” 

IC 2087 

4 36 51.8 

+ 25 39 13 

780909 

IC 5146 W48 


” 


H20 0610+18 

6 09 58 

+ 18 00 07 

760102 

” 

4 36 51.9 

+25 39 29 

750705 

IC 5146 W53 


” 

” 

H20 12.2-0.1 

18 09 43.5 

-18 25 06 

830215 

IC 2087 IR 

4 36 49.1 

+25 39 10 

720302 

IC 5146 W62 


” 

” 

H20 24.8+0.1 

18 33 30.3 

- 7 14 42 

” 

IC 2149 

5 52 40.9 

+46 05 53 

749905 

IC 5146 W64 


” 

” 

H20 28.9+0.1 

18 41 07.9 

- 3 38 41 

” 

IC 2165 

6 19 24.2 

-12 57 40 

739909 

IC 5146 W66 


” 

" 

H20 34.3 + 0.1 

18 50 46.4 

+ 1 11 10 

” 

” 

6 19 24.3 

-12 57 44 

860421 

IC 5146 W70 


** 

*’ 

H20 43.8-0.1 

19 09 31.2 

+ 9 30 51 

” 

IC 2184 

7 23 38.8 

+72 13 54 

841103 

IC 5146 W74 


” 

” 

I SZ 96 



850603 

IC 2282 

8 16 16.2 

+24 57 01 

850211 

IC 5146 W76 



” 

I ZW 1 

0 51 00.0 

+ 12 25 00 

809908 

IC 2288 

8 16 24.8 

+ 23 54 14 

” 

IC 5176 

22 11 10.0 

-67 05 58 

821013 

I ZW 13 



850802 

IC 2308 

8 17 52.2 

+ 19 31 18 

” 

IC 5217 

22 21 56 

+ 50 43 

IC 

I ZW 18 

9 30 30.0 

+ 55 27 49 

860416 

IC 2338 

8 20 42 

+ 21 30 

IC 

IC 5240 

22 38 56 

-45 01 48 

759905 

” 

9 30 30.3 

+ 55 27 46 

861203 

IC 2339 

” 

” 

** 

IC 5267 

22 54 22 

-43 39 48 

” 

I ZW 33 

12 11 41.3 

+ 54 48 10 

841103 

IC 2348 

8 21 26.2 

+20 41 45 

850211 

IC 5269B 

22 53 49 

-37 31 00 

789908 

I ZW 36 

12 23 50.6 

+48 46 25 

830604 

IC 2373 

8 23 55.4 

+20 31 45 

” 

IC 5269C 

22 58 02 

-35 38 24 

” 

I ZW 36 1 

12 23 52.4 

+48 46 03 

860909 

IC 2392 

8 41 40 

+ 18 28 

IC 

IC 5270 

22 55 08 

-36 07 30 

” 

I ZW 36 2 

12 23 50.3 

+48 46 16 

” 

IC 2448 

9 06 37.3 

-69 44 07 

769910 

IC 5271 

22 55 16 

-34 00 36 

'* 

I ZW 89 

14 25 36.0 

+46 22 10 

841103 

” 

9 06 37.7 

-69 44 20 

860421 

IC 5273 

22 56 38.3 

-37 58 29 

821013 

I ZW 92 

14 39 03.0 

+ 53 42 53 

861203 

IC 2501 

9 37 20.7 

-59 51 55 

" 

IC 5283 

23 00 47 

+ 8 37 

IC 

I ZW 97 

14 52 43.9 

+42 13 45 

841103 

” 

9 37 20.9 

-59 51 52 

769910 

IC 5309 

23 16 39.6 

+ 7 50 06 

850211 

I ZW 123 

15 35 48.4 

+ 55 25 34 

861203 

IC 2553 

10 07 47.2 

-62 22 01 

860421 

IGD 2 

2 00 18.4 

-49 55 25 

830506 

" 

15 35 53.6 

+ 55 25 49 

841103 

*’ 

10 07 47.9 

-62 21 55 

699910 

IGD 3 

1 59 19.5 

-49 59 09 

" 

I ZW 186 

17 27 

+50 18 

820714 

IC 2574 

10 24 41.3 

+ 68 40 18 

769909 

IGD 4 

1 59 19.5 

-49 59 06 

” 

I ZW 187 

17 27 04.3 

+50 15 31 

809908 

IC 2591 

11 40 49.0 

+ 20 01 39 

850211 

IGD 5 

1 59 56.4 

-49 53 07 

” 

I ZW 1727+50 

” 

” 

” 

IC 2621 

10 58 23.5 

-64 58 47 

769910 

IGD 6 

2 00 21.6 

-50 03 34 

” 

IC 10 

0 17 41.5 

+ 59 00 52 

739910 

” 

10 58 23.8 

-64 58 48 

860421 

IGD 7 

” 

” 

” 

’* 

0 17 44.3 

+ 59 00 36 

860130 

IC 2792 

9 10 34.1 

-42 13 15 

*' 

IGD 8 

1 59 50.1 

-49 52 08 

" 

” 

0 17 48.8 

+ 59 00 45 

841103 

IC 2944 IRS1 

11 35 46.9 

-62 53 53 

811209 

IGD 9 

2 00 30.2 

-49 56 30 

** 

IC 65 

0 58 02.8 

+47 24 50 

821013 

IC 2944 IRS2 

11 35 48.2 

-62 56 35 


IGD 10 

2 00 08.2 

-49 51 52 


IC 66 

0 57 48.7 

+30 31 40 

850211 

IC 3059 

12 12 23 

+ 13 44 12 

859907 

IGD 12 

1 59 45.7 

-49 55 01 

” 

IC 131 

1 30 22 

+30 30 

IC 

IC 3063 

12 12 33 

+ 12 17 42 

” 

IGD 13 

2 00 05.3 

-49 50 12 

” 

IC 132 

1 30 27 

+30 41 

” 

IC 3258 

12 21 11.2 

+ 12 45 25 

841103 

IGD 14 

1 58 50.7 

-49 52 04 

” 

IC 133 

1 30 27 

+ 30 38 

" 

IC 3418 

12 27 11 

+ 11 40 42 

859907 

IGD 15 

l 59 37.2 

-49 56 25 


IC 142 

1 31 06 

+30 30 

” 

IC 3443 

12 28 43.8 

+ 12 36 24 

850501 

IGD 16 

2 00 14.6 

-49 54 07 

" 


A-34 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

IGD 17 


h 

59 

59.9 

— 50 00 11 


IPC 200501 

h m i 

19 20 44.6 

+ 14 10 50 

„ 

IRC 00113 

6 

h 

26 

37 

+ 

2' 41 OO" 


IGD 18 


59 

12.8 

— 50 04 03 


IPC 202680 

19 26 

51.3 

+ 17 54 43 

*’ 

IRC 00114 

6 

29 

11 

+ 

1 22 30 

»> 

IGD 20 


59 

47.8 

-50 02 10 


IPC 208471 

19 44 

13.5 

+ 24 28 00 

” 

IRC 00115 

6 

30 

28 

+ 

1 18 42 

•* 

IGD 21 


59 

15.2 

-49 52 24 


IPC 208602 

19 44 

41.4 

+ 25 05 17 


IRC 00116 

6 

31 

56 

+ 

0 14 06 

*♦ 

IGD 22 


59 

18.5 

-50 05 27 


IPC 220337 

20 25 

33.5 

+ 37 12 53 


IRC 00117 

6 

32 

39 


1 28 06 


IGD 24 


59 

10.5 

-49 50 20 


IRC 00001 

0 05 

05 

+ 1 04 24 

690001 

IRC 00118 

6 

34 

44 

+ 

0 57 54 


IGD 25 


59 

39.7 

-49 53 23 


IRC 00002 

0 05 

37 

- 2 43 42 

” 

IRC 00119 

6 

34 

58 


1 20 54 


IGD 27 

2 

00 

11.2 

-49 59 33 


IRC 00003 

0 07 

19 

- 2 49 42 

*» 

IRC 00120 

6 

35 

49 


2 30 00 


IGD 28 


59 

56.2 

-49 52 04 

” 

IRC 00004 

0 10 

24 

- 3 39 36 

»’ 

IRC 00121 

6 

35 

53 


1 36 24 


IGD 29 


59 

11.2 

-49 51 44 


IRC 00005 

0 12 

22 

- 3 18 00 

** 

IRC 00122 

6 

36 

57 


2 24 24 


IGD 30 


59 

13.7 

-50 03 03 


IRC 00006 

0 14 

05 

+ 1 34 30 

” 

IRC 00123 

6 

39 

01 


4 32 36 

»* 

IGD 31 


59 

45.1 

-50 03 41 


IRC 00007 

0 17 

34 

+ 2 45 24 

” 

IRC 00124 

6 

40 

26 

+ 

3 05 42 

»» 

IGD 32 


59 

40.2 

-49 50 12 


IRC 00008 

0 18 

35 

- 2 37 54 


IRC 00125 

6 

41 

59 

+ 

3 22 12 

»» 

IGD 33 

2 

00 

19.2 

-49 58 41 


IRC 00009 

0 21 

55 

- 4 55 42 


IRC 00126 

6 

44 

37 

+ 

1 35 12 


IGD 101 


59 

59.4 

-49 53 53 


IRC 00010 

0 27 

28 

- 4 14 00 


IRC 00127 

6 

45 

02 

+ 

0 45 06 


IGD 102 

2 

00 

03.7 

-49 57 39 


IRC 00011 

0 42 

22 

+ 2 55 36 


IRC 00128 

6 

45 

14 

+ 

2 28 12 


IGD 103 


59 

57.3 

-50 02 12 


IRC 00012 

0 42 

52 

- 4 54 12 


IRC 00129 

6 

46 

29 


1 36 30 


IGD 104 


59 

33.3 

-50 01 00 

” 

IRC 00013 

0 50 

27 

- 1 24 42 


IRC 00130 

6 

46 

58 

+ 

3 13 36 

»> 

IGD 105 

2 

00 

17.6 

-49 54 10 

’* 

IRC 00014 

0 58 

08 

- 1 55 36 


IRC 00131 

6 

47 

05 

+ 

3 02 06 


IGD 106 

2 

00 

30.8 

-49 58 53 

” 

IRC 00015 

1 07 

58 

+ 2 10 30 


IRC 00132 

6 

48 

15 


0 00 30 


IGD 107 


59 

34.1 

-49 51 39 

’* 

IRC 00016 

1 09 

11 

- 2 31 00 


IRC 00133 

6 

48 

56 

+ 

0 01 54 


IGD 108 


58 

55.9 

-49 55 31 

” 

IRC 00017 

1 11 

43 

- 2 26 42 


IRC 00134 

6 

49 

18 

+ 

4 49 30 


IGD 109 


58 

53.6 

-49 50 26 


IRC 00018 

1 20 

01 

+ 1 28 06 

” 

IRC 00135 

6 

49 

37 


3 58 12 

»* 

IGD 110 


59 

08.6 

-50 02 52 

” 

IRC 00019 

1 28 

03 

+ 2 37 24 

** 

IRC 00136 

6 

50 

45 

_ 

4 30 42 


IGD 111 


59 

00.3 

-50 00 38 

” 

IRC 00020 

1 30 

26 

- 0 08 12 

” 

IRC 00137 

6 

51 

30 

+ 

0 51 12 

M 

IGD 112 

2 

00 

09.5 

-49 57 09 

** 

IRC 00021 

1 35 

21 

- 3 41 24 

” 

IRC 00138 

6 

51 

40 

+ 

2 57 06 


IGD 113 


59 

41.4 

-49 53 35 

” 

IRC 00022 

1 36 

01 

+ 1 06 54 


IRC 00139 

6 

54 

11 

+ 

0 52 12 


IGD 114 

2 

00 

07.2 

-49 54 02 

” 

IRC 00023 

1 39 

04 

- 3 22 42 


IRC 00140 

6 

55 

07 

+ 

3 22 24 

» 

IGD 115 

2 

00 

29.7 

-49 51 06 

” 

IRC 00024 

1 40 

13 

- 3 56 24 


IRC 00141 

6 

58 

30 


3 10 42 


IGD 116 


58 

58.3 

-50 01 04 


IRC 00025 

I 42 

00 

+ 2 58 06 


IRC 00142 

6 

58 

44 


2 04 12 


IGD 117 


59 

59.0 

-50 00 33 

” 

IRC 00026 

1 42 

46 

- 3 24 30 

” 

IRC 00143 

6 

59 

36 

_ 

3 40 30 


IGD 118 


59 

39.2 

-49 51 32 


IRC 00027 

1 50 

57 

+ 2 56 24 

” 

IRC 00144 

7 

01 

07 


3 06 24 


IGD 119 

2 

00 

20.1 

-50 02 10 

” 

IRC 00028 

1 51 

59 

+ 4 27 54 

” 

IRC 00145 

7 

01 

32 


4 33 42 


II ZW 0553+03 

5 

53 

05.0 

+ 3 23 07 

830515 

IRC 00029 

2 01 

10 

- 4 20 24 

” 

IRC 00146 

7 

05 

59 

+ 

4 15 12 

H 

II ZW 23 

4 

47 

07.1 

+ 3 14 55 

861203 

IRC 00030 

2 16 

49 

- 3 12 12 


IRC 00147 

7 

07 

46 


4 09 24 

*• 

II ZW 33 

5 

08 

16.9 

- 2 44 36 

841103 

IRC 00031 

2 19 

22 

+ 0 10 24 


IRC 00148 

7 

10 

20 

+ 

2 43 00 



5 

08 

17.2 

- 2 44 26 

851219 

IRC 00032 

2 23 

29 

- 0 24 36 

” 

IRC 00149 

7 

11 

16 


3 52 00 


II ZW 40 

5 

53 

04.9 

+ 3 23 07 

860311 

IRC 00033 

2 28 

54 

+ 2 03 06 

*» 

IRC 00150 

7 

11 

45 


3 48 36 



5 

53 

05.0 

+ 3 23 07 

851219 

IRC 00034 

2 46 

28 

- 4 25 12 

** 

IRC 00151 

7 

11 

45 

+ 

3 12 24 

♦♦ 


5 

53 

05.0 

+ 3 23 08 

841103 

IRC 00035 

2 48 

47 

+ 1 58 30 

” 

IRC 00152 

7 

12 

47 

+ 

0 43 06 


II ZW 70 

14 

48 

55.3 

+ 35 46 39 

860909 

IRC 00036 

2 54 

27 

+ 4 18 00 

*» 

IRC 00153 

7 

14 

58 

+ 

1 11 12 

» 


14 

48 

55.4 

+ 35 46 38 

841103 

IRC 00037 

2 58 

17 

- 3 04 36 

” 

IRC 00154 

7 

16 

26 

+ 

3 37 36 

«» 

” 

14 

48 

55.4 

+35 46 54 

830515 

IRC 00038 

2 59 

40 

+ 3 53 36 


IRC 00155 

7 

26 

46 


1 48 06 


II ZW 71 

14 

49 

13.2 

+ 35 45 05 

” 

IRC 00039 

3 07 

02 

+ 4 11 30 


IRC 00156 

7 

26 

52 


4 10 42 

*> 

II ZW 136 

21 

30 

01.2 

+ 9 55 01 

789906 

IRC 00040 

3 08 

51 

- 3 59 54 

” 

IRC 00157 

7 

27 

47 

+ 

3 25 00 

»» 

II ZW 168 

22 

07 

15.2 

+ 17 24 57 

819928 

IRC 00041 

3 12 

04 

- 2 31 06 

*• 

IRC 00158 

7 

33 

54 

+ 

2 11 12 

• » 

11+ 22 8 

19 

38 

06 

+22 25 

730001 

IRC 00042 

3 12 

20 

+ 1 24 42 

*• 

IRC 00159 

7 

36 

22 


0 08 54 


11+ 29 6 

19 

23 

55.3 

+ 29 34 33 

609906 

IRC 00043 

3 12 

50 

+ 1 30 24 

** 

IRC 00160 

7 

38 

11 

+ 

4 10 42 


III ZW 2 

0 

07 

56.7 

+ 10 41 48 

809908 

IRC 00044 

3 15 

49 

- 1 06 54 

" 

IRC 00161 

7 

39 

21 


4 03 30 


III ZW 12 

0 

45 

17.0 

+22 06 07 

861203 

IRC 00045 

3 21 

04 

+ 3 42 24 


IRC 00162 

7 

48 

41 


2 29 36 

» 

III ZW 43 

2 

11 

08.7 

+ 3 52 08 

” 

IRC 00046 

3 28 

08 

- 2 06 30 


IRC 00163 

7 

49 

28 

+ 

3 24 30 


III ZW 55 

3 

38 

38.3 

- 1 27 30 

789906 

IRC 00047 

3 34 

17 

+ 0 14 54 

*• 

IRC 00164 

7 

50 

02 


2 29 36 


III ZW 55 N 






IRC 00048 

3 42 

28 

- 0 27 24 

” 

IRC 00165 

7 

57 

14 


3 32 42 

•* 

III ZW 77 

16 

22 

05.0 

+41 11 42 

789901 

IRC 00049 

3 48 

44 

- 0 24 30 

*■ 

IRC 00166 

7 

58 

41 


1 15 24 

** 

III ZW 102 

23 

17 

59.6 

+ 16 57 04 

841103 

IRC 00050 

3 48 

55 

- 1 31 30 


IRC 00167 

7 

59 

42 

+ 

2 28 24 

** 

” 

23 

17 

59.8 

+ 16 57 07 

830515 

IRC 00051 

3 51 

43 

- 3 05 54 


IRC 00168 

8 

04 

03 


4 49 36 

** 

R IND 

22 

32 

30.9 

-67 32 35 

CSI 79 

IRC 00052 

4 01 

23 

+ 2 24 24 


IRC 00169 

8 

05 

11 


3 16 06 

»* 

RR IND 

21 

42 

23.5 

-65 32 21 

” 

IRC 00053 

4 08 

32 

+ 2 11 24 


IRC 00170 

8 

05 

50 


0 55 24 

» 

S IND 

20 

52 

43.3 

-54 30 45 

” 

IRC 00054 

4 09 

54 

- 4 32 36 

” 

IRC 00171 

8 

06 

04 


2 49 24 

»» 

T IND 

21 

16 

52.1 

-45 14 03 

” 

IRC 00055 

4 10 

44 

+ 3 46 24 


IRC 00172 

8 

17 

31 

+ 

2 55 36 

*• 

U IND 

20 

38 

44.9 

-51 16 31 

” 

IRC 00056 

4 10 

46 

- 4 00 54 


IRC 00173 

8 

22 

29 

+ 

4 39 54 


INFRARED A 

5 

44 

30.6 

+ 0 20 43 

800913 

IRC 00057 

4 17 

44 

- 2 44 54 


IRC 20174 

8 

22 

58 

+ 

2 16 00 

»♦ 

INFRARED B 

5 

44 

31.2 

+ 0 21 13 

” 

IRC 00058 

4 18 

40 

- 1 55 30 


IRC 00175 

8 

23 

36 


4 44 24 


INFRARED 






IRC 00059 

4 18 

54 

- 0 13 00 


IRC 00176 

8 

36 

08 

+ 

3 30 42 


STAR 

5 

32 

46.8 

- 5 24 17 

670701 

IRC 00060 

4 23 

24 

+ 4 15 42 


IRC 00177 

8 

38 

25 


0 30 36 


I PC 40530 

6 

05 

40.9 

+21 31 32 

860119 

IRC 00061 

4 29 

22 

- 0 09 12 


IRC 00178 

8 

39 

39 

_ 

2 52 24 

*» 

IPC 40563 

6 

05 

53.9 

+21 38 57 

” 

IRC 00062 

4 31 

13 

- 0 05 06 

** 

IRC 00179 

8 

43 

46 

+ 

1 48 54 

•* 

I PC 40617 

6 

06 

07.3 

+21 51 12 

” 

IRC 00063 

4 42 

25 

- 2 42 42 


IRC 00180 

8 

49 

34 


3 13 12 

»* 

IPC 40669 

6 

06 

23.0 

+20 40 02 


IRC 00064 

4 50 

49 

+ 2 25 42 


IRC 00181 

8 

50 

06 

+ 

4 02 00 

»* 

IPC 40765 

6 

06 

53.0 

+20 30 41 

” 

IRC 00065 

4 55 

57 

+ 1 38 12 

»* 

IRC 00182 

8 

56 

45 

+ 

1 59 12 

»* 

IPC 41008 

6 

08 

24.5 

- 6 11 12 

” 

IRC 00066 

5 02 

47 

+ 1 06 42 

»» 

IRC 00183 

9 

04 

23 

+ 

1 39 54 

« 

IPC 41274 

6 

09 

57.9 

+ 18 00 12 


IRC 00067 

5 04 

04 

+ 0 28 42 

” 

IRC 00184 

9 

07 

42 


2 10 24 


IPC 162194 

17 

55 

58.9 

-24 20 30 

” 

IRC 00068 

5 10 

41 

+ 2 48 24 

*» 

IRC 00185 

9 

12 

43 

_ 

3 46 00 


IPC 162882 

17 

57 

28.5 

-24 03 59 

” 

IRC 00069 

5 11 

13 

+ 0 30 12 

•» 

IRC 00186 

9 

18 

03 

+ 

0 23 36 

« 

IPC 163023 

17 

57 

46.7 

-23 20 34 

” 

IRC 00070 

5 12 

05 

- 0 37 06 

*» 

IRC 00187 

9 

22 

54 


4 54 42 


IPC 163662 

17 

59 

11.3 

-22 28 01 

” 

IRC 00071 

5 20 

52 

- 4 36 30 

" 

IRC 00188 

9 

32 

55 

_ 

1 34 12 


IPC 164023 

18 

00 

00.1 

-21 48 21 

” 

IRC 00072 

5 21 

55 

- 0 56 24 

»* 

IRC 00189 

9 

35 

53 

+ 

4 52 30 

»» 

IPC 164343 

18 

00 

37.6 

-24 22 50 

” 

IRC 00073 

5 22 

30 

+ 1 09 00 

»* 

IRC 00190 

9 

37 

17 


0 55 00 

♦ . 

IPC 165563 

18 

03 

18.4 

-21 37 56 


IRC 00074 

5 26 

29 

- 4 43 30 

»» 

IRC 00191 

9 

52 

26 

+ 

0 03 12 

♦ » 

IPC 165564 

18 

03 

14.5 

-20 32 11 

” 

IRC 00075 

5 27 

11 

- 1 07 42 

»* 

IRC 00192 

10 

04 

58 

+ 

1 09 42 

»« 

IPC 165733 

18 

03 

36.2 

-21 26 42 

” 

IRC 00076 

5 29 

26 

- 0 19 12 

” 

IRC 00193 

10 

21 

00 


3 23 12 


IPC 166770 

18 

05 

39.3 

-19 53 12 

” 

IRC 00077 

5 30 

05 

- 0 01 30 


IRC 00194 

10 

24 

07 


0 43 36 


IPC 166961 

18 

06 

03.0 

-20 05 57 

” 

IRC 00078 

5 31 

30 

- 1 30 12 


IRC 00195 

10 

46 

06 


1 42 00 

»» 

I PC 167166 

18 

06 

25.9 

-20 20 04 

” 

IRC 00079 

5 33 

38 

- 1 13 54 

»♦ 

IRC 00196 

10 

48 

32 


2 49 30 

*» 

IPC 168397 

18 

08 

56.2 

-18 36 58 

” 

IRC 00080 

5 35 

04 

- 1 47 42 

** 

IRC 00197 

10 

50 

01 

+ 

0 03 06 


IPC 169377 

18 

11 

04.7 

-18 54 29 

” 

IRC 00081 

5 38 

14 

- 1 57 42 

** 

IRC 00198 

10 

50 

11 

+ 

2 23 00 

** 

IPC 169695 

18 

11 

42 

-17 53 

** 

IRC 00082 

5 39 

01 

- 4 09 24 

*» 

IRC 00199 

10 

57 

58 

+ 

3 53 00 

»• 

IPC 175014 

18 

22 

53.0 

-13 12 09 

” 

IRC 00083 

5 39 

55 

+ 1 26 54 


IRC 00200 

10 

59 

19 


2 12 54 

•» 

IPC 175558 

18 

23 

54 

-12 28 

” 

IRC 00084 

5 40 

37 

- I 37 12 


IRC 00201 

11 

01 

08 

_ 

2 56 06 


IPC 175986 

18 

24 

50.2 

-11 58 36 

** 

IRC 00085 

5 42 

57 

- 4 15 36 

•* 

IRC 00202 

11 

03 

30 

+ 

1 29 06 

« 

IPC 176678 

18 

26 

17.9 

-10 36 17 

** 

IRC 00086 

5 43 

53 

+ 2 17 36 

*» 

IRC 00203 

11 

14 

43 

+ 

2 17 00 

»» 

IPC 179048 

18 

31 

09.1 

- 8 09 51 

" 

IRC 00087 

5 44 

41 

- 1 02 36 


IRC 00204 

11 

20 

43 

+ 

0 24 30 

» 

IPC 179204 

18 

31 

26.9 

- 7 20 27 


IRC 00088 

5 47 

34 

+ 4 24 42 


IRC 00205 

11 

25 

24 

+ 

3 07 00 

*» 

IPC 179319 

18 

31 

41.8 

- 7 57 09 


IRC 00089 

5 49 

52 

+ 1 51 00 


IRC 00206 

11 

27 

44 


2 43 30 

*» 

IPC 179331 

18 

31 

43.8 

- 9 18 24 

” 

IRC 00090 

5 51 

50 

- 1 05 12 

»* 

IRC 00207 

11 

28 

48 


4 00 36 

»> 

IPC 179460 

18 

31 

59.9 

- 8 34 50 


IRC 00091 

5 52 

11 

+ 0 57 00 

»* 

IRC 00208 

11 

31 

03 

+ 

2 46 30 

» 

IPC 179699 

18 

32 

30.2 

- 8 09 20 

” 

IRC 00092 

5 55 

07 

+ 2 42 12 

»• 

IRC 00209 

11 

34 

24 


0 32 54 

»» 

IPC 179839 

18 

32 

48.0 

- 7 36 13 

” 

IRC 00093 

5 55 

18 

+ 1 13 06 

*> 

IRC 00210 

11 

35 

16 

+ 

4 35 42 


IPC 181103 

18 

35 

32.6 

- 6 50 34 

" 

IRC 00094 

5 56 

24 

- 1 07 00 

*» 

IRC 00211 

11 

46 

44 


3 02 06 


IPC 181132 

18 

35 

35.4 

- 5 32 18 

” 

IRC 00095 

5 57 

32 

- 3 04 36 


IRC 00212 

11 

48 

07 

+ 

2 02 36 


IPC 184003 

18 

41 

36.5 

- 4 21 00 

” 

IRC 00096 

5 59 

13 

- 2 21 06 


IRC 00213 

11 

55 

41 

+ 

3 45 06 

•1 

IPC 184256 

18 

42 

10.6 

- 4 04 34 

” 

IRC 00097 

6 01 

30 

- 3 57 00 

*» 

IRC 00214 

12 

02 

03 

+ 

2 53 42 

»» 

IPC 184888 

18 

43 

27.2 

- 2 42 35 


IRC 00098 

6 02 

46 

+ 0 36 54 

*» 

IRC 00215 

12 

17 

50 

+ 

3 34 42 

*» 

IPC 185393 

18 

44 

33.0 

- 1 31 43 

” 

IRC 00099 

6 08 

08 

+ 3 46 12 

»* 

IRC 00216 

12 

22 

00 


4 45 36 

»* 

IPC 185587 

18 

44 

59.6 

- 1 58 47 

” 

IRC 00100 

6 17 

29 

- 2 55 12 

" 

IRC 00217 

12 

22 

40 

+ 

1 02 54 


IPC 185588 

18 

44 

59.0 

- 1 16 07 

” 

IRC 00101 

6 18 

26 

+ 2 35 30 

»■ 

IRC 00218 

12 

26 

34 


3 50 00 


IPC 186896 

18 

47 

56.7 

- 0 05 31 

” 

IRC 00102 

6 19 

22 

- 3 50 12 

** 

IRC 00219 

12 

26 

35 

_ 

2 09 24 

•> 

IPC 187991 

18 

50 

17.3 

+ 0 51 45 

” 

IRC 00103 

6 19 

46 

+ 3 26 42 

»* 

IRC 00220 

12 

27 

48 

+ 

4 41 00 

M 

IPC 188234 

18 

50 

47.2 

+ 1 10 59 

” 

IRC 00104 

6 20 

11 

- 2 10 00 

** 

IRC 00221 

12 

35 

50 

+ 

2 08 00 

M 

IPC 189981 

18 

54 

31.9 

+ 1 35 04 

’* 

IRC 00105 

6 21 

30 

- 0 15 36 


IRC 00222 

12 

36 

09 


4 05 36 

» 

IPC 191363 

18 

57 

46.6 

+ 3 58 46 

” 

IRC 00106 

6 21 

41 

- 0 04 00 

»* 

IRC 00223 

12 

39 

08 

_ 

1 10 36 

n 

IPC 191989 

18 

59 

14 

+ 1 08 40 

’* 

IRC 00107 

6 21 

41 

+ 3 43 12 

*• 

IRC 00224 

12 

44 

47 

+ 

4 24 42 

11 

IPC 196273 

19 

09 

46.0 

+ 8 47 19 

” 

IRC 00108 

6 22 

10 

+ 3 47 30 

*• 

IRC 00225 

12 

45 

19 

+ 

3 50 30 

» 

IPC 196798 

19 

11 

05.8 

+ 10 48 25 

” 

IRC 00109 

6 22 

23 

- 2 56 36 


IRC 00226 

12 

53 

05 

+ 

3 40 00 

ii 

IPC 197168 

19 

11 

59.5 

+ 11 03 49 

” 

IRC 00110 

6 24 

36 

+ 4 49 00 


IRC 00227 

12 

57 

30 

+ 

0 34 36 

11 

IPC 197182 

19 

12 

03.4 

+ 9 17 13 


IRC 00111 

6 24 

41 

+ 0 19 36 

*• 

IRC 00228 

12 

58 

59 

+ 

1 47 24 

»» 

IPC 197933 

19 

13 

57.9 

+ 11 13 43 

” 

IRC 00112 

6 24 

42 

- 0 14 36 

” 

IRC 00229 

13 

10 

14 


1 29 24 

” 


A-35 


ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC 00230 

h 

13 

11 30 

- 2 32 30 


IRC 00347 

h 

18 

18 

41 


2 *54 42* 


IRC 00464 

20 

01 

50 

- 0 51 00 

„ 

IRC 00231 

13 

12 29 

+ 4 46 54 

” 

IRC 00348 

18 

20 

49 

_ 

4 31 54 


IRC 00465 

20 

02 

34 

+ 4 26 12 

" 

IRC 00232 

13 

19 31 

-j- 3 00 36 

” 

IRC 00349 

18 

21 

23 

+ 

3 35 30 

»• 

IRC 00466 

20 

05 

08 

- 1 45 06 

»» 

IRC 00233 

13 

19 53 

- 3 30 24 

” 

IRC 00350 

18 

24 

25 

+ 

3 53 00 


IRC 00467 

20 

07 

55 

- 1 46 36 

•* 

IRC 00234 

13 

20 43 

- 4 39 54 


IRC 00351 

18 

24 

26 

+ 

1 07 06 


IRC 00468 

20 

10 

29 

- 0 29 06 

’* 

IRC 00235 

13 

32 58 

- 4 08 06 


IRC 00352 

18 

25 

21 

+ 

3 42 54 

** 

IRC 00469 

20 

10 

37 

- 1 09 36 

” 

IRC 00236 

13 

40 31 

+ 3 47 00 


IRC 00353 

18 

28 

57 

+ 

4 20 36 

'* 

IRC 00470 

20 

11 

49 

- 0 09 30 

** 

IRC 00237 

13 

49 17 

- 3 25 30 


IRC 00354 

18 

30 

10 

+ 

4 15 36 


IRC 00471 

20 

12 

11 

+ 4 38 06 

” 

IRC 00238 

13 

52 07 

- 1 15 24 


IRC 00355 

18 

30 

52 

— 

0 29 36 

” 

IRC 00472 

20 

12 

19 

- 4 43 54 


IRC 00239 

14 

12 21 

+ 3 33 54 


IRC 00356 

18 

31 

21 

+ 

3 40 24 


IRC 00473 

20 

20 

44 

- 0 36 24 


IRC 00240 

14 

16 59 

- 2 02 06 

” 

IRC 00357 

18 

31 

40 


1 01 30 


IRC 00474 

20 

21 

23 

+ 0 47 12 

” 

IRC 00241 

14 

19 01 

- 2 09 36 

” 

IRC 00358 

18 

34 

02 

_ 

3 00 36 


IRC 00475 

20 

22 

11 

+ 1 12 30 

'* 

IRC 00242 

14 

22 02 

- 2 07 06 

” 

IRC 00359 

18 

34 

44 

_ 

2 42 12 

” 

IRC 00476 

20 

27 

05 

- 3 03 06 

•* 

IRC 00243 

14 

24 50 

+ 4 53 54 


IRC 00360 

18 

36 

32 

— 

2 01 30 

” 

IRC 00477 

20 

27 

39 

- 4 55 36 


IRC 00244 

14 

28 17 

+ 4 59 42 


IRC 00361 

18 

36 

34 

+ 

1 39 00 


IRC 00478 

20 

27 

43 

+ 1 42 42 


IRC 00245 

14 

29 43 

+ 4 21 30 


IRC 00362 

18 

36 

46 

+ 

3 06 12 


IRC 00479 

20 

29 

18 

- 1 56 42 

” 

IRC 00246 

14 

35 22 

+ 3 44 00 


IRC 00363 

18 

38 

48 

— 

4 23 30 


IRC 00480 

20 

29 

48 

+ 1 59 06 

” 

IRC 00247 

14 

35 53 

- 3 23 42 

” 

IRC 00364 

18 

39 

32 

_ 

2 48 00 


IRC 00481 

20 

31 

29 

+ 2 10 00 

” 

IRC 00248 

14 

39 22 

- 3 18 42 

” 

IRC 00365 

18 

39 

51 

_ 

2 21 12 


IRC 00482 

20 

34 

05 

+ 2 13 54 


IRC 00249 

14 

42 38 

- 1 12 42 

” 

IRC 00366 

18 

39 

56 

+ 

4 34 12 

” 

IRC 00483 

20 

34 

07 

- 2 43 24 


IRC 00250 

14 

45 11 

- 3 10 00 

” 

IRC 00367 

18 

40 

51 

— 

3 34 54 

” 

IRC 00484 

20 

35 

46 

- 1 17 00 

” 

IRC 00251 

14 

48 26 

- 2 05 36 

” 

IRC 00368 

18 

41 

02 

— 

1 36 30 


IRC 00485 

20 

36 

45 

+ 1 57 42 

” 

IRC 00252 

14 

48 28 

- 0 02 54 


IRC 00369 

18 

41 

02 

— 

3 06 00 


IRC 00486 

20 

36 

49 

+ 0 18 36 

’’ 

IRC 00253 

14 

51 09 

+ 2 25 54 


IRC 00370 

18 

41 

42 

— 

3 51 06 

” 

IRC 00487 

20 

38 

19 

+ 1 00 12 


IRC 00254 

14 

55 02 

+ 0 02 06 


IRC 00371 

18 

41 

43 

— 

2 36 30 

" 

IRC 00488 

20 

42 

40 

+ 3 05 54 


IRC 00255 

14 

56 11 

- 0 21 06 


IRC 00372 

18 

42 

06 

+ 

1 49 42 

” 

IRC 00489 

20 

43 

46 

- 4 16 06 

” 

IRC 00256 

14 

56 53 

+ 4 45 54 

” 

IRC 00373 

18 

42 

59 

+ 

4 34 24 

” 

IRC 00490 

20 

44 

04 

- 1 05 12 

” 

IRC 00257 

14 

58 43 

- 2 33 24 

*’ 

IRC 00374 

18 

43 

21 

— 

1 43 36 

” 

IRC 00491 

20 

44 

17 

+ 2 15 06 

” 

IRC 00258 

14 

59 16 

+ 0 03 36 

" 

IRC 00375 

18 

43 

54 

— 

3 00 30 

” 

IRC 00492 

20 

44 

27 

- 2 40 00 


IRC 00259 

15 

00 23 

+ 2 17 12 

” 

IRC 00376 

18 

44 

32 

— 

4 48 12 

” 

IRC 00493 

20 

46 

10 

+ 1 51 00 


IRC 00260 

15 

06 00 

- 0 49 24 


IRC 00377 

18 

45 

06 

— 

2 04 12 

” 

IRC 00494 

20 

46 

46 

- 0 45 06 

** 

IRC 00261 

15 

11 27 

- 1 42 24 


IRC 00378 

18 

45 

34 

+ 

4 11 00 

” 

IRC 00495 

20 

49 

44 

- 3 24 36 

” 

IRC 00262 

15 

12 22 

- 2 13 54 


IRC 00379 

18 

45 

35 

— 

2 01 00 


IRC 00496 

20 

51 

05 

- 1 49 54 

” 

IRC 00263 

15 

15 53 

- 0 16 30 

” 

IRC 00380 

18 

46 

21 

+ 

2 22 06 


IRC 00497 

20 

54 

53 

- 3 25 42 

” 

IRC 00264 

15 

18 31 

+ 0 53 54 

” 

IRC 00381 

18 

47 

19 

— 

1 32 36 

*’ 

IRC 00498 

20 

59 

02 

- 4 19 36 

” 

IRC 00265 

15 

22 21 

- 2 03 30 

” 

IRC 00382 

18 

47 

58 

+ 

4 32 30 

” 

IRC 00499 

21 

03 

17 

- 0 24 30 

” 

IRC 00266 

15 

26 17 

+ 3 59 42 

” 

IRC 00383 

18 

48 

05 

_ 

3 37 54 

” 

IRC 00500 

21 

04 

59 

- 0 21 42 

” 

IRC 00267 

15 

28 22 

- 4 01 24 

” 

IRC 00384 

18 

48 

49 

— 

0 06 42 


IRC 00501 

21 

05 

58 

+ 3 01 00 

” 

IRC 00268 

15 

29 55 

+ 3 48 36 

” 

IRC 00385 

18 

49 

48 

— 

3 47 12 

” 

IRC 00502 

21 

12 

04 

- 0 07 00 

” 

IRC 00269 

15 

41 02 

~ 1 33 00 

” 

IRC 00386 

18 

49 

57 

— 

3 15 54 


IRC 00503 

21 

22 

43 

- 3 46 36 


IRC 00270 

15 

41 34 

+ 2 33 06 


IRC 00387 

18 

50 

19 

— 

2 51 24 


IRC 00504 

21 

32 

08 

+ 1 36 12 


IRC 00271 

15 

45 20 

+ 0 50 24 


IRC 00388 

18 

51 

01 

+ 

2 37 30 

” 

IRC 00505 

21 

36 

05 

- 4 22 30 

” 

IRC 00272 

15 

46 16 

- 0 51 24 

** 

IRC 00389 

18 

51 

14 

+ 

0 34 42 

” 

IRC 00506 

21 

37 

01 

+ 2 00 42 


IRC 00273 

15 

47 43 

+ 2 20 54 


IRC 00390 

18 

51 

18 

— 

0 36 06 


IRC 00507 

21 

37 

42 

- 2 00 54 


IRC 00274 

15 

52 26 

- 3 50 12 


IRC 00391 

18 

51 

23 

+ 

1 33 06 


IRC 00508 

21 

39 

37 

+ 1 03 30 


IRC 00275 

16 

01 23 

+ 3 51 36 


IRC 00392 

18 

52 

12 

+ 

0 21 30 

” 

IRC 00509 

21 

43 

58 

- 2 26 36 


IRC 00276 

16 

04 23 

- 3 44 30 


IRC 00393 

18 

53 

06 

+ 

0 17 06 

” 

IRC 00510 

21 

58 

28 

+ 0 22 36 

” 

IRC 00277 

16 

06 02 

- 1 24 24 


IRC 00394 

18 

53 

19 

— 

4 51 36 


IRC 00511 

22 

00 

22 

- 0 10 24 


IRC 00278 

16 

06 29 

+ 3 34 54 


IRC 00395 

18 

53 

34 

— 

0 31 54 

” 

IRC 00512 

22 

03 

10 

+ 4 48 42 

” 

IRC 00279 

16 

07 12 

- 3 20 30 

” 

IRC 00396 

18 

53 

58 

+ 

0 28 12 

” 

IRC 00513 

22 

03 

13 

- 0 34 12 


IRC 00280 

16 

11 46 

- 3 33 42 


IRC 00397 

18 

54 

01 

+ 

4 19 24 


IRC 00514 

22 

04 

04 

- 0 40 06 


IRC 00281 

16 

13 11 

- 2 15 54 


IRC 00398 

18 

54 

59 

+ 

0 23 06 

” 

IRC 00515 

22 

14 

58 

+ 4 53 54 

” 

IRC 00282 

16 

15 41 

- 4 34 30 

** 

IRC 00399 

18 

55 

06 

+ 

2 38 42 

” 

IRC 00516 

22 

15 

38 

+ 2 29 12 

” 

IRC 00283 

16 

22 15 

- 2 21 24 


IRC 00400 

18 

55 

21 

— 

0 48 30 

” 

IRC 00517 

22 

25 

22 

+ 4 27 00 

” 

IRC 00284 

16 

24 11 

- 2 30 30 


IRC 00401 

18 

55 

29 

— 

4 13 24 


IRC 00518 

22 

26 

15 

- 0 16 54 


IRC 00285 

16 

25 02 

+ 2 59 00 


IRC 00402 

18 

55 

58 

+ 

4 35 42 


IRC 00519 

22 

31 

08 

+ 0 56 00 


IRC 00286 

16 

26 02 

+ 0 47 00 


IRC 00403 

18 

56 

20 

— 

3 08 00 

” 

IRC 00520 

22 

32 

02 

+ 0 20 42 

’* 

IRC 00287 

16 

27 26 

- 0 00 54 

” 

IRC 00404 

18 

57 

31 

— 

1 38 30 


IRC 00521 

22 

35 

09 

- 4 29 24 

” 

IRC 00288 

16 

29 37 

- 1 31 42 


IRC 00405 

18 

58 

31 

_ 

4 30 36 


IRC 00522 

22 

35 

59 

+ 3 12 12 


IRC 00289 

16 

34 44 

- 1 45 06 


IRC 00406 

18 

59 

19 

+ 

4 50 36 


IRC 00523 

22 

40 

20 

+ 4 42 12 


IRC 00290 

16 

40 18 

- 3 33 30 

” 

IRC 00407 

18 

59 

50 

+ 

1 26 06 

” 

IRC 00524 

22 

51 

19 

+ 1 35 12 


IRC 00291 

16 

42 35 

- 2 59 42 

” 

IRC 00408 

19 

00 

04 

+ 

1 15 00 


IRC 00525 

22 

57 

37 

- 0 39 06 


IRC 00292 

16 

43 17 

- 3 55 30 


IRC 00409 

19 

02 

17 

+ 

2 54 24 


IRC 00526 

22 

58 

11 

+ 2 45 00 


IRC 00293 

16 

55 14 

- 2 41 36 


IRC 00410 

19 

02 

20 


4 06 12 

” 

IRC 00527 

23 

08 

40 

+ 4 44 24 


IRC 00294 

16 

58 25 

- 4 08 54 


IRC 00411 

19 

02 

33 

+ 

1 32 00 

” 

IRC 00528 

23 

14 

34 

+ 3 00 54 

*» 

IRC 00295 

17 

03 05 

+ 3 49 54 


IRC 00412 

19 

04 

51 


1 12 30 

” 

IRC 00529 

23 

20 

59 

+ 0 01 12 

! ” 

IRC 00296 

17 

11 45 

- 4 41 06 


IRC 00413 

19 

06 

13 

_ 

4 08 24 

” 

IRC 00530 

23 

22 

03 

+ 3 26 30 

” 

IRC 00297 

17 

12 03 

- 0 44 12 


IRC 00414 

19 

06 

15 

+ 

3 11 12 

” 

IRC 00531 

23 

41 

29 

+ 0 06 06 

” 

IRC 00298 

17 

13 57 

+ 4 46 36 


IRC 00415 

19 

10 

45 

+ 

1 29 36 


IRC 00532 

23 

43 

49 

+ 3 12 42 

** 

IRC 00299 

17 

14 02 

- 0 23 12 


IRC 00416 

19 

11 

23 

+ 

2 32 24 

” 

IRC 00533 

23 

49 

23 

+ 2 38 42 

” 

IRC 00300 

17 

16 20 

- 4 15 36 


IRC 00417 

19 

12 

20 

+ 

4 09 36 

** 

IRC 00534 

23 

51 

17 

+ 0 19 00 

*» 

IRC 00301 

17 

17 16 

+ 2 11 24 

” 

IRC 00418 

19 

12 

29 


3 24 12 

** 

IRC 00535 

23 

52 

07 

i - 0 09 54 

” 

IRC 00302 

17 

20 25 

+ 0 55 24 

” 

IRC 00419 

19 

13 

00 

+ 

3 13 00 


IRC 00536 

23 

56 

02 

- 3 50 24 

" 

IRC 00303 

17 

22 58 

- 3 01 12 

” 

IRC 00420 

19 

15 

46 

+ 

0 39 24 


IRC 00537 

23 

57 

13 

- 0 33 24 

" 

IRC 00304 

17 

24 02 

+ 4 10 54 


IRC 00421 

19 

16 

00 

+ 

0 59 54 

” 

IRC +10001 

: 0 

14 

10 

+ 9 57 54 

” 

IRC 00305 

17 

30 43 

+ 0 08 06 


IRC 00422 

19 

16 

27 

+ 

4 11 36 


IRC +10002 

1 0 

16 

06 

+ 12 25 12 


IRC 00306 

17 

30 44 

+ 2 28 06 

” 

IRC 00423 

19 

16 

37 

+ 

3 18 42 

** 

IRC+ 10003 

I o 

18 

01 

+ 7 55 06 


IRC 00307 

17 

31 23 

- 1 57 00 


IRC 00424 

19 

16 

52 

+ 

0 25 30 


IRC +10004 

0 

24 

20 

+ 9 52 36 


IRC 00308 

17 

32 49 

- 1 19 00 


IRC 00425 

19 

18 

10 


4 35 36 

” 

IRC +10005 

0 

29 

26 

+ 14 19 24 

” 

IRC 00309 

17 

35 32 

+ 4 05 06 

” 

IRC 00426 

19 

20 

10 


3 19 42 


IRC +10006 

0 

37 

11 

+ 13 55 24 

" 

IRC 00310 

17 

36 03 

- 1 43 06 

” 

IRC 00427 

19 

20 

38 

_ 

2 41 36 


IRC +10007 

0 

46 

05 

+ 7 19 00 

” 

IRC 00311 

17 

36 56 

+ 1 37 54 


IRC 00428 

19 

20 

50 

+ 

1 34 00 


IRC +10008 

0 

57 

12 

+ 6 12 54 


IRC 00312 

17 

37 00 

+ 3 25 12 


IRC 00429 

19 

22 

58 

+ 

3 01 24 

” 

IRC +10009 

1 

00 

20 

+ 7 36 54 | 


IRC 00313 

17 

37 35 

- 2 07 30 


IRC 00430 

19 

23 

33 

+ 

3 24 36 

” 

IRC+ 10010 

1 

02 

18 

+ 5 23 36 

” 

IRC 00314 

17 

37 56 

- 2 50 00 


IRC 00431 

19 

23 

58 

+ 

0 14 36 

” 

IRC+ 10011 

1 

03 

48.0 

+ 12 19 45 

720001 

IRC 00315 

17 

39 57 

- 4 49 36 

” 

IRC 00432 

19 

24 

15 


0 20 54 

” 

” 

1 

03 

49 

+ 12 18 42 

690001 

IRC 00316 

17 

40 37 

- 3 52 24 


IRC 00433 

19 

25 

06 

+ 

1 56 30 


IRC+ 10012 

1 

05 

46 

+ 9 38 36 

*' 

IRC 00317 

17 

41 00 

+ 4 35 00 


IRC 00434 

19 

26 

19 

+ 

4 44 30 


IRC +10013 

1 

14 

42 

+ 13 39 06 

** 

IRC 00318 

17 

42 10 

- 1 30 54 


IRC 00435 

19 

26 

41 

+ 

0 07 30 


IRC+ 10014 

1 

14 

58 | 

+ 8 40 00 

” 

IRC 00319 

17 

43 52 

+ 1 03 54 


IRC 00436 

19 

26 

43 

+ 

3 45 30 

” 

IRC+ 10015 

1 

17 

10 

+ 5 54 06 


IRC 00320 

17 

45 03 

- 3 37 42 

” 

IRC 00437 

19 

27 

40 

+ 

2 47 54 

** 

IRC+ 10016 

1 

22 

20 

+ 14 35 06 


IRC 00321 

17 

46 17 

+ 3 36 06 


IRC 00438 

19 

27 

44 


0 55 42 

” 1 

IRC+ 10017 

1 

27 

34 

+ 5 53 24 

’* 

IRC 00322 

17 

46 56 

- 2 13 06 

** 

IRC 00439 

19 

28 

01 

_ 

2 53 12 

” 

IRC+ 10018 

1 

28 

07 

+ 14 46 06 


IRC 00323 

17 

47 00 

+ 0 55 00 

” 

IRC 00440 

19 

28 

13 

+ 

3 32 42 

” 

IRC+ 10019 

1 

34 

06 

+ 7 34 24 


IRC 00324 

17 

49 06 

- 2 27 12 


IRC 00441 

19 

28 

33 

+ 

1 54 12 

*’ 

IRC+ 10020 

1 

38 

51 

+ 5 14 12 

” 

IRC 00325 

17 

49 31 

+ 4 29 42 


IRC 00442 

19 

29 

51 


4 27 54 

” 

IRC +10021 

1 

42 

46 

+ 8 54 12 


IRC 00326 

17 

50 03 

+ 1 19 12 

” 

IRC 00443 

19 

30 

37 

+ 

4 55 12 

” 

IRC +10022 

1 

43 

42 

+ 10 07 00 

*’ 

IRC 00327 

17 

50 29 

- 2 34 00 

” 

IRC 00444 

19 

32 

41 

+ 

1 58 24 

” 

IRC +10023 

1 

51 

41 

+ 8 32 00 

” 

IRC 00328 

17 

51 15 

- 3 16 06 

” 

IRC 00445 

19 

32 

52 

+ 

0 36 24 


IRC+ 10024 

1 

59 

53 

+ 13 14 06 

” 

IRC 00329 

17 

51 35 

- 4 11 54 


IRC 00446 

19 

33 

33 


0 33 24 


IRC+ 10025 

1 

59 

59 

+ 7 26 06 


IRC 00330 

17 

53 34 

- 1 24 06 


IRC 00447 

19 

38 

14 

+ 

2 22 12 


IRC +10026 

2 

02 

43 

+ 9 49 54 

«♦ 

IRC 00331 

17 

54 10 

- 4 04 36 


IRC 00448 

19 

38 

28 


4 02 00 

” 

IRC +10027 

2 

03 

33 

+ 8 00 12 


IRC 00332 

17 

55 34 

+ 2 43 12 


IRC 00449 

19 

39 

54 

+ 

1 34 24 

” 

IRC +10028 

2 

10 

22 

+ 8 36 30 


IRC 00333 

17 

56 59 

- 4 49 30 


IRC 00450 

19 

41 

14 

+ 

3 37 24 

” 

IRC +10029 

2 

23 

41 

+ 6 05 30 


IRC 00334 

17 

58 32 

+ 0 41 42 


IRC 00451 

19 

43 

46 

+ 

1 34 12 


IRC+ 1003C 

2 

33 

16 

+ 5 22 36 


IRC 00335 

18 

02 57 

-t- 2 30 06 


IRC 00452 

19 

45 

54 

+ 

1 45 36 


IRC+ 10031 

2 

38 

28 

+ 5 51 54 

»* 

IRC 00336 

18 

03 45 

+ 3 23 42 


IRC 00453 

19 

46 

05 

+ 

3 34 12 


IRC +10032 

2 

50 

52 

+ 14 28 12 

»» 

IRC 00337 

18 

03 59 

- 4 56 06 


IRC 00454 

19 

48 

34 


2 35 36 


IRC+ 10033 

2 

51 

04 

+ 9 07 24 


IRC 00338 

18 

04 52 

+ 2 28 30 


IRC 00455 

19 

48 

55 

+ 

3 57 24 


IRC+ 10034 

2 

54 

06 

+ 14 24 30 

•* 

IRC 00339 

18 

08 11 

+ 3 18 42 


IRC 00456 

19 

49 

39 


0 30 00 


IRC+ 10035 

2 

58 

03 

+ 10 40 30 


IRC 00340 

18 

10 20 

+ 4 07 54 


IRC 00457 

19 

49 

59 

+ 

0 52 36 


IRC+ 10036 

3 

02 

03 

+ 8 53 42 


IRC 00341 

18 

11 22 

+ 2 22 30 


IRC 00458 

19 

54 

58 


2 01 12 


IRC+ 10037 

3 

03 

34 

+ 11 28 36 


IRC 00342 

18 

12 01 

- 2 37 00 

” 

IRC 00459 

19 

55 

55 

_ 

3 41 00 


IRC+ 10038 

3 

07 

24 

+ 13 15 42 


IRC 00343 

18 

13 35 

+ 2 21 24 


IRC 00460 

19 

57 

14 

_ 

4 08 42 


IRC +10039 

3 

08 

07 

+ 9 48 24 

»» 

IRC 00344 

18 

14 08 

+ 3 40 24 


IRC 00461 

19 

57 

45 

_ 

2 01 06 


IRC+ 10040 

3 

08 

15 

+ 14 36 24 


IRC 00345 

18 

16 53 

+ 0 49 36 


IRC 00462 

19 

58 

07 

+ 

1 13 36 


IRC+ 10041 

3 

09 

47 

+ 6 28 36 

*» 

IRC 00346 

18 

18 22 

+ 3 21 06 


IRC 00463 

20 

00 

43 

+ 

4 35 42 

” 

IRC +10042 

3 

16 

29 

+ 12 17 12 



A-36 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +10043 

h m i 

3 21 28 

+ 11 40 24 


IRC +10160 

7 12 58 

+ 8 04 06 

»» 

IRC +10274 

13 35 28 

+ 13 42 00 


IRC +10044 

3 22 08 

+ 8 50 54 

” 

IRC + 10161 

7 21 01 

+ 6 51 42 

’* 

IRC+ 10275 

13 54 28 

+ 6 49 06 


IRC +10045 

3 28 07 

+ 12 46 00 

” 

IRC + 10162 

7 21 31 

+ 8 59 42 

” 

IRC +10276 

13 55 31 

+ 7 42 36 

” 

IRC +10046 

3 30 50 

+ 14 30 42 


IRC+ 10163 

7 22 58 

+ 9 23 36 

” 

IRC +10277 

13 56 17 

+ 14 53 30 


IRC +10047 

3 40 31 

+ 12 38 12 


1RC+ 10164 

7 25 26 

+ 9 01 30 

” 

IRC +10278 

14 12 24 

+ 10 19 36 


IRC+ 10048 

3 42 17 

+ 9 47 00 

” 

IRC+ 10165 

7 26 59 

+ 12 06 42 

” 

IRC +10279 

14 15 43 

+ 13 23 54 


IRC+ 10049 

3 42 34 

+ 12 12 24 

** 

IRC+ 10166 

7 27 22 

+ 10 09 54 

” 

IRC +10280 

14 26 00 

+ 5 54 06 


IRC +10050 

3 50 46 

+ 11 15 42 

” 

IRC+ 10167 

7 30 01 

+ 8 25 36 


IRC+ 10281 

14 39 10 

+ 8 22 30 


IRC +10051 

3 55 55 

+ 10 52 42 

” 

IRC+ 10168 

7 30 35 

+ 11 08 00 

” 

IRC+ 10282 

14 44 15 

+ 7 29 06 


IRC +10052 

4 00 30 

+ 8 44 36 

” 

IRC+ 10169 

7 32 24 

+ 6 18 12 

” 

IRC+ 10283 

14 44 37 

+ 5 06 00 


IRC +10053 

4 01 34 

+ 12 22 06 


IRC+ 10170 

7 36 42 

+ 5 21 06 


IRC +10284 

14 48 37 

+ 12 22 24 

” 

IRC +10054 

4 06 01 

+ 9 57 42 


IRC+ 10171 

7 38 36 

+ 8 30 00 


IRC +10285 

14 52 55 

+ 6 59 24 


IRC+ 10055 

4 08 37 

+ 8 08 30 

” 

IRC +10172 

7 39 04 

+ 13 36 06 

” 

IRC+ 10286 

15 08 08 

+ 11 51 30 

” 

IRC +10056 

4 11 14 

+ 9 08 12 


IRC +10173 

7 39 14 

+ 14 19 42 

” 

IRC+ 10287 

15 09 47 

+ 14 34 24 


IRC +10057 

4 11 30 

+ 14 25 00 


IRC+ 10174 

7 41 20 

+ 14 18 00 

” 

IRC + 10288 

15 12 42 

+ 5 07 06 


IRC +10058 

4 16 56 

+ 10 00 24 

” 

IRC+ 10175 

7 42 56 

+ 5 20 12 

” 

IRC +10289 

15 17 47 

+ 14 44 24 


IRC +10059 

4 23 46 

+ 14 36 06 

” 

IRC +10176 

7 45 26 

+ 5 32 36 

” 

IRC +10290 

15 19 20 

+ 14 29 12 

” 

IRC +10060 

4 25 36 

+ 10 03 30 


IRC +10177 

7 46 14 

+ 13 30 00 

” 

IRC +10291 

15 24 05 

+ 10 12 30 


IRC +10061 

4 26 29 

+ 9 50 36 


IRC+ 10178 

7 47 24 

+ 14 51 24 

” 

IRC +10292 

15 36 47 

+ 10 44 06 


IRC +10062 

4 26 59 

+ 5 03 30 

’’ 

IRC+ 10179 

7 53 50 

+ 11 10 54 


IRC +10293 

15 41 46 

+ 8 17 24 


IRC +10063 

4 28 16 

+ 14 59 36 

** 

IRC +10180 

7 53 54 

+ 6 32 06 

” 

IRC +10294 

15 41 48 

+ 6 35 06 


IRC+ 10064 

4 30 23 

+ 12 45 00 

” 

IRC+ 10181 

7 56 46 

+ 13 22 54 

** 

IRC +10295 

15 44 01 

+ 7 29 42 

” 

IRC +10065 

4 32 47 

+ 12 36 00 

” 

IRC +10182 

8 03 29 

+ 5 43 30 

” 

IRC +10296 

15 45 52 

+ 13 57 06 

” 

IRC +10066 

4 35 30 

+ 8 13 36 

” 

IRC+ 10183 

8 09 55 

+ 7 07 36 

” 

IRC +10297 

15 46 19 

+ 5 33 24 

” 

IRC +10067 

4 36 05 

+ 6 43 30 


IRC +10184 

8 13 31 

+ 10 48 06 

” 

IRC + 10298 

15 52 18 

+ 5 44 06 

” 

IRC +10068 

4 39 39 

+ 6 47 06 

" 

IRC + 10185 

8 13 49 

+ 11 52 54 

” 

IRC + 10299 

15 54 55 

+ 14 33 12 


IRC +10069 

4 41 37 

+ 11 35 00 


IRC + 10186 

8 13 50 

+ 9 20 54 

” 

IRC +10300 

16 01 40 

+ 10 08 00 


IRC +10070 

4 47 05 

+ 13 36 42 

*’ 

IRC+ 10187 

8 18 55 

+ 5 07 12 

” 

IRC +10301 

16 02 12 

+ 10 45 00 

” 

IRC +10071 

4 47 10 

+ 6 52 54 


IRC+ 10188 

8 21 10 

+ 10 47 24 

” 

IRC +10302 

16 06 07 

+ 8 40 00 


IRC +10072 

4 49 43 

+ 14 09 36 


IRC+ 10189 

8 24 01 

+ 12 49 30 

*’ 

IRC +10303 

16 06 10 

+ 8 44 42 


IRC +10073 

4 51 40 

+ 8 50 12 

” 

IRC+ 10190 

8 29 53 

+ 8 39 36 

” 

IRC +10304 

16 10 46 

+ 5 08 42 

** 

IRC+ 10074 

4 52 06 

+ 7 41 42 


IRC+10191 

8 31 55 

+ 5 40 42 

” 

IRC +10305 

16 24 22 

+ 11 05 54 

” 

IRC+ 10075 

4 53 32 

+ 13 26 30 

" 

IRC + 10192 

8 33 23 

+ 13 23 24 

” 

IRC +10306 

16 27 00 

+ 10 37 42 


IRC +10076 

4 59 05 

+ 6 35 36 


IRC+ 10193 

8 44 09 

+ 6 36 24 


IRC +10307 

16 30 16 

+ 11 35 30 


IRC +10077 

5 06 31 

+ 12 24 36 

” 

IRC+ 10194 

8 45 53 

+ 12 44 00 

** 

IRC +10308 

16 34 13 

+ 5 06 54 


IRC +10078 

5 06 37 

+ 14 17 42 

” 

IRC + 10195 

8 45 55 

+ 10 36 54 

” 

IRC + 10309 

16 36 37 

+ 14 09 54 


IRC +10079 

5 12 04 

+ 5 06 06 

” 

IRC + 10196 

8 52 47 

+ 6 08 30 

” 

IRC +10310 

16 43 14 

+ 12 13 36 

” 

IRC +10080 

5 12 46 

+ 9 21 12 

** 

IRC + 10197 

8 53 12 

+ 11 49 12 

” 

IRC +10311 

16 43 26 

+ 8 40 00 

” 

IRC +10081 

5 13 11 

+ 11 55 24 


IRC + 10198 

8 54 19 

+ 11 02 12 

” 

IRC+10312 

16 48 43 

+ 9 57 54 

** 

IRC+ 10082 

5 15 16 

+ 13 22 00 


IRC +10199 

8 55 34 

+ 11 02 12 


IRC +10313 

16 48 44 

+ 10 25 54 

” 

IRC+ 10083 

5 18 32 

+ 7 18 36 

” 

IRC + 10200 

9 00 38 

+ 8 24 54 


IRC + 10314 

16 50 22 

+ 5 28 54 

” 

IRC +10084 

5 22 26 

+ 6 18 36 

” 

IRC +10201 

9 03 21 

+ 5 17 24 


IRC +10315 

16 55 19 

+ 9 26 54 

” 

IRC +10085 

5 25 04 

+ 11 34 30 


IRC +10202 

9 04 50 

+ 6 32 00 


IRC+ 10316 

16 56 46 

+ 11 35 12 

” 

IRC +10086 

5 25 41 

+ 8 39 24 


IRC +10203 

9 05 38 

+ 13 25 24 

” 

IRC+ 10317 

16 59 20 

+ 6 41 30 


IRC +10087 

5 29 14 

+ 7 35 00 

” 

IRC +10204 

9 18 37 

+ 12 27 36 

” 

IRC +10318 

17 00 51 

+ 14 09 42 


IRC +10088 

5 30 04 

+ 13 00 42 


IRC +10205 

9 20 49 

+ 7 55 42 

*’ 

IRC +10319 

17 03 50 

+ 9 48 00 


IRC +10089 

5 30 32 

+ 7 07 06 


IRC +10206 

9 29 14 

+ 11 31 12 

” 

IRC +10320 

17 10 07 

+ 10 38 42 


IRC +10090 

5 32 33 

+ 8 40 30 

” 

IRC +10207 

9 29 20 

+ 9 56 00 

” 

IRC+ 10321 

17 11 17 

+ 5 53 00 


IRC +10091 

5 34 10 

+ 9 16 06 


IRC +10208 

9 32 01 

+ 8 24 54 

” 

IRC +10322 

17 11 56 

+ 8 59 12 


IRC +10092 

5 34 14 

+ 10 25 54 


IRC +10209 

9 34 35 

+ 7 03 54 

” 

IRC + 10323 

17 12 19 

+ 11 07 36 

" 

IRC +10093 

5 34 19 

+ 11 00 36 


IRC+ 10210 

9 38 33 

+ 10 07 06 

” 

IRC +10324 

17 12 22 

+ 14 26 36 


IRC +10094 

5 38 21 

+ 12 16 00 

” 

IRC+10211 

9 41 01 

+ 14 15 06 

” 

IRC + 10325 

17 16 16 

+ 10 55 00 


IRC +10095 

5 39 02 

+ 14 48 24 


IRC+ 10212 

9 42 52 

+ 10 27 12 

*' 

IRC +10326 

17 21 34 

+ 8 54 30 


IRC +10096 

5 46 30 

+ 13 11 12 

” 

IRC+ 10213 

9 43 32 

+ 6 56 36 

” 

IRC +10327 

17 22 54 

+ 8 57 54 

" 

IRC +10097 

5 49 38 

+ 9 25 06 

" 

IRC +10214 

9 43 44 

+ 12 02 36 

” 

IRC + 10328 

17 25 20 

+ 8 28 42 

" 

IRC +10098 

5 51 12 

+ 8 26 24 

” 

IRC+ 10215 

9 44 52 

+ 11 39 42 

” 

IRC +10329 

17 25 40 

+ 5 05 36 

" 

IRC +10099 

5 51 28 

+ 10 35 54 

*’ 

IRC+ 10216 

9 45 14.8 

+ 13 30 40 

841213 

IRC +10330 

17 31 25 

+ 14 52 30 


IRC +10100 

5 52 28 

+ 7 24 00 


” 

9 45 14.8 

+ 13 30 41 

691201 

IRC +10331 

17 32 39 

+ 12 35 36 


IRC +10101 

5 54 41 

+ 14 03 36 


” 

9 45 18 

+ 13 30 36 

690001 

IRC +10332 

17 33 03 

+ 5 03 12 


IRC +10102 

5 58 45 

+ 10 40 42 

” 

” 

9 45 18 

+ 13 31 

711201 

IRC+ 10333 

17 33 32 

+ 12 04 30 


IRC +10103 

5 58 53 

+ 10 54 42 


IRC +10217 

9 48 19 

+ 13 18 00 

690001 

IRC+ 10334 

17 34 23 

+ 11 52 42 


IRC+ 10104 

5 59 27 

+ 8 27 06 


IRC +10218 

9 51 05 

+ 6 11 42 

” 

IRC+ 10335 

17 36 00 

+ 14 21 12 


IRC+ 10105 

5 59 41 

+ 13 00 24 

” 

IRC+ 10219 

9 51 19 

+ 10 29 36 

” 

IRC+ 10336 

17 45 28 

+ 6 25 36 

" 

IRC +10106 

6 00 36 

+ 13 43 54 

” 

IRC +10220 

9 51 29 

+ 5 10 42 

" 

IRC+ 10337 

17 49 56 

+ 6 46 54 


IRC +10107 

6 03 41 

+ 10 10 30 

*’ 

IRC +10221 

9 52 17 

+ 5 26 12 

*’ 

IRC+ 10338 

17 50 53 

+ 10 45 36 


IRC +10108 

6 06 38 

+ 5 17 42 

” 

IRC+ 10222 

9 55 28 

+ 8 33 00 

” 

IRC +10339 

17 53 56 

i +11 34 54 

" 

IRC +10109 

6 08 41 

+ 11 14 00 

*’ 

IRC+ 10223 

9 56 12 

+ 5 02 54 

” 

IRC+ 10340 

17 53 58 

+ 10 37 36 

" 

IRC+10110 

6 10 22 

+ 6 01 30 


IRC +10224 

9 57 35 

+ 8 16 54 

” 

IRC +10341 

17 54 01 

+ 11 22 12 


IRC+10111 

6 12 20 

+ 6 30 12 


IRC +10225 

10 05 14 

+ 10 14 24 


IRC +10342 

17 54 11 

+ 11 10 30 

" 

IRC+10112 

6 13 36 

+ 11 29 12 

” 

IRC +10226 

10 05 46 

+ 12 12 24 


IRC +10343 

17 57 33 

+ 12 49 00 

" 

IRC+10113 

6 15 01 

+ 8 32 36 

” 

IRC+ 10227 

10 06 52 

+ 9 50 24 

” 

IRC +10344 

17 57 38 

+ 6 08 30 


IRC+10114 

6 17 16 

+ 14 40 24 


IRC +10228 

10 13 58 

+ 13 58 30 


IRC+ 10345 

17 58 02 

+ 5 36 30 


IRC+10115 

6 17 32 

+ 11 22 42 


IRC+ 10229 

10 19 37 

+ 9 13 06 


IRC+ 10346 

17 59 28 

+ 8 26 36 


IRC + 10116 

6 18 05 

+ 5 45 30 

” 

IRC +10230 

10 22 40 

+ 9 02 12 

” 

IRC +10347 

18 00 55 

+ 11 54 24 

" 

IRC+10117 

6 18 53 

+ 13 15 00 


IRC+ 10231 

10 29 29 

+ 14 23 36 

” 

IRC+ 10348 

18 04 46 

+ 8 22 30 


IRC +101 18 

6 19 17 

+ 7 22 36 


IRC+ 10232 

10 32 09 

+ 7 12 36 


IRC +10349 

18 04 55 

+ 6 32 00 


IRC+ 10119 

6 21 09 

+ 8 31 24 

*• 

IRC+ 10233 

10 46 08 

+ 8 55 42 

” 

IRC+ 10350 

18 04 56 

+ 8 43 30 


IRC +10120 

6 21 24 

+ 14 15 12 

** 

IRC +10234 

10 50 58 

+ 13 59 06 

” 

IRC+ 10351 

18 06 08 

+ 5 16 54 

" 

IRC +10121 

6 22 37 

+ 14 45 12 


IRC+ 10235 

10 53 26 

+ 6 27 00 

*’ 

IRC+ 10352 

18 11 16 

+ 12 26 42 


IRC +10122 

6 23 16 

+ 13 39 36 


IRC +10236 

11 07 58 

+ 11 34 06 

’* 

IRC+ 10353 

18 11 37 

4 5 20 06 


IRC +10123 

6 24 04 

+ 10 26 06 

” 

IRC+ 10237 

11 13 13 

+ 13 34 42 

’* 

IRC+ 10354 

18 15 40 

+ 6 55 06 


IRC + 10124 

6 24 19 

+ 5 25 00 

” 

IRC+ 10238 

11 21 19 

+ 10 47 12 

” 

IRC+ 10355 

18 16 44 

+ 7 14 06 


IRC+ 10125 

6 27 41 

+ 8 06 30 


IRC+ 10239 

11 22 21 

+ 11 42 30 


IRC +10356 

18 18 23 

+ 5 54 42 


IRC +10126 

6 31 58 

+ 5 00 42 


IRC +10240 

11 25 26 

+ 12 14 42 


IRC+ 10357 

18 24 45 

+ 7 29 24 


IRC +10127 

6 32 36 

+ 10 02 06 


IRC+ 10241 

11 28 53 

+ 9 01 36 


IRC +10358 

18 26 22 

+ 6 15 54 


IRC+ 10128 

6 33 07 

+ 14 15 24 

“ 

IRC+ 10242 

11 34 21 

+ 9 48 12 


IRC+ 10359 

18 26 50 

+ 12 18 24 

" 

IRC+ 10129 

6 34 38 

+ 14 45 06 

** 

IRC+ 10243 

11 35 52 

+ 8 24 24 

*’ 

IRC +10360 

18 27 48 

+ 6 16 00 

" 

IRC +10130 

6 36 12 

+ 5 14 06 

" 

IRC +10244 

11 38 13 

+ 13 21 36 


IRC+ 10361 

18 28 29 

+ 8 02 42 

" 

IRC+ 10131 

6 36 40 

+ 11 27 24 

” 

IRC+ 10245 

11 43 17 

+ 6 48 36 


IRC +10362 

18 32 26 

+ 7 02 00 


IRC+ 10132 

6 38 28 

+ 11 03 36 


IRC+ 10246 

11 43 32 

+ 7 27 30 


IRC +10363 

18 32 58 

+ 6 25 06 


IRC +10133 

6 39 34 

+ 7 26 36 


IRC+ 10247 

11 46 31 

+ 14 50 54 


IRC +10364 

18 33 36 

+ 7 38 30 

" 

IRC +10134 

6 41 11 

+ 13 16 24 

'* 

IRC+ 10248 

12 00 01 

+ 8 20 12 


IRC +10365 

18 34 59 

+ 10 23 00 

" 

IRC +10135 

6 42 18 

+ 9 05 36 

” 

IRC +10249 

12 01 44 

+ 5 12 12 

” 

” 

18 34 59.0 

+ 10 23 00 

760302 

IRC +10136 

6 42 32 

+ 12 56 30 

" 

IRC +10250 

12 02 40 

+ 9 00 54 

” 

IRC +10366 

18 35 56 

+ 8 47 24 

690001 

IRC +10137 

6 42 52 

+ 8 05 30 

” 

IRC +10251 

12 17 17 

+ 11 52 00 

** 

IRC +10367 

18 37 10 

+ 11 48 06 


IRC+ 10138 

6 44 35 

+ 8 05 30 

” 

IRC +10252 

12 19 41 

+ 5 07 54 


IRC+ 10368 

18 37 34 

+ 9 55 30 

99 

IRC +10139 

6 45 41 

+ 5 36 06 


IRC +10253 

12 21 37 

+ 6 14 30 


IRC +10369 

18 39 18 

+ 6 23 12 

99 

IRC +10140 

6 46 29 

+ 12 14 06 


IRC+ 10254 

12 28 48 

+ 7 52 36 

” 

IRC +10370 

18 39 33 

+ 6 46 30 

99 

IRC +10141 

6 47 14 

+ 12 07 00 

»* 

IRC +10255 

12 30 36 

+ 7 31 06 

” 

IRC +10371 

18 40 10 

+ 13 58 00 

99 

IRC+ 10142 

6 47 35 

+ 13 28 30 

” 

IRC +10256 

12 35 56 

+ 7 15 24 

” 

IRC +10372 

18 40 40 

+ 6 43 36 


IRC+ 10143 

6 49 59 

+ 8 29 06 


IRC + 10257 

12 36 22 

+ 14 04 36 

** 

IRC +10373 

18 40 50 

+ 12 20 36 


IRC+ 10144 

6 52 56 

+ 6 26 24 


IRC+ 10258 

12 40 44 

+ 10 22 36 

” 

IRC+ 10374 

18 41 17 

+ 13 54 30 


IRC +10145 

6 54 37 

1- 8 39 00 


IRC+ 10259 

12 53 01 

+ 11 45 54 

” 

IRC+ 10375 

18 41 32 

+ 10 51 30 


IRC +10146 

6 55 43 

+ 6 14 12 

** 

IRC+ 10260 

12 56 16 

+ 8 28 42 

" 

IRC-*- 10376 

18 42 50 

+ 12 53 24 

99 

IRC+ 10147 

6 58 13 

+ 10 42 36 

*' 

IRC+ 10261 

12 59 41 

+ 11 13 30 


IRC +10377 

18 43 17 

+ 8 4i 06 


IRC+ 10148 

7 00 52 

+ 11 02 06 

** 

IRC+ 10262 

13 00 05 

+ 5 27 06 


IRC +10378 

18 44 31 

+ 9 22 00 


IRC+ 10149 

7 01 02 

+ 12 40 00 


IRC+ 10263 

13 00 53 

+ 5 10 24 

” 

IRC+ 10379 

18 44 53 

+ 5 24 06 


IRC +10150 

7 02 36 

+ 10 38 12 

” 

IRC+ 10264 

13 01 23 

+ 7 19 36 


IRC +10380 

18 46 58 

+ 8 32 30 

99 

IRC +10151 

7 02 52 

+ 9 16 06 


IRC +10265 

13 01 32 

+ 11 29 42 


IRC +10381 

18 48 26 

+ 10 54 30 

99 

IRC +10152 

7 04 14 

+ 8 40 00 

” 

IRC+ 10266 

13 10 03 

+ 11 49 24 


IRC +10382 

18 49 50 

+ 14 02 42 

99 

IRC+ 10153 

7 04 17 

+ 8 57 12 

** 

IRC +10267 

13 12 00 

+ 11 35 36 


IRC+ 10383 

18 51 04 

+ 9 35 42 

1 ” 

IRC +10154 

7 05 54 

+ 10 06 00 


IRC +10268 

13 13 52 

+ 6 45 42 


IRC +10384 

18 52 05 

+ 10 34 24 


IRC +10155 

7 07 16 

+ 7 48 36 


IRC +10269 

13 14 46 

+ 13 56 00 

” 

IRC +10385 

18 52 34 

+ 8 11 24 


IRC +10156 

7 10 00 

+ 14 40 42 

” 

IRC +10270 

13 15 02 

+ 5 43 54 

** 

IRC+ 10386 

18 53 02 

+ 6 33 12 

99 

IRC +10157 

7 12 32 

+ 8 28 12 

** 

IRC +10271 

13 16 08 

+ 13 10 36 

” 

IRC+ 10387 

18 54 51 

+ 6 38 12 


IRC +10158 

7 12 55 

+ 5 09 00 

IRC +10272 

13 27 30 

+ 7 26 12 

” 

IRC +10388 

18 56 07 

+ 12 54 42 


IRC+ 10159 

7 12 57 

+ 6 00 42 

IRC +10273 

13 33 20 

+ 8 32 54 

** 

IRC+ 10389 

18 56 14 

+ 14 17 30 

99 


A-37 


NAME 

RA (19 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (19 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC+ 10390 

h m * 

18 56 46 

+ 10*19' 24* 


IRC +10506 

h m i 

21 58 39 

+ 8 °00 ' 54 

•• 

IRC + 20078 

h m s 

4 25 05 

+ 15 55 12 

„ 

IRC +10391 

18 56 59 

+ 5 18 30 


IRC +10507 

21 59 23 

+ 6 02 30 

” 

IRC +20079 

4 25 35 

+ 16 14 30 

» 

IRC+ 10392 

18 57 19 

+ 14 59 54 


IRC +10508 

22 02 38 

+ 14 34 30 

** 

IRC+ 20080 

4 25 42 

+ 19 04 12 

♦* 

IRC+ 10393 

18 57 47 

+ 9 45 30 


IRC +10509 

22 04 38 

+ 11 31 36 

” 

IRC +20081 

4 25 43 

+ 15 50 42 

♦♦ 

IRC+ 10394 

18 58 37 

+ 12 39 36 


IRC +105 10 

22 04 52 

+ 11 39 12 

” 

IRC +20082 

4 26 07 

+24 37 36 

»* 

IRC+ 10395 

18 58 59 

+ 8 15 06 


IRC +10511 

22 06 27 

+ 12 17 36 


IRC + 20083 

4 27 15 

+ 16 04 00 

•t 

IRC +10396 

18 59 23 

+ 7 44 36 


IRC+ 10512 

22 06 50 

+ 12 42 36 

” 

IRC + 20084 

4 28 15 

+ 23 14 24 

It 

IRC+ 10397 

18 59 50 

+ 10 10 00 


IRC+ 10513 

22 08 12 

+ 11 22 42 

” 

IRC + 20085 

4 29 50 

+ 22 33 30 

•* 

IRC +10398 

18 59 59 

+ 8 16 06 


IRC +10514 

22 09 50 

+ 14 18 36 

” 

IRC + 20086 

4 32 09 

+ 17 06 24 

♦» 

IRC +10399 

19 00 15 

+ 8 23 06 


IRC + 10515 

22 15 53 

+ 13 21 30 

” 

IRC + 20087 

4 33 04 

+ 16 24 36 

»• 

IRC +10400 

19 00 50 

+ 12 10 12 


IRC+ 10516 

22 22 13 

+ 9 32 42 


IRC + 20088 

4 38 46 

+24 33 30 


IRC +10401 

19 00 53 

+ 7 26 00 


IRC + 10517 

22 23 59 

+ 11 07 12 


IRC +20089 

4 40 59 

+20 40 42 


IRC +10402 

19 01 11 

+ 8 17 36 


IRC+10518 

22 26 39 

+ 8 52 12 

” 

IRC + 20090 

4 41 04 

+ 17 52 42 

•* 

IRC+ 10403 

19 01 43 

+ 10 41 36 


IRC+ 10519 

22 28 01 

+ 12 50 54 

” 

IRC +20091 

4 42 10 

+24 37 24 

** 

IRC+ 10404 

19 03 03 

+ 13 46 24 


IRC A 10520 

22 34 35 

+ 12 19 00 

” 

IRC +20092 

4 44 50 

+22 03 30 


IRC+ 10405 

19 03 28 

+ 12 08 00 


IRC+ 10521 

22 40 20 

+ 6 24 06 

” 

IRC+20093 

4 46 52 

+ 15 49 24 


IRC +10406 

19 03 58 

+ 8 09 06 


IRC+ 10522 

22 44 13 

+ 11 54 36 

” 

IRC + 20094 

4 47 47 

+ 15 42 30 

♦» 

IRC +10407 

19 04 33 

+ 7 04 36 


IRC +10523 

22 51 40 

+ 8 37 54 


IRC + 20095 

4 50 28 

+ 22 41 24 


IRC +10408 

19 05 32 

+ 6 13 06 


IRC +10524 

22 54 32 

+ 14 09 24 


IRC + 20096 

4 53 10 

+ 18 20 42 


IRC +10409 

19 07 52 

+ 10 58 06 


IRC +10525 

22 59 37 

+ 10 20 00 

” 

IRC+20097 

4 54 28 

+ 17 05 12 


IRC+ 10410 

19 08 38 

+ 5 06 06 


IRC +10526 

23 02 17 

+ 14 56 06 

” 

IRC + 20098 

4 59 56 

+ 15 14 42 

» 

IRC+ 10411 

19 10 12 

+ 6 48 00 


IRC +10527 

23 04 07 

+ 10 16 24 

” 

IRC + 20099 

5 05 23 

+21 58 30 


IRC +10412 

19 12 00 

+ 11 37 36 


IRC +10528 

23 04 29 

+ 9 08 30 

” 

IRC + 20100 

5 06 44 

+22 58 00 


IRC+ 10413 

19 12 41 

+ 14 34 24 


IRC +10529 

23 06 56 

+ 8 24 36 

” 

IRC + 20101 

5 08 17 

+24 20 06 

>* 

IRC+ 10414 

19 14 38 

+ 9 58 54 


IRC +10530 

23 10 30 

+ 8 41 30 


IRC + 20102 

5 08 47 

+ 15 59 24 

*• 

IRC+ 10415 

19 15 22 

+ 12 03 42 


IRC +10531 

23 14 17 

+ 10 19 06 


IRC +20103 

5 10 59 

+ 17 23 54 


IRC+ 10416 

19 17 58 

+ 9 07 42 


IRC+ 10532 

23 17 44 

+ 5 06 30 

” 

IRC + 20104 

5 15 57 

+ 24 41 54 


IRC+ 10417 

19 18 35 

+ 5 01 24 


IRC +10533 

23 17 58 

+ 8 39 24 

” 

IRC +20105 

5 16 17 

+ 22 02 54 


IRC +10418 

19 18 50 

+ 9 43 30 


IRC +10534 

23 20 33 

+ 12 02 06 

” 

IRC + 20106 

5 24 17 

+ 23 04 00 

*» 

IRC +10419 

19 23 29 

+ 8 06 24 


IRC +10535 

23 25 26 

+ 6 06 24 

” 

IRC+ 20107 

5 25 08 

+ 17 12 00 

*t 

IRC +10420 

19 24 26 

+ 11 15 12 


IRC +10536 

23 26 37 

+ 12 29 00 

” 

IRC+20108 

5 27 04 

+ 16 06 12 

>> 


19 24 27.0 

+ 11 15 03 

730101 

IRC +10537 

23 31 15 

+ 6 01 24 


IRC+20109 

5 27 16 

+ 22 30 12 

>» 

IRC +10421 

19 24 55 

+ 11 23 42 

690001 

IRC+ 10538 

23 32 54 

+ 8 14 36 


IRC +20 110 

5 28 06 

+ 20 09 06 


IRC +10422 

19 25 47 

+ 11 40 42 


IRC +10539 

23 37 23 

+ 5 21 24 

” 

IRC +201 11 

5 28 08 

+ 18 31 30 


IRC +10423 

19 25 47 

+ 5 25 54 


IRC +10540 

23 40 52 

+ 10 02 54 

” 

IRC + 20 112 

5 29 16 

+ 18 33 42 

•* 

IRC +10424 

19 26 04 

+ 9 31 30 


IRC +10541 

23 48 49 

+ 9 02 06 

” 

IRC+201 13 

5 34 38 

+21 06 42 

»■ 

IRC +10425 

19 26 43 

+ 10 31 36 


IRC+ 10542 

23 49 13 

+ 8 46 30 


IRC + 201 14 

5 35 10 

+ 21 52 12 

•• 

IRC +10426 

19 30 01 

+ 9 54 12 


IRC +10543 

23 51 34 

+ 14 12 06 

” 

IRC+201 15 

5 35 12 

+ 22 47 42 

« 

IRC +10427 

19 30 56 

+ 6 09 24 


IRC +10544 

23 53 22 

+ 14 57 06 


IRC + 201 16 

5 35 26 

+ 24 58 06 


IRC +10428 

19 31 17 

+ 5 22 12 


IRC +10545 

23 56 46 

+ 6 35 24 


IRC + 201 17 

5 35 56 

+ 16 54 42 

tl 

IRC +10429 

19 31 38 

+ 11 39 24 


IRC + 20001 

0 03 20 

+ 24 17 30 

” 

IRC + 201 18 

5 38 28 

+ 17 29 54 


IRC +10430 

19 31 41 

+ 7 16 42 


IRC + 20002 

0 07 30 

+ 24 54 42 

” 

IRC + 201 19 

5 39 02 

+ 18 31 00 

It 

IRC +10431 

19 32 20 

+ 7 01 30 


IRC + 20003 

0 09 38 

+ 22 16 36 


IRC + 20 120 

5 42 10 

+ 24 24 24 

It 

IRC +10432 

19 35 10 

+ 5 10 24 


IRC +20004 

0 12 02 

+ 19 55 54 


IRC +201 21 

5 42 40 

+ 20 40 30 


IRC+ 10433 

19 35 43 

+ 11 36 30 


IRC + 20005 

0 14 40 

+ 22 18 36 

” 

IRC + 20122 

5 44 52 

+ 24 40 54 


IRC +10434 

19 36 16 

+ 10 57 12 


IRC + 20006 

0 15 17 

+ 19 57 12 


IRC +201 23 

5 45 59 

+ 24 33 24 

II 

IRC +10435 

19 41 42 

+ 14 09 42 


IRC +20007 

0 25 28 

+ 17 36 42 


IRC +20124 

5 48 50 

+ 23 22 54 


IRC +10436 

19 41 56 

+ 14 35 54 


IRC + 20008 

0 25 38 

+ 16 10 24 

” 

IRC +201 25 

5 50 11 

+ 18 57 00 


IRC +10437 

19 42 16 

+ 13 06 54 


IRC +20009 

0 29 20 

+ 19 22 00 


IRC +201 26 

5 51 25 

+ 20 16 12 

11 

IRC+ 10438 

19 43 05 

+ 7 39 54 


IRC + 20010 

0 29 55 

+ 18 31 00 

” 

IRC+20127 

5 52 51 

+20 10 24 

tl 

IRC +10439 

19 43 53 

+ 10 29 06 


IRC + 20011 

0 37 16 

+ 21 09 36 


IRC +201 28 

5 53 58 

+20 17 06 


IRC +10440 

19 45 44 

+ 14 43 00 


IRC+20012 

0 43 56 

+ 15 12 42 

” 

IRC +201 29 

5 54 05 

+ 22 50 00 


IRC+ 10441 

19 48 20 

+ 8 44 24 


IRC+20013 

0 44 37 

+23 59 42 

” 

IRC+20130 

6 00 13 

+ 16 24 30 

It 

IRC +10442 

19 51 51 

+ 8 20 00 


IRC+20014 

0 52 31 

+ 24 17 24 


IRC +201 31 

6 01 05 

+23 16 06 

• > 

IRC +10443 

19 52 40 

+ 11 28 30 


IRC + 2001 5 

0 54 30 

+ 23 09 06 

” 

IRC + 201 32 

6 01 05 

+21 14 00 

It 

IRC +10444 

19 52 53 

+ 6 16 54 


IRC+20016 

1 02 16 

+ 15 58 54 

*’ 

IRC +20 133 

6 06 32 

+ 22 12 06 

•* 

IRC +10445 

19 54 28 

+ 11 58 06 


IRC + 2001 7 

1 02 35 

+ 18 55 42 

” 

IRC+20134 

6 08 52 

+ 21 53 12 

It 

IRC +10446 

19 57 26 

+ 10 23 00 


IRC + 200 1 8 

1 07 31 

+ 15 25 00 

” 

IRC+20135 

6 08 55 

+ 23 13 24 

•» 

IRC +10447 

19 58 37 

+ 8 25 00 


IRC + 2001 9 

1 07 59 

+23 12 24 

” 

IRC +20 136 

6 09 16 

+ 22 55 00 


IRC +10448 

20 01 43 

+ 7 08 06 


IRC + 20020 

1 08 42 

+ 20 45 36 

” 

IRC+20137 

6 10 06 

+ 20 39 12 

« 

IRC +10449 

20 04 41 

+ 13 10 36 


IRC + 20021 

1 11 01 

+24 18 36 


IRC+20138 

6 10 26 

+ 18 33 42 


IRC +10450 

20 04 45 

+ 12 48 06 


IRC + 20022 

1 20 43 

+20 12 12 


IRC+20139 

6 11 50 

+ 22 31 42 


IRC +10451 

20 05 16 

+ 5 54 12 


IRC +20023 

1 21 47 

+23 41 00 

” 

IRC+ 20140 

6 12 31 

+ 17 46 06 


IRC +10452 

20 05 44 

+ 13 20 54 


IRC +20024 

1 23 06 

+22 50 54 

” 

IRC + 20141 

6 12 46 

+ 18 18 54 

t> 

IRC +10453 

20 07 25 

+ 14 35 12 


IRC + 20025 

1 25 08 

+ 16 26 42 

” 

IRC + 20142 

6 13 30 

+ 17 11 42 

•• 

IRC +10454 

20 08 44 

+ 6 12 00 


IRC +20026 

1 28 47 

+ 15 05 12 

” 

IRC + 20143 

6 13 32 

+ 16 41 42 

«* 

IRC +10455 

20 08 52 

+ 14 39 24 


IRC +20027 

1 29 07 

+ 15 21 36 


IRC+20144 

6 19 58 

+22 32 42 

»> 

IRC+ 10456 

20 08 55 

+ 8 34 00 


IRC +20028 

1 32 06 

+ 18 12 12 

” 

IRC +20 145 

6 23 17 

+ 19 06 06 

»* 

IRC +10457 

20 09 35 

+ 7 32 06 


IRC + 20029 

1 43 52 

+ 18 49 36 


IRC+20146 

6 24 56 

+20 35 24 


IRC+ 10458 

20 10 24 

+ 12 50 54 


IRC +20030 

1 44 40 

+21 09 36 


IRC +20 147 

6 26 07 

+ 16 38 24 


IRC +10459 

20 12 31 

+ 8 56 30 


IRC + 20031 

1 51 54 

+20 33 54 

»» 

IRC+20148 

6 27 17 

+ 15 00 36 

It 

IRC +10460 

20 13 05 

+ 12 54 54 


IRC + 20032 

1 52 49 

+ 16 57 00 

” 

IRC + 20 149 

6 27 54 

+ 23 29 30 


IRC + 10461 

20 13 27 

+ 7 31 06 


IRC + 20033 

1 53 02 

+23 20 06 

” 

IRC +20 150 

6 29 41 

+23 08 42 


IRC + 1 0462 

20 14 32 

+ 6 54 36 


IRC +20034 

1 54 37 

+ 17 34 30 

” 

IRC+20151 

6 30 20 

+ 15 52 06 


IRC +10463 

20 17 10 

+ 13 03 30 


IRC + 2003 5 

1 58 46 

+ 17 42 42 

” 

IRC +20 152 

6 31 32 

+ 16 07 12 

*• 

IRC+ 10464 

20 20 40 

+ 8 17 36 


IRC + 20036 

1 59 41 

+ 16 02 30 


IRC +20153 

6 34 08 

+ 21 09 12 


IRC+ 10465 

20 20 49 

+ 7 47 54 


IRC + 2003 7 

2 00 59 

+ 18 01 12 


IRC + 20 154 

6 34 49 

+ 16 26 42 


IRC + 10466 

20 22 08 

+ 14 48 12 


IRC + 2003 8 

2 04 20 

+ 23 14 06 

” 

IRC + 20 155 

6 36 02 

+ 19 17 30 

tl 

IRC+ 10467 

20 23 21 

+ 9 53 36 


IRC + 20039 

2 05 17 

+ 15 34 36 

** 

IRC + 20 156 

6 37 02 

+ 20 31 42 

« 

IRC+ 10468 

20 23 41 

+ 13 44 42 


IRC + 20040 

2 05 25 

+24 34 36 

” 

IRC + 20157 

6 38 38 

+ 21 54 12 


IRC +10469 

20 26 25 

+ 11 54 42 


IRC + 20041 

2 07 51 

+ 19 15 36 


IRC+20158 

6 40 40 

+ 22 59 00 


IRC +10470 

20 27 00 

+ 9 44 00 


IRC +20042 

2 09 46 

+23 56 06 


IRC +20 159 

6 44 46 

+21 44 36 

** 

IRC +10471 

20 31 10 

+ 9 20 54 


IRC + 20043 

2 10 19 

+ 15 02 36 

” 

IRC +20 160 

6 48 22 

+ 15 08 30 

♦* 

IRC +10472 

20 32 17 

+ 5 03 54 


IRC + 20044 

2 18 22 

+ 23 12 12 

” 

IRC + 20161 

6 48 58 

+ 23 39 24 

tl 

IRC+ 10473 

20 35 13 

+ 14 25 06 


IRC + 20045 

2 27 02 

+ 15 50 12 

” 

IRC + 20162 

6 49 46 

+ 18 41 30 

tl 

IRC +10474 

20 36 20 

+ 13 08 12 


IRC + 20046 

2 32 11 

+ 22 15 00 

” 

IRC + 20163 

6 57 23 

+ 16 08 42 

tl 

IRC +10475 

20 39 16 

+ 11 41 54 


IRC + 20047 

2 37 43 

+ 20 58 12 


IRC+20164 

6 59 02 

+ 19 25 30 

11 

IRC +10476 

20 39 31 

+ 8 07 30 


IRC + 20048 

2 40 54 

+ 17 20 30 

** 

IRC + 20165 

6 59 23 

+ 24 15 54 


IRC + 10477 

20 44 15 

+ 6 16 42 


IRC + 20049 

2 45 33 

+ 17 17 54 

” 

IRC + 20 166 

6 59 31 

+ 17 49 30 


IRC +10478 

20 47 25 

+ 11 25 12 ; 


IRC + 20050 

2 45 45 

+ 18 04 24 


IRC + 201 67 

6 59 38 

+ 16 44 30 


IRC +10479 

20 47 56 

+ 5 54 24 


IRC + 20051 

2 53 01 

+ 18 07 12 


IRC + 20168 

6 59 46 

+ 17 33 42 


IRC +10480 

20 53 11 

+ 13 31 36 


IRC + 20052 

2 58 43 

+21 36 06 


IRC + 201 69 

7 01 10 

+ 20 38 36 


IRC+ 10481 

20 54 05 

+ 8 38 42 


IRC + 2005 3 

3 05 31 

+ 18 35 30 

»* 

IRC + 20 170 

7 04 17 

+ 24 14 54 


IRC +10482 

20 56 25 

+ 14 06 06 


IRC + 20054 

3 08 44 

+ 19 32 06 

” 

IRC + 20171 

7 04 19 

+ 22 46 30 

» 

IRC +10483 

20 57 52 

+ 13 22 36 


IRC + 20055 

3 11 05 

+ 18 47 00 


IRC + 20 172 

7 05 10 

+ 24 10 54 


IRC +10484 

21 00 40 

+ 14 31 36 


IRC + 20056 

3 19 55 

+20 34 06 

” 

IRC + 20 173 

7 08 12 

+ 24 44 42 


IRC +10485 

21 02 03 

+ 5 18 00 


IRC +20057 

3 20 02 

+20 42 24 

” 

IRC +20174 

7 09 58 

+ 17 43 54 


IRC + 10486 

21 03 38 

+ 7 37 42 


IRC + 20058 

3 21 08 

+ 19 43 30 


IRC + 20 175 

7 10 30 

+ 16 14 30 

tl 

IRC + 10487 

21 05 59 

+ 6 47 00 


IRC + 20059 

3 21 20 

+24 32 06 


IRC + 20 176 

7 11 38 

+ 24 58 36 

It 

IRC + 10488 

21 09 48 

+ 11 34 24 


IRC + 20060 

3 22 20 

+21 01 54 


IRC + 20 177 

7 17 10 

+ 22 04 36 

• 1 

IRC +10489 

21 13 17 

+ 5 02 54 


IRC + 20061 

3 24 00 

+24 39 00 

” 

IRC +20 178 

7 18 57 

+ 20 32 12 

It 

IRC +10490 

21 13 17 

+ 9 04 12 


IRC + 20062 

3 32 26 

+ 18 44 12 


IRC+201 79 

7 24 41 

+ 22 14 36 


IRC +10491 

21 15 49 

+ 7 32 30 


IRC + 20063 

3 44 35 

+ 23 57 06 

” 

IRC +20 180 

7 26 20 

+22 53 36 

It 

IRC +10492 

21 16 26 

+ 10 59 42 


IRC + 20064 

3 45 08 

+ 24 50 24 

” 

IRC + 201 81 

7 28 13 

+ 20 39 00 

It 

IRC + 10493 

21 17 40 

+ 12 45 06 


IRC + 20065 

3 50 08 

+ 20 03 42 


IRC + 20 182 

7 28 58 

+ 17 11 42 

II 

IRC +10494 

21 18 35 

+ 7 08 24 


IRC + 20066 

3 50 59 

+22 58 12 


IRC+201 83 

7 30 56 

+ 18 26 30 


IRC +10495 

21 24 55 

+ 13 53 54 


IRC + 20067 

3 51 06 

+ 15 27 54 

** 

IRC +20 184 

7 31 59 

+ 24 23 54 


IRC +10496 

21 25 55 

+ 7 58 30 


IRC + 20068 

4 01 22 

+23 57 42 

” 

IRC + 201 85 

7 36 38 

+ 17 47 36 

1, 

IRC +10497 

21 28 23 | 

+ 12 45 06 


iRC + 20069 

4 01 24 

+ 19 04 42 


IRC+201 86 

7 37 59 

+ 23 08 12 

„ 

IRC +10498 

21 28 38 

+ 10 56 12 


IRC +20070 

4 01 46 

+21 56 54 

»♦ 

IRC+201 87 

7 38 11 

+ 20 32 42 


IRC +10499 

21 30 37 ! 

+ 6 55 36 


IRC + 20071 

4 05 08 

+ 17 12 54 

»» 

IRC + 20188 

7 41 26 

+ 24 30 36 

„ 

IRC +10500 

21 36 44 

+ 8 04 24 


IRC + 20072 

4 05 16 

+21 25 30 

” 

IRC+20189 

7 43 16 

+ 18 37 54 


IRC +10501 

21 36 57 

+ 9 02 30 


IRC + 20073 

4 12 24 

+23 56 54 

« 

IRC+20190 

7 51 18 

+ 21 14 00 

„ 

IRC +10502 

21 39 43 

+ 5 27 06 


IRC + 20074 

4 16 56 

+ 15 30 12 


IRC + 20191 

7 54 09 

+ 15 55 30 

• 1 

IRC + 10503 

21 41 43 

+ 9 38 54 


IRC + 20075 

4 19 29 

+20 42 30 


IRC + 20192 

7 54 14 

+ 21 27 00 

„ 

IRC +10504 

21 42 40 

+ 12 28 12 


IRC + 20076 

4 20 05 

+ 17 26 00 

*• 

IRC +20 193 

7 55 39 

+ 16 39 06 

„ 

IRC +10505 

21 58 34 

+ 5 52 12 


IRC + 20077 

4 20 44 

+22 50 42 

” ! 

IRC +20 194 

7 57 56 

+ 17 26 42 

” 
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NAME 

RA (1*50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

IRC +201 95 

h m i 

8 03 19 

+ 22 46 42 


IRC +20312 

fa m « 

17 01 43 

+ 19 45 24 


IRC + 20429 

19 41 43 

+23 04 24 


IRC +20196 

8 07 10 

+ 17 09 36 

” 

IRC +203 13 

17 04 09 

+ 22 08 54 

” 

IRC + 20430 

19 42 19 

+ 18 28 06 


IRC +201 97 

8 08 26 

+ 19 17 54 

” 

IRC +203 14 

17 07 18 

+ 18 44 36 

” 

IRC + 20431 

19 43 39 

+20 27 30 


IRC +20198 

8 11 44 

+ 24 53 24 

*' 

IRC +203 15 

17 11 36 

+ 18 04 12 

” 

IRC + 20432 

19 45 09 

+21 39 12 


IRC +20199 

8 19 37 

+ 15 09 36 

*' 

IRC +203 16 

17 12 57 

+ 24 53 36 

” 

IRC + 20433 

19 45 10 

+ 18 24 36 


IRC +20200 

8 28 45 

+ 18 15 00 

" 

IRC +203 17 

17 12 58 

+ 17 52 00 


IRC + 20434 

19 46 04 

+22 38 36 


IRC +20201 

8 29 47 

+ 20 36 42 

’* 

IRC+20318 

17 13 38 

+23 47 30 


IRC + 20435 

19 46 26 

+21 33 06 

” 

IRC +20202 

8 35 52 

+ 21 19 42 

” 

IRC+20319 

17 15 31 

+ 23 08 30 

” 

IRC + 20436 

19 47 18 

+21 27 24 

** 

IRC +20203 

8 38 50 

+ 16 30 42 

” 

IRC+ 20320 

17 18 07 

+ 18 06 36 

” 

IRC + 20437 

19 47 47 

+21 45 00 


IRC +20204 

8 40 22 

+ 20 47 06 

” 

IRC +20321 

17 19 22 

+ 16 46 54 

” 

IRC + 20438 

19 48 05 

+24 48 00 


IRC +20205 

8 41 52 

+ 18 18 54 


IRC+ 20322 

17 19 36 

+22 58 00 

” 

IRC + 20439 

19 50 23 

+ 22 19 42 


IRC +20206 

8 52 36 

+ 17 25 54 


IRC +20323 

17 23 38 

+ 16 57 24 

” 

IRC + 20440 

19 50 49 

+ 16 17 24 


IRC +20207 

8 53 49 

+ 20 02 30 

” 

IRC +20324 

17 26 12 

+ 15 54 24 

” 

IRC +20441 

19 53 42 

+ 15 29 36 


IRC +20208 

8 56 25 

+ 18 18 54 

” 

IRC +20325 

17 29 10 

+ 19 33 42 

” 

IRC + 20442 

19 54 52 

+ 17 10 24 

” 

IRC +20209 

9 12 30 

+ 15 09 06 


IRC +20326 

17 29 42 

+ 17 47 36 

” 

IRC + 20443 

19 55 14 

+ 24 07 42 


IRC +202 10 

9 24 53 

+ 23 32 54 


IRC +20327 

17 33 20 

+ 20 44 36 

” 

IRC+20444 

19 56 16 

+ 15 52 30 


IRC+20211 

9 28 53 

+23 11 00 

” 

IRC +20328 

17 33 26 

+ 15 36 54 

” 

IRC + 20445 

19 56 31 

+ 19 21 30 


IRC +20212 

9 31 08 

+23 40 12 


IRC +20329 

17 40 26 

+ 24 35 12 

” 

IRC + 20446 

19 57 49 

+ 17 23 00 


IRC +20213 

9 34 19 

+ 16 40 06 


IRC +20330 

17 40 53 

+ 17 42 12 

” 

IRC +20447 

19 58 44 

+ 18 14 42 


IRC +20214 

9 38 44 

+ 24 04 12 

” 

IRC +20331 

17 42 49 

+21 31 06 

” 

IRC + 20448 

19 58 55 

+ 15 08 54 

” 

IRC +20215 

9 42 59 

+ 24 00 06 

*’ 

IRC +20332 

17 43 32 

+ 18 52 12 

” 

IRC + 20449 

20 01 01 

+ 18 21 30 

” 

IRC +20216 

10 03 11 

+ 18 20 30 


IRC +20333 

17 46 55 

+22 33 24 

” 

IRC +20450 

20 01 30 

+21 21 30 


IRC +20217 

10 05 29 

+ 17 36 06 


IRC +20334 

17 47 26 

+20 39 06 

” 

IRC + 20451 

20 01 43 

+20 55 00 


IRC+20218 

10 13 55 

+ 23 40 06 

” 

IRC +20335 

17 48 41 

+24 00 42 


IRC +20452 

20 02 53 

+20 30 00 


IRC +202 19 

10 17 11 

+ 20 05 36 

” 

IRC +20336 

17 49 20 

+ 19 03 54 


IRC +20453 

20 02 56 

+ 19 50 54 


IRC +20220 

10 26 37 

+23 18 30 

” 

IRC+ 20337 

17 53 46 

+22 28 06 


IRC +20454 

20 03 11 

+ 15 20 12 

" 

IRC +20221 

10 41 59 

+ 19 41 12 


IRC+ 20338 

17 55 07 

+ 15 55 00 


IRC +20455 

20 03 37 

+ 19 06 00 

” 

IRC +20222 

10 43 44 

+ 19 09 30 


IRC +20339 

17 55 46 

+ 15 24 36 

’* 

IRC +20456 

20 04 27 

+24 17 12 

" 

IRC + 20223 

10 53 36 

+22 36 54 

” 

IRC+ 20340 

17 57 47 

+ 16 45 06 

’* 

IRC + 20457 

20 05 49 

+ 16 31 06 

” 

IRC +20224 

11 04 04 

+ 18 00 24 

” 

IRC + 20341 

17 58 00 

+ 23 35 24 

” 

IRC + 2045 8 

20 09 01 

+ 18 19 54 

'* 

IRC +20225 

11 06 17 

+ 20 31 36 

” 

IRC + 20342 

17 58 17 

+ 17 06 06 

” 

IRC + 20459 

20 11 16 

+ 16 06 12 

'* 

IRC +20226 

11 11 28 

+ 20 47 42 

” 

IRC+20343 

17 59 23 

+21 35 36 

” 

IRC +20460 

20 11 59 

+ 16 51 30 

” 

IRC +20227 

11 12 34 

+ 23 22 12 


IRC+ 20344 

18 00 33 

+20 58 24 

” 

IRC + 20461 

20 13 20 

+23 21 06 


IRC +20228 

11 21 03 

+ 17 07 12 


IRC +20345 

18 00 46 

+ 15 00 12 


IRC + 20462 

20 18 05 

+ 17 38 06 


IRC +20229 

11 25 16 

+ 15 24 42 

” 

IRC+ 20346 

18 01 09 

+ 19 33 30 


IRC +20463 

20 19 20 

+22 42 00 


IRC +20230 

11 27 06 

+ 15 40 24 

” 

IRC + 20347 

18 02 44 

+ 16 54 24 


IRC + 20464 

20 20 08 

+ 16 45 12 


IRC +20231 

11 27 53 

+ 18 40 54 


IRC +20348 

18 03 56 

+ 22 12 36 


IRC + 20465 

20 21 02 

+ 18 12 12 

" 

IRC +20232 

11 29 28 

+ 18 26 12 


IRC + 20349 

18 04 23 

+ 20 15 42 

” 

IRC + 20466 

20 22 18 

+ 15 58 42 

” 

IRC +20233 

11 38 11 

+ 21 37 42 

” 

IRC +203 50 

18 05 07 

+ 15 13 36 

” 

IRC + 20467 

20 22 57 

+ 16 49 42 

” 

IRC +20234 

11 45 25 

+ 20 30 06 

” 

IRC +20351 

18 10 19 

+ 21 43 42 

” 

IRC + 20468 

20 23 07 

+23 50 12 


IRC +20235 

11 53 38 

+ 15 59 42 

” 

IRC +20352 

18 10 44 

+ 22 48 42 

” 

IRC + 20469 

20 25 26 

+22 04 36 


IRC +20236 

11 57 31 

+ 19 41 54 

” 

IRC +20353 

18 11 11 

+ 21 52 06 

” 

IRC +20470 

20 26 53 

+ 16 06 24 


IRC +20237 

12 01 41 

+ 19 03 24 

” 

IRC +203 54 

18 12 42 

+ 15 32 06 


IRC + 20471 

20 29 52 

+ 18 27 36 


IRC +20238 

12 06 38 

+ 17 28 12 

” 

IRC+ 20355 

18 12 49 

+ 16 15 12 


IRC + 20472 

20 31 35 

+ 20 37 30 


IRC +20239 

12 07 47 

+ 19 47 30 

” 

IRC+ 20356 

18 15 43 

+ 17 57 54 

” 

IRC + 20473 

20 32 02 

+ 19 21 36 


IRC +20240 

12 13 49 

+ 24 12 54 

" 

IRC+ 20357 

18 16 00 

+ 21 23 30 

” 

IRC + 20474 

20 35 38 

+ 18 05 54 

” 

IRC + 20241 

12 18 12 

+ 18 04 12 

" 

IRC +2035 8 

18 16 03 

+ 23 16 24 

” 

IRC + 20475 

20 37 56 

+ 19 17 42 

” 

IRC + 20242 

12 27 38 

+ 18 10 12 


IRC + 20359 

18 16 16 

+ 24 20 24 

” 

IRC + 20476 

20 40 44 

+21 52 12 

** 

IRC +20243 

12 31 04 

+ 24 42 54 


IRC + 20360 

18 17 10 

+24 25 30 


IRC + 20477 

20 40 44 

+ 16 54 30 

” 

IRC +20244 

12 32 38 

+ 18 39 12 

” 

IRC +20361 

18 18 12 

+ 21 56 06 

” 

IRC + 20478 

20 41 41 

+ 17 23 24 

’* 

IRC +20245 

12 32 39 

+22 09 30 

” 

IRC + 20362 

18 20 03 

+ 23 15 24 

” 

IRC + 20479 

20 41 43 

+ 19 03 30 


IRC +20246 

12 34 28 

+ 17 21 36 

** 

IRC +20363 

18 20 37 

+ 17 48 00 


IRC + 20480 

20 43 01 

+ 16 13 06 


IRC +20247 

12 44 08 

+ 16 50 54 

” 

IRC +20364 

18 21 33 

+21 44 24 


IRC + 20481 

20 43 14 

+ 17 54 24 

” 

IRC +20248 

12 45 49 

+ 19 35 54 

” 

IRC +20365 

18 27 59 

+ 16 36 00 


IRC +20482 

20 44 17 

+ 15 56 42 


IRC +20249 

12 49 44 

+ 17 20 36 


IRC +20366 

18 30 43 

+ 23 34 42 


IRC +20483 

20 45 04 

+ 15 36 36 


IRC + 20250 

12 50 51 

+ 21 31 00 


IRC +20367 

18 32 16 

+ 15 11 24 

” 

IRC + 20484 

20 45 31 

+ 19 08 36 


IRC +20251 

12 56 28 

+ 17 40 36 

” 

IRC + 20368 

18 36 01 

+ 22 40 12 


IRC + 20485 

20 45 34 

+22 04 54 

** 

IRC +20252 

13 00 44 

+ 24 05 42 


IRC +20369 

18 36 35 

+ 18 22 36 


IRC + 20486 

20 46 37 

+ 22 48 36 

” 

IRC +20253 

13 01 32 

+ 19 58 24 

" 

IRC +20370 

18 39 41 

+ 17 37 36 


IRC +20487 

20 47 47 

+ 16 48 00 

” 

IRC +20254 

13 03 56 

+ 22 52 54 


IRC + 20371 

18 42 32 

+ 17 27 12 

” 

IRC + 20488 

20 49 37 

+23 08 42 

” 

IRC +20255 

13 05 27 

+ 23 53 00 

” 

IRC + 20372 

18 43 31 

+ 20 29 24 


IRC +20489 

20 50 41 

+24 43 24 

” 

IRC +20256 

13 07 20 

+ 17 06 36 


IRC +20373 

18 44 24 

+ 22 29 06 

” 

IRC +20490 

20 50 48 

+23 11 00 


IRC +20257 

13 07 43 

+ 24 51 54 


IRC + 20374 

18 44 31 

+ 18 38 42 

** 

IRC +20491 

20 51 10 

: +20 44 24 


IRC + 20258 

13 12 43 

+ 19 10 30 

” 

, IRC +20375 

18 45 48 

+24 44 12 


IRC +20492 

20 52 36 

+ 17 26 42 

” 

IRC +20259 

13 28 22 

+ 19 55 06 

” 

IRC +20376 

18 46 07 

+ 19 03 30 


IRC +20493 

20 54 50 

+ 16 03 12 

” 

IRC +20260 

13 34 37 

+24 51 54 

” 

IRC +20377 

18 46 21 

+ 15 46 24 


IRC +20494 

20 56 02 

+22 07 54 


IRC +20261 

13 40 14 

+ 23 33 54 

" 

IRC +20378 

18 48 20 

+24 02 12 

” 

IRC +20495 

20 56 03 

+23 42 00 

” 

IRC +20262 

13 41 24 

+ 22 57 30 

*’ 

IRC +20379 

18 48 38 

+23 43 36 

” 

IRC + 20496 

20 56 50 

+22 09 54 

” 

IRC +20263 

13 47 03 

+ 16 02 30 


IRC + 203 80 

18 52 38 

+22 34 42 

” 

IRC +20497 

20 58 11 

+ 19 08 12 


IRC +20264 

13 47 21 

+ 21 30 54 


IRC +203 81 

18 56 08 

+ 16 42 42 


IRC +20498 

20 59 34 

+ 18 47 54 


IRC +20265 

13 50 08 

+ 16 58 30 

” 

IRC +20382 

18 57 52 

+ 22 44 30 


IRC + 20499 

21 00 22 

+ 15 46 00 


IRC +20266 

13 51 34 

+ 17 31 36 

” 

IRC +20383 

18 59 34 

+ 22 48 54 


IRC + 20500 

21 00 58 

+ 24 15 06 


IRC +20267 

13 52 20 

+ 18 38 36 


IRC+ 20384 

19 00 40 

+ 20 39 00 


IRC + 20501 

21 01 17 

+23 47 42 

” 

IRC +20268 

13 54 46 

+21 11 54 


IRC+ 20385 

19 03 01 

+ 17 43 12 

” 

IRC + 20502 

21 01 57 

+22 19 00 

" 

IRC +20269 

14 04 05 

+ 17 12 36 


IRC + 20386 

19 03 19 

+ 17 16 12 

” 

IRC + 20503 

21 12 52 

+ 18 24 36 


IRC +20270 

14 13 23 

+ 19 26 30 


IRC + 20387 

19 04 03 

+ 24 16 06 

*’ 

IRC + 20504 

21 17 01 

+23 16 00 


IRC +20271 

14 15 06 

+ 15 29 30 


IRC + 20388 

19 06 31 

+24 06 06 

” 

IRC + 20505 

21 19 45 

+ 19 35 42 


IRC +20272 

14 17 23 

+ 16 32 00 

” 

IRC +20389 

19 08 53 

+21 54 42 

” 

IRC + 20506 

21 20 14 

+ 21 47 06 


IRC +20273 

14 18 47 

+ 19 24 24 

” 

IRC +20390 

19 12 50 

+21 59 30 

” 

IRC + 20507 

21 21 04 

+23 15 42 


IRC +20274 

14 42 55 

+ 17 10 30 


IRC + 20391 

19 13 21 

+ 18 25 12 


IRC + 20508 

21 21 09 

+ 23 02 06 


IRC +20275 

14 43 41 

+ 15 20 24 


IRC +20392 

19 13 47 

+22 53 54 


IRC + 20509 

21 21 19 

+ 24 05 24 


IRC +20276 

14 49 05 

+ 19 18 24 

” 

IRC +20393 

19 14 49 

+21 50 00 

** 

IRC + 205 10 

21 26 05 

+24 24 54 

” 

IRC +20277 

15 09 47 

+ 19 09 54 

” 

IRC +20394 

19 16 15 

+ 15 25 42 

** 

IRC + 205 11 

21 26 43 

+21 57 36 

” 

IRC +20278 

15 09 50 

+22 30 00 

” 

IRC + 20395 

19 17 10 

+ 16 46 00 

*’ 

IRC + 205 12 

21 27 40 

+ 23 25 12 


IRC +20279 

15 12 34 

+21 31 00 

** 

IRC + 20396 

19 17 19 

+ 17 06 42 

*’ 

IRC + 205 13 

21 29 59 

+ 24 15 30 

” 

IRC +20280 

15 23 30 

+ 15 36 12 

” 

IRC + 20397 

19 17 21 

+22 57 06 

” 

IRC + 20514 

21 36 06 

+ 24 42 00 

** 

IRC +20281 

15 25 32 

+ 19 44 06 

” 

IRC +20398 

19 17 24 

+22 28 42 

” 

IRC + 205 15 

21 38 43 

+ 21 58 12 

” 

IRC +20282 

15 34 09 

+ 15 15 30 


IRC + 20399 

19 19 29 

+ 17 34 30 

*’ 

IRC + 205 16 

21 40 19 

+ 21 28 36 

” 

IRC +20283 

15 36 07 

+ 24 41 06 


IRC + 20400 

19 22 25 

+ 17 39 54 

” 

IRC + 205 17 

21 40 26 

+ 22 15 24 

" 

IRC +20284 

15 46 31 

+ 18 17 42 

” 

IRC + 20401 

19 22 39 

+ 21 23 06 

” 

IRC + 205 18 

21 42 08 

+ 17 07 12 


IRC +20285 

15 48 22 

+ 15 17 00 


IRC + 20402 

19 23 17 

+ 19 41 36 

” 

IRC + 205 19 

21 43 46 

+22 43 12 


IRC +20286 

15 49 05 

+ 21 07 24 


IRC + 20403 

19 23 43 

+ 21 23 30 


IRC +20520 

21 44 53 

+ 23 37 12 


IRC +20287 

15 51 05 

+ 17 25 42 


IRC + 20404 

19 24 02 

+ 16 34 36 


IRC + 20521 

21 49 56 

+ 21 02 06 

” 

IRC+ 20288 

15 52 23 

+ 20 27 24 


IRC + 20405 

19 24 19 

+ 19 47 42 

>» 

IRC + 20522 

21 51 18 

+ 18 56 30 


IRC +20289 

15 54 08 

+ 15 48 54 


IRC + 20406 

19 24 52 

+23 29 42 

” 

IRC + 20523 

21 54 01 

+ 22 37 42 

’’ 

IRC +20290 

15 58 58 

+ 17 57 12 


IRC + 20407 

19 26 41 

+24 33 42 


IRC + 20524 

21 54 04 

+ 21 00 12 

" 

IRC +20291 

16 02 29 

+ 22 46 36 

” 

IRC + 20408 

19 26 56 

+23 09 36 

” 

IRC + 20525 

21 54 52 

+ 17 31 30 

” 

IRC +20292 

16 05 13 

+ 21 57 06 

*» 

IRC + 20409 

19 27 10 

+ 15 04 54 


IRC + 20526 

21 57 30 

+ 23 42 00 


IRC +20293 

16 05 48 

+ 17 11 30 

** 

IRC + 204 10 

19 27 46 

+ 22 36 24 


IRC + 20527 

22 04 18 

+ 24 43 36 


IRC +20294 

16 09 29 

+ 23 37 06 


IRC +20411 

19 28 34 

+ 18 37 06 

” 

IRC + 20528 

22 05 05 

+ 17 45 30 

’* 

IRC +20295 

16 11 37 

+ 16 33 42 

*» 

IRC+20412 

19 29 02 

+ 23 24 12 

'* 

IRC + 20529 

22 09 34 

+ 23 31 42 

” 

IRC +20296 

16 19 43 

+ 19 16 00 

** 

IRC+20413 

19 31 09 

+23 32 36 


IRC + 20530 

22 09 46 

+ 24 42 06 


IRC +20297 

16 23 02 

+ 19 21 24 

*’ 

IRC + 204 14 

19 31 35 

+ 16 45 00 


IRC +20531 

22 16 58 

+ 15 17 24 

“ 

IRC +20298 

16 23 35 

+ 19 56 24 

»• 

IRC + 2041 5 

19 32 34 

+23 46 42 

” 

IRC + 20532 

22 31 37 

+ 24 18 36 


IRC +20299 

16 24 08 

+ 23 08 54 

” 

IRC+ 20416 

19 32 56 

+ 18 53 54 


IRC +2053 3 

22 36 33 

+ 20 52 06 

’* 

IRC+ 20300 

16 28 04 

+ 21 35 54 


IRC + 20417 

19 33 32 

+ 22 12 36 


IRC + 20534 

22 39 19 

+ 20 54 24 

** 

IRC+ 20301 

16 28 20 

+ 20 34 42 


IRC+20418 

19 34 13 

+ 23 31 36 

” 

IRC + 20535 

22 41 17 

+ 22 55 24 

** 

IRC +20302 

16 29 06 

+ 22 18 06 

'* 

IRC+ 20419 

19 34 50 

+ 21 36 54 

” 

IRC + 20536 

22 44 08 

+ 23 18 06 

” 

IRC +20303 

16 35 31 

+22 32 42 

** 

IRC +20420 

19 36 13 

+21 15 42 

” 

IRC + 20537 

22 47 33 

+24 20 12 

” 

IRC +20304 

16 38 56 

+ 24 57 30 


IRC + 20421 

19 36 37 

+ 15 37 12 

” 

IRC + 20538 

22 48 53 

+ 17 51 12 


IRC +20305 

16 39 25 

+ 16 03 06 


IRC +20422 

19 37 05 

+20 04 00 

” 

IRC + 20539 

22 52 08 

+ 16 41 00 


IRC +20306 

16 43 05 

+ 15 50 24 

** 

IRC+ 20423 

19 37 06 

+ 17 03 42 

” 

IRC + 20540 

22 52 16 

+24 06 54 

** 

IRC+ 20307 

16 49 38 

+ 15 01 30 

** 

IRC +20424 

19 37 10 

+ 16 27 36 


IRC + 20541 

22 52 34 

+ 19 17 54 


IRC+ 20308 

16 49 40 

+ 24 44 12 

** 

IRC + 20425 

19 37 37 

+ 21 54 42 


IRC + 20542 

22 55 23 

+ 17 45 30 

” 

IRC+ 20309 

16 53 12 

+ 18 30 42 

” 

IRC + 20426 

19 37 52 

+ 17 53 42 

” 

IRC + 20543 

22 55 37 

+21 14 42 


IRC +203 10 

16 58 51 

+ 22 42 24 

" 

IRC + 20427 

19 38 47 

+ 17 21 36 

” 

IRC + 20544 

22 56 34 

+ 24 38 06 

” 

IRC +20311 

17 00 29 

+ 20 47 36 

** 

IRC +20428 

19 40 55 

+23 24 30 

** 

IRC + 20545 

22 58 02 

+ 19 08 24 

” 
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POS REF 

IRC +20546 

23 

08 

14 

+ 17 20 24 

» 

IRC +30 105 

5 

08 

28 

+ 29 50 42 


IRC + 30222 

10 

21 

26 

+ 34 

25 42* 

„ 

IRC +20547 

23 

19 

19 

+20 21 54 


IRC+ 30106 

5 

14 

17 

+ 31 46 06 


IRC + 30223 

10 

35 

53 

+ 32 

14 00 


IRC +20548 

23 

22 

53 

+23 07 30 


IRC+ 30107 

5 

14 

53 

+ 33 19 24 

” 

IRC + 30224 

10 

39 

21 

+ 31 

57 00 

•* 

IRC +20549 

23 

29 

57 

+23 34 30 


IRC+ 30108 

5 

15 

57 

+ 30 25 00 


IRC + 30225 

10 

43 

57 

+ 34 

59 36 


IRC +205 50 

23 

31 

00 

+ 22 13 30 


IRC + 30109 

5 

18 

16 

+ 34 08 36 


IRC + 30226 

10 

50 

31 

+ 34 

29 00 


IRC +20551 

23 

31 

23 

+20 35 06 

” 

IRC + 301 10 

5 

18 

34 

+ 32 27 42 


IRC + 30227 

10 

50 

51 

+26 

28 24 


IRC+20552 

23 

33 

26 

+ 24 17 30 

” ; 

IRC + 301 11 

5 

18 

59 

+ 34 37 24 


IRC +30228 

10 

52 

58 

+ 33 

46 30 

»• 

IRC+20553 

23 

39 

13 

+ 22 09 36 

99 

IRC + 301 12 

5 

23 

08 

+ 28 33 42 

” 

IRC +30229 

11 

15 

29 

+ 31 

48 30 

»* 

IRC +20554 

23 

49 

50 

+21 23 30 

** 

IRC + 301 13 

5 

23 

37 

+ 32 00 36 

” 

IRC +30230 

11 

15 

46 

+ 33 

22 06 


IRC +20555 

23 

49 

56 

+ 18 50 42 

** 

IRC + 301 14 

5 

23 

47 

+ 34 06 54 

” 

IRC +30231 

n 

28 

18 

+28 

43 12 


IRC +20556 

23 

54 

08 

+ 22 22 12 


IRC + 301 15 

5 

23 

58 

+29 53 00 


IRC +30232 

n 

41 

37 

+ 25 

30 06 

•> 

IRC + 20557 

23 

55 

11 

+ 24 51 54 


IRC + 301 16 

5 

24 

18 

+ 34 26 24 


IRC +30233 

li 

44 

24 

+ 27 

17 12 

*♦ 

IRC +20558 

23 

57 

34 

+ 19 58 00 

” 

IRC + 301 17 

5 

25 

37 

+ 32 25 42 


IRC + 30234 

12 

01 

01 

+ 29 

56 54 


IRC + 30001 

0 

02 

23 

+ 26 23 30 

” 

IRC + 301 18 

5 

27 

25 

+ 31 28 00 

” 

IRC +30235 

12 

09 

17 

+26 

08 54 


IRC + 30002 

0 

03 

53 

+ 26 48 42 


IRC + 301 19 

5 

27 

29 

+ 32 45 24 


IRC+ 30236 

12 

14 

00 

+ 33 

20 30 


IRC + 30003 

0 

04 

34 

+ 34 34 42 


IRC + 30120 

5 

30 

30 

+ 32 43 00 


IRC+ 30237 

12 

14 

26 

+ 28 

01 06 


IRC +30004 

0 

05 

49 

+ 28 49 00 

” 

IRC + 301 21 

5 

32 

48 

+ 27 38 00 


IRC +30238 

12 

24 

28 

+ 28 

32 30 

»• 

IRC +30005 

0 

07 

52 

+ 28 22 24 


IRC + 30 122 

5 

34 

49 

+ 30 51 30 


IRC +30239 

12 

27 

44 

+ 31 

46 36 


IRC + 30006 

0 

08 

09 

+ 31 58 00 


IRC + 30 123 

5 

36 

52 

+ 28 40 42 


IRC+ 30240 

12 

31 

13 

+ 33 

31 00 


IRC +30007 

0 

12 

27 

+ 31 15 24 

” 

IRC + 30 124 

5 

37 

29 

+ 31 53 30 

” 

IRC+ 30241 

12 

34 

26 

+ 27 

19 54 


IRC +30008 

0 

18 

08 

+ 32 38 06 

” 

IRC + 30 125 

5 

37 

53 

+ 28 04 24 


IRC + 30242 

12 

34 

29 

+ 32 

52 06 

** 

IRC +30009 

0 

19 

47 

+ 26 42 42 


IRC + 30 126 

5 

38 

55 

+ 32 01 06 


IRC + 30243 

12 

56 

38 

+ 34 

49 06 


IRC+30010 

0 

24 

28 

+ 30 53 36 


IRC + 30 127 

5 

44 

59 

+ 30 36 24 


IRC +30244 

12 

57 

54 

+ 31 

02 54 


IRC+30011 

0 

28 

21 

+28 29 00 

” 

IRC + 30 128 

5 

47 

41 

+ 27 39 36 

” 

IRC + 30245 

13 

04 

49 

+ 27 

53 30 


IRC+ 30012 

0 

29 

43 

+25 45 00 


IRC + 30 129 

5 

48 

13 

+ 32 06 24 


IRC + 30246 

13 

09 

35 

+ 28 

08 00 


IRC+30013 

0 

35 

50 

+ 29 02 00 

” 

IRC + 30 130 

5 

48 

34 

+ 28 18 00 

” 

IRC +30247 

13 

16 

10 

+ 34 

21 36 

** 

IRC+30014 

0 

36 

38 

+ 30 35 12 

” 

IRC + 30131 

5 

49 

23 

+ 33 54 06 


IRC + 30248 

13 

27 

29 

+ 27 

55 42 

»* 

IRC +30015 

0 

44 

34 

+ 32 24 54 

” 

IRC + 30132 

5 

52 

48 

+ 32 07 54 

” 

IRC + 30249 

13 

42 

10 

+ 33 

45 54 

»» 

IRC +30016 

0 

49 

10 

+ 32 05 42 

” 

IRC + 30133 

5 

55 

31 

+ 27 51 00 

” 

IRC + 30250 

13 

48 

56 

+ 34 

54 36 


IRC+30017 

0 

54 

04 

+26 04 06 

” 

IRC + 30 134 

5 

56 

55 

+ 28 07 36 


IRC + 30251 

13 

49 

34 

+ 34 

41 12 

»» 

IRC+30018 

0 

54 

08 

+ 31 37 30 

” 

IRC + 30135 

5 

58 

18 

+ 34 50 06 

” 

IRC + 30252 

13 

54 

17 

+ 27 

44 30 

** 

IRC +30019 

0 

55 

05 

+28 43 42 

” 

IRC + 30 136 

6 

01 

08 

+ 28 29 24 

” 

IRC + 30253 

13 

57 

25 

+ 28 

01 36 

»» 

IRC +30020 

1 

07 

36 

+25 11 24 


IRC + 30 137 

6 

03 

10 

+ 29 30 36 


IRC + 30254 

14 

20 

03 

+ 29 

35 42 


IRC +30021 

1 

08 

30 

+ 30 22 00 


IRC + 30 138 

6 

05 

41 

+ 25 40 00 

” 

IRC +30255 

14 

21 

41 

+27 

30 00 

•* 

IRC +30022 

1 

08 

53 

+29 50 00 

” 

IRC + 30 139 

6 

05 

44 

+ 34 54 00 


IRC + 30256 

14 

21 

47 

+27 

38 12 

»» 

IRC +30023 

1 

11 

08 

+26 52 06 

** 

IRC + 30140 

6 

06 

12 

+ 26 32 30 

” 

IRC + 30257 

14 

21 

58 

+25 

55 54 


IRC +30024 

1 

11 

20 

+28 16 00 

" 

IRC + 30 141 

6 

06 

44 

+ 31 24 54 

” 

IRC + 30258 

14 

26 

32 

+26 

04 30 


IRC +30025 

1 

13 

18 

+25 30 36 

” 

IRC + 30142 

6 

06 

57 

+ 33 36 36 

” 

IRC + 30259 

14 

29 

41 

+ 30 

35 30 

»« 

IRC +30026 

1 

14 

38 

+ 26 01 54 

*’ 

IRC + 30143 

6 

07 

47 

+ 26 01 30 


IRC + 30260 

14 

35 

01 

+26 

57 30 

»» 

IRC +30027 

1 

18 

20 

+28 29 06 


IRC + 30144 

6 

09 

03 

+ 32 42 24 


IRC + 30261 

14 

37 

08 

+ 32 

45 06 


IRC +30028 

1 

20 

06 

+ 31 35 00 


IRC + 30145 

6 

10 

41 

+ 33 15 30 


IRC + 30262 

14 

39 

05 

+ 31 

47 24 


IRC +30029 

1 

42 

18 

+28 29 24 

m 

IRC + 30146 

6 

12 

09 

+ 29 30 30 


IRC +30263 

14 

41 

14 

+26 

44 30 


IRC +30030 

1 

45 

58 

+ 33 53 12 

99 

IRC + 30 147 

6 

12 

19 

+ 25 21 06 

” 

IRC + 30264 

14 

42 

50 

+27 

16 54 


IRC +30031 

1 

50 

14 

+29 20 36 


IRC + 30148 

6 

13 

54 

+ 33 13 30 


IRC + 30265 

14 

43 

08 

+ 32 

59 54 

» 

IRC +30032 

1 

54 

54 

+ 27 34 00 


IRC + 30149 

6 

14 

32 

+ 34 03 12 


IRC + 30266 

14 

59 

56 

+ 25 

12 12 

** 

IRC +30033 

1 

55 

12 

+ 30 54 06 

” i 

IRC + 30150 

6 

20 

56 

+25 02 42 


IRC + 30267 

15 

00 

26 

+ 31 

52 54 

*• 

IRC +30034 

2 

06 

34 

+ 34 45 30 


IRC + 30151 

6 

23 

27 

+ 29 21 06 


IRC + 30268 

15 

02 

20 

+ 27 

08 30 


IRC +30035 

2 

08 

19 

+25 41 30 


IRC + 30 152 

6 

27 

41 

+ 32 50 24 


IRC + 30269 

15 

06 

14 

+ 26 

29 24 

»* 

IRC +30036 

2 

09 

28 

+ 30 05 42 


IRC + 30153 

6 

27 

52 

+ 27 28 54 


IRC + 30270 

15 

12 

03 

+ 31 

58 24 


IRC +30037 

2 

15 

02 

+28 47 36 


IRC + 30 154 

6 

30 

04 

+ 31 37 30 

** 

IRC + 30271 

15 

13 

28 

+ 33 

30 00 


IRC +30038 

2 

15 

38 

+ 31 54 24 


IRC + 301 55 

6 

30 

38 

+ 30 17 12 


IRC + 30272 

15 

19 

19 

+ 31 

32 36 


IRC + 30039 

2 

17 

04 

+ 32 05 54 


IRC + 30156 

6 

30 

48 

+ 28 19 54 


IRC + 30273 

15 

24 

20 

+ 34 

30 30 


IRC +30040 

2 

20 

26 

+28 30 06 

99 

IRC + 30157 

6 

31 

31 

+ 29 24 42 


IRC + 30274 

15 

25 

30 

+25 

16 30 

»* 

IRC +30041 

2 

22 

07 

+ 33 38 42 

” 

IRC + 30158 

6 

32 

46 

+ 31 30 54 


IRC + 30275 

15 

32 

32 

+26 

53 00 

»• 

IRC +30042 

2 

24 

09 

+ 26 48 00 


IRC + 30159 

6 

34 

35 

+ 27 39 00 

” 

IRC + 30276 

15 

34 

55 

+ 32 

44 54 


IRC + 30043 

2 

32 

43 

+ 34 28 54 

” 

IRC + 30160 

6 

36 

25 

+ 26 11 24 


IRC+30277 

15 

42 

26 

+ 32 

18 00 

•> 

IRC + 30044 

2 

33 

58 

+ 34 03 06 

” 

IRC + 30161 

6 

37 

53 

+ 25 22 00 

” 

IRC+ 30278 

15 

46 

04 

+ 31 

53 30 

>> 

IRC+ 30045 

2 

35 

33 

+27 18 30 

” 

IRC + 30 162 

6 

38 

46 

+ 28 00 24 

” 

IRC +30279 

15 

47 

31 

+ 26 

13 24 


IRC +30046 

2 

37 

58 

+ 30 59 30 


IRC + 30163 

6 

38 

54 

+ 31 30 24 


IRC +30280 

15 

55 

31 

+ 27 

01 06 


IRC + 30047 

2 

38 

24 

+ 34 18 36 


IRC + 30164 

6 

40 

52 

+ 25 10 54 


IRC + 30281 

16 

03 

42 

; +31 

03 24 


IRC +30048 

2 

39 

11 

+ 32 12 30 


IRC + 30165 

6 

41 

37 

+ 29 00 42 


IRC +30282 

16 

05 

14 

! +32 

30 36 


IRC +30049 

2 

40 

04 

+25 51 36 

99 

IRC+30166 

6 

43 

55 

+ 30 20 12 


IRC +30283 

16 

08 

07 

| +25 

12 00 

*> 

IRC +30050 

2 

44 

55 

+29 02 30 


IRC + 301 67 

6 

46 

29 

+ 32 39 24 


IRC + 30284 

16 

10 

25 

! +25 

01 30 

*• 

IRC + 30051 

2 

48 

27 

+ 34 51 42 


IRC + 30168 

6 

50 

28 

+ 34 50 24 

” 

IRC+ 30285 

16 

11 

06 

! +26 

39 24 

•» 

IRC + 30052 

2 

48 

41 

+ 32 55 06 


IRC + 30169 

6 

52 

56 

+ 34 31 24 

” 

IRC + 30286 

16 

18 

43 

! +34 

44 30 

•» 

IRC +30053 

2 

52 

40 

+ 30 50 54 


IRC + 30170 

6 

56 

22 

+ 26 07 06 

” 

IRC + 30287 

16 

20 

09 

+ 31 

00 30 

** 

IRC +30054 

2 

55 

56 

+ 34 59 36 

” 

IRC + 30171 

6 

58 

27 

+ 30 36 12 

” 

IRC + 30288 

16 

20 

28 

i +33 

55 00 


IRC +30055 

2 

56 

39 

+ 29 38 24 

” 

IRC + 30172 

6 

59 

28 

+ 31 25 06 

” 

IRC+ 30289 

16 

20 

35 

I +33 

49 12 


IRC +30056 

3 

14 

58 

+ 32 44 24 


IRC + 30173 

7 

02 

34 

+ 31 28 00 


IRC +30290 

16 

21 

08 

! +30 

58 06 


IRC +30057 

3 

15 

04 

+ 27 13 54 


IRC+ 30174 

; 7 

03 

47 

+ 31 40 12 


IRC +30291 

16 

23 

07 

! +29 

21 54 


IRC +30058 

3 

15 

38 

+ 34 02 30 


IRC+ 30175 

' 7 

04 

07 

+ 34 05 06 

” 

IRC +30292 

16 

25 

59 

: +34 

54 36 


IRC +30059 

3 

16 

45 

+28 59 30 

99 

IRC+ 30176 

: 7 

04 

15 

+ 28 22 30 

” 

” 

16 

25 

59,0 

+ 34 

54 36 

760302 

IRC +30060 

3 

16 

48 

+32 58 00 


IRC+ 30177 

7 

04 

47 

+ 29 45 00 


IRC + 30293 

16 

35 

47 

+ 27 

08 30 

690001 

IRC +30061 

3 

16 

59 

+ 31 50 30 


IRC+ 30178 

7 

07 

59 

+ 30 19 30 


IRC +30294 

16 

39 

23 

+ 31 

41 30 


IRC +30062 

3 

17 

19 

+28 52 00 


IRC+30179 

i 7 

12 

51 

+ 27 59 30 

’* 

IRC +30295 

16 

40 

04 

+ 33 

01 06 


IRC +30063 

3 

19 

25 

+ 32 03 42 


IRC + 30180 

! 7 

17 

04 

+ 31 27 06 


IRC +30296 

16 

41 

01 

+ 26 

09 06 


IRC + 30064 

3 

24 

59 

+ 33 18 12 

99 

IRC+30181 

7 

17 

36 

+ 31 34 00 


IRC+ 30297 

16 

48 

43 

+ 29 

53 42 


IRC +30065 

3 

28 

07 

+28 32 24 


IRC + 30182 

7 

17 

54 

+ 25 05 36 

” 

IRC +30298 

16 

57 

52 

+ 27 

23 12 


IRC + 30066 

3 

44 

56 

+ 33 37 06 

99 

IRC + 30183 

7 

22 

37 

+ 27 53 42 

•* 

IRC + 30299 

16 

58 

16 

+ 26 

19 00 


IRC +30067 

3 

45 

11 

+27 31 00 


IRC + 30 184 

7 

23 

00 

+ 33 28 12 


IRC + 30300 

17 

02 

49 

+ 28 

44 36 


IRC +30068 

3 

50 

59 

+ 31 44 06 


IRC + 30185 

7 

23 

16 

+ 26 03 12 


IRC + 30301 

17 

08 

28 

+ 29 

13 54 


IRC +30069 

3 

56 

41 

+ 28 40 00 


IRC + 30 186 

7 

26 

43 

+ 28 01 24 


IRC + 30302 

17 

08 

38 

+ 27 

39 12 

»» 

IRC +30070 

4 

01 

41 

+ 26 04 06 

99 

IRC + 301 87 

7 

30 

44 

+ 30 37 12 


IRC +30303 

17 

15 

35 

, +28 

57 54 

*» 

IRC +30071 

4 

05 

29 

+26 43 00 

99 

IRC + 30 188 

7 

31 

25 

+ 32 00 00 

” 

IRC + 30304 

17 

16 

25 

+ 32 

44 24 

*» 

IRC +30072 

4 

06 

28 

+33 21 42 

99 

IRC + 30189 

7 

31 

41 

+ 28 51 30 

” 

IRC + 30305 

17 

17 

24 

+ 27 

20 06 


IRC +30073 

4 

07 

47 

+ 33 27 06 


IRC + 30190 

7 

32 

50 

+ 27 00 12 


IRC + 30306 

17 

21 

03 

+ 25 

28 06 


IRC +30074 

4 

08 

40 

+29 15 36 


IRC+30191 

7 

40 

15 

+ 29 00 06 


IRC +30307 

17 

28 

43 

+ 26 

09 00 


IRC +30075 

4 

09 

50 

+32 24 00 


IRC+ 30192 

7 

40 

19 

+ 32 34 12 


IRC+30308 

17 

34 

18 

: +31 

27 36 


IRC +30076 

4 

10 

08 

+ 33 19 30 


IRC+ 30193 

7 

41 

03 

+25 54 24 


IRC + 30309 

1*7 

34 

22 

+ 27 

35 54 

*» 

IRC + 30077 

4 

10 

16 

+ 28 59 36 


IRC + 30 194 

7 

42 

14 

+ 28 08 42 


IRC+30310 

17 

38 

03 

+ 31 

13 42 


IRC +30078 

4 

10 

39 

+ 26 17 36 


IRC + 30195 

7 

42 

19 

+ 30 54 00 


IRC +303 11 

17 

41 

06 

+29 

40 36 


IRC +30079 

4 

12 

22 

+ 33 42 06 

99 

IRC + 30196 

7 

44 

16 

+ 33 32 00 


IRC + 303 12 

17 

44 

29 

+ 27 

44 42 

*» 

IRC +30080 

4 

13 

47 

+ 31 14 30 


IRC + 30197 

7 

56 

11 

+ 34 48 30 

" 

IRC + 303 13 

17 

45 

48 

+ 28 

24 12 

»* 

IRC +30081 

4 

15 

32 

+ 31 50 54 


IRC + 30198 

8 

00 

26 

+27 56 24 


IRC + 303 14 

17 

45 

49 

+28 

46 12 

•* 

IRC +30082 

4 

16 

58 

+ 31 49 36 


IRC + 30199 

8 

23 

27 

+ 28 03 06 


IRC + 30315 

17 

45 

53 

+ 30 

22 30 

»» 

IRC +30083 

4 

17 

11 

+ 34 27 00 


IRC + 30200 

8 

31 

25 

+ 26 24 24 


IRC+30316 

17 

46 

49 

+ 25 

38 36 

♦* 

IRC +30084 

4 

17 

15 

+ 27 13 12 


IRC + 30201 

8 

43 

41 

+ 28 56 12 


IRC + 303 17 

17 

48 

59 

+ 30 

06 30 

i ». 

IRC +30085 

4 

18 

08 

+ 27 13 30 

99 

IRC + 30202 

8 

49 

29 

+ 28 27 00 


IRC + 303 18 

17 

50 

14 

+ 26 

31 06 


IRC +30086 

4 

21 

IS 

+ 28 54 42 


IRC + 30203 

8 

51 

13 

+ 30 46 12 


IRC + 303 19 

17 

50 

35 

+ 30 

45 12 


IRC +30087 

4 

28 

01 

+ 27 23 06 

99 

IRC + 30204 

8 

52 

38 

+ 28 07 30 


IRC + 30320 

17 

54 

27 

+ 31 

08 12 

i »* 

IRC +30088 

4 

29 

14 

+ 31 00 30 


IRC + 30205 

8 

55 

16 

+ 33 23 36 


IRC+ 30321 

17 

54 

54 

+26 

59 12 


IRC +30089 

4 

32 

06 

+29 37 24 

99 

IRC + 30206 

8 

56 

30 

+ 32 36 42 


IRC+ 30322 

17 

55 

26 

+ 29 

46 36 


IRC + 30090 

4 

32 

52 

+ 28 24 42 

99 

IRC +30207 

9 

01 

21 

+ 29 28 06 


IRC+ 30323 

17 

55 

34 

+ 33 

48 12 


IRC + 30091 

4 

34 

28 

+ 32 31 30 


IRC +30208 

9 

07 

01 

+ 25 27 00 


IRC +30324 

17 

55 

50 

+ 29 

15 06 

*» 

IRC + 30092 

4 

40 

59 

+25 14 42 

99 

IRC +30209 

9 

07 

38 

+ 31 10 00 


IRC+ 30325 

17 

58 

47 

+ 33 

12 36 

»» 

IRC + 30093 

4 

42 

03 

+ 32 49 30 


IRC +30210 

9 

17 

59 

+ 34 36 24 


IRC+ 30326 

17 

59 

46 

+ 33 

18 12 

»* 

IRC + 30094 

4 

43 

53 

+25 32 00 


IRC + 302 11 

9 

21 

46 

+26 24 06 


IRC +30327 

18 

05 

23 

+ 34 

49 30 


IRC+30095 

4 

45 

53 

+28 37 42 


IRC + 30212 

9 

28 

13 

+ 25 16 06 


IRC +30328 

18 

10 

02 

+ 31 

24 00 

•t 

IRC +30096 

4 

46 

01 

+ 31 21 36 


IRC + 30213 

9 

33 

46 

+ 31 23 36 


IRC + 30329 

18 

10 

46 

+ 25 

05 00 


IRC +30097 

4 

47 

15 

+ 28 01 24 


IRC + 302 14 

9 

38 

38 

+ 31 30 24 

” 

IRC +30330 

18 

12 

32 

+ 30 

11 00 


IRC +30098 

4 

48 

24 

+ 28 26 36 


IRC + 302 15 

9 

42 

35 

+ 34 44 12 


IRC + 30331 

18 

15 

49 

+ 34 

54 24 

» 

IRC +30099 

4 

48 

52 

+ 28 55 12 


IRC + 30216 

9 

44 

24 

+ 33 00 42 

” 

IRC+ 30332 

18 

17 

56 

+ 29 

39 00 


IRC +30100 

4 

53 

45 

+ 33 05 24 


IRC + 3021 7 

9 

47 

52 

+ 31 37 30 

" 

IRC+ 30333 

18 

18 

09 

+ 25 

50 12 


IRC +30101 

4 

56 

53 

+ 27 07 36 


IRC + 302 18 

9 

49 

53 

+ 26 14 54 

*' 

IRC +30334 

18 

18 

39 

+ 31 

44 12 

•• 

IRC + 30102 

5 

03 

10 

+ 34 47 30 


IRC + 30219 

10 

13 

12 

+ 30 49 24 


IRC +30335 

18 

25 

56 

+ 31 

10 24 

» 

IRC +30103 

5 

04 

10 

+32 50 24 


IRC + 30220 

10 

19 

37 

+ 25 45 24 


IRC +30336 

18 

29 

09 

+ 25 

07 54 

•• 

IRC+30104 

5 

04 

17 

+30 43 00 


IRC +30221 

10 

21 

17 

+ 33 58 24 

” 

IRC + 30337 

18 

36 

43 

+ 30 

24 36 

” 


A -40 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +30338 

18 

38 "W 

+ 31 38 36 


IRC +30455 

20 

46 

59 

+ 31 40 12 


IRC + 40050 

2 

54 

52 

+ 38 24 42 


IRC +303 39 

18 

39 

31 

+ 28 45 54 

” 

IRC+ 30456 

20 

47 

12 

+ 33 02 24 

” 

IRC+40051 

2 

56 

26 

+40 50 06 


IRC +30340 

18 

40 

07 

+ 28 54 30 

” 

IRC +30457 

20 

48 

12 

+ 33 59 54 

” 

IRC +40052 

2 

56 

50 

+43 56 36 


IRC +30341 

18 

41 

06 

+ 29 45 30 


IRC + 30458 

20 

49 

56 

+ 26 53 42 


IRC + 40053 

3 

01 

18 

+ 35 40 42 


IRC +30342 

18 

44 

02 

+ 26 36 12 

” 

IRC + 30459 

20 

50 

21 

+26 59 06 


IRC + 40054 

3 

01 

56 

+ 38 39 12 


IRC +30343 

18 

48 

12 

+ 33 17 54 


IRC + 30460 

20 

51 

12 

+ 25 23 36 


IRC + 40055 

3 

04 

54 

+40 46 00 

” 

IRC + 30344 

18 

50 

28 

+ 33 27 06 


IRC +30461 

20 

51 

51 

+ 33 14 30 

” 

IRC + 40056 

3 

05 

40 

+ 36 50 30 

” 

IRC +30345 

18 

51 

11 

+ 30 34 06 

” 

IRC + 30462 

20 

52 

26 

+ 27 52 12 


IRC + 40057 

3 

06 

08 

+ 44 40 00 


IRC + 30346 

18 

52 

16 

+27 50 36 

*' 

IRC +30463 

20 

52 

55 

+ 33 34 06 

” 

IRC + 40058 

3 

08 

04 

+ 39 25 06 

” 

IRC +30347 

18 

53 

59 

+ 30 05 24 

*’ 

IRC +30464 

20 

53 

00 

+ 30 13 24 


IRC + 40059 

3 

08 

13 

+ 37 52 30 

»* 

IRC + 30348 

18 

56 

30 

+ 25 10 36 


IRC + 30465 

20 

57 

56 

+ 32 18 06 


IRC + 40060 

3 

14 

25 

+ 39 22 36 


IRC + 30349 

18 

57 

44 

+ 26 10 00 


IRC + 30466 

21 

00 

11 

+ 34 34 30 

” 

IRC+40061 

3 

24 

52 

+ 44 12 42 


IRC + 30350 

18 

58 

07 

+ 32 04 30 


IRC + 30467 

21 

00 

34 

+ 26 19 30 


IRC +40062 

3 

27 

13 

+ 39 29 00 


IRC + 30351 

19 

01 

28 

+29 04 12 

” 

IRC +30468 

21 

01 

10 

+ 27 07 54 


IRC + 40063 

3 

29 

28 

+43 35 00 

” 

IRC +30352 

19 

01 

28 

+ 34 20 24 

” 

IRC +30469 

21 

02 

47 

+ 27 12 06 

” 

IRC + 40064 

3 

37 

26 

+ 38 52 36 


IRC + 30353 

19 

03 

02 

+ 31 40 06 

” 

IRC +30470 

21 

03 

42 

+ 30 01 06 


IRC + 40065 

3 

38 

49 

+ 37 18 06 


IRC + 30354 

19 

03 

03 

+ 30 39 36 


IRC +30471 

21 

03 

52 

+ 29 12 24 

” 

IRC +40066 

3 

39 

08 

+ 36 21 00 

*» 

IRC + 30355 

19 

03 

14 

+ 27 03 06 


IRC +30472 

21 

10 

48 

+ 30 01 24 


IRC + 40067 

3 

41 

36 

+44 37 06 


IRC +30356 

19 

03 

29 

+ 31 29 54 


IRC +30473 

21 

32 

36 

+ 28 03 36 

” 

IRC+40068 

3 

41 

49 

+42 24 36 


IRC + 30357 

19 

03 

50 

+29 51 00 

” 

IRC +30474 

21 

34 

07 

+ 34 47 06 


IRC + 40069 

3 

47 

01 

+42 26 06 

** 

IRC +30358 

19 

05 

16 

+ 30 06 54 

” 

IRC +30475 

21 

34 

08 

+ 32 17 42 

” 

IRC +40070 

3 

48 

55 

+39 43 42 

»» 

IRC +30359 

19 

06 

08 

+ 30 32 54 


IRC +30476 

21 

34 

26 

+ 31 53 06 

” 

IRC +40071 

3 

49 

05 

+44 55 36 


IRC +30360 

19 

07 

07 

+ 29 34 54 


IRC +30477 

21 

40 

16 

+ 33 50 24 

” 

IRC +40072 

3 

50 

44 

+ 36 23 30 


IRC +30361 

19 

08 

08 

+ 32 19 42 


IRC +30478 

21 

42 

24 

+ 25 25 00 

*’ 

IRC +40073 

4 

04 

29 

+42 05 24 

»» 

IRC +30362 

19 

09 

44 

+ 32 31 42 

** 

IRC + 30479 

21 

45 

01 

+ 25 19 42 


IRC + 40074 

4 

04 

29 

+42 54 00 

»• 

IRC +30363 

19 

12 

01 

+ 32 27 54 

” 

IRC + 30480 

21 

47 

33 

+ 34 01 12 


IRC +40075 

4 

04 

43 

+42 17 36 


IRC +30364 

19 

13 

29 

+ 30 26 12 

” 

IRC +30481 

22 

01 

41 

+28 06 30 


IRC + 40076 

4 

05 

53 

+ 36 17 54 

’* 

IRC +30365 

19 

14 

15 

+29 15 06 

” 

IRC + 30482 

22 

02 

57 

+26 26 24 

” 

IRC +40077 

4 

06 

56 

+42 02 06 


IRC +30366 

19 

14 

47 

+ 31 03 00 

” 

IRC +30483 

22 

03 

31 

+29 40 30 


IRC + 40078 

4 

07 

26 

+42 05 36 


IRC +30367 

19 

17 

05 

+27 10 12 


IRC + 30484 

22 

03 

37 

+ 33 15 42 


IRC + 40079 

4 

11 

28 

+40 21 42 

” 

IRC +30368 

19 

19 

11 

+27 56 30 

” 

IRC + 30485 

22 

04 

41 

+25 05 54 

” 

IRC + 40080 

4 

12 

41 

+41 32 30 


IRC +30369 

19 

22 

29 

+ 28 25 06 

” 

IRC + 30486 

22 

08 

00 

+ 32 02 36 


IRC + 40081 

4 

14 

32 

+42 36 36 


IRC +30370 

19 

28 

45 

+ 27 51 12 


IRC + 30487 

22 

10 

35 

+ 34 21 30 


IRC + 40082 

4 

16 

35 

+40 56 54 


IRC +30371 

19 

29 

53 

+ 31 46 00 


IRC + 30488 

22 

11 

18 

+ 25 10 36 

” 

IRC + 40083 

4 

16 

51 

+36 28 06 


IRC +30372 

19 

31 

56 

+ 30 01 42 

” 

IRC +30489 

22 

15 

29 

+26 41 36 

” 

IRC + 40084 

4 

16 

52 

+ 37 05 06 


IRC +30373 

19 

32 

10 

+25 14 24 

'* 

IRC + 30490 

22 

18 

41 

+ 26 41 42 

” 

IRC + 40085 

4 

19 

20 

+43 59 54 

” 

IRC +30374 

19 

32 

12 

+ 27 57 00 

” 

IRC + 30491 

22 

21 

37 

+ 31 00 36 

” 

IRC + 40086 

4 

20 

04 

+ 36 06 12 

” 

IRC +30375 

19 

32 

49 

+ 30 39 42 

” 

IRC + 30492 

22 

23 

16 

+ 30 13 12 

” 

IRC +40087 

4 

21 

05 

+35 07 54 


IRC +30376 

19 

33 

04 

+ 33 41 00 

” 

IRC +30493 

22 

25 

28 

+ 31 36 06 


IRC + 40088 

4 

21 

22 

+ 39 11 24 

” 

IRC +30377 

19 

34 

48 

+ 25 13 12 


IRC + 30494 

22 

26 

34 

+ 27 34 12 


IRC +40089 

4 

26 

19 

+39 45 42 


IRC +30378 

19 

35 

48 

+ 34 54 24 


IRC + 30495 

22 

30 

04 

+ 30 36 30 


IRC + 40090 

4 

26 

20 

+ 38 42 00 


IRC +30379 

19 

36 

59 

+28 23 42 

" 

IRC + 30496 

22 

38 

17 

+ 26 29 00 

” 

IRC + 40091 

4 

26 

59 

+35 10 12 

” 

IRC +30380 

19 

37 

24 

+ 30 02 12 

” 

IRC + 30497 

22 

39 

07 

+ 30 42 36 


IRC + 40092 

4 

32 

54 

+44 53 00 


IRC+ 30381 

19 

38 

53 

+28 55 24 


IRC + 30498 

22 

40 

35 

+ 27 53 36 


IRC + 40093 

4 

33 

14 

+41 10 00 


IRC +30382 

19 

39 

02 

+ 32 29 54 


IRC +30499 

22 

40 

43 

+29 57 54 

” 

IRC + 40094 

4 

33 

17 

+ 36 57 12 


IRC +30383 

19 

39 

46 

+ 30 42 06 

” 

IRC +30500 

22 

41 

52 

+ 29 20 42 

” 

IRC + 40095 

4 

38 

01 

+ 40 06 00 


IRC+ 30384 

19 

40 

02 

+ 26 30 42 


IRC +30501 

22 

44 

22 

+ 25 04 24 

” 

IRC + 40096 

4 

38 

14 

+40 24 12 


IRC +30385 

19 

41 

42 

+ 34 22 06 


IRC +30502 

22 

46 

41 

+ 27 05 42 

” 

IRC + 40097 

4 

41 

46 

+43 41 24 


IRC + 30386 

19 

41 

53 

+27 00 42 

” 

IRC +30503 

22 

59 

07 

+ 32 20 54 

” 

IRC + 40098 

4 

43 

54 

+ 35 45 00 

” 

IRC +30387 

19 

42 

00 

+27 39 00 

” 

IRC +30504 

23 

01 

22 

+ 27 48 36 


IRC + 40099 

4 

46 

32 

+ 37 24 30 

” 

IRC + 30388 

19 

42 

44 

+ 34 17 42 


IRC +30505 

23 

03 

04 

+ 28 42 42 


IRC+40100 

4 

47 

20 

+ 39 20 24 


IRC +30389 

19 

42 

46 

+ 30 34 36 


IRC +30506 

23 

04 

40 

+ 25 11 42 

” 

IRC+40101 

4 

49 

11 

+ 38 25 12 

’* 

IRC +30390 

19 

43 

31 

+ 31 21 12 

’’ 

IRC + 30507 

23 

07 

45 

+ 33 30 00 

** 

IRC+40102 

4 

49 

14 

+36 37 30 


IRC +30391 

19 

43 

46 

+ 30 07 30 


IRC +30508 

23 

14 

54 

+ 29 35 36 

” 

IRC+40103 

4 

51 

38 

+ 40 40 06 


IRC +30392 

19 

46 

41 

+ 26 00 30 


IRC +30509 

23 

17 

22 

+ 26 00 24 

” 

IRC + 40104 

4 

51 

40 

+43 20 36 

” 

IRC +30393 

19 

47 

13 

+ 30 17 12 

’’ 

IRC+30510 

23 

18 

22 

+ 30 08 54 

” 

IRC +40105 

4 

52 

29 

+43 25 06 

” 

IRC +30394 

19 

48 

17 

+ 26 13 42 

” 

IRC+3051 1 

23 

19 

58 

+ 25 38 36 

” 

IRC+40106 

4 

55 

29 

+44 37 24 

” 

IRC +30395 

19 

48 

37 

+ 32 47 12 

” 

IRC +305 12 

23 

31 

08 

+ 30 44 42 


IRC +40107 

4 

56 

56 

+39 35 06 

” 

IRC +30396 

19 

50 

18 

+ 25 51 30 

” 

IRC +305 13 

23 

31 

28 

+ 31 03 24 

” 

IRC+40108 

4 

57 

12 

+ 40 09 36 


IRC +30397 

19 

51 

05 

+ 29 31 30 


IRC + 305 14 

23 

31 

35 

+29 36 00 


IRC+40109 

4 

58 

22 

+ 43 45 00 


IRC +30398 

19 

51 

28 

+33 49 06 

” 

IRC +305 1 5 

23 

36 

53 

+ 32 03 12 


IRC+401 10 

4 

58 

58 

+41 01 00 

'* 

IRC +30399 

19 

52 

14 

+ 33 39 00 

** 

IRC +305 16 

23 

41 

28 

+29 05 00 


IRC+401 1 1 

5 

02 

39 

+44 48 00 


IRC +30400 

19 

53 

41 

+ 32 37 54 


IRC +305 17 

23 

44 

22 

+28 08 12 

” 

IRC+401 12 

5 

02 

55 

+ 38 39 54 


IRC +30401 

19 

54 

28 

+ 34 56 54 

” 

IRC +305 1 8 

23 

44 

50 

+25 51 06 

” 

IRC+40113 

5 

03 

10 

+ 35 19 36 

” 

IRC + 30402 

19 

55 

10 

+ 25 35 06 

” 

IRC+30519 

23 

45 

56 

+ 30 14 30 

” 

IRC+401 14 

5 

05 

14 

| +42 31 00 

” 

IRC +30403 

19 

56 

22 

+25 12 54 

” 

IRC +30520 

23 

49 

10 

+29 28 30 

” 

IRC+401 15 

i 5 

05 

38 

+ 38 56 12 


IRC +30404 

19 

56 

28 

+ 31 20 54 

” 

IRC +30521 

23 

54 

25 

+ 32 03 06 

” 

IRC+401 16 

5 

06 

23 

| +44 16 54 


IRC+ 30405 

19 

57 

21 

+30 16 42 

” 

IRC +30522 

23 

57 

34 

+25 36 36 

” 

IRC+401 17 

5 

06 

54 

| +37 14 30 


IRC + 30406 

19 

59 

18 

+33 47 24 

” 

IRC+40001 

0 

01 

44 

+ 39 50 30 


IRC + 401 18 

; 5 

11 

42 

j +40 04 42 


IRC +30407 

19 

59 

55 

+ 33 22 24 


IRC + 40002 

0 

01 

56 

+41 50 42 


IRC+401 19 

5 

14 

41 

: +42 44 36 

” 

IRC +30408 

20 

00 

31 

+ 30 38 06 


IRC +40003 

0 

02 

01 

+43 16 30 

” 

IRC + 40120 

5 

15 

52 

1 +35 45 12 

** 

IRC +30409 

20 

01 

38 

+ 30 19 54 


IRC +40004 

0 

04 

17 

+42 47 54 

” 

IRC+40121 

5 

16 

49 

! +35 44 36 

*' 

IRC +30410 

20 

01 

56 

+29 00 54 


IRC +40005 

0 

09 

41 

+43 32 24 


IRC+40122 

5 

17 

36 

' +35 02 42 

” 

IRC +30411 

20 

02 

09 

+29 40 06 


IRC +40006 

0 

17 

14 

+ 44 25 54 


IRC+40123 

5 

19 

13 

+ 38 49 36 

” 

IRC+ 30412 

20 

03 

42 

+ 25 27 30 

” 

IRC+40007 

0 

19 

25 

+43 52 00 

” 

IRC+40I24 

5 

19 

13 

+ 36 30 06 

” 

IRC +30413 

20 

03 

44 

+27 59 06 


IRC+40008 

0 

20 

18 

+ 38 28 36 


IRC + 40125 

5 

21 

16 

+ 37 20 42 


IRC +30414 

20 

07 

38 

+ 28 10 12 


IRC + 40009 

0 

21 

23 

+ 38 18 00 


IRC+40126 

5 

21 

22 

+ 36 10 00 


IRC +3041 5 

20 

08 

01 

+ 26 08 30 


IRC+40010 

0 

24 

53 

+ 35 19 12 

” 

IRC+40127 

5 

23 

31 

+ 36 51 36 


IRC +30416 

20 

08 

18 

4 29 11 30 

” 

IRC + 4001 1 

0 

33 

58 

+44 12 30 

” 

IRC+40128 

5 

23 

36 

+ 35 25 24 


IRC+ 30417 

20 

08 

39 

+33 18 30 


IRC + 40012 

0 

36 

53 

+ 37 56 36 


IRC+40129 

5 

24 

42 

4-43 50 36 


IRC+ 30418 

20 

09 

44 

+26 40 06 


IRC + 400 13 

0 

39 

59 

+41 00 24 

** 

IRC+40130 

5 

25 

32 

+ 39 00 00 


IRC +30419 

20 

10 

31 

+ 33 13 36 

” 

IRC+40014 

0 

41 

54 

+40 24 54 


IRC + 40131 

5 

28 

00 

+ 38 16 42 


IRC +30420 

20 

11 

04 

+ 32 05 00 

” 

IRC + 40015 

0 

49 

53 

+44 51 36 


IRC+40132 

5 

29 

03 

+41 26 00 


IRC +30421 

20 

11 

08 

+25 05 24 

” 

IRC + 40016 

0 

56 

34 

+42 35 00 

” 

IRC + 40 133 

5 

30 

46 

+41 05 42 

" 

IRC+ 30422 

20 

13 

02 

+29 36 36 

** 

IRC + 40017 

0 

56 

40 

+ 39 20 54 

” 

IRC+40134 

5 

32 

42 

+ 37 59 54 

" 

IRC + 30423 

20 

13 

33 

+ 30 55 00 

" 

IRC + 400I8 

1 

01 

14 

+ 38 24 54 

” 

IRC+40135 

5 

36 

44 

+ 37 36 36 

*» 

IRC +30424 

20 

13 

41 

+ 27 39 24 

” 

IRC+40019 

1 

06 

53 

+ 35 21 00 


IRC+40136 

5 

38 

27 

+ 38 54 42 

” 

IRC +30425 

20 

15 

59 

+ 33 55 36 

” 

IRC + 40020 

1 

14 

11 

+44 38 30 

” 

IRC+40137 

5 

40 

49 

+ 37 58 36 


IRC+ 30426 

20 

16 

35 

+ 34 13 24 


IRC +40021 

1 

14 

46 

+ 44 22 12 


IRC + 40138 

5 

41 

56 

+ 35 41 00 


IRC +30427 

20 

16 

43 

+ 26 50 12 


IRC + 40022 

1 

31 

03 

+ 35 21 00 

” 

IRC + 40139 

5 

42 

22 

+ 37 38 24 

i ” 

IRC +30428 

20 

19 

20 

+ 30 42 06 


IRC + 40023 

1 

32 

13 

+ 37 55 42 


IRC+40140 

5 

44 

03 1 

+43 11 36 


IRC +30429 

20 

20 

35 

+ 31 05 36 


IRC +40024 

1 

33 

51 

+41 08 42 

” 

IRC + 40141 

5 

45 

05 

+ 44 53 36 


IRC + 30430 

20 

21 

52 

+ 32 02 00 

” 

IRC + 40025 

1 

36 

22 

+44 08 24 

” 

IRC + 40142 

5 

45 

44 

+ 39 10 06 


IRC +30431 

20 

22 

18 

+ 30 53 12 

” 

IRC + 40026 

1 

39 

12 

+ 39 07 36 

” 

IRC + 40143 

5 

47 

40 

+ 37 17 54 


IRC +30432 

20 

23 

58 

+ 26 04 42 


IRC + 40027 

1 

47 

58 

+42 28 24 


IRC + 40144 

5 

48 

oi ! 

+ 39 08 00 

** 

IRC+ 30433 

20 

25 

53 

+ 25 53 42 

” 

IRC + 40028 

1 

48 

10 

+ 37 46 12 


IRC + 40145 

5 

50 

53 ! 

+ 39 30 06 

** 

IRC +30434 

20 

27 

19 

+ 30 11 54 

** 

IRC + 40029 

1 

48 

40 

+ 39 01 06 

** 

IRC + 40146 

5 

53 

32 

+ 35 34 30 

»» 

IRC +30435 

20 

27 

38 

+ 33 40 06 


IRC + 40030 

1 

48 

41 

+ 38 53 54 

” 

IRC + 40 147 

5 

54 

58 

+ 43 29 30 

*» 

IRC +30436 

20 

29 

13 

+ 29 33 12 


IRC + 40031 

1 

50 

17 

+ 40 29 24 


1RC+40148 

5 

55 

51 

+ 44 56 42 


IRC +30437 

20 

29 

38 

+ 32 22 36 

” 

IRC+40032 

1 

51 

24 

+ 36 53 06 


IRC + 40149 

5 

55 

58 

+38 26 12 


IRC +30438 

20 

32 

29 

+ 28 06 06 


IRC + 40033 

1 

53 

01 

+ 37 01 36 


IRC +40 150 

5 

56 

20 

+ 37 12 42 


IRC +30439 

20 

32 

49 

+ 34 42 54 


IRC + 40034 

2 

00 

49 

+42 05 24 

** 

IRC+40151 

5 

57 

38 

+ 39 40 24 

»♦ 

IRC +30440 

20 

33 

03 

+ 28 23 54 


IRC + 40035 

2 

02 

52 

+40 29 24 


IRC+40152 

6 

02 

08 

+ 44 41 42 


IRC +30441 

20 

34 

16 

+ 34 57 12 


IRC +40036 

2 

10 

04 

4-44 00 00 


IRC+40153 

6 

11 

48 

+ 39 57 42 1 


IRC +30442 

20 

35 

26 

+ 30 50 42 

” 

IRC + 40037 

2 

14 

21 

+ 44 04 12 


IRC+40154 

6 

i4 

17 

+ 39 29 12 


IRC +30443 

20 

35 

53 

+ 33 36 36 


IRC + 40038 

2 

15 

44 

+ 36 51 36 


IRC+401 55 

6 

14 

43 

+ 35 37 36 


IRC +30444 

20 

37 

00 

+ 30 08 06 

” 

IRC + 40039 

2 

22 

47 

+ 36 47 30 


IRC+40156 

6 

29 

45 

+40 44 54 


IRC +30445 

20 

40 

15 

+27 18 00 


IRC + 40040 

2 

22 

50 

+ 37 53 24 

** 

IRC + 40 157 

6 

31 

08 

+42 32 06 


IRC + 30446 

20 

41 

15 

+ 27 04 30 

'* 

IRC + 40041 

2 

24 

11 

+ 36 44 06 


IRC + 40 158 

6 

33 

07 

+ 38 28 42 

»* 

IRC +30447 

20 

41 

32 

+ 31 57 00 


IRC + 40042 

2 

27 

16 

+ 37 58 12 

” 

IRC+40I59 

6 

35 

11 

+ 39 26 06 


IRC +30448 

20 

42 

44 

+ 25 06 00 


IRC +40043 

2 

29 

01 

+ 35 55 36 


IRC+40160 

6 

35 

44 

+42 32 12 


IRC +30449 

20 

43 

32 

+32 17 36 

” 

IRC+40044 

2 

30 

24 

+41 34 24 

” 

IRC+40161 

6 

39 

27 

+ 44 34 36 

*» 

IRC +30450 

20 

43 

35 

+ 30 32 00 

*' 

IRC +40045 

2 

32 

31 

+ 37 05 12 


IRC +40162 

6 

40 

48 

+ 40 40 24 

»■ 

IRC +30451 

20 

44 

12 

+ 33 47 00 


IRC + 40046 

2 

34 

07 

+ 38 45 42 

” 

IRC+40163 

6 

41 

31 

+ 36 52 42 


IRC+ 30452 

20 

44 

29 

+ 29 58 42 


IRC + 40047 

2 

36 

51 

+ 39 37 12 

** 

IRC+40164 

6 

46 

24 

+ 37 34 00 


IRC +30453 

20 

45 

13 

+ 34 11 06 

” 

IRC + 40048 

2 

38 

35 

+ 44 47 12 

*’ 

IRC+40165 

6 

47 

17 

+41 50 24 

” 

IRC+ 30454 

20 

46 

11 

+ 28 03 54 

” 

IRC + 40049 

2 

40 

44 

+ 36 02 42 

" 

IRC+40166 

6 

49 

42 

+ 35 51 00 

” 
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IRC+40167 

6 

53° 

58 

+ 37 27 30 


IRC+ 40284 

16 

29 m 10 

+ 35 19 30 


IRC + 40401 

20 

15 

08 

+40 

13 00* 

„ 

IRC +401 68 

6 

55 

38 

+ 38 06 42 

” 

IRC + 40285 

16 

33 

29 

+ 37 27 00 

” 

IRC + 40402 

20 

15 

46 

+42 

33 36 

♦» 

IRC +40 169 

6 

59 

55 

+44 58 36 

” 

IRC + 40286 

16 

34 

43 

+ 36 08 00 


IRC + 40403 

20 

16 

44 

+ 37 

17 54 


IRC+40170 

7 

08 

15 

+ 39 24 00 


IRC+40287 

16 

41 

12 

+ 39 00 42 

” 

IRC + 40404 

20 

17 

08 

+ 38 

50 36 


IRC+40171 

7 

14 

32 

+ 39 11 54 


IRC +40288 

16 

43 

36 

+43 18 30 


IRC + 40405 

20 

17 

29 

+ 36 

34 24 

*♦ 

IRC+40172 

7 

15 

00 

+38 08 30 

” 

IRC +40289 

16 

45 

44 

+42 19 42 

” 

IRC + 40406 

20 

19 

21 

+ 35 

27 36 


IRC+40173 

7 

17 

03 

+42 39 42 

” 

IRC + 40290 

17 

01 

44 

+ 35 28 54 

” 

IRC + 40407 

20 

19 

26 

+ 38 

02 42 


IRC+40174 

7 

18 

43 

+ 36 50 54 

” 

IRC +40291 

17 

07 

55 

+40 50 30 


IRC+40408 

20 

19 

29 

+ 36 

46 36 

»• 

IRC+40175 

7 

20 40 

+40 46 12 


IRC + 40292 

17 

08 

41 

+40 45 06 


IRC + 40409 

20 

19 

47 

+ 37 

22 06 


IRC +40 176 

7 

21 

11 

+37 41 36 

” 

IRC +40293 

17 

12 

40 

+ 36 25 54 

’* 

IRC+40410 

20 

19 

48 

+40 

17 30 


IRC+40177 

7 

25 

05 

+41 04 36 


IRC +40294 

17 

12 

45 

+ 39 10 36 

” 

IRC+4041 1 

20 

20 

28 

+40 

06 00 

»* 

IRC +40 178 

7 

25 

39 

+40 47 00 


IRC +40295 

17 

13 

17 

+ 36 51 36 


IRC+40412 

20 

20 

59 

+40 

52 00 

*• 

IRC+40179 

7 

28 

46 

+ 35 42 42 

” 

IRC +40296 

17 

17 

02 

+41 35 36 


IRC + 4041 3 

20 

21 

14 

+ 36 

41 54 

»» 

IRC +40180 

7 

33 

54 

+ 40 08 12 

” 

IRC +40297 

17 

17 

11 

+43 39 36 

” 

IRC+40414 

20 

23 

36 

+ 40 

42 36 

” 

IRC +401 81 

7 

34 

45 

+ 38 22 06 


IRC +40298 

17 

34 

21 

+ 35 25 12 

” 

IRC + 404 15 

20 

24 

07 

+ 38 

11 00 

” 

IRC +401 82 

7 

36 

08 

+ 36 54 42 


IRC + 40299 

17 

40 

07 

+40 00 30 

” 

IRC + 404 1 6 

20 

24 

16 

+40 

58 24 


IRC +401 83 

7 

36 

55 

+ 38 28 00 

” 

IRC +40300 

17 

41 

37 

+44 06 42 

” 

IRC + 404 17 

20 

24 

53 

+ 38 

05 12 

»» 

IRC +401 84 

7 

40 

46 

+ 38 57 00 


IRC + 40301 

17 

45 

07 

+ 36 06 06 


IRC + 40418 

20 

25 

16 

+ 36 

23 12 

»» 

IRC +401 85 

7 

42 

04 

+42 12 42 


IRC +40302 

17 

46 

12 

+ 36 34 24 

” 

IRC + 40419 

20 

25 

35 

+ 35 

56 24 


IRC +401 86 

7 

43 

22 

+37 38 24 

” 

IRC +40303 

17 

50 

27 

+40 00 00 


IRC + 40420 

20 

25 

36 

+40 

55 00 


IRC +401 87 

7 

46 

47 

+ 39 53 30 

” 

IRC + 40304 

17 

51 

02 

+ 38 49 42 


IRC + 40421 

20 

25 

40 

+ 35 

23 06 


IRC +401 88 

7 

47 

57 

+ 37 13 12 


IRC +40305 

17 

51 

40 

+40 01 00 


IRC + 40422 

20 

26 

37 

+ 37 

37 06 


IRC +401 89 

7 

48 

52 

+ 36 17 54 


IRC + 40306 

17 

54 

31 

+ 37 15 12 

” 

IRC + 40423 

20 

26 

43 

+41 

42 42 

»» 

IRC +40 190 

7 

56 

34 

+ 36 13 12 

” 

IRC +40307 

18 

02 

17 

+41 21 30 


IRC + 40424 

20 

27 

00 

+ 39 

49 12 

” 

IRC+40191 

7 

58 

40 

+35 32 54 

” 

IRC + 40308 

18 

05 

17 

+43 26 42 


IRC + 40425 

20 

28 

35 

+ 36 

41 30 

” 

IRC +401 92 

8 

00 

23 

+ 36 29 00 

” 

IRC + 40309 

18 

06 

01 

+43 27 30 

” 

IRC + 40426 

20 

28 

55 

+44 

45 30 


IRC+40193 

8 

11 

34 

+ 37 49 06 

” 

IRC + 403 10 

18 

06 

17 

+41 42 36 

” 

IRC + 40427 

20 

29 

41 

+40 

29 06 

’* 

IRC+40194 

8 

17 

59 

+ 35 29 42 

” 

IRC + 403 1 1 

18 

06 

18 

+ 36 23 12 

” 

IRC + 40428 

20 

29 

47 

+ 39 

42 36 


IRC+40195 

8 

19 

26 

+43 21 00 

” 

IRC + 403 1 2 

18 

06 

26 

+42 13 00 

” 

IRC +40429 

20 

30 

14 

+ 35 

17 12 


IRC+40196 

8 

21 

20 

+42 09 54 

” 

IRC+40313 

18 

18 

05 

+ 36 02 36 

” 

IRC + 40430 

20 

30 

49 

+ 41 

04 42 

»» 

IRC+40197 

8 

48 

37 

+43 55 06 

” 

IRC + 403 14 

18 

22 

15 

+ 38 42 00 

” 

IRC + 40431 

20 

31 

07 

+40 

35 06 


IRC+40198 

8 

53 

57 

+41 31 54 

" 

IRC+40315 

18 

22 

16 

+ 39 33 36 

” 

IRC +40432 

20 

31 

50 

+ 38 

30 00 


IRC +40199 

8 

57 

21 

+37 47 54 


IRC + 403 16 

18 

22 

29 

+43 52 54 

” 

IRC+40433 

20 

31 

57 

+ 35 

05 00 


IRC +40200 

8 

57 

23 

+41 58 06 


IRC+403I7 

18 

23 

46 

+ 39 02 24 

” 

IRC +40434 

20 

32 

14 

+ 42 

15 12 


IRC +40201 

9 

00 

37 

+38 56 42 

” 

IRC + 403 18 

18 

27 

26 

+41 01 42 

” 

IRC +4043 5 

20 

35 

03 

+ 37 

42 06 


IRC +40202 

9 

03 

22 

+38 39 30 

" 

IRC+40319 

18 

28 

50 

+ 36 12 36 

” 

IRC + 40436 

20 

35 

39 

+ 36 

40 12 


IRC +40203 

9 

06 

38 

+38 53 06 

” 

IRC + 40320 

18 

29 

10 

+ 38 36 06 

*' 

IRC + 40437 

20 

36 

58 

+ 37 

42 42 


IRC +40204 

9 

12 

35 

+44 54 30 


IRC + 40321 

18 

30 

35 

+ 36 57 42 

” 

IRC + 40438 

20 

37 

15 

+ 44 

55 06 


IRC +40205 

9 

25 

30 

+ 36 22 54 

” 

IRC + 40322 

18 

35 

13 

+ 38 44 12 

” 

IRC +40439 

20 

37 

43 

+ 39 

01 30 

»» 

IRC +40206 

9 

27 

43 

+44 54 00 


IRC + 40323 

18 

36 

28 

+ 39 38 00 


IRC +40440 

20 

39 

24 

+ 40 

55 42 

»» 

IRC +40207 

9 

28 

30 

+ 35 19 12 


IRC + 40324 

18 

38 

20 

+40 17 12 


IRC+40441 

20 

40 

39 

+ 38 

31 30 

” 

IRC +40208 

9 

31 

10 

+ 36 37 12 


IRC + 40325 

18 

41 

06 

+ 36 54 30 

” 

IRC + 40442 

20 

41 

36 

+ 43 

01 00 


IRC +40209 

9 

31 

58 

+ 39 50 12 

M 

IRC + 40326 

18 

41 

36 

+ 39 14 54 


IRC + 40443 

20 

41 

46 

+ 37 

58 54 

« 

IRC +402 10 

9 

46 

29 

+ 36 58 54 


IRC + 40327 

18 

42 

24 

+ 38 28 30 


IRC +40444 

20 

41 

59 

+ 44 

17 36 


IRC+4021 1 

9 

47 

11 

+ 39 51 42 


IRC + 40328 

18 

43 

40 

+43 34 54 

” 

IRC + 40445 

20 

43 

07 

+ 40 

14 06 


IRC +402 12 

9 

49 

31 

+ 35 45 42 


IRC + 40329 

18 

51 

40 

+40 55 54 


IRC +40446 

20 

43 

28 

+ 42 

09 00 


IRC +402 13 

9 

51 

40 

+ 36 19 12 


1RC + 40330 

18 

51 

54 

+42 50 12 


IRC + 40447 

20 

44 

20 

+ 44 

41 42 

»» 

IRC +402 14 

10 

00 

26 

+ 41 32 30 


IRC + 40331 

18 

52 

44 

+ 36 49 54 


IRC+40448 

20 

44 

33 

+ 39 

56 06 

»» 

IRC+4021 5 

10 

02 

29 

+ 43 04 36 

M 

IRC + 40332 

18 

52 

57 

+42 27 36 



20 

44 

33.0 

+ 39 

56 06 

760302 

IRC +40216 

10 

08 

16 

+37 38 24 


IRC + 40333 

18 

53 

17 

+41 32 06 

” 

IRC +40449 

20 

45 

02 

+ 39 

41 30 

690001 

IRC+40217 

10 

14 

20 

+41 43 00 


IRC + 403 34 

18 

53 

47 

+43 52 54 

” 

IRC + 40450 

20 

45 

35 

+35 

41 54 


IRC +4021 8 

10 

19 

21 

+41 45 06 


IRC+40335 

18 

57 

45 

+41 33 36 


IRC+4045! 

20 

46 

53 

+40 

49 00 

** 

IRC+40219 

10 

24 

59 

+ 36 57 30 


IRC+40336 

18 

58 

41 

+40 37 06 

” 

IRC+40452 

20 

47 

14 

+ 35 

22 42 

»» 

IRC +40220 

10 

45 

46 

+ 36 33 36 

” 

IRC + 40337 

19 

02 

23 

+40 02 30 

” 

IRC+40453 

20 

47 

53 

+ 38 

21 54 

» 

IRC +40221 

10 

56 

46 

+ 36 21 30 

" 

IRC+40338 

19 

06 

32 

+ 39 04 36 


IRC+40454 

20 

48 

10 

+ 37 

18 54 

♦* 

IRC+ 40222 

11 

06 

34 

+ 36 35 00 

” 

IRC + 40339 

19 

10 

40 

+41 10 12 

” 

IRC+40455 

20 

48 

38 

+36 

52 42 

» 

IRC+ 40223 

11 

06 

50 

+43 28 30 


IRC +40340 

19 

13 

19 

+40 17 30 


IRC+40456 

20 

48 

49 

+ 39 

38 12 

« 

IRC +40224 

11 

06 

52 

+44 46 00 

” 

IRC +40341 

19 

14 

36 

+ 38 02 42 


IRC + 40457 

20 

51 

23 

+ 39 

15 12 

»* 

IRC +40225 

11 

20 06 

+43 45 06 


IRC +40342 

19 

15 

28 

+ 38 56 12 


IRC+40458 

20 

56 

06 

+44 

35 30 

" 

IRC +40226 

11 

32 

51 

+ 35 08 24 


IRC +40343 

19 

15 

50 

+ 37 31 30 

” 

IRC +40459 

20 

57 

23 

+36 

33 30 

»» 

IRC +40227 

11 

43 

02 

+36 10 12 


IRC +40344 

19 

18 

10 

+40 41 42 

” 

IRC+40460 

21 

00 

02 

+40 

15 06 

** 

IRC +40228 

11 

44 

37 

+43 44 42 

’* 

IRC +40345 

19 

18 

22 

+ 37 47 06 

” 

IRC+40461 

21 

00 

05 

+35 

07 06 

** 

IRC +40229 

11 

52 

03 

+ 37 25 12 


IRC +40346 

19 

23 

10 

+ 35 55 36 


IRC + 40462 

21 

00 

21 

+44 

12 36 

»* 

IRC +40230 

11 

52 

40 

+ 37 01 36 

” 

IRC + 40347 

19 

24 

10 

+ 36 05 12 


IRC +40463 

21 

00 

26 

+39 

18 30 

»* 

IRC +40231 

12 

12 

07 

+ 39 37 00 

" 

IRC+40348 

19 

29 

40 

+43 31 42 


IRC +40464 

21 

00 

35 

+44 

35 36 

>» 

IRC +40232 

12 

13 

38 

+ 40 56 24 


IRC +40349 

19 

31 

07 

+ 36 43 54 

’* 

IRC +40465 

21 

02 

19 

+ 37 

38 42 

»* 

IRC +40233 

12 

21 

25 

+40 59 30 

** 

IRC+40350 

19 

31 

14 

+43 19 12 

” 

IRC +40466 

21 

02 

43 

+37 

04 36 

*» 

IRC +40234 

12 

23 

23 

+ 39 17 06 


IRC +40351 

19 

31 

32 

+43 34 30 


IRC +40467 

21 

02 

44 

+42 

14 24 

»» 

IRC +40235 

12 

29 

32 

+43 44 54 

” 

IRC +40352 

19 

35 

34 

+43 07 06 


IRC +40468 

21 

03 

05 

+43 

43 36 

•* 

IRC +40236 

12 

31 

21 

+41 37 42 


IRC+40353 

19 

37 

03 

+ 37 53 30 

” 

IRC +40469 

21 

04 

44 

+ 38 

31 06 

** 

IRC +40237 

12 

41 

10 

+41 31 54 

” 

IRC +40354 

19 

37 

48 

+43 08 30 

” 

IRC +40470 

21 

05 

01 

+ 37 

35 06 

*» 

IRC +40238 

12 

44 

57 

+ 38 38 24 

” 

IRC +40355 

19 

38 

29 

+43 47 00 


IRC +40471 

21 

05 

10 

+ 38 

22 00 

»» 

IRC +40239 

12 

53 

41 

+ 38 35 06 

'* 

IRC +40356 

19 

39 

05 

+42 57 30 


IRC +40472 

21 

08 

24 

+ 39 

28 24 

»» 

IRC +40240 

13 

01 

37 

+43 16 36 

” 

IRC +40357 

19 

39 

10 

+ 36 36 36 


IRC +4047 3 

21 

08 

58 

1 +43 

59 12 

'* 

IRC +40241 

13 

11 

19 

+ 37 09 12 

*’ 

IRC +40358 

19 

39 

51 

+40 02 36 

” 

IRC +40474 

21 

09 

41 

+ 39 

49 54 

« 

IRC +40242 

13 

11 

28 

+40 25 06 

” 

IRC +40359 

19 

40 

05 

+42 05 36 


IRC +4047 5 

21 

12 

47 

+ 37 

49 54 

»* 

IRC +40243 

13 

12 

58 

+42 31 36 


IRC +40360 

19 

42 

04 

+41 38 42 


IRC +40476 

21 

14 

49 

+ 36 

37 36 

*» 

IRC +40244 

13 

18 

04 

+40 24 54 


IRC+40361 

19 

42 

28 

+ 37 13 54 


IRC +40477 

21 

14 

57 

+40 

50 54 

•» 

IRC +40245 

13 

21 

38 

+ 37 17 24 

” 

IRC +40362 

19 

43 

07 

+40 36 06 


IRC +40478 

21 

20 

35 

1 +42 

10 30 


IRC +40246 

13 

29 

04 

+ 36 44 42 

” 

IRC +40363 

19 

43 

46 

+42 24 36 

” 

IRC +40479 

21 

20 

53 

; +40 

43 12 

>* 

IRC +40247 

13 

35 

30 

+42 27 12 

** 

IRC +40364 

19 

48 

47 

+ 38 35 42 

” 

IRC +40480 

21 

21 

06 

1 +35 

01 54 

** 

IRC +40248 

13 

46 

49 

+ 39 47 36 | 

” 

IRC +40365 

19 

48 

59 

+ 37 41 54 

” 

IRC +40481 

21 

24 

11 

1 +39 

58 30 

** 

IRC +40249 

13 

49 

39 

+ 39 55 00 

” 

IRC +40366 

19 

50 

25 

+36 18 30 


IRC+40482 

21 

24 

12 

* +35 

37 36 

♦* 

IRC +40250 

13 

51 

02 

+40 35 12 


IRC +40367 

19 

54 

52 

+40 16 00 


IRC +4048 3 

21 

25 

23 

i +36 

29 00 

»» 

IRC +40251 

13 

57 

25 

+ 37 26 24 


IRC +40368 

19 

55 

36 

+44 07 54 


IRC+40484 

21 

31 

20 

+43 

41 36 

•» 

IRC +40252 

13 

58 

13 

+ 38 06 12 


IRC +40369 

19 

56 

29 

+42 23 06 


IRC+40485 

21 

32 

05 

! +38 

51 00 

»» 

IRC +40253 

14 

05 

55 

+44 05 00 


IRC +40370 

19 

58 

38 

+ 36 59 24 

” 

IRC + 40486 

21 

32 

45 

+ 38 

18 06 

•* 

IRC +40254 

14 

12 

04 

+ 35 50 00 

” 

IRC +40371 

19 

58 

39 

+ 36 38 12 


IRC + 40487 

21 

37 

37 

+44 

57 24 

■» 

IRC +40255 

14 

15 

52 

+35 44 42 


IRC +40372 

19 

58 

50 

+40 02 42 

” 

IRC + 40488 

21 

38 

13 

+43 

02 42 

** 

IRC +40256 

14 

19 

47 

+ 44 13 06 

" 

IRC +40373 

19 

59 

43 

+43 04 30 


IRC + 40489 

21 

39 

56 

+ 35 

17 12 

•» 

IRC +40257 

14 

27 

44 

+ 39 05 00 


IRC +40374 

20 

00 

02 

+44 35 42 

” 

IRC + 40490 

21 

41 

06 

+40 

55 24 

*» 

IRC +40258 

14 

30 

05 

+ 38 31 42 


IRC +40375 

20 

00 

08 

+43 58 42 

” 

IRC + 40491 

21 

41 

11 

+ 37 

46 54 

** 

IRC +40259 

14 

32 

37 

+ 36 50 06 

” 

IRC +40376 

20 

01 

41 

+ 35 48 30 


IRC + 40492 

21 

42 

46 

+43 

11 30 

** 

IRC +40260 

14 

36 

17 

+43 51 00 

” 

IRC+40377 

20 

01 

52 

+ 38 11 00 


IRC + 40493 

21 

44 

40 

+37 

25 24 

»* 

IRC +40261 

14 

41 

48 

+40 40 30 


IRC+40378 

20 

01 

59 

+44 34 24 

” 

IRC + 40494 

21 

45 

59 

+36 

21 00 

*» 

IRC +40262 

14 

48 

31 

+ 37 28 42 


IRC + 40379 

20 

02 

37 

+40 18 06 

” 

IRC +4049 5 

21 

46 

08 

+42 

06 24 


IRC +40263 

15 

00 

04 

+ 40 35 06 

" 

IRC + 40380 

20 

02 

38 

+ 36 40 12 

" 

IRC +40496 

21 

46 

41 

+ 44 

00 42 


IRC +40264 

15 

12 

21 

+ 42 21 06 


IRC+40381 

20 

03 

20 

+44 40 24 

” 

IRC +40497 

21 

46 

47 

+ 39 

42 54 

*> 

IRC +40265 

15 

15 

19 

+ 36 32 36 

” 

IRC + 40382 

20 

03 

33 

+41 25 00 


IRC +4049 8 

21 

55 

09 

+ 39 

40 54 

*♦ 

IRC +40266 

15 

20 

45 

+ 39 45 30 

” 

IRC + 40383 

20 

05 

37 

+ 36 25 00 


IRC +40499 

21 

56 

52 

+35 

22 30 


IRC + 40267 

15 

29 

06 

+ 41 00 12 


IRC + 40384 

20 

06 

05 

+41 30 42 


IRC + 40500 

22 

00 

03 

+ 36 

45 00 

•* 

IRC +40268 

15 

33 

23 

+ 39 10 30 

" 

IRC + 40385 

20 

06 

19 

+ 36 31 36 

” 

IRC + 40501 

22 

03 

29 

+ 35 

06 00 

»* 

IRC +40269 

15 

34 

34 

+ 37 32 30 


IRC + 40386 

20 

06 

22 

+41 45 30 

” 

IRC + 40502 

22 

03 

59 

+ 44 

46 24 


IRC +40270 

15 

37 

47 

+42 51 12 


IRC + 40387 

20 

06 

53 

+ 36 00 06 


IRC + 40503 

22 

05 

20 

+ 37 

29 54 

» 

IRC +40271 

15 

39 

35 

+ 38 42 54 


IRC + 40388 

20 

07 

19 

+ 36 47 00 


IRC + 40504 

22 

09 

37 

+ 38 

10 00 

n 

IRC + 40272 

15 

44 

53 

+ 38 28 24 


IRC + 40389 

20 

08 

01 

+41 21 24 

»» 

IRC + 40505 

22 

10 

29 

+ 38 

18 42 


IRC +40273 

15 

47 

43 

+ 39 43 12 


IRC + 40390 

20 

08 

14 

+ 36 07 24 

*» 

IRC + 40506 

22 

11 

43 

+ 39 

28 12 

♦» 

IRC +40274 

15 

49 

21 

+ 35 48 30 

" 

IRC + 40391 

20 

08 

31 

+ 35 47 54 


IRC +40507 

22 

13 

48 

+ 37 

30 06 

i »» 

IRC +40275 

15 

52 

56 

+ 43 16 54 


IRC + 40392 

20 

09 

05 

+36 25 30 

” 

IRC +40508 

22 

22 

13 

+ 36 

05 24 

•t 

IRC +40276 

15 

56 

38 

+ 36 09 30 


IRC+40393 

20 

09 

14 

+ 35 58 06 


IRC + 40509 

22 

24 

48 

+ 44 

30 06 

» 

IRC +40277 

15 

57 

07 

+ 36 46 42 


IRC +40394 

20 

09 

32 

+ 35 33 42 


IRC + 40510 

22 

25 

57 

+ 43 

51 54 

it 

IRC +40278 

16 

07 

08 

+ 36 37 06 

'* 

IRC+40395 

20 

11 

29 

+41 18 06 


IRC + 4051 1 

22 

26 

01 

+ 35 

18 06 

i. 

IRC +40279 

16 

09 

56 

+ 41 57 54 

" 

IRC + 40396 

20 

11 

31 

+ 37 35 36 

** 

IRC + 405 1 2 

22 

26 

50 

+ 40 

04 24 

» 

IRC +40280 

16 

09 

59 

+ 36 33 00 


IRC + 40397 

20 

11 

34 

+ 38 34 12 

»• 

IRC + 405 13 

22 

28 

10 

+37 

17 06 

tt 

IRC +40281 

16 

10 

08 

+ 42 30 00 


IRC + 40398 

20 

12 

01 

+43 13 24 


IRC + 405 14 

22 

33 

50 

+ 36 

30 30 

H 

IRC +40282 

16 

18 

29 

+ 37 05 54 

” 

IRC + 40399 

20 

12 

03 

+44 27 54 


IRC + 405 15 

22 

37 

53 

+40 

24 42 


IRC +40283 

16 

27 

01 

+ 41 59 24 


IRC + 40400 

20 

12 

08 

+ 39 14 42 

” 

IRC + 405 16 

22 

38 

19 

+ 44 

00 42 

" 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +405 17 

22 

m % 

38 46 

+ 36 00 36 


IRC +50086 

3 

"o5 m 28 

+ 49 25 12 


IRC +50202 

9 

53 

01 

+ 54 28 30 


IRC +405 18 

22 

39 

32 

+42 17 00 

” 

IRC + 50087 

3 

08 

59 

+ 47 32 06 

” 

IRC + 50203 

10 

17 

34 

+49 21 12 


IRC +405 19 

22 

41 

49 

+ 39 12 12 


IRC + 50088 

3 

10 

14 

+47 39 00 


IRC +50204 

10 

35 

59 

+ 53 55 42 


IRC +40520 

22 

41 

51 

+41 33 30 


IRC +50089 

3 

11 

25 

+ 54 41 54 


IRC + 50205 

10 

50 

32 

+ 54 51 00 


IRC+40521 

22 

42 

38 

+ 38 56 06 


IRC +50090 

3 

11 

48 

+ 46 24 00 

” 

IRC + 50206 

10 

57 

23 

+45 47 42 

” 

IRC +40522 

22 

47 

41 

+40 47 42 


IRC + 50091 

3 

12 

38 

+ 50 45 42 


IRC + 50207 

11 

02 

55 

+ 54 06 54 

” 

IRC +40523 

22 

49 

46 

+43 02 42 

” 

IRC +50092 

3 

12 

41 

+ 45 09 42 


IRC + 50208 

11 

04 

45 

+49 26 42 


IRC +40524 

22 

50 

38 

+ 38 21 12 

" 

IRC + 50093 

3 

15 

40 

+ 51 14 24 

” 

IRC +50209 

11 

06 

23 

+ 51 39 00 

” 

IRC +40525 

22 

51 

04 

+ 36 14 12 

” 

IRC +50094 

3 

17 

10 * 

+ 46 30 24 

” 

IRC + 502 10 

11 

21 

50 

+48 52 54 

” 

IRC +40526 

22 

55 

07 

+42 44 42 

** 

IRC +50095 

3 

20 

44 

+49 41 24 

” 

IRC + 502 11 

11 

25 

08 

+45 27 30 

” 

IRC +40527 

22 

57 

56 

+ 35 38 36 

” 

IRC +50096 

3 

22 

59 

+47 21 30 

” 

IRC + 50212 

11 

26 

00 

+49 49 54 


IRC +40528 

23 

01 

21 

+ 37 34 54 


IRC +50097 

3 

25 

38 

+48 35 30 

” 

IRC +502 13 

11 

43 

26 

+48 03 00 


IRC +40529 

23 

03 

49 

+ 36 03 42 

” 

IRC + 50098 

3 

27 

01 

+ 47 49 54 


IRC + 502 14 

11 

48 

13 

+ 51 41 36 


IRC +40530 

23 

07 

51 

+ 39 55 42 


IRC +50099 

3 

32 

39 

+ 52 46 06 

” 

IRC + 502 15 

11 

51 

07 

+53 57 54 


IRC +40531 

23 

12 

23 

+40 31 36 

” 

IRC+ 50100 

3 

37 

48 

+ 51 20 54 


IRC + 50216 

12 

14 

58 

+ 53 27 30 


IRC +40532 

23 

13 

59 

+ 36 47 36 

” 

IRC+ 50101 

3 

40 

31 

+ 48 22 12 

” 

IRC + 50217 

12 

17 

21 

+49 15 30 


IRC +40533 

23 

15 

28 

+40 35 06 

” 

IRC +50102 

3 

41 

31 

+ 48 51 00 

” 

IRC +502 18 

12 

21 

37 

+ 51 50 24 

” 

IRC +40534 

23 

17 

29 

+41 48 36 

” 

IRC +50103 

3 

42 

19 

+ 53 44 54 

” 

IRC + 502 19 

12 

42 

46 

+45 42 42 


IRC +40535 

23 

18 

13 

+ 39 20 36 


IRC+ 50104 

3 

43 

20 

+ 52 54 42 

” 

IRC + 50220 

12 

44 

18 

+47 38 42 


IRC +40536 

23 

21 

16 

+ 39 27 24 


IRC+ 50105 

3 

43 

22 

+ 52 31 06 

” 

IRC + 50221 

12 

51 

01 

+46 55 30 

” 

IRC +40537 

23 

21 

46 

+41 20 12 

” 

IRC+ 50106 

3 

44 

58 

+ 50 42 06 

” 

IRC + 50222 

12 

52 

39 

+47 28 06 

’* 

IRC +40538 

23 

27 

10 

+ 38 22 12 

’* 

IRC+ 50107 

3 

45 

14 

+ 53 01 30 

” 

IRC + 50223 

13 

00 

28 

+45 39 00 


IRC +40539 

23 

28 

50 

+ 38 57 30 

” 

IRC +50108 

3 

45 

51 

+ 50 55 36 

” 

IRC +50224 

13 

03 

37 

+45 31 42 


IRC +40540 

23 

32 

01 

+43 16 30 

” 

IRC+ 50109 

3 

46 

37 

+48 34 42 

” 

IRC +50225 

13 

08 

07 

+47 18 12 

” 

IRC +40541 

23 

32 

18 

+ 37 44 42 

” 

IRC +50 110 

4 

11 

14 

+48 16 54 

” 

IRC + 50226 

13 

17 

14 

+45 47 00 

” 

IRC +40542 

23 

38 

13 

+44 31 36 


IRC +501 11 

4 

11 

18 

+ 53 35 12 

” 

IRC + 50227 

13 

20 

57 

+47 15 42 

” 

IRC +40543 

23 

39 

45 

+44 42 36 


1RC+50112 

4 

11 

23 

+ 52 50 12 

*’ 

IRC +50228 

13 

28 

03 

+45 59 36 


IRC +40544 

23 

42 

08 

+41 47 12 

" 

IRC +501 13 

4 

11 

27 

+46 42 30 

” 

IRC +50229 

13 

35 

15 

+ 52 50 24 

” 

IRC +40545 

23 

42 

34 

+43 38 30 

** 

IRC+501 14 

4 

11 

57 

+48 03 06 

” 

IRC +50230 

13 

35 

41 

+50 58 12 


IRC +40546 

23 

49 

35 

+ 37 34 00 


IRC +501 15 

4 

12 

48 

+ 50 30 24 


IRC +50231 

13 

38 

49 

+54 55 54 

** 

IRC +40547 

23 

50 

29 

+41 04 42 


IRC+501 16 

4 

13 

26 

+50 45 12 


IRC + 50232 

13 

45 

10 

+47 59 00 

” 

IRC +40548 

23 

58 

27 

+ 38 13 30 

” 

IRC+501 17 

4 

14 

45 

+49 44 54 

” 

IRC +50233 

13 

45 

33 

+49 33 36 

” 

IRC +50001 

0 

07 

31 

+ 54 35 54 


IRC + 501 18 

4 

19 

02 

+47 32 54 


IRC + 50234 

13 

51 

27 

+ 52 34 00 


IRC +50002 

0 

09 

25 

+47 53 06 


IRC+501 19 

4 

26 

32 

+45 50 42 

” 

IRC + 50235 

13 

56 

46 

+46 50 12 


IRC + 50003 

0 

13 

28 

+46 44 12 

” 

IRC +50120 

4 

29 

24 

+ 52 42 06 


IRC + 50236 

13 

57 

08 

+45 43 00 

” 

IRC +50004 

0 

14 

13 

+49 11 00 

” 

IRC +50121 

4 

29 

47 

+48 36 42 

” 

IRC + 50237 

14 

06 

26 

+49 41 36 


IRC +50005 

0 

18 

45 

+ 50 40 06 

" 

IRC+ 50122 

4 

30 

34 

+47 08 06 

” 

IRC + 50238 

14 

23 

30 

+52 04 42 

*’ 

IRC+ 50006 

0 

20 

31 

+ 51 29 42 

*’ 

IRC+ 50123 

4 

32 

07 

+45 06 54 

” 

IRC + 50239 

14 

32 

53 

+49 35 06 

” 

IRC + 50007 

0 

26 

14 

+ 48 08 06 

** 

IRC+ 50124 

4 

35 

56 

+52 58 54 


IRC + 50240 

15 

04 

53 

+ 54 45 36 

” 

IRC+ 50008 

0 

28 

55 

+ 52 33 42 


IRC +50125 

4 

40 

26 

+48 40 12 


IRC + 50241 

15 

08 

01 

+ 53 30 24 


IRC + 50009 

0 

30 

02 

+ 50 53 24 


IRC+50126 

4 

44 

01 

+45 54 00 


IRC + 50242 

15 

09 

59 

+ 50 05 30 


IRC +50010 

0 

34 

01 

+48 40 36 

" 

IRC+ 50127 

4 

44 

25 

+47 33 06 


IRC + 50243 

15 

16 

32 

+45 48 00 


IRC+ 50011 

0 

34 

34 

+ 53 25 30 

" 

IRC+ 50128 

4 

46 

48 

+50 19 36 


IRC + 50244 

15 

26 

32 

+ 53 11 00 

” 

IRC+ 50012 

0 

34 

50 

+ 45 19 54 


IRC +50129 

4 

47 

11 

+ 52 09 06 

” 

IRC +50245 

15 

37 

23 

+47 05 06 


IRC +50013 

0 

36 

22 

+49 04 36 


IRC +50130 

4 

50 

25 

+49 49 06 


IRC + 50246 

15 

49 

18 

+48 37 54 


IRC +50014 

0 

43 

31 

+47 58 24 

” 

IRC +501 31 

4 

52 

04 

+46 00 30 

” 

IRC + 50247 

16 

00 

48 

+ 53 03 12 

” 

IRC+50015 

0 

45 

19 

+ 53 16 54 


IRC +50132 

4 

54 

19 

+48 29 06 

” 

IRC + 50248 

16 

01 

08 

+47 22 24 


IRC +50016 

0 

49 

53 

+47 08 36 


IRC +50 133 

4 

55 

46 

+ 53 04 54 

” 

IRC + 50249 

16 

05 

20 

+48 50 06 


IRC +5001 7 

0 

50 

01 

+ 49 26 06 

** 

IRC +50 134 

4 

59 

29 

+47 05 24 

” 

IRC +50250 

16 

11 

37 

+48 13 24 


IRC +50018 

0 

50 

38 

+ 52 25 00 

" 

IRC +501 35 

4 

59 

30 

+ 50 33 36 

” 

IRC + 50251 

16 

17 

47 

+49 09 06 


IRC +50019 

0 

50 

40 

+48 15 06 


IRC +501 36 

5 

01 

54 

+ 53 48 42 

” 

IRC + 50252 

16 

24 

46 

+47 56 00 


IRC +50020 

0 

52 

13 

+48 24 06 


IRC +50137 

5 

07 

19.7 

+ 52 48 53 

720001 

IRC + 50253 

16 

37 

20 

+49 00 24 


IRC +50021 

0 

54 

10 

+48 25 42 

** 

” 

5 

07 

20 

+ 52 48 42 

690001 

IRC + 50254 

16 

41 

19 

+48 30 24 

” 

IRC +50022 

0 

57 

58 

+46 39 36 

** 

IRC+50138 

5 

12 

07 

+ 49 29 30 

” 

IRC + 50255 

16 

41 

50 

+ 54 59 42 


IRC +50023 

1 

00 

13 

+ 52 52 00 

” 

IRC + 501 39 

5 

12 

58 

+ 45 56 24 

” 

IRC +50256 

16 

51 

55 

+47 29 30 

" 

IRC+ 50024 

1 

00 

20 

+45 36 06 

” 

IRC+50140 

5 

13 

11 

+ 47 24 24 

” 

IRC +50257 

16 

52 

27 

+49 02 24 

” 

IRC + 50025 

I 

01 

08 

+ 52 14 06 


IRC + 50141 

5 

13 

16 

+ 53 31 30 

” 

IRC + 50258 

16 

53 

33 

+46 21 24 

” 

IRC+ 50026 

1 

03 

10 

+49 35 06 

” 

IRC + 50142 

5 

19 

27 

+ 46 58 12 


IRC +50259 

16 

54 

50 

+ 50 06 42 

” 

IRC +50027 

1 

04 

07 

+ 53 14 00 


IRC +50 143 

5 

19 

39 

+ 50 11 00 


IRC +50260 

16 

54 

59 

+ 53 30 00 

” 

IRC +50028 

1 

04 

11 

+49 08 36 


IRC+ 50144 

5 

23 

10 

+50 05 00 


IRC +50261 

16 

58 

36 

+ 52 23 30 

" 

IRC +50029 

1 

04 

32 

+ 45 20 30 

’* 

IRC + 50145 

5 

23 

46 

+48 40 36 


IRC +50262 

17 

10 

13 

+45 23 00 


IRC +50030 

I 

08 

04 

+ 53 28 00 


IRC+50146 

5 

24 

04 

+48 11 54 

” 

IRC +50263 

17 

13 

02 

+45 14 42 


IRC +50031 

1 

08 

16 

+45 56 00 


IRC+50147 

5 

31 

31 

+ 54 52 54 


IRC + 50264 

17 

18 

56 

+46 17 42 


IRC +50032 

1 

09 

38 

+45 04 00 

” 

IRC+50148 

5 

32 

29 

+ 54 24 00 


IRC + 50265 

: 17 

20 

41 

+ 53 28 06 

” 

IRC +50033 

1 

19 

20 

+45 16 12 

” 

IRC +50 149 

5 

36 

08 

+46 43 42 


IRC +50266 

17 

29 

15 

+ 52 20 30 

” 

IRC +50034 

1 

19 

29 

+ 51 31 24 


IRC+501 50 

5 

37 

40 

+ 51 38 30 


IRC + 50267 

17 

32 

55 

+ 53 59 30 

” 

IRC +50035 

1 

23 

30 

+ 54 53 54 


IRC+50151 

5 

46 

49 

+47 26 30 

” 

IRC +50268 

17 

34 

17 

+48 51 12 

” 

IRC +50036 

1 

25 

34 

+ 51 25 42 

*’ 

IRC+50152 

5 

51 

32 

+53 27 06 

” 

IRC +50269 

: 17 

35 

19 

+ 48 36 30 


IRC +50037 

1 

26 

35 

+ 46 24 12 


IRC+50153 

5 

53 

22 

+45 30 36 

” 

IRC +50270 

17 

35 

58 

+45 56 24 


IRC+ 50038 

1 

27 

02 

+46 45 12 


IRC +50154 

5 

53 

35 

+48 22 36 


IRC +50271 

17 

37 

52 

+46 11 06 


IRC +50039 

1 

30 

14 

+ 54 41 24 


IRC+50155 

5 

55 

26 

+ 54 17 06 

” 

IRC +50272 

17 

47 

22 

+45 43 06 


IRC +50040 

1 

30 

32 

+46 15 54 

" 

IRC+501 56 

5 

56 

14 

+45 56 06 


IRC +50273 

17 

55 

22 

+45 21 36 


IRC +50041 

1 

34 

55 

+48 22 24 

” 

IRC+50157 

5 

57 

53 

+48 57 36 

*' 

IRC +50274 

17 

55 

25 

+ 51 29 42 

" 

IRC +50042 

1 

37 

02 

+ 53 36 30 

” 

IRC+50158 

5 

59 

47 

+50 37 00 

” 

IRC +50275 

17 

58 

17 

+51 50 42 


IRC +50043 

1 

40 

03 

+48 16 12 

” 

IRC + 50 159 

6 

06 

07 

+46 34 36 

” 

IRC +50276 

17 

58 

29 i 

+45 30 24 

** 

IRC +50044 

1 

40 

27 

+ 51 16 30 


IRC+50160 

6 

06 

34 

+47 44 36 

” 

IRC + 50277 

18 

10 

13 1 

+47 38 36 


IRC +50045 

1 

41 

24 

+45 53 24 


IRC+50161 

6 

11 

14 

+53 35 30 

” 

IRC + 50278 

18 

19 

43 I 

+ 50 29 54 


IRC+ 50046 

1 

47 

16 

+ 53 29 42 

j 

IRC +50162 

6 

17 

34 

+ 52 32 54 

” 

IRC + 50279 

18 

20 

17 ; 

+49 05 36 


IRC -j- 50047 

1 

50 

33 

+ 53 59 54 


TRC+50163 

6 

20 

26 

+51 05 30 

** 

IRC + 50280 

, 18 

26 

25 

+49 16 06 


IRC +50048 

1 

51 

33 

+ 50 03 00 

" 

IRC+50164 

6 

21 

02 

+49 18 54 


IRC -t- 50281 

18 

32 

50 

+ 52 19 24 


IRC+ 50049 

I 

55 

35 

+45 11 42 

** 

IRC + 501 65 

6 

23 

41 

+46 18 00 

’* 

IRC + 50282 

18 

33 

23 

+ 51 44 24 


IRC +50050 

1 

56 

16 

+ 54 34 24 

" 

IRC + 50166 

6 

23 

43 

+53 44 00 


IRC +50283 

18 

39 

02 

+46 02 42 

•* 

IRC +50051 

1 

56 

24 

+ 45 54 54 

” 

IRC + 501 67 

6 

26 

20 

+46 43 00 

” 

IRC + 50284 

i 18 

47 

45 

+47 27 30 

” 

IRC +50052 

1 

59 

46 

+ 54 59 36 


IRC + 501 68 

6 

29 

05 

+46 56 30 

” 

IRC + 50285 

18 

49 

49 

+46 40 42 


IRC +50053 

2 

00 

54 

+ 49 28 24 


IRC + 50169 

6 

29 

35 

+47 14 36 

*’ 

IRC + 50286 

18 

51 

59 

+ 50 38 30 


IRC +50054 

2 

05 

23 

+ 51 34 12 

” 

IRC + 50 170 

6 

31 

55 

+45 39 54 

” 

IRC + 50287 

18 

59 

34 

+ 46 25 24 

*’ 

IRC +50055 

2 

07 

46 

+ 48 42 54 


IRC+50171 

6 

34 

08 

+ 51 14 54 

*• 

IRC + 50288 

19 

07 

17 

+ 52 20 30 

! ” 

IRC +50056 

2 

10 

11 

+ 52 49 30 


IRC + 50172 

6 

43 

50 

+48 50 30 

” 

IRC + 50289 

19 

11 

47 

+ 46 53 54 

;; 

IRC +50057 

2 

14 

04 

+ 48 15 00 

" 

IRC+50173 

6 

53 

22 

+47 39 54 

” 

IRC + 50290 

19 

14 

45 

+ 50 04 12 


IRC +50058 

2 

15 

51 

+ 51 02 06 

” 

IRC + 50174 

7 

08 

08 

+49 52 12 


IRC +50291 

19 

15 

58 

+ 53 16 42 

” 

IRC+ 50059 

2 

21 

04 

+49 47 42 


IRC + 50175 

7 

09 

29 

+ 51 30 42 


IRC + 50292 

19 

16 

16 

+ 51 15 00 

♦» 

IRC+ 50060 

2 

22 

15 

+ 50 03 42 


IRC + 50176 

7 

10 

43 

+46 30 12 


IRC + 50293 

19 

18 

05 

+ 48 52 42 

*» 

IRC+ 50061 

2 

23 

28 

+ 51 53 54 


IRC + 50177 

7 

14 

29 

+48 36 42 

*» 

IRC +50294 

19 

23 

14 

+ 50 08 42 

*» 

IRC +50062 

2 

25 

03 

+ 51 03 24 

” 

IRC + 50178 

7 

20 

45 

+47 16 36 


IRC + 50295 

19 

27 

20 

+45 56 12 

** 

IRC +50063 

2 

25 

21 

+48 17 30 

” 

IRC + 501 79 

7 

21 

05 

+ 51 58 54 


IRC + 50296 

19 

28 

35 

+ 48 53 42 


IRC +50064 

2 

25 

23 

+ 47 39 24 

" 

IRC+50180 

7 

24 

34 

+46 06 30 


IRC + 50297 

19 

28 

44 

+46 02 42 


IRC +50065 

2 

27 

07 

+ 47 38 30 

” 

IRC + 501 81 

7 

24 

59 

+48 01 24 


IRC + 50298 

19 

29 

10 

+ 50 31 12 

*• 

IRC +50066 

2 

28 

43 

+ 49 58 06 


IRC+501 82 

7 

27 

19 

+ 50 09 06 

” 

IRC + 50299 

19 

29 

59 

+ 50 11 54 

” 

IRC +50067 

2 

28 

59 

+ 54 04 54 


IRC + 50183 

7 

30 

31 

+46 15 42 

" 

IRC + 50300 

19 

32 

19 

+ 49 09 12 


IRC +50068 

2 

30 

16 

+ 45 26 06 

” 

IRC + 50 184 

7 

32 

56 

+46 17 54 


IRC + 5030 1 

19 

35 

26 

+ 50 05 06 

»» 

IRC +50069 

2 

32 

38 

+ 53 16 06 

” 

IRC + 50185 

7 

42 

25 

+ 51 08 54 

” 

IRC + 50302 

19 

36 

09 

+ 48 40 42 

»» 

IRC+ 50070 

2 

34 

47 

+ 50 17 24 


IRC +50 186 

7 

51 

03 

+47 41 06 


IRC + 50303 

19 

36 

25 

+ 54 50 06 


IRC+ 50071 

2 

36 

49 

+ 51 55 54 


IRC + 501 87 

8 

02 

09 

+ 51 49 54 

” 

IRC + 50304 

19 

39 

28 

+48 40 42 

»* 

IRC+ 50072 

2 

40 

48 

+49 01 24 


IRC +50 188 

8 

09 

57 

+47 24 06 


IRC + 50305 

19 

39 

59 

+47 12 42 

*■ 

IRC +50073 

2 

43 

55 

+45 51 00 

’* ! 

IRC+50189 

8 

12 

37 

+46 56 54 


IRC + 50306 

19 

42 

12 

+48 39 42 


IRC +50074 

2 

44 

17 

+ 52 06 54 


IRC +50190 

8 

14 

27 

+ 54 17 36 

” 

IRC +50307 

19 

42 

25 

+ 50 56 36 


IRC +50075 

2 

47 

19 

+ 51 52 30 

•* 

IRC+50191 

8 

21 

54 

+ 52 26 30 

” 

IRC +50308 

19 

43 

21 

+45 00 30 


IRC +50076 

2 

48 

52 

+ 53 48 24 


IRC + 50192 

8 

33 

07 

+49 32 42 


IRC +50309 

19 

45 

59 

+47 46 42 


IRC +50077 

2 

50 

41 

+ 52 33 36 

** 

IRC +50193 

8 

37 

35 

+46 00 12 


IRC + 503 10 

19 

49 

22 

+ 52 51 12 

»♦ 

IRC +50078 

2 

51 

41 

+ 46 35 12 

*• 

IRC + 50194 

8 

55 

49 

+48 14 06 

” 

IRC + 503 11 

19 

52 

19 

+49 27 42 


IRC +50079 

2 

53 

17 

+ 51 04 30 

” 

IRC+ 50195 

9 

18 

26 

+ 53 51 00 


IRC +50312 

19 

58 

34 

+ 52 00 42 

>» 

IRC +50080 

2 

53 

19 

+ 54 26 24 

** 

IRC + 50196 

9 

23 

32 

+49 54 12 

•* 

IRC +503 13 

19 

59 

56 

+49 57 54 


IRC +50081 

2 

57 

02 

+48 25 00 


IRC +50197 

9 

25 

37 

+ 50 15 30 

” 

IRC +503 14 

20 

00 

01 

+49 54 06 

»* 

IRC+ 50082 

2 

58 

54 

+47 54 24 


IRC+50198 

9 

29 

29 

+ 51 53 42 

” 

IRC + 503 15 

20 

03 

46 

+ 51 41 36 


IRC+ 50083 

3 

00 

13 

+48 02 54 


IRC + 50199 

9 

39 

23 

+ 51 29 24 

” 

IRC +503 16 

20 

07 

58 

+ 47 43 42 


IRC+ 50084 

3 

01 

08 

+ 53 18 54 

" 

IRC +50200 

9 

40 

42 

+ 53 59 12 

*' 

IRC +503 17 

20 

09 

11 

+ 52 13 30 

»» 

IRC +50085 

3 

01 

31 

+ 52 26 06 

” 

IRC +50201 

9 

46 

11 

+ 53 47 00 

” 

IRC + 50318 

20 

11 

20 

+49 18 00 

** 
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ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +50319 

h m » 

20 11 40 

+48 41 36 

» 

IRC + 50436 

22 32 27 

+46 42 30 

.. 

IRC + 60069 

1 53 08 

+ 59 01 06 


IRC +50320 

20 12 02 

+46 35 24 

” 

IRC + 50437 

22 34 08 

+47 59 54 

” 

IRC +60070 

1 54 56 

+ 59 01 12 

*’ 

IRC +50321 

20 13 57 

+ 54 00 00 

” 

IRC + 50438 

22 34 50 

+ 52 21 54 

” 

IRC + 60071 

1 57 50 

+ 63 54 00 


IRC +50322 

20 13 57 

+ 47 33 42 


IRC + 50439 

22 37 31 

+46 48 24 


IRC + 60072 

1 58 25 

+ 61 39 54 

» 

IRC +50323 

20 14 53 

+ 51 02 36 

” 

IRC + 50440 

22 38 35 

+49 44 30 

” 

IRC +6007 3 

2 04 41 

+ 59 01 30 

** 

IRC +50324 

20 18 01 

+ 47 44 12 


IRC + 50441 

22 40 19 

+ 53 38 30 

*’ 

IRC +60074 

2 06 49 

+56 19 24 


IRC +50325 

20 19 13 

+ 53 25 36 

” 

IRC + 50442 

22 42 07 

+49 08 24 


IRC +60075 

2 08 40 

+63 56 06 

** 

IRC +50326 

20 21 13 

+ 51 51 12 

” 

IRC + 50443 

22 42 43 

+ 52 15 30 

” 

IRC +60076 

2 12 08 

+ 63 00 42 

** 

IRC +50327 

20 21 38 

+48 40 00 

” 

IRC + 50444 

22 43 05 

+46 56 30 

” 

IRC +60077 

2 14 22 

+ 63 38 36 


IRC +50328 

20 22 15 

+ 50 01 36 

” 

IRC + 50445 

22 44 10 

+45 57 24 

” 

IRC + 60078 

2 15 22 

+ 57 11 54 

” 

IRC +50329 

20 25 50 

+ 53 40 12 


IRC + 50446 

22 45 39 

+ 54 54 00 


IRC + 60079 

2 15 43 

+ 58 43 36 

** 

IRC +50330 

20 26 59 

+48 45 00 


IRC + 50447 

22 46 01 

+49 19 00 

” 

IRC + 60080 

2 15 43 

+ 63 56 00 

** 

IRC +50331 

20 29 48 

+ 49 03 06 

” 

IRC + 50448 

22 49 26 

+ 52 04 36 


IRC + 60081 

2 16 45 

+ 59 26 42 

” 

IRC+ 50332 

20 31 17 

+ 54 46 42 

” 

IRC + 50449 

22 49 50 

+ 50 42 24 

” 

IRC + 60082 

2 16 57 

+ 56 45 42 

" 

IRC +50333 

20 31 43 

+ 54 17 24 


IRC + 50450 

22 50 28 

+ 50 26 00 


IRC + 60083 

2 17 35 

+ 56 56 12 

” 

IRC + 50334 

20 32 03 

+ 46 49 00 


IRC +50451 

22 53 04 

+ 54 55 12 


IRC + 60084 

2 18 01 

+ 60 40 36 

” 

IRC +50335 

20 36 08 

+ 51 24 36 

” 

IRC + 50452 

22 54 14 

+49 27 42 

” 

IRC + 60085 

2 18 05 

+ 57 38 00 


IRC + 50336 

20 37 38 

+ 53 21 00 

” 

IRC +50453 

22 56 59 

+ 52 22 54 


IRC + 60086 

2 18 35 

+ 56 22 42 

” 

IRC +50337 

20 39 35 

+45 06 12 


IRC +50454 

22 58 38 

+46 14 42 


IRC + 60087 

2 18 56 

+ 56 52 24 

” 

IRC +50338 

20 39 41 

+47 57 12 

” 

IRC +5045 5 

22 59 31 

+45 37 12 

” 

IRC + 60088 

2 19 16 

+ 58 21 30 

” 

IRC +50339 

20 44 00 

+46 01 00 


IRC +50456 

22 59 37 

+ 50 35 42 

” 

IRC + 60089 

2 19 45 

+ 56 59 00 

” 

IRC +50340 

20 45 06 

+45 52 06 


IRC + 50457 

23 01 55 

+49 47 06 


IRC + 60090 

2 21 46 

+ 57 13 00 

** 

IRC +50341 

20 45 37 

+45 23 24 


IRC +50458 

23 05 19 

+46 07 30 


IRC + 60091 

2 23 45 

+ 60 27 54 

” 

IRC +50342 

20 46 10 

+47 39 00 

” 

IRC + 50459 

23 09 16 

+ 52 36 54 

” 

IRC + 60092 

2 31 43 

+ 64 56 36 

” 

IRC +50343 

20 47 49 

+ 50 20 36 

” 

IRC + 50460 

23 09 21 

+48 44 00 

” 

IRC + 60093 

2 34 48 

+ 56 49 36 

” 

IRC +50344 

20 47 58 

+ 50 35 24 

” 

IRC + 50461 

23 15 07 

+ 50 33 24 

” 

IRC + 60094 

2 36 03 

+ 59 23 00 

” 

IRC +50345 

20 48 05 

+49 56 24 


IRC + 50462 

23 15 28 

+48 44 00 

” 

IRC + 60095 

2 42 43 

+62 48 06 

” 

IRC +50346 

20 48 34 

+45 13 54 


IRC + 50463 

23 17 21 

+48 23 00 

” 

IRC + 60096 

2 46 08 

+ 60 49 36 


IRC +50347 

20 50 10 

+47 10 06 

” 

IRC + 50464 

23 23 16 

+ 52 42 00 


IRC + 60097 

2 46 53 

+ 56 46 54 

” 

IRC +50348 

20 50 28 

+ 51 06 12 

” 

IRC +50465 

23 26 59 

+ 50 57 00 


IRC + 60098 

2 47 00 

+ 60 32 42 


IRC+ 50349 

20 50 37 

+46 35 00 

” 

IRC +50466 

23 27 11 

+ 51 24 30 

” 

IRC + 60099 

2 47 02 

+ 55 41 12 

’’ 

IRC +50350 

20 51 08 

+49 40 36 

’* 

IRC +50467 

23 27 42 

+48 51 24 

” 

IRC + 60100 

2 47 19 

+ 57 39 06 

" 

IRC +50351 

20 56 15 

+46 16 36 


IRC +50468 

23 30 32 

+45 51 00 


IRC + 60101 

2 47 19 

+ 59 01 24 

" 

IRC +50352 

20 56 46 

+47 27 30 


IRC +50469 

23 33 21 

+ 50 59 00 


IRC + 60102 

2 47 22 

+63 13 24 

” 

IRC +50353 

20 59 10 

+45 11 24 

” 

IRC + 50470 

23 34 56 

+46 50 00 

” 

IRC + 60103 

2 51 38 

+60 01 54 

” 

IRC +50354 

20 59 31 

+49 56 24 

” 

IRC +50471 

23 35 10 

+46 11 00 

” 

IRC + 60104 

2 52 19 

+64 07 54 

” 

IRC +50355 

21 00 54 

+ 47 49 42 

” 

IRC +50472 

23 35 13 

+45 49 30 

” 

IRC + 60105 

2 52 31 

+62 24 24 

” 

IRC +50356 

21 01 16 

+46 17 54 

” 

IRC +50473 

23 35 19 

+ 51 57 42 


IRC + 60106 

2 53 07 

+ 57 21 12 

*’ 

IRC +50357 

21 03 34 

+ 51 36 42 

” 

IRC +50474 

23 36 37 

+ 51 58 36 

” 

IRC + 60107 

2 55 18 

+62 54 06 

” 

IRC +50358 

21 03 50 

+45 48 12 


IRC +50475 

23 37 23 

+45 09 36 

” 

IRC + 60108 

2 56 01 

+ 57 28 30 

’* 

IRC +50359 

21 04 53 

+47 27 00 


IRC + 50476 

23 37 54 

+ 51 47 30 

” 

IRC + 60109 

3 01 46 

+ 56 31 36 

” 

IRC+ 50360 

21 05 45 

+ 53 12 00 


IRC + 50477 

23 43 35 

+46 08 36 

” 

IRC + 601 10 

3 03 07 

+ 55 32 06 

” 

IRC+ 50361 

21 08 28 

+48 30 54 


IRC + 50478 

23 43 55 

+ 54 12 54 


IRC + 60111 

3 03 39 

+60 18 24 

” 

IRC+ 50362 

21 08 39 

+52 38 36 


IRC + 50479 

23 48 19 

+47 13 42 


IRC + 601 12 

3 04 11 

+ 58 50 54 

” 

IRC +50363 

21 08 42 

+47 26 54 


IRC + 50480 

23 48 42 

+48 41 54 


IRC + 601 13 

3 07 29 

+ 57 43 06 

** 

IRC +50364 

21 11 21 

+ 50 25 06 

” 

IRC +50481 

23 51 09 

+ 53 18 24 

” 

IRC + 601 14 

3 08 43 

+ 55 58 00 

'* 

IRC +50365 

21 11 24 

+ 50 13 30 


IRC + 50482 

23 51 49 

+ 53 03 30 


IRC + 601 15 

3 09 29 

+ 55 31 00 

’’ 

IRC +50366 

21 13 37 

+46 12 12 


IRC+50483 

23 52 50 

+48 21 12 


IRC + 601 16 

3 12 32 

+ 64 34 36 

” 

IRC +50367 

21 14 14 

+ 53 49 12 


IRC +50484 

23 55 53 

+ 51 06 36 

” 

IRC + 601 17 

3 20 16 

+ 64 24 30 


IRC +50368 

21 15 14 

+ 49 46 12 

” 

IRC+60001 

0 00 44 

+ 55 24 24 

” 

IRC + 601 18 

3 20 24 

+ 56 03 06 

” 

IRC +50369 

21 15 33 

+45 29 54 


IRC +60002 

0 01 40 

+64 52 06 


IRC + 601 19 

3 22 25 

+ 55 57 54 

** 

IRC +50370 

21 15 47 

+45 51 42 


IRC +60003 

0 03 36 

+60 47 06 


IRC + 60120 

3 25 54 

+ 58 41 42 

” 

IRC +50371 

21 16 59 

+49 52 24 

” 

IRC +60004 

0 06 32 

+ 58 52 06 

” 

IRC + 60121 

3 26 23 

+ 55 12 24 

” 

IRC +50372 

21 17 43 

+ 50 3 5 42 

” 

IRC + 60005 

0 06 47 

+ 63 40 12 

” 

IRC + 60122 

3 31 43 

+ 63 05 30 

” 

IRC+ 50373 

21 18 08 

+48 55 12 

" 

IRC +60006 

0 09 25 

+ 60 59 30 

” 

IRC + 60 123 

3 37 03 

+ 61 40 12 


IRC +50374 

21 18 36 

+49 08 12 

” 

IRC + 60007 

0 17 59 

+ 61 35 54 

” 

IRC + 60 1 24 

3 37 31 

+ 62 29 54 

” 

IRC + 50375 

21 19 41 

+47 57 00 

” 

IRC + 60008 

0 18 37 

+ 59 40 00 

” 

IRC + 60125 

3 37 45 

+ 63 03 36 

*• 

IRC+ 50376 

21 21 52 

+ 52 19 00 

” 

IRC + 60009 

0 20 28 

+ 55 30 12 

” 

IRC+60126 

3 38 29 

+ 59 49 00 

” 

IRC +50377 

21 23 01 

+48 48 30 


IRC +60010 

0 22 59 

+ 57 41 12 


IRC+60127 

3 41 40 

+ 63 11 12 

” 

IRC+ 50378 

21 24 42 

+49 29 54 

” 

IRC + 60011 

0 33 20 

+62 24 54 


IRC+60128 

3 43 59 

+ 59 25 54 

** 

IRC +50379 

21 26 13 

+45 34 00 

** 

IRC+60012 

0 34 05 

+62 50 42 

” 

IRC+60129 

3 46 15 

+ 63 33 42 

” 

IRC +50380 

21 27 42 

+46 44 24 

” 

IRC+60013 

0 35 06 

+63 36 54 


IRC+60130 

3 47 51 

+ 63 50 00 


IRC +50381 

21 27 46 

+47 08 24 


IRC + 60014 

0 35 42 

+60 02 36 


IRC+60131 

3 49 19 

+63 14 36 

" 

IRC +50382 

21 28 58 

+47 27 00 

” 

IRC +6001 5 

0 36 17 

+ 59 24 00 

” 

IRC+60132 

3 51 00 

+62 05 12 

” 

IRC +50383 

21 31 13 

+ 54 05 42 

” 

IRC + 60016 

0 37 32 

+ 59 13 54 


IRC+60133 

3 51 51 

+ 57 31 30 

” 

IRC +50384 

21 31 25 

+45 38 00 

” 

IRC +6001 7 

0 37 36 

+ 56 15 30 


IRC+60134 

3 52 56 

+60 58 00 


IRC +50385 

21 32 08 

+45 22 12 

" 

IRC + 6001 8 

0 42 56 

+ 57 46 42 


IRC +601 35 

3 55 03 

+ 61 37 06 


IRC+ 50386 

21 34 10 

+45 09 12 

” 

IRC+60019 

0 46 04 

+ 57 33 06 

” 

IRC+601 36 

3 57 14 

+ 55 09 42 

” 

IRC+ 50387 

21 35 31 

+ 50 50 36 


IRC + 60020 

0 46 12 

+64 39 36 

” 

IRC + 601 37 

4 00 26 

+ 55 47 36 


IRC +50388 

21 38 22 

+45 13 36 


IRC + 60021 

0 46 13 

+ 56 48 24 


IRC+60138 

4 01 28 

+61 39 36 

** 

IRC +50389 

21 38 47 

+ 51 31 36 

” 

IRC + 60022 

0 48 15 

+61 32 12 


IRC + 601 39 

4 04 58 

+ 55 01 12 

" 

IRC +50390 

21 38 58 

+ 54 05 42 

” 

IRC +60023 

0 48 23 

+ 62 39 06 

” 

IRC + 60140 

4 13 15 

+62 13 42 


IRC +50391 

21 38 59 

+49 36 00 


IRC +60024 

0 49 25 

+ 59 27 24 

” 

IRC+60141 

4 17 27 

+60 36 54 


IRC+ 50392 

21 40 13 

+45 32 24 


IRC +60025 

0 51 17 

+ 63 17 00 

” 

IRC + 60142 

4 26 09 

+64 20 42 

” 

IRC+ 50393 

21 40 30 

+ 54 35 42 

” 

IRC +60026 

0 51 48 

+ 58 17 30 

” 

IRC + 60143 

4 26 29 

+ 57 18 12 


IRC +50394 

21 40 30 

+ 52 50 12 


IRC + 60027 

0 51 56 

+ 58 42 12 

” 

IRC + 60144 

4 30 49 

+ 62 10 12 


IRC+ 50395 

21 41 51 

+ 45 24 12 


IRC +60028 

0 52 14 

+ 57 00 54 

” 

IRC + 60145 

4 44 35 

+61 25 42 

** 

IRC+ 50396 

21 42 44 

+45 06 24 

” 

IRC + 60029 

0 53 11 

+ 57 43 30 

” 

IRC+60146 

4 45 05 

I +59 37 00 

” 

IRC +50397 

21 43 27 

+ 52 02 24 

” 

IRC +60030 

0 53 38 

+ 58 53 54 


IRC + 60147 

4 47 26 

! +63 25 06 


IRC +50398 

21 44 10 

+49 42 06 


IRC +60031 

0 53 39 

+60 27 12 

” 

IRC+60148 

4 52 43 

+ 55 44 36 

” 

IRC +50399 

21 44 53 

+ 52 19 36 


IRC +60032 

0 54 43 

+ 58 08 06 


IRC+60149 

4 52 53 

+ 59 02 24 

” 

IRC +50400 

21 46 55 

+ 52 40 00 

” 

IRC +60033 

0 57 51 

+ 56 20 54 


IRC+601 50 

4 56 44 

+ 56 06 54 

" 

IRC+ 50401 

21 47 30 

+ 52 11 12 

” 

IRC +60034 

0 59 35 

+61 35 30 


IRC + 601 51 

4 58 57 

+ 60 22 12 

” 

IRC+ 50402 

21 49 10 

+46 22 06 

” 

IRC +60035 

1 00 10 

+62 48 54 


IRC+601 52 

5 01 56 

+ 61 06 24 

” 

IRC +50403 

21 50 03 

+ 54 5 1 42 

” 

IRC +60036 

1 00 31 

+ 58 38 24 

” 

IRC + 60153 

5 01 58 

+ 56 34 30 


IRC +50404 

21 50 03 

+48 12 06 

" 

IRC +60037 

1 02 11 

+ 62 06 00 

” 

IRC+601 54 

5 15 05 

+ 63 12 54 


IRC +50405 

21 53 02 

+ 51 14 30 

” 

IRC +60038 

1 04 43 

+ 62 22 54 

” 

IRC + 60155 

5 15 38 

+62 36 06 


IRC +50406 

21 53 05 

+49 56 00 


IRC +60039 

1 05 09 

+ 63 18 06 


IRC + 601 56 

5 19 12 

+60 40 12 


IRC +50407 

21 53 12 

+47 59 30 


IRC +60040 

1 07 08 

+62 15 00 


IRC + 60157 

5 25 26 

+63 01 30 

” 

IRC+ 50408 

21 53 21 

+ 54 14 42 

” 

IRC+60041 

1 10 32 

+62 41 30 

” 

IRC + 60158 

5 41 19 

+64 45 00 

" 

IRC +50409 

21 53 22 

+ 50 15 30 


IRC +60042 

1 14 32 

+ 59 02 36 

” 

IRC + 60159 

5 49 02 

+63 00 06 

” 

IRC +50410 

21 53 55 

+ 52 17 06 


IRC + 60043 

1 15 04 

+ 57 32 36 


IRC + 60160 

5 50 09 

+64 58 24 


IRC+ 50411 

21 56 05 

+ 52 38 36 

** 

IRC +60044 

1 16 18 

+ 56 04 00 


IRC+60161 

6 02 11 

+60 30 24 

” 

IRC +50412 

21 56 35 

+ 54 19 36 

” 

IRC +60045 

1 16 48 

+ 57 15 42 

” 

IRC + 60162 

6 05 37 

+ 58 55 54 


IRC +50413 

21 57 37 

+48 17 42 


IRC +60046 

1 16 48 

+ 57 59 42 

” 

IRC+ 60163 

6 06 45 

+ 60 27 42 


IRC +50414 

21 59 14 

+48 17 12 


IRC + 60047 

1 16 54 

+63 45 42 

” 

IRC + 60164 

6 11 16 

+ 60 00 54 


IRC +50415 

21 59 58 

+48 29 06 

” 

IRC +60048 

1 21 47 

+ 60 48 30 

” 

IRC+60165 

6 12 10 

+ 56 45 24 


IRC + 50416 

22 00 30 

+ 54 28 12 

” 

IRC + 60049 

1 22 11 

+ 57 22 54 

” 

IRC + 60166 

6 13 19 

+ 61 32 00 

** 

IRC+ 50417 

22 03 17 

+46 30 12 

** 

IRC + 60050 

I 22 33 

+ 59 58 30 

” 

IRC+60167 

6 22 29 

+ 58 26 06 

” 

IRC+50418 

22 04 44 

+48 13 00 

” 

IRC +60051 

1 26 05 

+61 30 06 

” 

IRC + 60168 

6 25 02 

+61 34 36 


IRC +50419 

22 05 37 

+47 29 42 

'* 

IRC +60052 

1 26 07 

+ 64 47 12 

” 

IRC + 60169 

6 30 02 

+60 58 54 

'» 

IRC +50420 

22 05 42 

+ 50 43 42 

” 

IRC + 60053 

1 28 34 

+ 62 04 24 

” 

IRC + 601 70 

6 30 24 

+ 55 24 00 

” 

IRC +50421 

22 06 16 

+49 32 30 


IRC +60054 

1 30 09 

+61 18 36 


IRC + 60171 

6 30 26 

+64 07 54 | 


IRC +50422 

22 10 59 

+49 07 30 


IRC +60055 

1 30 16 

+ 58 03 42 


IRC + 60172 

6 36 21 

+ 59 54 54 


IRC +50423 

22 11 16 

+ 53 22 42 

” 

IRC +60056 

1 30 16 

+ 57 29 30 

” 

IRC+60173 

6 38 47 

+ 55 32 06 


IRC +50424 

22 14 57 

+49 50 42 

*’ 

IRC +60057 

1 30 37 

+ 58 58 36 


IRC + 60174 

6 40 12 

+ 56 58 42 


IRC + 50425 

22 18 40 

+49 08 12 


IRC+60058 

1 34 25 

+62 31 54 


IRC + 60175 

6 40 14 

+ 57 58 12 

»* 

IRC +50426 

22 19 14 

+ 51 04 24 

” 

IRC +60059 

I 34 53 

+ 57 43 42 


IRC + 60176 

6 49 11 

+ 61 04 42 


IRC +50427 

22 19 21 

+45 23 54 

'* 

IRC +60060 

1 36 32 

+ 60 39 24 

” 

IRC + 60 177 

6 52 56 

+ 57 37 30 

« 

IRC +50428 

22 21 36 

+ 51 58 36 


IRC +60061 

1 39 49 

+ 56 15 24 


IRC+60178 

6 53 03 

+ 58 28 06 


IRC +50429 

22 23 04 

+ 51 00 54 


IRC + 60062 

1 40 17 

+ 58 33 00 

” 

IRC+60179 

6 57 14 

+ 55 24 24 

»• 

IRC +50430 

22 24 53 

+ 45 09 06 

" 

IRC +60063 

1 42 36 

+60 45 00 


IRC+601 80 

7 03 49 

+61 19 24 


IRC +50431 

22 25 35 

+ 52 59 36 

” 

IRC +60064 

1 43 37 

+ 60 07 36 

” 

IRC + 60181 

7 11 32 

+ 59 43 06 

*• 

IRC +50432 

22 26 43 

+ 49 52 30 

” 

IRC +60065 

1 43 41 

+ 62 19 06 

*’ 

IRC + 60182 

7 18 09 

+ 55 54 42 


IRC +50433 

22 27 26 

+47 27 12 

” 

IRC +60066 

1 47 40 

+ 64 36 30 

” 

1RC + 60183 

7 36 47 

+ 57 11 54 

•« 

IRC +50434 

22 27 44 

+45 34 54 

” 

IRC + 60067 

1 50 32 

+ 59 54 36 

” 

IRC+60184 

7 51 55 

+ 57 20 54 

•* 

IRC +50435 

22 30 25 

+ 52 57 54 


IRC+ 60068 

1 52 49 

+61 57 24 

” 

IRC+60185 

8 03 20 

+60 51 54 



A-44 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +601 86 

8 06 01 

+ 58 24 06 

» 

IRC +60303 

h m » 

21 00 56 

+59 31 00 


IRC + 60420 

23 42 25 

+ 56 11 00 


IRC+60187 

8 26 10 

+ 60 53 36 

” 

IRC +60304 

21 06 53 

+ 58 33 42 

” 

IRC + 60421 

23 43 44 

+60 11 00 


IRC+60188 

8 35 55 

+ 64 29 54 

” 

IRC +60305 

21 11 30 

+ 59 53 42 

” 

IRC +60422 

23 44 35 

+ 57 10 12 


IRC +601 89 

8 57 03 

+62 44 54 


IRC + 60306 

21 12 40 

+ 61 39 24 


IRC + 60423 

23 44 38 

+ 58 22 06 


IRC+60190 

9 01 20 

+ 60 29 06 


IRC + 60307 

21 13 08 

+ 56 41 06 

” 

IRC + 60424 

23 45 46 

+60 45 42 


IRC+60191 

9 01 55 

+ 64 58 30 

” 

IRC +60308 

21 15 44 

+ 55 35 12 


IRC + 60425 

23 47 43 

+60 49 24 


IRC+60192 

9 12 08 

+ 56 57 12 

” 

IRC +60309 

21 16 47 

+ 55 03 24 

” 

IRC + 60426 

23 48 11 

+61 36 06 


IRC+60193 

9 18 04 

+ 56 54 42 

” 

IRC + 603 10 

21 17 15 

+ 62 22 54 


IRC + 60427 

23 49 39 

+61 32 06 


IRC+60194 

9 21 44 

+ 64 09 00 

” 

IRC + 603 11 

21 17 19 

+ 60 58 36 


IRC + 60428 

23 50 26 

+60 43 36 


IRC+ 60195 

9 27 38 

+ 63 17 00 

” 

IRC + 60312 

21 17 20 

+ 63 20 54 

” 

IRC + 60429 

23 51 52 

+ 57 13 06 


IRC +60 196 

9 35 24 

+ 58 45 00 


IRC+60313 

21 17 53 

+ 58 24 42 

” 

IRC + 60430 

23 54 46 

+ 60 45 06 


IRC +60 197 

9 42 56 

+ 57 21 36 


IRC -h 60314 

21 18 02 

+ 62 12 06 


IRC + 60431 

23 55 26 

+ 56 12 36 


IRC+60198 

9 47 25 

+ 59 15 24 

” 

IRC+60315 

21 18 10 

+ 55 14 30 


IRC + 60432 

23 57 43 

+ 60 04 36 


IRC +60199 

9 56 26 

+ 57 03 24 

” 

IRC+60316 

21 19 02 

+ 56 09 54 

” 

IRC + 60433 

23 58 43 

+ 60 04 30 

" 

IRC+ 60200 

10 05 29 

+ 64 11 36 


IRC+60317 

21 24 25 

+ 62 21 36 

” 

IRC + 60434 

23 59 41 

+ 60 25 42 


IRC +60201 

10 10 58 

+ 59 38 54 


IRC+60318 

21 26 01 

+ 59 31 54 


IRC + 70001 

0 00 01 

+73 45 06 


IRC +60202 

10 11 17 

+ 56 36 00 

” 

IRC+60319 

21 28 53 

+ 64 03 54 


IRC + 70002 

0 01 17 

+66 26 12 


IRC +60203 

10 11 41 

+ 60 13 54 


IRC +60320 

21 29 16 

+61 29 42 


IRC + 70003 

0 03 34 

+69 46 36 


IRC +60204 

10 43 18 

+ 57 37 54 

” 

IRC + 60321 

21 33 50 

+ 60 41 06 

” 

IRC + 70004 

0 07 58 

+71 01 12 


IRC +60205 

10 48 13 

+ 59 34 36 

” 

IRC + 60322 

21 38 43 

+ 59 22 12 


IRC + 70005 

0 11 21 

+73 06 54 


IRC +60206 

10 58 49 

+ 56 38 42 

” 

IRC + 60323 

21 40 57 

+ 64 30 24 


IRC + 70006 

0 12 19 

+66 20 54 


IRC+ 60207 

10 59 13 

+ 58 56 00 


IRC + 60324 

21 41 16 

+61 31 42 

” 

IRC +70007 

0 15 05 

+74 19 30 

,# 

IRC +60208 

11 00 37 

+62 01 12 


IRC +60325 

21 41 56 

+58 32 36 

” 

IRC + 70008 

0 22 13 

+69 51 54 


IRC +60209 

11 18 08 

+ 55 06 00 

” 

IRC + 60326 

21 43 59 

+60 53 12 


IRC +70009 

0 32 29 

+ 70 14 36 

” 

IRC +602 10 

11 34 35 

+62 27 24 

” 

IRC +60327 

21 44 41 

+ 57 49 24 


IRC+ 70010 

0 32 40 

+ 67 39 06 


IRC+60211 

11 38 59 

+ 55 26 36 

” 

IRC +60328 

21 45 38 

+64 22 00 

” 

IRC+ 70011 

0 35 25 

+ 68 18 06 

” 

IRC +602 12 

11 44 14 

+ 55 54 24 

•» 

IRC +60329 

21 45 55 

+60 27 42 

” 

IRC+ 70012 

0 42 50 

+68 54 36 

” 

IRC +6021 3 

11 53 55 

+ 58 08 42 

” 

IRC +60330 

21 47 47 

+61 02 24 

” 

IRC+70013 

0 50 02 

+ 69 41 24 


IRC+ 60214 

12 09 16 

+ 57 20 00 

” 

IRC + 60331 

21 50 52 

+ 55 44 54 

” 

IRC +700 14 

0 50 47 

+ 73 52 06 

W 

IRC+60215 

12 18 08 

+ 61 35 12 

” 

IRC+60332 

21 53 52 

+61 18 36 


IRC+70015 

0 54 46 

+67 25 36 

” 

IRC+ 60216 

12 18 25 

+ 58 08 12 

” 

IRC+60333 

21 55 11 

+63 23 12 


IRC+70016 

1 01 04 

+ 74 34 30 


IRC+60217 

12 22 40 

+ 57 02 54 

” 

IRC+60334 

21 56 20 

+ 56 30 54 


IRC+70017 

1 03 14 

+65 31 42 

" 

IRC +602 18 

12 25 11 

+ 55 59 06 


IRC + 60335 

21 57 20 

+ 62 27 54 


IRC+700I8 

1 07 07 

+ 65 51 00 


IRC +602 19 

12 34 07 

+ 59 46 12 


IRC +60336 

21 58 12 

+ 57 07 36 

” 

IRC+70019 

1 10 02 

+67 32 36 


IRC +60220 

12 38 02 

+ 56 07 24 

” 

IRC + 60337 

22 00 08 

+56 44 12 

" 

IRC +70020 

1 11 51 

+66 24 12 


IRC +60221 

12 49 11 

+ 57 59 54 

” 

IRC + 60338 

22 02 23 

+62 52 30 

” 

IRC +70021 

1 12 24 

+71 28 54 

” 

IRC +60222 

12 51 50 

+ 56 13 42 

” 

IRC + 60339 

22 03 28 

+62 32 30 

” 

IRC + 70022 

1 12 27 

+69 59 54 


IRC+ 60223 

13 09 57 

+ 56 38 54 

** 

IRC+60340 

22 03 41 

+62 49 54 

” 

IRC + 70023 

1 13 01 

+74 55 54 


IRC+ 60224 

13 21 52 

+ 55 11 06 

’* 

IRC+ 60341 

22 03 52 

+ 62 15 42 

” 

IRC + 70024 

1 15 53 

+ 72 21 24 


IRC+ 60225 

13 48 11 

+ 55 06 54 


IRC +60342 

22 04 49 

+ 59 14 42 

” 

IRC +70025 

1 17 38 

+67 10 06 


IRC+ 60226 

13 49 54 

+ 64 57 42 


IRC +60343 

22 06 53 

+ 59 18 36 

” 

IRC +70026 

1 18 40 

+ 66 35 00 


IRC +60227 

14 12 07 

+ 58 20 30 

” 

IRC +60344 

22 09 05 

+ 57 57 12 

” 

IRC + 70027 

1 22 25 

+ 67 52 24 


IRC +60228 

14 30 57 

+ 55 37 00 


IRC+60345 

22 09 43 

+ 56 47 42 

” 

IRC + 70028 

1 24 08 

+65 49 12 


IRC +60229 

14 40 50 

+ 55 01 06 


IRC + 60346 

22 10 23 

+ 60 30 30 

” 

IRC + 70029 

1 31 15 

+65 32 54 


IRC +60230 

14 42 35 

+ 56 18 42 


IRC +60347 

22 10 49 

+63 02 42 


IRC + 70030 

1 35 28 

+65 15 42 


IRC +60231 

14 50 11 

+ 59 30 00 

” 

IRC + 60348 

22 12 14 

+57 45 42 

" 

IRC + 70031 

1 50 23 

+68 56 00 


IRC +60232 

15 21 49 

+ 63 30 30 


IRC + 60349 

22 16 30 

+62 34 12 


IRC + 70032 

1 52 25 

+69 57 30 


IRC+ 60233 

15 23 48 

+ 59 08 12 


IRC + 60350 

22 18 16 

+ 55 47 24 

” 

IRC + 70033 

1 58 23 

+ 71 03 12 


IRC+ 60234 

15 26 53 

+ 60 50 30 

" 

IRC + 60351 

22 18 25 

+ 61 55 30 

” 

IRC +70034 

2 12 38 

+67 04 24 


IRC +60235 

15 37 44 

+ 57 37 24 

” 

IRC + 60352 

22 20 08 

+ 55 03 30 

” 

IRC +70035 

2 25 35 

+69 01 30 


IRC +60236 

15 45 23 

+ 55 37 42 


IRC + 60353 

22 21 14 

+ 55 42 36 


IRC + 70036 

2 31 57 

+67 44 54 


IRC +60237 

15 47 49 

+ 61 35 42 


IRC+60354 

22 24 03 

+ 63 04 30 


IRC + 70037 

2 33 28 

+65 31 54 


IRC +60238 

16 00 55 

+ 58 42 12 

” 

IRC+60355 

22 26 26 

+58 58 36 


IRC + 70038 

2 43 17 

+71 45 36 


IRC +60239 

16 02 16 

+ 59 32 36 

” 

IRC+60356 

22 27 19 

+ 58 08 54 

” 

IRC + 70039 

2 50 16 

+74 06 42 


IRC + 60240 

16 07 23 

+ 62 22 06 

” 

IRC+60357 

22 28 17 

+ 56 45 06 

” 

IRC +70040 

3 08 52 

+ 74 03 24 

" 

IRC +60241 

16 16 24 

+ 59 52 06 

” 

IRC + 60358 

22 30 37 

+ 58 21 36 

” 

IRC + 70041 

3 09 50 

+ 65 21 24 

" 

IRC +60242 

16 23 19 

+ 61 37 30 

" 

IRC + 60359 

22 30 40 

+ 55 10 54 

” 

IRC + 70042 

3 19 34 

+74 50 06 

" 

IRC +60243 

16 34 17 

+60 34 12 

” 

IRC +60360 

22 31 39 

+ 56 22 42 

*' 

IRC + 70043 

3 25 05 

+71 41 30 

" 

IRC +60244 

16 36 24 

+ 63 10 30 


IRC+ 60361 

22 31 43 

+ 58 38 06 


IRC + 70044 

3 28 05 

+70 40 12 


IRC +60245 

16 36 59 

+ 56 06 54 


IRC +60362 

22 34 34 

+ 58 09 36 


IRC + 70045 

3 34 42 

+65 03 42 


IRC +60246 

16 40 36 

+ 64 40 30 


IRC +60363 

22 36 41 

+ 56 32 06 


IRC + 70046 

3 44 52 

+65 22 24 


IRC +60247 

16 46 45 

+ 63 36 12 

” 

IRC +60364 

22 41 16 

+ 59 29 30 

” 

IRC + 70047 

3 46 13 

+ 67 28 24 


IRC +60248 

16 47 24 

+ 57 54 24 


IRC +60365 

22 42 18 

+61 28 00 

” 

IRC + 70048 

3 50 19 

+ 69 24 42 


IRC +60249 

17 08 05 

+64 22 42 

" 

IRC +60366 

22 45 51 

+61 00 24 

” 

IRC + 70049 

4 01 05 

+ 68 32 54 

" 

IRC +60250 

17 12 04 

+ 57 55 06 

" 

IRC +60367 

22 47 14 

+ 59 02 42 

” 

IRC + 70050 

4 05 17 

+68 34 00 


IRC +60251 

17 36 13 

+ 57 45 36 

” 

IRC + 60368 

22 47 41 

+ 55 38 30 

” 

IRC + 70051 

4 08 40 

+74 46 12 


IRC +60252 

17 40 18 

+ 62 34 12 

” 

IRC +60369 

22 47 55 

+ 59 23 30 

” 

IRC +7005 2 

4 09 27 

+66 25 30 


IRC +60253 

17 52 44 

+ 56 54 12 

” 

IRC +60370 

22 48 06 

+ 60 01 42 

” 

IRC + 70053 

4 24 40 

+ 69 15 54 

" 

IRC +60254 

17 52 54 

+ 57 05 30 


IRC +60371 

22 48 58 

+63 59 00 

” 

IRC + 70054 

4 35 08 

+66 03 12 


IRC +60255 

17 55 39 

+ 58 13 36 


IRC+60372 

22 48 59 

+ 61 30 36 

” 

IRC +70055 

4 45 59 

+68 05 00 


IRC +60256 

18 04 36 

+ 62 38 42 

” 

IRC+ 60373 

22 51 04 

+59 50 12 


IRC +70056 

4 48 43 

| +74 13 00 

" 

IRC +60257 

18 26 46 

+ 58 26 12 

” 

IRC +60374 

22 51 19 

+ 61 01 12 

’* 

IRC + 70057 

4 56 02 

I +74 11 36 

" 

IRC +60258 

18 40 14 

+ 56 44 12 


IRC+60375 

22 52 31 

+60 33 12 


IRC + 70058 

4 58 04 

+73 41 42 

" 

IRC +60259 

18 50 26 

+ 59 19 36 


IRC+60376 

22 54 01 

+62 09 54 

” 

IRC + 70059 

5 05 25 

+68 36 24 


IRC +60260 

19 00 40 

+ 57 45 12 

” 

IRC +60377 

22 54 37 

+61 15 24 


IRC + 70060 

5 06 18 

+ 66 59 12 

" 

IRC + 60261 

19 01 17 

+ 60 03 00 


IRC + 60378 

22 56 11 

+ 56 42 36 


IRC + 70061 

5 18 43 

+ 73 40 00 


IRC + 60262 

19 02 11 

+ 63 01 42 


IRC +60379 

22 58 00 

+ 56 40 42 

” 

IRC + 70062 

5 29 27 

+ 72 26 12 


IRC +60263 

19 10 41 

+ 56 46 30 

” 

IRC + 60380 

22 59 23 

+ 56 50 00 


IRC + 70063 

5 29 29 

+ 65 01 24 

" 

IRC +60264 

19 12 57 

+ 57 37 12 


IRC + 60381 

22 59 25 

+ 61 18 06 


IRC + 70064 

5 35 40 

+ 68 46 00 


IRC +60265 

19 19 17 

+ 57 33 06 


IRC + 60382 

23 00 02 

+ 59 33 06 

” 

IRC + 70065 

5 37 23 

+ 65 40 30 


IRC +60266 

19 31 31 

+ 58 48 24 


IRC+60383 

23 02 17 

+56 11 24 

” 

IRC + 70066 

5 41 16 

+69 56 54 

" 

IRC +60267 

19 31 32 

+ 63 01 00 

” 

IRC + 60384 

23 02 28 

+58 18 00 

" 

IRC + 70067 

5 55 59 

+ 74 31 00 

” 

IRC+ 60268 

19 32 19 

+ 60 02 42 

” 

IRC + 60385 

23 02 33 

+64 29 36 

" 

IRC + 70068 

5 57 11 ! 

+ 66 54 24 


IRC +60269 

19 40 56 

+ 55 20 36 

” 

IRC + 60386 

23 05 49 

+60 03 24 


IRC + 70069 

6 07 47 

+ 65 44 12 


IRC +60270 

19 42 00 

+ 55 45 12 


IRC + 60387 

23 05 51 

+ 55 26 36 


IRC + 70070 

6 40 45 

+ 71 24 36 


IRC +60271 

19 43 11 

+ 58 13 36 


IRC + 60388 

23 07 59 

+60 58 24 


IRC + 70071 

6 55 44 

+ 70 53 00 


IRC +60272 

19 43 53 

+ 55 43 00 

” 

IRC + 60389 

23 09 31 

+ 59 25 54 


IRC + 70072 

6 57 21 

+ 69 16 00 

" 

IRC +60273 

19 54 01 

+ 60 28 36 


IRC + 60390 

23 10 38 

+ 63 40 06 


IRC + 70073 

7 00 14 

+ 70 48 54 

" 

IRC +60274 

19 54 56 

+ 58 42 24 


IRC + 60391 

23 11 34 

+ 60 51 00 


IRC + 70074 

7 05 06 

+ 66 01 24 


IRC +60275 

19 55 25 

+ 59 36 42 


IRC + 60392 

23 12 47 

+ 63 55 54 

” 

IRC + 70075 

7 09 35 

+ 68 53 30 

" 

IRC +60276 

19 59 17 

+ 55 39 36 


IRC + 60393 

23 13 52 

+62 04 54 

” 

IRC + 70076 

7 25 46 

+ 68 34 36 


IRC +60277 

20 00 26 

+ 62 14 54 


IRC + 60394 

23 14 14 

+60 41 36 

" 

IRC + 70077 

7 30 41 

+ 67 34 06 


IRC +60278 

20 00 58 

+ 64 40 24 

” 

IRC + 60395 

23 14 44 

+60 10 06 


IRC + 70078 

7 31 08 

+ 66 35 06 


IRC +60279 

20 04 44 

+ 61 51 24 

” 

IRC + 60396 

23 16 16 

+ 58 16 06 


IRC + 70079 

7 54 07 

+ 67 57 00 

" 

IRC+ 60280 

20 06 11 

+ 56 50 24 


IRC + 60397 

23 17 13 

+ 62 28 06 

” 

IRC + 70080 

7 54 16 

+ 74 03 12 

" 

IRC+ 60281 

20 06 52 

+ 56 25 36 


IRC + 60398 

23 17 31 

+56 58 12 

” 

IRC + 70081 

8 01 59 

+ 66 38 24 


IRC +60282 

20 09 17 

+ 63 03 12 

” 

IRC + 60399 

23 18 04 

+ 61 42 00 

” 

IRC + 70082 

8 06 25 

+ 65 22 24 

" 

IRC +60283 

20 09 25 

+ 61 12 36 

” 

IRC+60400 

23 18 19 

+61 56 06 


IRC + 70083 

8 15 11 

+ 72 34 24 

" 

IRC +60284 

20 12 32 

+ 60 29 12 

” 

IRC+60401 

23 20 13 

+ 59 51 30 


IRC + 70084 

8 16 03 

+67 41 12 


IRC+ 60285 

20 13 31 

+ 59 35 36 


IRC+60402 

23 20 20 

+ 59 02 06 

’* 

IRC + 70085 

8 29 49 

+67 21 42 


IRC+ 60286 

20 20 26 

+ 63 49 12 

*' 

IRC +60403 

23 21 13 

+ 55 53 24 

” 

IRC + 70086 

8 46 37 

+ 70 29 12 

" 

IRC +60287 

20 20 36 

+ 63 16 12 

” 

IRC + 60404 

23 22 32 

+ 62 00 42 

” 

IRC + 70087 

8 58 03 

+67 49 30 


IRC +60288 

20 21 31 

+ 62 43 42 

” 

IRC +60405 

23 25 49 

+ 59 04 12 

” 

IRC + 70088 

9 04 04 

+67 04 42 


IRC +60289 

20 22 45 

+ 55 03 00 

” 

IRC+ 60406 

23 26 36 

+ 59 28 00 


IRC + 70089 

9 04 30 

+ 69 24 54 


IRC +60290 

20 23 07 

+ 58 39 36 

” 

IRC+ 60407 

23 26 54 

+ 56 23 06 

" 

IRC + 70090 

9 30 04 

+ 70 02 36 

" 

IRC+60291 

20 25 25 

+ 55 34 54 

" 

IRC +60408 

23 27 49 

+ 59 08 36 

” 

IRC + 70091 

9 35 26 

+67 30 24 


IRC +60292 

20 30 31 

+ 62 46 36 

” 

IRC + 60409 

23 27 53 

+60 01 54 


IRC + 70092 

9 38 22 

+72 29 12 


IRC +60293 

20 30 34 

+ 56 36 06 

** 

IRC+60410 

23 28 10 

+ 57 42 06 

” 

IRC + 70093 

9 42 07 

+ 65 51 30 


IRC +60294 

20 33 42 

+61 09 30 

” 

IRC+6041 1 

23 28 25 

+ 59 58 06 

*’ 

IRC + 70094 

10 30 34 

+ 69 48 42 

" 

IRC +60295 

20 34 12 

+ 61 37 54 


IRC+60412 

23 30 05 

+61 50 00 


IRC + 70095 

10 30 35 

+70 01 30 


IRC +60296 

20 38 03 

+ 59 21 30 


IRC+60413 

23 32 38 

+ 58 16 42 


IRC f 70096 

10 38 20 

+68 42 12 


IRC +60297 

20 43 09 

+ 56 18 36 

" 

IRC+60414 

23 34 49 

+ 55 36 12 

” 

IRC + 70097 

10 38 31 

+65 58 54 


IRC +60298 

20 44 16 

+61 39 00 

” 

IRC+604I5 

23 36 01 

+ 61 38 00 


IRC + 70098 

10 39 31 

+ 69 20 06 


IRC +60299 

20 45 46 

+ 58 13 54 


IRC+6041 6 

23 39 59 

+ 64 13 42 

** 

IRC +70099 

10 41 10 

+69 02 00 

" 

IRC +60300 

20 54 23 

+ 59 49 30 


IRC+60417 

23 41 41 

+61 31 00 


IRC +70 100 

10 41 37 

+67 40 24 

" 

IRC+ 60301 

20 58 08 

+ 58 41 42 

” 

IRC+60418 

23 42 07 

+ 56 18 00 

” 

IRC +70 101 

10 44 14 

+65 52 54 


IRC+ 60302 

20 58 10 

+ 59 14 24 

” 

IRC+60419 

23 42 14 

+ 55 06 42 

” 

IRC +70 102 

10 52 06 

+72 08 30 

" 
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NAME 

RA (IS 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC +70103 

10 

53 

51 

+ 74* 36 06* 

» 

IRC+80018 

8 

m s 

44 01 

+ 79 09 00 

„ 

IRC- 10079 

4 

h 

56 

01 

— 6 08 54 

„ 

IRC + 70104 

10 

55 

38 

+ 70 15 42 

” 

1RC+80019 

8 

44 

20 

+ 78 20 36 

” 

IRC- 10080 

4 

57 

22 

-14 52 36 


IRC +70105 

11 

08 

47 

+ 71 52 00 

” 

IRC +80020 

10 

30 

50 

+ 75 58 00 

” 

IRC -10081 

5 

05 

20 

- 5 08 42 


IRC+ 70106 

11 

17 

57 

+ 65 37 24 


IRC + 80021 

10 

51 

12 

+ 77 21 12 


IRC -10082 

5 

05 

30 

— 12 39 12 


IRC + 70107 

11 

28 

25 

+ 69 36 24 


IRC +80022 

11 

06 

05 

+ 78 03 24 


IRC- 10083 

5 

07 

16 

- 5 34 54 


IRC +70 108 

11 

33 

08 

+ 69 35 42 

” 

IRC + 80023 

11 

12 

38 

+ 75 24 42 


IRC- 10084 

5 

09 

02 

-11 54 30 

.i 

IRC+ 70109 

11 

37 

23 

+ 68 30 00 

” 

IRC +80024 

11 

34 

38 

+ 77 52 00 

»» 

IRC- 10085 

5 

12 

07 

- 8 15 30 


IRC +701 10 

11 

39 

44 

+ 67 01 30 

” 

IRC + 80025 

13 

33 

53 

+ 76 47 36 

” 

IRC- 10086 

5 

19 

53 

- 8 43 06 

it 

IRC + 701 11 

12 

03 

05 

+ 69 02 06 

” 

IRC + 80026 

14 

08 

52 

+ 77 46 54 

” 

IRC- 10087 

5 

20 

43 

- 7 04 06 

» 

IRC +701 12 

12 

12 

40 

+ 70 28 12 

” 

IRC +80027 

14 

18 

49 

+ 77 21 54 

” 

IRC- 10088 

5 

20 

54 

- 9 21 42 

.. 

IRC + 701 13 

12 

27 

52 

+ 69 28 30 

” 

IRC + 80028 

14 

27 

29 

+ 75 55 00 

” 

IRC- 10089 

5 

21 

32 

- 7 51 12 


IRC + 701 14 

12 

32 

34 

+ 70 17 36 

” 

IRC + 80029 

14 

55 

20 

+ 75 04 54 

” 

IRC- 10090 

5 

22 

00 

-10 23 36 


IRC + 701 15 

12 

45 

34 

+ 67 04 06 

” 

IRC + 80030 

15 

31 

21 

+ 78 48 12 

” 

IRC- 10091 

5 

22 

08 

- 6 11 24 

.. 

IRC + 701 16 

12 

54 

33 

+ 66 16 24 

" 

IRC + 80031 

15 

32 

50 

+ 77 31 00 

” 

IRC- 10092 

5 

22 

41 

-10 22 24 

« 

IRC + 701 17 

12 

58 

04 

+ 66 53 00 


IRC + 80032 

17 

23 

29 

+ 80 11 00 


IRC- 10093 

5 

32 

50 

- 5 24 42 


IRC +701 18 

13 

24 

47 

+ 72 39 12 


IRC +80033 

17 

52 

59 

+ 78 18 42 


IRC- 10094 

5 

36 

34 

-14 04 12 


IRC + 701 19 

13 

33 

35 

+ 73 41 06 

” 

IRC + 80034 

17 

55 

28 

+ 80 38 54 

” 

IRC- 10095 

5 

37 

19 

- 8 11 24 

•• 

IRC + 70120 

13 

35 

58 

+ 71 29 54 

” 

IRC + 80035 

18 

32 

01 

+77 30 06 


IRC- 10096 

5 

39 

26 

- 8 55 36 


IRC + 70121 

13 

37 

43 

+ 74 33 12 


IRC +80036 

19 

23 

14 

+76 28 00 


IRC- 10097 

5 

44 

55 

-12 49 24 


IRC + 70122 

14 

00 

42 

+ 68 54 00 


IRC + 80037 

19 

53 

20 

+78 29 36 

” 

IRC- 10098 

5 

45 

23 

- 9 40 30 

tl 

IRC + 70123 

14 

11 

04 

+ 69 39 42 

” 

IRC +80038 

20 

00 

58 

+76 20 42 

” 

IRC- 10099 

5 

49 

09 

-12 47 36 

♦» 

IRC + 70124 

14 

16 

12 

+ 67 01 36 

" 

IRC +80039 

20 

14 

08 

+ 80 01 42 


IRC-I0100 

5 

49 

22 

-10 32 30 


IRC + 70125 

14 

50 

47 

+ 74 21 54 

” 

IRC +80040 

20 

24 

53 

+ 75 05 00 


IRC- 10101 

5 

52 

23 

-11 46 42 


IRC + 70126 

14 

56 

47 

+ 66 08 00 

” 

IRC +80041 

20 

42 

11 

+ 80 19 54 

” 

IRC- 10102 

5 

54 

11 

-14 10 24 

»» 

IRC +70127 

15 

07 

34 

+ 65 58 42 

” 

IRC + 80042 

20 

50 

02 

+ 80 22 06 

” 

IRC- 10103 

5 

55 

15 

- 6 05 36 

•* 

IRC + 70128 

15 

17 

02 

+ 72 00 06 


IRC +80043 

21 

10 

07 

+ 75 40 54 

” 

IRC- 10104 

5 

56 

43 

-10 53 42 

*• 

IRC + 70129 

15 

20 

46 

+72 00 30 


IRC +80044 

21 

16 

13 

+ 76 48 12 


IRC- 10105 

5 

59 

12 

- 5 20 36 

•» 

IRC + 701 30 

15 

29 

53 

+ 70 33 30 

” 

IRC +80045 

21 

20 

45 

+ 77 38 24 

” 

IRC- 10106 

5 

59 

38 

- 5 07 54 


IRC +70131 

15 

37 

29 

+ 69 26 30 

" 

IRC +80046 

21 

20 

50 

+ 75 58 24 

” 

IRC- 10107 

6 

03 

32 

- 5 52 24 

>* 

IRC + 70 132 

15 

42 

16 

+67 13 42 

** 

IRC + 80047 

21 

21 

45 

+ 79 33 24 

” 

IRC- 10108 

6 

03 

50 

- 7 05 24 

»• 

IRC + 70133 

16 

21 

54 

+69 13 30 


IRC +8004 8 

21 

35 

54 

+ 78 24 06 

” 

IRC- 10109 

6 

03 

53 

- 5 42 42 

•1 

IRC +70134 

16 

28 

13 

+67 09 36 

’* 

IRC +80049 

21 

41 

34 

+76 09 42 


IRC- 101 10 

6 

07 

20 

-14 34 54 

*1 

IRC +701 35 

16 

30 

38 

+ 72 23 12 


IRC +80050 

21 

46 

38 

+ 78 47 06 

" 

IRC- 101 11 

6 

08 

58 

- 7 14 00 


IRC +70 136 

16 

32 

32 

+ 66 51 36 

” 

IRC +80051 

21 

52 

55 

+ 79 18 54 


IRC- 101 12 

6 

10 

25 

- 7 17 12 

•• 

IRC + 70137 

16 

41 

30 

+ 72 46 24 

” 

IRC + 80052 

21 

55 

24 

+ 80 04 24 

” 

IRC- 101 13 

6 

12 

25 

- 6 15 30 

*1 

IRC +70 138 

17 

19 

24 

+67 20 42 


IRC + 80053 

21 

57 

18 

+76 23 54 

” 

IRC- 101 14 

6 

16 

29 

- 9 22 24 

• t 

IRC +70 139 

17 

24 

02 

+71 54 54 

” 

IRC + 80054 

22 

35 

46 

+77 20 42 

” 

IRC- 101 15 

6 

16 

32 

-15 00 00 

tl 

IRC +70 140 

17 

32 

14 

+ 68 09 54 

” 

IRC + 8005 5 

22 

36 

11 

+75 06 54 


IRC- 101 16 

6 

16 

55 

- 9 44 30 

It 

IRC +70141 

17 

36 

51 

+ 68 30 36 

” 

IRC+80056 

23 

06 

21 

+75 06 36 


IRC- 10117 

6 

16 

58 

-12 35 24 

** 

IRC +70 142 

18 

09 

35 

+ 71 33 36 


IRC+80057 

23 

37 

19 

+77 21 24 

'* 

IRC— 101 18 

6 

18 

44 

-11 48 00 


IRC +70143 

18 

19 

50 

+ 67 24 36 


IRC- 10001 

0 

01 

54 

-10 47 24 


IRC- 101 19 

6 

19 

19 

- 8 12 54 


IRC +70 144 

18 

21 

55 

+ 72 42 36 


IRC -10002 

0 

02 

41 

- 5 59 24 

” 

IRC- 10120 

6 

21 

16 

- 9 50 36 

It 

IRC +70145 

18 

25 

48 

+65 32 00 


IRC- 10004 

0 

10 

13 

-11 18 00 


IRC— 10121 

6 

21 

49 

-11 30 36 

1* 

IRC +70146 

18 

38 

55 

+74 17 00 


IRC- 10005 

0 

11 

55 

- 8 03 30 


IRC- 10122 

6 

22 

41 

— 9 06 06 


IRC+ 70147 

18 

54 

59 

+ 71 13 54 


IRC- 10006 

0 

16 

55 

- 9 06 00 


IRC- 10123 

6 

24 

23 

- 7 53 06 


IRC +70 148 

19 

09 

53 

+ 66 01 06 


IRC- 10007 

0 

21 

32 

- 9 37 24 

** 

IRC- 10124 

6 

26 

53 

- 8 03 54 


IRC +70149 

19 

10 

03 

+ 67 11 54 


IRC- 10008 

0 

22 

01 

-10 10 24 


IRC— 10125 

6 

26 

58 

- 9 53 00 


IRC +701 50 

19 

12 

32 

+ 67 34 42 


IRC- 10009 

0 

24 

35 

- 6 52 54 


IRC- 10126 

6 

27 

50 

— 10 02 30 


IRC +701 51 

19 

13 

25 

+ 73 48 54 

” 

IRC- 10010 

0 

25 

32 

-11 56 24 

»* 

IRC- 10127 

6 

29 

05 

— 12 21 24 

tl 

IRC +701 52 

19 

13 

45 

+ 67 26 42 

” 

IRC- 1001 i 

0 

39 

28 

- 9 55 06 


IRC- 10128 

6 

29 

28 

- 8 0 7 30 

II 

IRC +701 53 

19 

16 

29 

+ 73 16 24 


IRC- 1001 2 

0 

41 

43 

-10 52 36 


IRC— 10129 

6 

29 

29 

-14 52 42 


IRC +70 154 

19 

23 

40 

+ 68 55 12 


IRC- 10013 

0 

46 

57 

-13 50 30 


IRC— 10130 

6 

30 

44 

- 9 56 00 


IRC+70155 

19 

23 

45 

+ 65 32 42 


IRC- 10014 

0 

53 

11 

- 7 37 12 

” 

IRC- 10131 

6 

33 

23 

- 5 19 54 


IRC +701 56 

19 

24 

20 

+ 71 35 42 


IRC- 10015 

0 

53 

29 

-11 32 12 

” 

IRC- 10132 

6 

34 

28 

-13 16 30 


IRC +701 57 

19 

31 

26 

+ 70 52 12 

** 

IRC- 10016 

0 

58 

01 

-12 27 30 

*» 

IRC- 10133 

6 

34 

42 

-12 03 00 

tl 

IRC+70158 

19 

32 

31 

+ 69 34 24 

” 

IRC- 10017 

1 

00 

32 

- 5 06 30 

” 

IRC- 10134 

6 

36 

10 

- 9 16 30 

It 

IRC +70 159 

19 

35 

34 

+ 69 41 30 

” 

IRC- i0018 

1 

06 

05 

- 10 26 54 

” 

IRC- 10135 

6 

36 

57 

— 14 06 06 

It 

IRC +70160 

19 

48 

20 

+ 70 08 12 

” 

IRC- 10019 

1 

08 

46 

-13 46 12 


IRC— 10136 

6 

37 

53 

- 6 17 54 

It 

IRC +70161 

20 

02 

35 

+67 44 00 


IRC- 10020 

1 

19 

59 

- 5 12 06 


IRC- 10137 

6 

39 

34 

— 9 07 00 

II 

IRC +70 162 

20 

04 

39 

+67 53 12 


IRC- 10021 

1 

21 

30 

- 8 26 30 

»» 

IRC— 10138 

6 

40 

18 

— 14 24 24 

II 

IRC 4-70163 

20 

12 

26 

+66 05 36 

” 

IRC- 10022 

1 

23 

12 

-14 51 36 

»• 

IRC- 10139 

6 

45 

12 

— 8 56 36 

tl 

IRC +70164 

20 

15 

15 

+72 27 12 


IRC- 10023 

1 

41 

24 

- 5 00 30 


IRC- 10140 

6 

51 

51 

— 11 58 24 


IRC+70165 

20 

17 

24 

+66 51 12 


IRC- 10024 

1 

43 

28 

- 5 58 54 


IRC- 10141 

6 

53 

52 

— 13 58 30 


IRC +70 166 

20 

19 

51 

+ 68 43 12 

” 

IRC- 10025 

1 

47 

24 

- 5 06 12 

” 

IRC- 10142 

6 

54 

47 

— 8 59 54 

tl 

IRC +70 167 

20 

36 

28 

+ 68 23 00 

*’ 

IRC- 10026 

1 

47 

50 

-13 08 00 

” 

IRC- 10143 

6 

55 

41 

— 8 57 12 

tl 

IRC + 70168 

21 

08 

52 

+ 68 17 24 

” 

IRC- 10027 

1 

49 

01 

-10 35 00 

” 

IRC- 10144 

6 

58 

26 

-14 16 42 

tl 

IRC +70 169 

21 

23 

13 

+ 65 21 30 

” 

IRC- 10028 

1 

55 

58 

- 7 19 00 

” 

IRC- 10145 

6 

59 

26 

- 5 38 54 

It 

IRC +70170 

21 

26 

13 

+ 70 00 12 

” 

IRC- 10029 

1 

57 

04 

- 14 07 00 

” 

IRC- 10146 

7 

01 

38 

- 5 15 24 

It 

IRC+70171 

21 

26 

59 

+ 71 36 06 


IRC - 10030 

1 

57 

57 

- 8 45 54 

»* 

IRC- 10147 

7 

02 

04 

- 8 52 36 

It 

IRC +70 172 

21 

38 

10 

+65 34 24 


IRC- 10031 

2 

01 

46 

-12 05 54 

** 

IRC- 10148 

7 

02 

05 

— 9 53 00 


IRC +70173 

21 

38 

16 

+ 68 11 36 

*’ 

IRC- 10032 

2 

03 

37 

-10 27 00 

” 

IRC -10149 

7 

04 

31 

- 7 28 30 


IRC +70174 

21 

40 

08 

+ 73 55 00 

** 

IRC- 10033 

2 

15 

44 

-14 21 36 

” 

IRC- 10150 

7 

04 

54 

-11 54 30 

II 

IRC +70175 

21 

41 

09 

+ 71 04 36 


IRC- 10034 

2 

20 

15 

- 10 25 42 


IRC- 10151 

7 

05 

26 

-10 39 30 

1. 

IRC +701 76 

21 

42 

26 

+ 72 05 12 


IRC- 10035 

2 

31 

18 

-13 22 06 


IRC- 10152 

7 

05 

42 

-11 50 30 


IRC +70 177 

21 

44 

05 

+ 73 24 36 

” 

IRC - 10036 

2 

32 

14 

- 8 04 30 

” 

IRC- 10153 

7 

10 

19 

— 7 50 06 


IRC+70178 

21 

45 

15 

+ 67 24 42 

” 

IRC - 10037 

2 

33 

31 

- 8 02 42 


IRC- 10154 

7 

10 

47 

— 11 09 42 

t. 

IRC +70 179 

21 

48 

29 

+ 65 00 06 

” 

IRC- 10038 

2 

41 

38 

- 6 37 00 


IRC- 10155 

7 

11 

02 

— 14 29 36 


IRC +70180 

21 

56 

06 

+ 65 54 06 

” 

IRC -10039 

2 

43 

02 

-14 11 54 


IRC- 10156 

7 

11 

47 

-14 31 00 


IRC +701 81 

21 

57 

22 

+ 74 45 54 

" 

IRC- 10040 

1 2 

45 

32 

-12 39 54 

” 

IRC- 10157 

7 

11 

58 

- 9 51 54 

II 

IRC+70182 

21 

58 

43 

+ 65 11 42 

*’ 

IRC- 10041 

2 

49 

49 

- 8 28 00 


IRC — 10158 

7 

15 

07 

- 6 35 42 

II 

IRC +701 83 

22 

06 

42 

+ 74 29 24 

” 

IRC- 10042 

! 2 

53 

42 

- 6 13 36 


IRC- 10159 

7 

16 

54 

— 11 22 24 


IRC +70 184 

22 

07 

28 

+ 72 31 30 

” 

IRC- 10043 

2 

54 

00 

- 9 05 42 


IRC- 10160 

7 

16 

56 

-10 48 42 


IRC +70185 

22 

08 

52 

+72 05 36 

” 

IRC- 10044 

3 

01 

25 

-14 24 36 


IRC- 10161 

7 

16 

57 

- 8 41 12 

.1 

IRC + 70 186 

22 

18 

08 

+66 34 30 


IRC- 10045 

3 

04 

01 

- 6 16 30 

” 

IRC- 10162 

7 

18 

37 

— 10 16 36 

tt 

IRC + 701 87 

22 

24 

41 

+70 30 42 


IRC- 10046 

3 

13 

48 

- 5 55 24 

” 

IRC- 10163 

7 

23 

19 

- 5 44 24 

tt 

IRC+ 70188 

22 

31 

31 

+66 40 00 

” 

IRC- 10047 

3 

22 

47 

-12 31 24 

” 

IRC — 10164 

7 

24 

05 

- 8 49 42 

tl 

IRC +70189 

22 

43 

46 

+65 28 00 

1 ” 

IRC- 10048 

3 

30 

34 

- 9 37 36 


IRC- 10165 

7 

25 

29 

- 9 28 06 

tl 

IRC +701 90 

22 

47 

57 

+65 56 36 


IRC- 10049 

3 

38 

56 

-10 55 00 


IRC- 10166 

7 

26 

56 

-10 13 24 

tt 

IRC +70191 

23 

00 

40 

+70 48 36 


IRC- 10050 

3 

40 

52 

- 9 55 24 

” 

IRC- 10167 

7 

27 

46 

- 9 16 12 

tt 

IRC +70 192 

23 

01 

40 

+66 56 42 

1 ** 

IRC- 10051 

3 

43 

47 

-12 15 06 

»» 

IRC- 10168 

7 

28 

37 

-10 00 00 

tl 

IRC +70193 

23 

11 

04 

+66 48 36 


IRC- 10052 

3 

46 

17 

- 7 09 30 


IRC- 10169 

7 

31 

29 

— 14 24 54 

It 

IRC +70 194 

23 

16 

36 

+67 50 06 


IRC- 10053 

3 

49 

31 

-12 06 30 


IRC- 10170 

7 

33 

56 

— 8 12 00 


IRC +70195 

23 

27 

27 

+65 16 54 

” 

IRC -10054 

3 

54 

07 

-13 44 06 

»» 

IRC- 10171 

7 

34 

47 

— 14 13 00 


IRC +70 196 

23 

31 

25 

+70 05 30 

” 

IRC- 10055 

3 

55 

40 

-13 38 30 

»» 

IRC- 10172 

7 

35 

35 

— 5 35 42 

It 

IRC+70197 

23 

31 

31 

+ 68 12 24 


IRC- 10056 

3 

57 

07 

-12 42 42 

” 

IRC- 10173 

7 

36 

33 

- 8 59 36 

tl 

IRC +701 98 

23 

32 

50 

+71 21 42 


IRC- 10057 

3 

57 

48 

- 6 31 00 

” 

IRC- 10174 

7 

38 

52 

— 9 25 42 


IRC +70 199 

23 

38 

14 

+70 09 30 

” 

IRC- 10058 

4 

00 

55 

- 7 03 00 


IRC — 10175 

7 

39 

55 

— 10 45 54 


IRC +70200 

23 

40 

52 

+73 43 36 

” 

IRC- 10059 

4 

03 

32 

-10 26 00 

»» 

IRC — 10176 

7 

43 

32 

— 6 39 12 

It 

IRC +70201 

23 

46 

41 

+ 68 23 12 

” 

IRC- 10060 

4 

04 

26 

- 7 48 36 


IRC- 10177 

7 

45 

19 

— 11 50 06 


IRC +70202 

23 

49 

41 

+66 18 24 


IRC- 10061 

4 

06 

29 

- 8 14 06 

»* 

IRC- 10178 


47 

21 

— 13 57 24 


IRC +80001 

0 

11 

10 

+ 75 44 54 

’* 

IRC- 10062 

4 

11 

08 

-10 30 54 

*» 

IRC — 10179 

7 

47 

25 

— 8 27 12 

«. 

IRC + 80002 

0 

29 

01 

+76 18 06 


IRC- 10063 

4 

12 

02 

-10 23 06 


IRC — 10180 

7 

47 

43 

— 9 03 00 

tl 

IRC +80003 

1 

26 

45 

+ 79 23 54 


IRC- 10064 

4 

12 

55 

- 7 44 36 


IRC — 10181 

7 

50 

44 

— 11 29 30 

tl 

IRC +80004 

1 

55 

50 

+75 42 54 

” 

IRC- 10065 

4 

15 

23 

-10 13 30 


IRC -10182 

7 

50 

49 

— 7 55 24 

», 

IRC + 80005 

2 

14 

41 

+78 32 06 


IRC- 10066 

4 

20 

05 

- 5 36 54 

•» 

IRC- 10183 

7 

51 

20 

— 6 19 06 

.. 

IRC +80006 

2 

29 

09 

+76 29 36 

” 

IRC- 10067 

4 

23 

20 

-10 02 12 


IRC- 10184 

7 

58 

28 

— 12 41 54 

„ 

IRC +80007 

2 

59 

20 

+ 79 13 24 


IRC- 10068 

4 

31 

00 

-10 53 36 


IRC- 10185 

7 

59 

50 

— 12 52 24 


IRC + 80008 

3 

01 

52 

+ 75 36 42 


IRC- 10069 

4 

31 

47 

- 6 56 12 

** 

IRC— 10186 

8 

00 

47 

— 12 04 54 


IRC + 80009 

3 

41 

42 

+ 80 10 00 


IRC- 10070 

4 

31 

49 

- 8 20 12 

»* 

IRC- 10187 

8 

08 

07 

— 9 27 12 


IRC + 80010 

4 

18 

23 

+ 80 41 30 


IRC- 10071 

4 

31 

49 

- 9 04 24 


IRC- 10188 

8 

08 

58 

— 12 46 36 

t. 

IRC + 80011 

5 

33 

04 

+ 75 01 12 


IRC- 10072 

4 

33 

47 

- 5 22 00 

»* 

IRC- 10189 

8 

13 

17 

— 13 28 00 


IRC +80012 

5 

58 

19 

+ 75 35 54 


IRC- 10073 

4 

35 

50 

-14 24 00 


IRC- 10190 

8 

16 

47 

— 7 23 54 


IRC + 8001 3 

6 

10 

42 

+ 76 42 06 


IRC- 10074 

4 

36 

57 

-14 26 54 


IRC- 10191 

8 

16 

52 

— 1 1 22 00 

tl 

IRC + 80014 

6 

32 

48 

+ 78 02 12 

” 

IRC- 10075 

4 

38 

11 

-14 17 24 

»• 

IRC- 10192 

8 

19 

28 

— 9 30 24 


IRC+80015 

6 

41 

23 

+ 77 02 30 


IRC- 10076 

4 

39 

25 

- 8 02 54 

»> 

IRC- 10193 

8 

20 

27 

— 7 23 00 


IRC + 80016 

6 

52 

52 

+ 77 02 42 


IRC- 10077 

4 

42 

01 

-12 45 30 


IRC- 10194 

8 

22 

04 

— 8 21 30 

.1 

IRC +80017 

7 

24 

07 

+75 10 00 


IRC- 10078 

4 

51 

41 

-12 32 06 

” 

IRC- 10195 

i 8 

24 

22 

-12 22 06 

” 


A-46 

ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC- 10196 

h m t 

8 27 13 

- 6 09 00 


IRC- 10313 

h m a 

15 11 35 

- 14 01 30 

» 

IRC- 10430 

18 28 22 

- 8 27 12 

« 

IRC- 10197 

8 31 22 

- 9 49 24 


IRC- 10314 

15 12 11 

- 5 18 42 


IRC- 10431 

18 28 26 

- 9 24 36 


IRC- 10198 

8 33 28 

-11 07 24 

” 

IRC- 10315 

15 14 18 

- 9 12 06 

” 

IRC- 10432 

18 29 36 

- 9 57 36 


IRC- 10199 

8 37 18 

- 9 24 30 


IRC- 10316 

15 15 29 

- 9 57 24 

” 

IRC- 10433 

18 29 49 

-14 54 00 


IRC- 10200 

8 37 41 

-12 17 54 


IRC- 10317 

15 16 39 

- 8 58 00 

” 

IRC- 10434 

18 30 30 

- 7 29 00 


IRC- 10201 

8 37 44 

-14 51 36 


IRC- 10318 

15 16 59 

-10 27 06 

” 

IRC- 10435 

18 30 31 

-14 08 36 

” 

IRC- 10202 

8 38 04 

-14 38 12 

” 

IRC- 10319 

15 20 14 

-14 57 30 

” 

IRC- 10436 

18 31 24 

-13 06 54 

” 

IRC- 10203 

8 39 23 

- 5 25 42 

” 

IRC - 10320 

15 22 32 

- 5 44 42 

” 

IRC- 10437 

18 32 08 

- 7 43 24 


IRC- 10204 

8 41 15 

- 7 02 54 

” 

IRC- 10321 

15 24 55 

-14 46 30 

” 

IRC- 10438 

18 32 28 

- 8 16 54 

" 

IRC- 10205 

8 43 44 

-10 49 36 

” 

IRC- 10322 

15 31 28 

- 9 54 12 

” 

IRC- 10439 

18 32 49 

- 8 44 12 


IRC- 10206 

8 43 46 

-10 38 54 


IRC- 10323 

15 32 43 

- 14 37 36 

” 

IRC- 10440 

18 33 35 

- 8 55 24 

” 

IRC- 10207 

8 43 59 

-13 21 42 


IRC- 10324 

15 38 19 

-12 06 12 

” 

IRC— 10441 

18 34 23 

- 7 39 00 


IRC- 10208 

8 51 07 

-11 13 00 

” 

IRC- 10325 

15 44 39 

- 10 08 30 

” 

IRC- 10442 

18 35 13 

- 6 54 54 

” 

IRC- 10209 

8 52 13 

-11 11 36 

” 

IRC- 10326 

15 51 44 

- 10 43 36 

” 

IRC- 10442 A 

18 35 12.5 

- 6 55 10 

790904 

IRC- 10210 

8 53 12 

- 8 57 00 


IRC- 10327 

15 52 49 

-12 43 00 

” 

IRC- 10442 A1 

18 35 13 

- 6 55 10 

” 

IRC- 10211 

9 01 20 

-12 29 00 


IRC- 10328 

15 55 41 

-13 17 30 

” 

IRC- 10442 A2 

18 35 16 

- 6 55 29 

” 

IRC- 10212 

9 07 55 

-11 24 30 

” 

IRC- 10329 

15 57 39 

-12 12 12 


IRC- 10442 A3 

18 35 14 

- 6 55 20 


IRC- 10213 

9 14 16 

- 6 09 06 


IRC- 10330 

16 01 39 

-11 43 24 


IRC- 10442 A4 

18 35 12 

- 6 55 25 

” 

IRC- 10214 

9 17 23 

-11 46 06 


IRC- 10331 

16 08 53 

-13 51 12 


IRC- 10442 B 

18 35 16.5 

- 6 56 24 

” 

IRC- 10215 

9 18 02 

- 9 21 12 

” 

IRC- 10332 

16 10 23 

-14 59 24 

” 

IRC- 10443 

18 35 18 

-12 24 54 

690001 

IRC- 10216 

9 21 29 

- 5 14 42 

” 

IRC- 10333 

16 10 29 

-10 12 30 


IRC- 10444 

18 35 41 

-14 53 06 


IRC- 10217 

9 25 10 

- 8 26 36 


IRC- 10334 

16 11 05 

-11 43 00 

” 

IRC- 10445 

18 35 43 

- 10 03 06 

” 

IRC- 10218 

9 25 45 

- 7 30 12 


IRC- 10335 

16 16 10 

-14 45 12 

” 

IRC- 10446 

18 36 01 

-13 49 00 

” 

IRC- 10219 

9 26 55 

-13 31 06 

” 

IRC- 10336 

16 17 02 

-14 31 36 

” 

IRC- 10447 

18 36 41 

- 6 03 24 

” 

IRC- 10220 

9 30 31 

-13 17 30 

” 

IRC- 10337 

16 18 43 

- 7 35 24 

” 

IRC- 10448 

18 36 49 

-11 13 42 


IRC- 10221 

9 32 06 

- 5 41 00 

” 

IRC- 10338 

16 20 17 

- 7 05 36 

” 

IRC- 10449 

18 37 19 

- 7 50 00 


IRC- 10222 

9 33 05 

-14 28 00 

” 

IRC- 10339 

16 23 56 

-12 19 06 


IRC- 10450 

18 37 35 

- 5 45 42 


IRC- 10223 

9 40 15 

- 7 52 12 

” 

IRC- 10340 

16 25 02 

- 7 29 00 


IRC- 10451 

18 38 01 

-14 33 12 


IRC- 10224 

9 43 56 

- 5 48 00 

” 

IRC- 10341 

16 30 43 

-14 03 12 

” 

IRC- 10452 

18 38 20 

- 5 42 36 

” 

IRC- 10225 

9 45 37 

- 7 55 36 

” 

IRC- 10342 

16 30 43 

-12 27 30 

” 

IRC- 10453 

18 38 38 

- 6 24 42 

” 

IRC- 10226 

9 49 09 

-14 36 36 

” 

IRC- 10343 

16 34 25 

-10 28 12 

” 

IRC- 10454 

18 39 26 

- 5 04 42 


IRC- 10227 

9 49 13 

-11 06 42 

” 

IRC -10344 

16 36 06 

- 8 31 06 

” 

IRC- 10455 

18 39 38 

- 7 23 30 


IRC- 10228 

10 01 14 

- 9 20 00 


IRC -10345 

16 38 24 

-11 44 24 


IRC- 10456 

18 40 45 

-11 23 24 

** 

IRC- 10229 

10 03 07 

-12 20 30 


IRC- 10346 

16 41 52 

-13 59 30 


IRC -10457 

18 40 49 

- 8 20 06 


IRC- 10230 

10 05 16 

- 7 23 12 

” 

IRC- 10347 

16 43 54 

-11 33 06 


IRC- 10458 

18 41 59 

- 6 35 12 


IRC- 10231 

10 06 58 

-13 07 00 

” 

IRC- 10348 

16 49 26 

-12 52 06 

” 

IRC- 10459 

18 41 59 

- 9 17 12 

” 

IRC- 10232 

10 07 17 

-14 31 06 

” 

IRC- 10349 

16 51 36 

- 6 38 06 


IRC- 10460 

18 43 04 

- 5 38 42 

” 

IRC- 10233 

10 08 11 

- 12 06 24 


IRC- 10350 

16 51 50 

- 7 29 06 

” 

IRC- 10461 

18 44 50 

- 5 46 06 


IRC -10234 

10 08 22 

- 8 09 36 

•» 

IRC- 10351 

16 51 58 

- 6 04 12 

” 

IRC- 10462 

18 44 56 

-12 23 00 

” 

IRC- 10235 

10 09 50 

- 10 04 42 


IRC- 10352 

16 54 02 

-10 19 24 


IRC- 10463 

18 45 30 

-12 26 00 

” 

IRC -10236 

10 14 34 

-14 24 30 


IRC- 10353 

16 55 09 

- 9 28 00 


IRC- 10464 

18 46 37 

- 9 48 12 


IRC- 10237 

10 18 37 

- 5 11 06 

” 

IRC- 10354 

16 56 53 

- 7 32 00 

” 

IRC- 10465 

18 46 59 

- 5 57 54 


IRC- 10238 

10 20 13 

- 9 08 54 

** 

IRC- 10355 

16 57 29 

-10 32 42 


IRC- 10466 

18 47 07 

- 9 42 42 

” 

IRC- 10239 

10 23 15 

- 6 48 54 


IRC- 10356 

17 03 26 

-10 25 00 


IRC- 10467 

18 47 38 

- 7 58 06 

** 

IRC- 10240 

10 28 08 

-10 32 54 


IRC- 10357 

17 08 02 

-11 41 54 

” 

IRC- 10468 

18 47 42 

-13 37 42 


IRC- 10241 

10 28 26 

- 7 23 42 

” 

IRC- 10358 

17 10 13 

-14 46 30 

” 

IRC -10469 

18 48 11 

- 6 48 24 


IRC- 10242 

10 35 03 

-13 07 12 


IRC- 10359 

17 10 17 

-10 31 06 

” 

IRC -10470 

18 48 37 

-12 41 24 

” 

IRC- 10243 

10 35 22 

-11 45 36 


IRC- 10360 

17 11 19 

- 14 56 30 

” 

IRC- 10471 

18 49 47 

- 5 24 24 


IRC- 10244 

10 40 01 

-13 43 06 

” 

IRC- 10361 

17 12 20 

- 9 53 36 

” 

IRC- 10472 

18 51 03 

-12 41 30 


IRC- 10245 

10 42 31 

- 6 34 24 

” 

IRC- 10362 

17 15 01 

-11 56 24 


IRC- 10473 

18 52 01 

- 5 07 24 

” 

IRC- 10246 

10 46 19 

- 8 44 12 


IRC- 10363 

17 15 33 

- 9 42 24 


IRC- 10474 

18 52 25 

-12 48 06 

** 

IRC- 10247 

10 57 46 

-13 49 12 


IRC- 10364 

17 16 11 

- 9 21 00 

” 

IRC- 10475 

18 52 44 

- 8 15 00 


IRC- 10248 

11 03 24 

- 8 52 54 

’’ 

IRC- 10365 

17 18 50 

-14 33 30 

” 

IRC- 10476 

18 53 05 

-10 26 12 


IRC- 10249 

11 05 10 

-12 19 06 

” 

IRC- 10366 

17 19 14 

-13 05 54 


IRC- 10477 

18 53 12 

-11 02 54 

” 

IRC- 10250 

11 11 39 

- 8 03 30 

” 

IRC- 10367 

17 21 53 

- 6 55 12 


IRC- 10478 

18 53 25 

-14 19 54 

” 

IRC- 10251 

11 12 51 

-11 18 54 

” 

IRC- 10368 

17 24 40 

- 6 11 12 

” 

IRC- 10479 

18 53 49 

-10 35 36 

” 

IRC- 10252 

11 13 10 

-12 19 30 

” 

IRC- 10369 

17 26 33 

- 7 25 24 

” 

IRC- 10480 

18 54 24 

- 5 54 36 

” 

IRC- 10253 

11 16 46 

- 14 30 30 

” 

IRC- 10370 

17 32 11 

- 7 12 42 


IRC— 10481 

18 54 37 

- 9 49 54 

" 

IRC- 10254 

11 22 04 

-10 35 06 


IRC- 10371 

17 32 36 

-11 30 24 

” 

IRC- 10482 

18 58 39 

-12 49 54 

” 

IRC- 10255 

11 23 25 

- 13 29 00 


IRC- 10372 

17 32 49 

-14 15 54 

** 

IRC- 10483 

18 59 01 

- 5 48 36 


IRC- 10256 

11 29 10 

-12 06 30 


IRC- 10373 

17 35 23 

- 10 54 00 


IRC- 10484 

18 59 17 

- 6 48 36 


IRC- 10257 

11 30 17 

- 7 33 06 


IRC- 10374 

17 35 37 

- 14 04 36 


IRC- 10485 

19 01 14 

- 10 19 42 

” 

IRC- 10258 

11 48 33 

- 10 56 00 


IRC- 10375 

17 39 07 

- 6 26 12 

” 

IRC- 10486 

19 01 43 

- 5 45 36 


IRC- 10259 

11 50 12 

- 7 19 00 


IRC- 10376 

17 41 16 

- 6 15 42 


IRC- 10487 

19 02 21 

- 7 12 42 


IRC- 10260 

11 57 47 

- 9 54 30 

” 

IRC- 10377 

17 41 29 

-12 11 12 


IRC- 10488 

19 02 43 

! -12 46 24 

” 

IRC- 10261 

12 00 18 

- 7 24 00 

” 

IRC- 10378 

17 41 51 

- 7 49 54 

” 

IRC- 10489 

19 06 14 

-12 26 24 


IRC- 10262 

12 03 01 

- 5 33 54 

” 

IRC- 10379 

17 43 01 

-14 00 36 

” 

IRC- 10490 

19 08 46 

- 9 32 42 

” 

IRC- 10263 

12 04 41 

- 6 29 24 

” 

IRC- 10380 

17 46 13 

- 9 07 30 


IRC- 10491 

19 09 14 

-11 47 24 

" 

IRC- 10264 

12 12 01 

- 5 45 30 


IRC- 10381 

17 48 28 

- 8 00 42 


IRC- 10492 

19 10 23 

-10 48 00 

” 

IRC- 10265 

12 17 47 

- 8 43 12 


IRC- 10382 

17 49 57 

- 6 07 36 

” 

IRC - 10493 

19 10 29 

-12 21 36 


IRC- 10266 

12 18 16 

-12 34 30 

** 

IRC- 10383 

17 50 14 

-13 16 54 


IRC- 10494 

19 11 04 

-11 18 36 


IRC- 10267 

12 18 20 

-13 17 12 


IRC- 10384 

17 51 49 

-10 14 24 


IRC- 10495 

19 11 09 

- 5 34 54 

” 

IRC- 10268 

12 20 46 

-11 31 54 

** 

IRC- 10385 

17 52 43 

-13 37 06 

” 

IRC- 10496 

19 11 27 

- 9 39 00 


IRC- 10269 

12 36 42 

- 7 43 06 


IRC- 10386 

17 53 14 

-12 52 24 

*’ 

IRC- 10497 

19 12 41 

- 7 08 36 


IRC- 10270 

12 38 33 

- 8 58 12 

” 

IRC- 10387 

17 56 17 

- 9 46 36 

” 

IRC- 10498 

19 13 40 

-11 39 36 


IRC- 10271 

12 39 22 

- 7 13 30 


IRC- 10388 

17 56 20 

- 6 38 36 


IRC- 10499 

19 14 33 

- 7 56 42 

” 

IRC- 10272 

12 47 08 

- 14 48 36 


IRC- 10389 

17 56 40 

- 6 06 36 

” 

IRC -10500 

19 15 27 

- 5 30 12 


IRC- 10273 

12 50 23 

-14 20 30 

” 

IRC- 10390 

17 58 37 

-12 54 06 

” 

IRC- 10501 

19 17 25 

- 6 43 36 


IRC- 10274 

12 51 44 

- 9 15 54 


IRC- 10391 

17 59 31 

-12 19 12 


IRC- 10502 

19 17 37 

- 8 07 36 

” 

IRC- 10275 

12 54 34 

-11 48 12 


IRC- 10392 

17 59 37 

-14 30 00 

” 

IRC- 10503 

19 17 38 

10 39 00 

" 

IRC- 10276 

13 05 16 

-10 28 06 


IRC- 10393 

18 00 45 

-13 15 30 


IRC- 10504 

19 17 48 

- 7 08 06 


IRC- 10277 

13 05 58 

- 8 43 00 

” 

IRC- 10394 

18 01 34 

-12 44 36 


IRC- 10505 

19 17 54 

- 5 30 30 


IRC- 10278 

13 06 53 

- 9 27 06 


IRC- 10395 

18 03 59 

- 8 13 24 

” 

IRC- 10506 

19 19 49 

- 10 22 00 

” 

IRC- 10279 

13 07 07 

-10 04 00 

” 

IRC- 10396 

18 04 05 

- 9 42 12 

” 

IRC- 10507 

19 20 23 

- 7 29 36 

” 

IRC- 10280 

13 08 42 

-10 14 36 

” 

IRC- 10397 

18 04 10 

-14 37 24 

” 

IRC- 10508 

19 20 50 

-11 13 30 


IRC- 10281 

13 10 08 

- 8 42 54 

” 

IRC- 10398 

18 06 53 

-13 56 54 

” 

IRC- 10509 

19 21 27 

- 9 32 00 


IRC- 10282 

13 12 05 

-10 06 06 


IRC- 10399 

18 06 59 

-11 43 54 

” 

IRC- 10510 

19 22 14 

- 8 56 42 

** 

IRC- 10283 

13 18 07 

-11 11 24 


IRC- 10400 

18 07 39 

- 6 52 12 

*’ 

IRC- 10511 

19 22 21 

-13 32 36 

” 

IRC- 10284 

13 19 29 

- 14 09 24 


IRC- 10401 

18 07 40 

-10 34 54 


IRC- 10512 

19 22 33 

-13 59 54 

” 

IRC- 10285 

13 19 30 

-12 19 24 


IRC- 10402 

18 07 42 

- 7 19 42 

” 

IRC- 10513 

19 23 12 

- 9 06 42 

” 

IRC- 10286 

13 22 31 

- 10 54 24 

** 

IRC- 10403 

18 08 00 

- 6 06 24 


IRC- 10514 

19 23 19 

- 7 18 36 

” 

IRC- 10287 

13 24 04 

-12 26 42 


IRC- 10404 

18 09 03 

- 7 27 00 


IRC -105 15 

19 28 48 

- 10 54 00 


IRC- 10288 

13 29 21 

- 5 59 54 

” 

IRC- 10405 

18 09 06 

-14 55 24 


IRC— 10516 

19 32 20 

-10 40 12 


IRC -10289 

13 30 19 

- 9 54 42 

” 

IRC- 10406 

18 10 30 

-10 29 54 


IRC- 10517 

19 33 28 

- 5 29 24 

” 

IRC- 10290 

13 30 24 

- 6 56 06 


IRC- 10407 

18 11 37 

- 6 57 36 


IRC- 10518 

19 34 05 

-10 15 36 

” 

IRC- 10291 

13 36 04 

-11 13 00 


IRC- 10408 

18 12 21 

- 6 48 00 

** 

IRC- 10519 

19 41 21 

-11 47 42 

” 

IRC- 10292 

13 38 44 

-10 12 06 

♦♦ 

IRC- 10409 

18 15 31 

-13 27 24 


IRC- 10520 

19 42 09 

-10 41 30 

** 

IRC- 10293 

13 38 58 

- 8 27 12 

” 

IRC- 10410 

18 17 02 

-12 19 36 

” 

IRC- 10521 

19 44 08 

-12 16 00 

” 

IRC- 10294 

13 44 32 

- 9 27 24 


IRC- 10411 

18 17 34 

- 14 08 24 


IRC- 10522 

19 46 04 

-12 26 12 


IRC- 10295 

13 53 10 

- 9 19 00 

»• 

IRC- 10412 

18 17 56 

-13 46 54 


IRC- 10523 

19 46 50 

-11 06 12 


IRC- 10296 

13 56 17 

-13 42 12 


IRC- 10413 

18 19 31 

-11 36 54 


IRC- 10524 

19 47 20 

- 7 44 12 

” 

IRC- 10297 

14 03 57 

-13 57 42 


IRC- 10414 

18 20 28 

-13 44 06 


IRC - 10525 

19 48 55 

-13 09 06 

" 

IRC- 10298 

14 05 58 

- 8 37 12 

” 

IRC- 10415 

18 20 35 

-12 42 36 

” 

IRC- 10526 

19 51 25 

- 8 42 06 


IRC- 10299 

14 08 38 

-10 14 12 


IRC- 10416 

18 20 51 

-12 53 42 


IRC- 10527 

19 56 19 

- 8 01 00 


IRC- 10300 

14 10 13 

- 10 02 12 


IRC- 10417 

18 20 55 

- 8 57 06 


IRC- 10528 

20 07 23 

— 10 40 42 


IRC- 10301 

14 10 25 

-13 37 12 


IRC- 10418 

18 22 19 

- 6 53 00 


IRC- 10529 

20 07 46 

- 6 24 42 

” 

IRC- 10302 

14 13 23 

- 5 45 54 


IRC- 10419 

18 22 47 

-13 47 54 

” 

IRC- 10530 

20 09 28 

-11 22 06 

” 

IRC- 10303 

14 15 19 

-14 28 12 


IRC- 10420 

18 23 35 

-10 04 54 

*» 

IRC- 10531 

20 14 01 

-13 33 36 

” 

IRC- 10304 

14 16 27 

-13 11 54 


IRC- 10421 

18 23 52 

- 7 48 24 

” 

IRC- 10532 

20 14 11 

- 7 15 54 

” 

IRC- 10305 

14 16 33 

- 14 10 24 


IRC- 10422 

18 24 48 

-12 29 42 

” 

IRC- 10533 

20 14 13 

- 8 28 36 


IRC- 10306 

14 26 04 

- 6 40 36 


IRC- 10423 

18 24 52 

- 7 44 30 

” 

IRC- 10534 

20 14 52 

-12 39 06 


IRC- 10307 

14 54 05 

-11 12 24 

" 

IRC- 10424 

18 25 01 

- 8 42 24 


IRC- 10535 

20 15 18 

-12 42 06 

'* 

IRC- 10308 

14 55 05 

-12 13 30 

” 

IRC -10425 

18 25 17 

-13 05 00 


IRC- 10536 

20 17 47 

- 6 31 24 


IRC- 10309 

14 57 49 

-11 41 30 

” 

IRC- 10426 

18 26 16 

-11 34 06 

” 

IRC- 10537 

20 18 11 

-14 56 24 


IRC- 10310 

15 00 56 

- 7 22 42 

’» 

IRC- 10427 

18 26 26 

- 9 28 42 

” 

IRC- 10538 

20 23 09 

- 8 46 36 

” 

IRC- 10311 

15 02 10 

- 7 49 42 

'* 

IRC- 10428 

18 26 56 

-11 11 54 

'* 

IRC- 10539 

20 25 08 

- 5 49 30 

” 

IRC- 10312 

15 04 41 

-14 28 54 

" 

IRC- 10429 

18 27 29 

- 8 14 06 


IRC- 10540 

20 30 48 

- 6 23 36 

” 
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NAME 


HA 

(1950) DEC 

PCS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC - 10541 

20 

32V 

- 7 37 06 

» 

IRC -20049 

4 

n 

02 

02 

-15 51 30 

„ 

IRC -20 166 

8 

22 

52 

-23 53 

06 

„ 

IRC- 10542 

20 

36 

01 

- 9 51 24 

” 

IRC -20050 

4 

10 

40 

-23 57 06 

•* 

IRC -20167 

8 

27 

56 

-20 44 

06 


IRC- 10543 

20 

36 

28 

- 9 33 42 

” 

IRC -20051 

4 

11 

45 

-16 06 00 

» 

IRC -20 168 

8 

28 

46 

-15 49 

12 

*• 

IRC - 10544 

20 

37 

24 

-14 11 30 


IRC -20052 

4 

15 

42 

-18 37 24 


IRC -20 169 

8 

30 

52 

-17 48 

12 

»• 

IRC- 10545 

20 

39 

16 

- 5 48 24 


IRC- 20053 

4 

16 

04 

-20 49 30 


IRC -20 170 

8 

31 

30 

-18 36 

42 


IRC- 10546 

20 

41 

46 

- 5 01 00 

” 

IRC -20054 

4 

17 

47 

-18 51 54 

” 

IRC — 20171 

8 

34 

36 

-17 47 

12 

*• 

IRC- 10547 

20 

41 

49 

-14 21 54 

” 

IRC -20055 

4 

18 

29 

-16 56 36 

” 

IRC — 20172 

8 

36 

24 

-19 33 

42 

»» 

IRC- 10548 

20 

45 

07 

- 5 12 42 

” 

IRC -20056 

4 

19 

52 

-22 48 00 


IRC -20173 

8 

37 

37 

-17 07 

24 

•• 

IRC- 10549 

20 

46 

38 

- 8 58 36 

” 

IRC— 20057 

4 

21 

01 

-25 00 00 

” 

IRC- 20174 

8 

39 

25 

-15 45 

42 

•• 

IRC- 10550 

20 

48 

41 

-11 17 00 

” 

IRC- 20058 

4 

29 

50 

-20 48 42 

*' 

IRC -201 75 

8 

52 

59 

-18 03 

12 

«* 

IRC- 10551 

20 

49 

20 

- 6 29 12 


IRC -20059 

4 

38 

12 

-19 45 54 


IRC- 20176 

8 

53 

25 

-19 01 

42 

*» 

IRC- 10552 

20 

50 03 

- 7 56 06 


IRC -20060 

4 

39 

25 

-24 04 06 


IRC -20 177 

8 

53 

26 

-24 05 

54 

*» 

IRC- 10553 

20 

54 

14 

- 9 53 06 

*' 

IRC -20061 

4 

42 

57 

-21 22 30 

•* 

IRC- 20178 

8 

54 

14 

-16 31 

00 

•» 

IRC- 10554 

20 

56 43 

-14 59 00 

” 

IRC -20062 

4 

43 

04 

-23 57 00 

” 

IRC -20 179 

8 

56 

16 

-24 19 

12 


IRC- 10555 

20 

59 

53 

-10 11 36 


IRC -20063 

4 

47 

59 

-16 18 12 


IRC -20 180 

8 

56 

35 

-15 47 

36 

*» 

IRC- 10556 

21 

06 

22 

- 5 17 00 


IRC -20064 

4 

56 

07 

-16 47 24 


IRC- 20181 

8 

56 

48 

-23 05 

00 


IRC- 10557 

21 

06 

51 

-11 34 42 

** 

IRC -20065 

5 

00 

41 

-22 51 42 

” 

IRC- 20182 

9 

07 

01 

-24 38 

24 

»* 

IRC- 10558 

21 

10 00 

-14 35 54 


IRC -20066 

5 

02 

43 

-21 58 24 

” 

IRC— 20183 

9 

08 

04 

-19 42 

06 


IRC- 10559 

21 

13 

37 

- 9 25 24 


IRC -20067 

5 

03 

22 

-22 26 06 

” 

IRC -201 84 

9 

11 

18 

-23 10 

42 


IRC- 10560 

21 

19 

58 

- 5 50 42 

” 

IRC -20068 

5 

15 

46 

-18 39 12 

” 

IRC— 20185 

9 

13 

30 

-15 29 

06 

»• 

IRC - 10561 

21 

20 

13 

- 9 31 42 


IRC -20069 

5 

17 

42 

-17 55 24 


IRC -20 186 

9 

17 

10 

-15 37 

36 

»* 

IRC - 10562 

21 

20 20 

- 6 27 00 


IRC -20070 

5 

19 

46 

-24 48 42 


IRC -20 187 

9 

20 

55 

-20 49 

30 


IRC - 10563 

21 

20 

26 

- 7 19 00 


IRC -20071 

5 

26 

10 

-20 47 30 

” 

IRC— 20188 

9 

23 

34 

-23 48 

00 


IRC - 10564 

21 

27 

55 

-14 23 54 

” 

IRC -20072 

5 

30 

29 

-16 21 00 

” 

IRC -20 189 

9 

23 

38 

-23 33 

42 


IRC- 10565 

21 

28 

53 

- 5 47 30 

” 

IRC -20073 

5 

30 

31 

-17 51 00 


IRC -20190 

9 

25 

02 

-22 07 

36 


IRC- 10566 

21 

29 

39 

-12 29 36 


IRC -20074 

5 

32 

00 

-18 49 54 


IRC — 20191 

9 

26 

53 

-20 31 

54 


IRC- 10567 

21 

33 

29 

-14 06 12 


IRC -20075 

5 

38 

59 

-16 53 54 


IRC— 20192 

9 

27 

31 

-23 07 

30 

»» 

IRC- 10568 

21 

34 

38 

-11 41 00 

” 

IRC -20076 

5 

39 

23 

-20 48 00 

” 

IRC — 20193 

9 

30 

55 

-20 53 

12 

»» 

IRC- 10569 

21 

42 

19 

- 9 17 54 

” 

IRC -20077 

5 

40 

31 

-23 43 06 

” 

IRC -20 194 

9 

35 

50 

-16 29 

30 

*• 

IRC- 10570 

21 

43 

37 

- 9 30 12 

” 

IRC -20078 

5 

42 

22 

-22 27 42 


IRC — 20195 

9 

37 

56 

-16 07 

30 


IRC- 10571 

21 

53 

22 

-14 16 12 

” 

IRC -20079 

5 

44 

11 

-23 39 30 

” 

IRC -20 196 

9 

42 

44 

-23 46 

54 


IRC- 10572 

21 

53 

48 

- 9 49 30 

** 

IRC -20080 

5 

45 

04 

-21 33 12 

” 

IRC -201 97 

9 

42 

56 

-21 48 

06 

» 

IRC- 10573 

21 

54 

17 

-14 20 54 


IRC -20081 

5 

49 

11 

-20 53 12 


IRC — 20198 

9 

43 

19 

-23 39 

30 

*» 

IRC- 10574 

21 

56 

35 

- 9 12 36 


IRC -20082 

5 

51 

25 

-23 07 36 


IRC — 20199 

9 

48 

46 

-22 47 

12 


IRC- 10575 

22 

04 

40 

-10 41 30 

" 

IRC -20083 

5 

59 

41 

-21 06 12 

” 

IRC -20200 

9 

51 

03 

-17 41 

24 


IRC- 10576 

22 

09 

35 

-11 18 54 

” 

IRC -20084 

6 

02 

45 

- 16 28 54 

” 

IRC -20201 

9 

52 

31 

-18 46 

30 

•» 

IRC- 10577 

22 

14 06 

-13 05 42 

” 

IRC -20085 

6 

03 

42 

-24 11 00 


IRC -20202 

9 

53 

13 

-17 14 

30 

»» 

IRC- 10578 

22 

14 

14 

- 8 02 06 

” 

IRC -20086 

6 

04 

52 

-21 48 30 


IRC -20203 

9 

53 

39 

-19 43 

06 

’» 

IRC- 10579 

22 

19 

02 

-12 48 12 

” 

IRC -20087 

6 

05 

32 

- 19 09 24 

” 

IRC -20204 

10 

04 

44 

-16 54 

00 


IRC- 10580 

22 

19 

07 

- 7 51 42 


IRC -20088 

6 

12 

11 

-19 30 12 


IRC -20205 

10 

05 

11 

-22 15 

00 

•» 

IRC- 10581 

22 

19 

11 

- 6 26 00 


IRC -20089 

6 

12 

58 

-20 15 36 


IRC -20206 

10 

08 

56 

-18 42 

36 


IRC- 10582 

22 

33 

43 

- 5 24 30 


IRC -20090 

6 

15 

31 

-16 47 54 


IRC -20207 

10 

11 

49 

-23 33 

54 


IRC- 10583 

22 

34 

38 

-10 31 24 


IRC -20091 

6 

17 

35 

-22 04 54 


IRC -20208 

10 

17 

28 

-22 42 

30 

•» 

IRC- 10584 

22 

35 

56 

-14 17 30 


IRC -20092 

6 

20 

34 

-17 56 00 


IRC -20209 

10 

23 

13 

-16 29 

12 

•» 

IRC- 10585 

22 

39 

31 

- 5 21 42 


IRC -20093 

6 

21 

28 

-15 02 42 

” 

IRC -202 10 

10 

23 

46 

-16 35 

00 


IRC- 10586 

22 

43 

37 

-11 26 06 

'* 

IRC -20094 

6 

22 

57 

-23 26 42 


IRC -202 11 

10 

25 

32 

-21 28 

30 


IRC- 10587 

22 

46 

58 

-13 51 36 


IRC -20095 

6 

28 

01 

-19 10 36 


IRC -202 1 2 

10 

25 

37 

-21 08 

54 


IRC- 10588 

22 

50 00 

- 7 50 42 


IRC -20096 

6 

34 

30 

-19 12 42 


IRC -202 13 

10 

31 

37 

-23 29 

00 


IRC- 10589 

22 

52 

20 

- 9 38 42 

” 

IRC -20097 

6 

34 

50 

-22 13 12 

” 

IRC -202 14 

10 

33 

52 

-16 05 

00 


IRC- 10590 

22 

57 

00 

-13 20 30 

” 

IRC -20098 

6 

35 

40 

-18 11 24 

” 

IRC -202 15 

10 

34 

45 

-23 37 

42 

•* 

IRC- 10591 

22 

58 

47 

- 7 19 54 


IRC -20099 

6 

36 

19 

-19 50 24 


IRC -202 16 

10 

36 

10 

-16 37 

12 


IRC - 10592 

22 

59 

56 

- 6 50 42 


IRC -20100 

6 

36 

47 

-18 08 06 


IRC -202 17 

10 

47 

11 

-15 55 

54 


IRC - 10593 

23 

11 

43 

- 6 19 00 

” 

IRC -20101 

6 

39 

08 

-22 14 00 

” 

IRC -202 18 

10 

49 

12 

-20 59 

12 


IRC - 10594 

23 

12 

00 

-10 57 36 

” 

IRC -20 102 

6 

40 

19 

-18 57 36 

” 

IRC -202 19 

10 

49 

34 

-24 06 

06 

** 

IRC - 10595 

23 

12 

14 

- 7 58 24 

” 

IRC -20 103 

6 

40 

53 

-20 06 36 

” 

IRC -20220 

10 

57 

00 

-16 05 

06 

•• 

IRC - 10596 

23 

13 

17 

- 9 21 42 

” 

IRC -20104 

6 

42 

08 

-22 25 06 

” 

IRC -20221 

10 

57 

22 

-18 01 

54 

>* 

IRC- 10597 

23 

14 

17 

- 8 00 00 

” 

IRC -20105 

6 

42 

57 

-16 38 54 

” 

IRC -20222 

10 

58 

09 

-18 03 

36 


IRC- 10598 

23 

20 

09 

-11 05 24 


IRC -20106 

6 

43 

56 

-21 50 06 

” 

IRC -20223 

11 

10 

35 

-16 58 

24 


IRC- 10599 

23 

23 

14 

-11 26 00 

" 

IRC -20107 

6 

45 

10 

-20 16 12 


IRC -20224 

11 

10 

54 

-21 45 

54 


IRC- 10600 

23 

24 

50 

-13 12 00 


IRC -20108 

6 

46 

44 

-20 22 00 


IRC -20225 

11 

15 

18 

-21 52 

36 


IRC- 10601 

23 

25 

27 

-12 28 54 

” 

IRC -20109 

6 

48 

07 

-17 01 30 

” 

IRC -20226 

11 

19 

25 

-24 43 

42 


IRC- 10602 

23 

26 

25 

- 9 32 24 


IRC — 201 10 

6 

49 

37 

-18 58 24 


IRC -20227 

11 

21 

23 

-19 38 

00 

** 

IRC- 10603 

23 

29 

40 

-11 49 30 


IRC -201 11 

6 

51 

05 

-21 54 24 


IRC -20228 

11 

26 

21 

-16 19 

24 


IRC- 10604 

23 

35 

26 

- 8 13 06 

” 

IRC -201 12 

6 

52 

04 

-24 07 12 

” 

IRC -20229 

11 

27 

27 

-17 30 

06 


IRC- 10605 

23 

45 

59 

- 6 39 12 

” 

IRC -201 13 

6 

53 

27 

-16 48 06 


IRC -20230 

11 

37 

20 

-16 20 

30 


IRC- 10606 

23 

47 

50 

- 14 42 54 

” 

IRC— 201 14 

6 

54 

41 

-23 53 42 


IRC -20231 

11 

42 

10 

-18 04 

30 

>* 

IRC- 10607 

23 

50 

14 

-12 17 12 

” 

IRC -201 15 

6 

59 

33 

-23 25 06 


IRC -20232 

11 

43 

38 

-24 35 

36 

*» 

IRC- 10608 

23 

59 

22 

- 6 17 30 

” 

IRC— 201 16 

7 

00 

15 

-15 34 24 

” 

IRC -20233 

12 

07 

34 

-22 20 

42 

>• 

IRC- 10609 

23 

59 

33 

-14 57 24 


IRC -201 17 

7 

01 

56 

-16 31 30 

” 

IRC -20234 

12 

08 

02 

-24 49 

24 


IRC -20001 

0 

05 

55 

-17 51 24 


IRC -201 18 

7 

02 

44 

-20 45 12 

” 

IRC -20235 

12 

13 

14 

-17 16 

00 

»• 

IRC -20002 

0 

06 

19 

-22 27 12 

" 

IRC— 20119 

7 

04 

15 

-24 32 24 

” 

IRC -20236 

12 

15 

50 

-20 31 

54 


IRC -20003 

0 

08 

26 

-18 50 54 

” 

IRC -20 120 

7 

04 

17 

-23 00 42 

” 

IRC -20237 

12 

17 

08 

-18 56 

54 

I ” 

IRC -20004 

0 

09 

28 

-24 50 30 


IRC— 20121 

7 

06 

16 

-17 29 06 

” 

IRC -20238 

12 

27 

13 

-16 14 

06 

! » 

IRC -20005 

0 

09 

41 

-18 12 12 


IRC -20 122 

7 

08 

01 

-16 11 06 

” 

IRC -20239 

12 

27 

42 

-23 25 

00 


IRC -20006 

0 

12 

09 

-19 12 24 

" 

IRC -20 123 

7 

11 

15 

-22 35 06 


IRC -20240 

12 

31 

44 

-23 07 

06 


IRC -20007 

0 

19 

12 

-20 20 12 


IRC -20 124 

7 

12 

55 

-22 41 00 


IRC -20241 

12 

32 

19 

-20 33 

54 

*• 

IRC -20008 

0 

20 

27 

-16 12 30 


IRC -20125 

7 

14 

29 

-23 13 36 


IRC -20242 

12 

34 

29 

-17 15 

24 

; »* 

IRC -20009 

0 

23 

50 

-18 58 12 1 

” 

IRC -20126 

7 

14 

40 

-19 17 12 


IRC -20243 

12 

34 

59 

-16 59 

42 

** 

IRC- 20010 

0 

41 

05 

-18 15 36 

** 

IRC- 20127 

7 

16 

11 

-17 10 12 


IRC -20244 

12 

40 

33 

-24 43 

00 

*« 

IRC— 20011 

0 

45 

13 

-18 20 06 


IRC -201 28 

7 

19 

34 

-24 07 42 

” 

IRC -20245 

12 

46 

03 

-19 14 

30 

** 

IRC -200 12 

0 

50 

14 

-24 16 12 


IRC -20 129 

7 

20 

11 

-20 24 36 

” 

IRC -20246 

12 

51 

56 

-19 50 

12 


IRC— 20013 

0 

56 

19 

-19 54 12 

” 

IRC -201 30 

7 

23 

34 

-20 53 12 

” 

IRC -20247 

13 

06 

23 

-22 50 

42 


IRC -200 14 

1 

20 

55 

-18 11 30 

” 

IRC -201 31 

7 

27 

01 

-19 21 24 

” 

IRC -20248 

13 

13 

17 

-19 40 

30 


IRC- 2001 5 

1 

31 

59 

-19 13 36 

” 

IRC— 20132 

7 

27 

22 

-17 28 36 


IRC -20249 

13 

16 

13 

-22 54 

12 


IRC- 20016 

1 

33 

30 

- 15 39 24 

" 

IRC -20 133 

7 

30 

26 

-20 32 42 


IRC -202 50 

13 

18 

20 

-24 12 

06 

»* 

IRC- 20017 

1 

37 

37 

-23 10 06 

*’ 

IRC -20 134 

7 

33 

00 

-23 52 24 

” 

IRC -20251 

13 

20 

29 

-18 04 

42 

! » 

IRC -20018 

1 

41 

40 

-16 11 00 

” 

IRC -20 135 

7 

33 

47 

-19 46 06 

” 

IRC -20252 

13 

20 

36 

-24 23 

24 


IRC- 20019 

1 

48 

09 

- 17 53 30 


IRC -20 136 

7 

36 

07 

-15 56 00 


IRC- 20253 

; 13 

24 

43 

-15 42 

30 

>» 

IRC -20020 

1 

49 

23 

-15 53 54 


IRC -20 137 

7 

37 

10 

-16 43 42 

” 

IRC -20254 

13 

26 

58 

-23 01 

24 


IRC -20021 

1 

54 

21 

-22 46 06 

” 

IRC -20138 

7 

37 

27 

-15 43 24 


IRC -20255 

13 

30 

08 

-15 05 

12 


IRC -20022 

1 

54 

51 

- 17 54 36 


IRC -20 139 

7 

38 

08 

-15 08 42 


IRC -20256 

13 

32 

41 

-22 21 

42 


IRC -20023 

1 

57 

23 

-21 04 06 


IRC -20140 

7 

38 

46 

-23 58 12 


IRC -20257 

13 

39 

40 

-19 08 

30 


IRC -20024 

1 

57 

35 

-21 19 12 

” 

IRC -20141 

7 

39 

14 

-22 13 12 

*• 

IRC -20258 

13 

44 

40 

-17 36 

54 


IRC -20025 

2 

01 

28 

-17 45 00 

” 

IRC -20 142 

7 

44 

17 

-21 25 24 


IRC -20259 

13 

45 

00 

-20 53 

36 

** 

IRC -20026 

2 

02 

23 

-17 31 42 


IRC- 20143 

7 

45 

02 

-19 16 42 

” 

IRC— 20260 

13 

45 

13 

-18 19 

36 


IRC -20027 

2 

06 

25 

-18 00 36 


IRC -20144 

7 

45 

28 

-15 52 36 


IRC -20261 

13 

47 

08 

-17 53 

06 

»* 

IRC -20028 

2 

09 

16 

-17 58 00 

” 

IRC -20 145 

7 

47 

08 

-24 43 54 

” 

IRC -20262 

13 

54 

40 

-22 46 

12 

>♦ 

IRC -20029 

2 

09 

27 

-23 55 00 

” 

IRC -20 146 

7 

47 

13 

-22 26 00 

” 

IRC -20263 

14 

05 

23 

-17 35 

24 


IRC -20030 

2 

13 

16 

-23 35 54 

** 

IRC- 20147 

7 

47 

25 

-17 06 06 


IRC -20264 

14 

06 

13 

-19 00 

24 

«» 

IRC- 20031 

2 

13 

39 

-20 45 00 

” 

IRC -20 148 

7 

51 

55 

-18 11 54 

” 

IRC -20265 

14 

08 

04 

-16 04 

00 


IRC -20032 

2 

16 

32 

- 19 45 54 

” 

IRC -20 149 

7 

54 

36 

-20 17 36 


IRC -20266 

14 

14 

15 

1 -16 12 

42 


IRC- 20033 

2 

28 

14 

-22 45 42 

** 

IRC -20 150 

7 

54 

45 

-22 44 54 

” 

IRC- 20267 

14 

27 

32 

-21 16 

42 

•* 

IRC -20034 

2 

30 

18 

-16 56 06 

” 

IRC -201 51 

7 

55 

22 

-15 04 06 

” 

IRC -20268 

14 

44 

23 

-21 07 

00 


IRC -20035 

2 

36 

13 

-20 39 30 

” 

IRC -20 152 

7 

55 

42 

-20 17 24 

” 

IRC -20269 

14 

45 

31 

-21 12 

30 


IRC -20036 

2 

39 

47 

-22 48 42 

” 

IRC -20 153 

7 

56 

58 

-23 10 42 

” 

IRC -20270 

14 

46 

29 

-24 02 

12 

• • 

IRC -20037 

2 

48 

40 

-21 13 24 


IRC -20 154 

8 

02 

15 

-17 31 12 


IRC -20271 

14 

48 

07 

-15 50 

06 


IRC -20038 

2 

55 

53 

-23 48 00 


IRC -201 55 

8 

03 

08 

-16 58 30 


IRC -20272 

14 

48 

15 

— 24 41 

30 


IRC- 20039 

3 

09 

03 

-23 52 30 

” 

IRC — 20156 

8 

05 

20 

-22 46 00 

” 

IRC -20273 

14 

51 

28 

— 24 26 

30 


IRC -20040 

3 

16 

08 

-22 42 00 

” 

IRC -201 57 

8 

05 

28 

-24 09 54 

” 

IRC -20274 

14 

52 

29 

— 21 47 

42 


IRC -20041 

3 

17 

18 

-21 56 36 


IRC — 20158 

8 

05 

30 

-20 32 12 


IRC- 20275 

14 

54 

32 

—21 12 

06 


IRC -20042 

3 

17 

25 

-24 18 06 


IRC -201 59 

8 

08 

25 

-15 10 36 


IRC -20276 

14 

55 

44 

— 19 31 

12 


IRC -20043 

3 

31 

55 

-16 19 42 

” 

IRC -20160 

8 

10 

59 

-15 37 54 

” 

IRC -20277 

14 

57 

37 ! 

—22 39 

00 

« 

IRC- 20044 

3 

46 

24 

-2 1 03 24 

" 

IRC -201 61 

8 

12 

50 

-21 47 24 


IRC- 20278 

14 

58 

41 

— 18 36 

30 


IRC -20045 

3 

51 

14 

-15 07 24 

” 

IRC — 20162 

8 

15 

58 

-23 04 24 

*• 

IRC -20279 

15 

03 

51 

— 16 03 

36 

<* 

IRC -20046 

3 

52 

43 

-15 02 42 

" 

IRC -20 163 

8 

17 

16 

-19 55 30 

” 

IRC -20280 

15 

05 

59 

—22 52 

06 

11 

IRC -20047 

3 

53 

01 

-24 10 36 

’* 

IRC — 20164 

8 

17 

53 

-23 17 54 


IRC -20281 

15 

07 

01 

—23 47 

36 

n 

IRC -20048 

4 

01 

22 

-24 35 30 

" 

IRC— 20165 

8 

20 

25 

-15 45 24 

” 

IRC -20282 

15 

09 

22 

-18 56 

06 

” 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

IRC -20283 

h ID t 

15 13 27 

-22 13 06 


IRC -20400 

17 52 29 

TTT 

-24 06 12 


IRC -205 15 

h m s 

18 43 04 

-19 39 36 


IRC -20284 

15 19 11 

-23 52 36 


IRC — 20401 

17 53 02 

-17 27 06 

” 

IRC— 20516 

18 43 19 

-22 26 42 

” 

IRC -20285 

15 19 29 

-18 29 42 

” 

IRC -20402 

17 53 02 

-21 07 00 

” 

IRC -205 17 

18 44 18 

-20 25 36 

»* 

IRC -20286 

15 21 26 

-22 44 06 


IRC -20403 

17 54 02 

-19 20 54 

” 

IRC -205 18 

18 44 33 

-23 59 54 

** 

IRC -20287 

15 25 27 

-16 32 30 


IRC -20404 

17 54 02 

-19 31 30 

” 

IRC -205 19 

18 45 07 

-16 50 00 

" 

IRC -20288 

15 29 19 

-23 42 42 

” 

IRC -20405 

17 54 05 

-23 55 42 


IRC -20520 

18 45 16 

-19 15 36 


IRC -20289 

15 30 26 

-15 09 30 

” 

IRC -20406 

17 55 26 

-22 32 42 


IRC- 20521 

18 45 31 

-22 33 12 

*• 

IRC -20290 

15 34 50 

-16 09 06 

” 

IRC -20407 

17 55 49 

-16 35 36 

” 

IRC -20522 

18 45 35 

-23 16 06 

*» 

IRC -20291 

15 37 19 

-23 39 24 

” 

IRC -20408 

17 56 20 

-21 25 36 


IRC -20523 

18 46 43 

-20 23 12 


IRC -20292 

15 39 05 

-19 31 30 


IRC -20409 

17 56 53 

-23 31 06 


IRC -20524 

18 50 13 

-21 32 30 


IRC -20293 

15 40 47 

-21 40 30 


IRC— 20410 

17 57 05 

-20 21 42 


IRC- 20525 

18 51 05 

-21 25 12 


IRC -20294 

15 44 55 

-19 33 00 

” 

IRC— 2041 1 

17 57 13 

-24 02 00 

” 

IRC— 20526 

18 51 10 

-22 48 12 

»♦ 

IRC -20295 

15 45 58 

-20 17 36 


IRC -20412 

17 57 59 

-22 54 30 

” 

IRC -20527 

18 52 03 

-16 35 36 

»» 

IRC -20296 

15 50 59 

-16 34 42 


IRC -2041 3 

17 58 11 

-20 31 36 

” 

IRC — 20528 

18 52 07 

-22 44 06 

»» 

IRC -20297 

15 51 03 

-18 48 06 


IRC — 20414 

17 58 25 

-15 21 42 

” 

IRC -20529 

18 53 49 

- 18 23 24 

»* 

IRC- 20298 

15 51 58 

-20 40 42 


IRC -2041 5 

17 58 28 

-17 09 12 

” 

IRC— 20530 

18 54 46 

-21 10 42 

»* 

IRC- 20299 

15 52 42 

-18 38 36 

*’ 

IRC— 20416 

17 58 50 

-22 44 54 

M 

IRC -20531 

18 55 33 

-19 14 36 

’» 

IRC- 20300 

15 53 27 

-18 09 24 


” 

17 58 50.6 

-22 44 44 

840925 

IRC- 20532 

18 56 29 

-19 21 00 


IRC -20301 

15 54 14 

-15 53 24 


IRC— 20417 

17 59 01 

-23 37 36 

690001 

IRC -20533 

18 58 36 

-22 46 00 


IRC -20302 

15 55 21 

-15 18 30 

” 

IRC -2041 8 

17 59 22 

-23 28 06 


IRC -20534 

19 00 43 

-22 47 06 


IRC- 20303 

15 57 21 

-22 29 00 

” 

IRC -20419 

17 59 26 

-17 08 00 

” 

IRC -20535 

19 01 09 

-19 28 24 


IRC -20304 

16 00 55 

-24 35 24 


IRC -20420 

17 59 26 

- 19 10 42 

” 

IRC -20536 

19 01 41 

-21 48 54 

»* 

IRC- 20305 

16 02 32 

-19 40 06 

” 

IRC -20421 

17 59 28 

-22 55 36 

” 

IRC -20537 

19 02 07 

-21 01 42 


IRC -20306 

16 03 05 

-21 36 12 


IRC -20422 

17 59 53 

-22 00 54 

” 

IRC -20538 

19 04 46 

-17 06 24 


IRC -20307 

16 03 59 

-20 39 30 

” 

IRC -20423 

18 00 28 

-21 49 12 

” 

IRC -20539 

19 05 50 

-19 01 42 


IRC -20308 

16 04 32 

-20 44 54 

” 

IRC -20424 

18 00 58.0 

-20 19 12 

760302 

IRC -20540 

19 05 56 

-22 19 12 

♦» 

IRC -20309 

16 05 19 

-23 39 36 

” 

” 

18 00 59 

-20 19 30 

690001 

” 

19 05 56.0 

-22 19 12 

760302 

IRC- 20310 

16 16 51 

-22 10 06 

” 

IRC -20425 

18 01 02 

-16 56 06 

” 

IRC -20541 

19 06 28 

-15 07 24 

690001 

IRC -203 11 

16 17 38 

-24 03 06 

” 

IRC -20426 

18 01 56 

- 15 42 24 

” 

IRC -20542 

19 06 46 

-21 06 24 


IRC- 20312 

16 17 43 

-21 43 42 

’’ 

IRC -20427 

18 02 38 

-21 14 00 


IRC -20543 

19 08 00 

-15 09 36 

** 

IRC -203 13 

16 17 46 

-23 43 12 

’* 

IRC— 20428 

18 03 47 

-22 04 00 


IRC -20544 

19 08 56 

-20 23 00 


IRC- 20314 

16 20 22 

-23 21 36 

” 

IRC -20429 

18 04 37 

-19 18 12 

” 

IRC -20545 

19 10 37 

-18 12 30 


IRC -203 15 

16 20 53 

-22 15 42 


IRC -20430 

18 04 52 

-17 09 36 


IRC -20546 

19 11 02 

-18 56 30 

»» 

IRC- 20316 

16 21 11 

-19 55 24 


IRC -20431 

18 05 05 

-22 14 00 


IRC -20547 

19 11 39 

-18 55 24 


IRC -203 17 

16 26 32 

-19 14 12 

” 

IRC— 20432 

18 05 20 

-23 52 00 

” 

IRC -20548 

19 13 22 

-17 03 36 


IRC -203 18 

16 28 17 

-16 30 24 

” 

IRC -20433 

18 05 20 

-20 03 00 

” 

IRC -20549 

19 13 50 

-19 24 06 

** 

IRC- 20319 

16 30 50 

-16 02 06 

” 

IRC -20434 

18 05 25 

-18 33 36 

” 

IRC -20550 

19 14 45 

-19 01 00 

»» 

IRC -20320 

16 32 26 

-24 51 06 

” 

IRC -20435 

18 05 50 

-21 24 42 

” 

IRC -205 51 

19 15 28 

-19 27 00 

» 

IRC -20321 

16 36 16 

-21 46 24 

” 

IRC -20436 

18 06 22 

-17 22 54 

” 

IRC -20552 

19 15 46 

-16 26 24 

” 

IRC -20322 

16 36 43 

-20 46 54 

” 

IRC -20437 

18 06 34 

-23 07 42 

” 

IRC— 20553 

19 16 09 

-15 37 54 

*• 

IRC -20323 

16 37 35 

-20 18 00 

” 

IRC -20438 

18 06 52 

-15 17 36 


IRC -205 54 

19 16 17 

-16 00 24 

" 

IRC -20324 

16 38 19 

-19 52 06 

” 

IRC— 20439 

18 07 14 

-24 00 54 


IRC— 20555 

19 16 43 

-21 01 06 


IRC -20325 

16 38 42 

-17 38 30 

” 

IRC — 20440 

18 07 37 

-23 40 06 

” 

IRC -20556 

19 17 36 

-17 08 24 


IRC -20326 

16 41 43 

-22 59 30 


IRC— 20441 

18 08 05 

-18 53 06 


IRC— 20557 

19 17 56 

-18 17 36 

•» 

IRC -20327 

16 42 35 

-19 02 54 


IRC -20442 

18 08 43 

-21 18 12 

” 

IRC -205 5 8 

19 18 52 

-16 03 12 


IRC -20328 

16 42 46 

-19 46 12 

” 

IRC -20443 

18 08 44 

-23 42 36 


IRC— 20559 

19 22 30 

-24 03 12 

” 

IRC -20329 

16 43 13 

- 16 48 54 

” 

IRC — 20444 

18 09 06 

-18 52 54 

” 

IRC -20560 

19 23 19 

-21 52 12 


IRC- 20330 

16 43 40 

-16 29 42 

” 

IRC -20445 

18 09 22 

-21 07 36 

” 

IRC -20561 

19 23 28 

-21 21 00 


IRC -20331 

16 45 12 

-24 26 00 

” 

IRC -20446 

18 09 51 

-17 25 36 


IRC -20562 

19 24 09 

-18 36 42 

»* 

IRC -20332 

16 46 04 

-20 22 12 

" 

IRC -20447 

18 09 58 

-16 19 24 

” 

IRC -20563 

19 24 49 

-17 22 24 

” 

IRC- 20333 

16 46 06 

-19 23 06 

” 

IRC -20448 

18 09 58 

-24 53 42 

” 

IRC -20564 

19 26 50 

-16 15 24 

” 

IRC -20334 

16 46 38 

-21 46 30 

” 

IRC -20449 

18 10 47 

-19 15 06 


IRC -20565 

19 27 16 

-19 29 24 

*» 

IRC -20335 

16 50 18 

-21 35 30 

” 

IRC -20450 

18 10 50 

-17 10 06 


IRC -20566 

19 30 26 

-16 42 30 


IRC -20336 

16 52 10 

-21 53 30 

” 

IRC -20451 

18 11 18 

-21 44 00 

” 

IRC- 20567 

19 31 07 

-22 44 54 


IRC -20337 

16 53 37 

-15 24 36 


IRC -20452 

18 11 31 

-22 47 00 


IRC -20568 

19 31 26 

-16 29 00 

»* 

IRC -20338 

16 53 52 

-15 51 42 


IRC -20453 

18 12 36 

-18 56 30 


IRC -20569 

19 31 31 

-23 57 42 


IRC -20339 

16 54 31 

-23 15 12 

” 

IRC -20454 

18 13 31 

-16 40 00 

” 

IRC -20570 

19 34 28 

-22 04 06 


IRC -20340 

16 54 56 

- 19 42 30 

” 

IRC -2045 5 

18 13 31 

-17 40 24 

” 

IRC -20571 

19 37 51 

-16 24 42 

»• 

IRC -20341 

17 00 13 

-20 29 54 


IRC -20456 

18 14 17 

-17 23 30 

” 

IRC -20572 

19 43 25 

-19 53 06 

»* 

IRC -20342 

17 00 20 

-20 04 00 


IRC -20457 

18 14 47 

-15 18 24 


IRC -20573 

19 43 41 

-16 19 54 

*• 

IRC -20343 

17 00 25 

-21 45 06 

” 

IRC -20458 

18 14 59 

-17 50 36 


IRC -20574 

19 44 17 

-17 11 24 

" 

IRC -20344 

17 00 51 

-24 46 30 


IRC -20459 

18 15 14 

-24 19 54 

” 

IRC- 20575 

19 45 45 

[-16 16 42 

” 

IRC -20345 

17 03 31 

-23 50 36 


IRC -20460 

18 15 32 

-18 29 06 


IRC -20576 

19 48 41 

-19 20 12 

** 

IRC -20346 

17 03 55 

-16 42 42 

” 

IRC -20461 

18 15 34 

-15 20 36 


IRC- 20577 

19 53 09 

-19 21 00 


IRC -20347 

17 04 54 

-16 01 36 

” 

IRC -20462 

18 15 51 

-15 13 00 

” 

IRC— 20578 

19 57 21 

1 -16 40 54 


IRC -20348 

17 07 34 

-15 39 54 

” 

IRC -20463 

18 16 22 

-15 46 36 


IRC— 20579 

19 58 28 

-15 11 00 

« 

IRC -20349 

17 07 46 

-24 18 00 

*' 

IRC -20464 

18 16 29 

-15 38 06 


IRC- 20580 

20 00 12 

i -22 15 36 


IRC -20350 

17 12 26 

-21 23 00 


IRC -20465 

18 17 16 

-15 51 24 

*’ 

IRC -20581 

20 00 22 

-23 50 30 

" 

IRC -20351 

17 13 27 

-15 10 30 

” 

IRC -20466 

18 17 35 

-16 12 24 

” 

IRC -20582 

20 05 58 

i — 15 34 12 


IRC -20352 

17 14 08 

-17 37 30 


IRC -20467 

18 18 08 

-15 15 54 

” 

IRC— 20583 

20 11 23 

1 - 16 03 30 


IRC -20353 

17 14 55 

-24 13 30 

” 

IRC -20468 

18 18 22 

-24 56 30 

" 

IRC -20584 

20 13 43 

I -18 34 06 


IRC -20354 

17 15 26 

-16 15 54 

” 

IRC- 20469 

18 19 00 

-23 34 30 

” 

IRC— 20585 

20 14 05 

-21 28 30 

” 

IRC -20355 

17 16 34 

-18 54 12 


IRC -20470 

18 19 42 

-19 24 42 

” 

IRC -20586 

20 16 09 

-16 01 06 


IRC -20356 

17 16 55 

-21 40 42 


IRC -20471 

18 20 22 

-20 40 42 


IRC -20587 

20 16 31 

-19 16 42 


IRC -20357 

17 18 20 

-21 30 54 

” 

IRC- 20472 

18 20 34 

-21 41 30 


IRC — 20588 

20 25 26 

-15 52 00 


IRC- 20358 

17 18 55 

-20 31 36 


IRC- 20473 

18 20 37 

-23 03 54 

” 

IRC — 20589 

20 26 37 

-22 33 36 

** 

IRC -20359 

17 21 23 

-22 20 30 


IRC- 20474 

18 21 07 

-19 24 12 


IRC— 20590 

20 29 43 

1 -21 51 42 


IRC -20360 

17 23 21 

-20 41 12 


IRC -20475 

18 21 43 

-19 45 30 


IRC -20591 

20 31 11 

j -23 25 06 


IRC- 20361 

17 23 40 

-21 25 42 


IRC -20476 

18 21 59 

-16 18 12 

” 

IRC— 20592 

20 37 14 

-18 19 24 


IRC- 20362 

17 24 31 

-18 54 54 


IRC- 20477 

18 22 04 

-18 33 54 

*• 

IRC— 20593 

20 41 43 

-19 13 30 


IRC -20363 

17 25 52 

-23 24 06 


IRC -20478 

18 22 23 

-20 34 24 

** 

IRC -20594 

20 46 29 

-18 13 06 


IRC -20364 

17 26 47 

-19 25 36 

” 

IRC -20479 

18 23 02 

-19 43 06 


IRC -20595 

20 52 01 

-18 07 06 

•» 

IRC -20365 

17 26 53 

-24 53 42 

” 

IRC -20480 

18 23 12 

-21 51 36 


IRC -20596 

21 04 29 

-16 37 30 

»* 

IRC -20366 

17 28 09 

-23 37 06 

” 

IRC -20481 

18 23 22 

-18 08 36 

” 

IRC- 20597 

21 12 48 

-20 51 42 

>» 

IRC -20367 

17 28 13 

-20 13 12 

** 

IRC- 20482 

18 23 31 

-22 08 06 


IRC- 20598 

21 12 56 

-15 22 24 

" 

IRC -20368 

17 30 08 

-22 23 42 

” 

IRC- 20483 

18 23 46 

-21 08 42 


IRC -20599 

21 19 26 

-17 02 54 


IRC -20369 

17 31 08 

-24 50 30 

" 

IRC- 20484 

18 25 08 

-16 47 24 

•» 

IRC -20600 

21 20 10 

-22 52 54 


IRC -20370 

17 31 47 

-23 41 54 


IRC -20485 

18 25 10 

-21 16 06 


IRC- 20601 

21 21 17 

-21 04 00 

! " 

IRC -20371 

17 33 18 

-22 25 42 

” 

IRC -20486 

18 25 38 

-19 48 42 


IRC -20602 

21 23 52 

-22 37 54 


IRC -20372 

17 34 31 

-16 19 12 


IRC -20487 

18 26 07 

-17 49 06 


IRC -20603 

21 24 25 

-21 25 24 


IRC -20373 

17 34 40 

-15 23 00 


IRC -20488 

18 27 31 

-16 55 42 


IRC -20604 

21 25 55 

-22 01 36 

•* 

IRC- 20374 

17 35 13 

-20 50 24 


IRC -20489 

18 27 32 

-20 05 24 

” 

IRC -20605 

21 37 21 

-16 53 36 


IRC -20375 

17 35 58 

-21 39 00 

” 

IRC -20490 

18 28 28 

-21 17 12 


IRC -20606 

21 39 06 

-23 29 36 

*• 

IRC -20376 

17 37 15 

-24 40 06 

” 

IRC -20491 

18 29 05 

-24 59 24 


IRC -20607 

21 39 51 

-19 05 36 

*• 

IRC -20377 

17 38 52 

-16 45 12 


IRC -20492 

18 29 37 

-23 16 00 

" 

IRC -20608 

21 44 16 

-16 21 42 


IRC -20378 

17 38 56 

-20 46 06 


IRC -20493 

18 30 08 

-19 48 36 


IRC -20609 

21 48 13 i 

-20 25 06 


IRC -20379 

17 39 08 

-20 23 42 

’’ 

IRC -20494 

18 30 14 

-20 08 30 


IRC -20610 

21 52 39 

-23 31 42 


IRC- 20380 

17 39 53 

-17 27 12 

’* 

IRC -20495 

18 30 50 

-24 03 54 


IRC — 2061 1 

21 52 48 

-21 22 54 


IRC -20381 

17 41 34 

-22 55 54 


IRC -20496 

18 31 55 

-19 33 30 


IRC — 20612 

21 55 52 

-21 25 36 

** 

IRC -20382 

17 42 01 

-18 38 12 

'* 

IRC- 20497 

18 32 28 

-19 18 42 


IRC— 20613 

21 56 04 

-15 22 06 


IRC -20383 

17 42 59 

- 16 05 30 


IRC -20498 

18 33 22 

-23 55 06 


IRC -206 14 

21 56 45 

-18 14 00 


IRC -20384 

17 44 46 

-22 27 12 

** 

IRC- 20499 

18 33 44 

-23 48 12 

” 

IRC — 20615 

21 59 08 

-15 38 30 

*» 

IRC -20385 

17 45 01 

-24 45 30 


IRC- 20500 

18 33 47 

- 19 56 24 

” 

IRC— 20616 

22 15 52 

-21 04 36 


IRC- 20386 

17 45 23 

-22 01 06 


IRC -2050 1 

18 33 55 

15 59 12 

” 

IRC — 20617 

22 18 49 

-21 51 36 

♦' 

IRC -20387 

17 45 34 

-24 37 12 


IRC -20502 

18 34 10 

-19 14 54 


IRC -2061 8 

22 20 32 

-22 18 30 


IRC -20388 

17 45 41 

-19 45 54 


IRC -20503 

18 35 24 

-24 40 24 

’* 

IRC -20619 

22 25 07 

-22 07 36 


IRC -20389 

17 45 46 

-23 13 30 


IRC -20504 

18 35 29 

-18 24 42 

” 

IRC -20620 

22 40 55 

-19 05 36 


IRC -20390 

17 46 57 

-23 19 54 

*' 

IRC -20505 

18 36 10 

-15 05 00 

" 

IRC -20621 

22 42 47 

-15 51 12 

»» 

IRC -20391 

17 47 01 

-21 30 54 

” 

IRC -20506 

18 37 23 

-15 16 30 

” 

IRC -20622 

22 44 55 

-19 51 12 


IRC -20392 

17 47 16 

-22 23 24 


IRC -20507 

18 37 24 

-18 35 42 


IRC -20623 

22 51 26 

-19 26 00 


IRC -20393 

17 47 52 

-21 46 06 


IRC -20508 

18 38 25 

-17 07 36 


IRC -20624 

22 54 27 

-20 36 12 

•* 

IRC -20394 

17 48 31 

-22 10 00 

" 

IRC -20509 

18 39 57 

-15 58 36 


IRC -20625 

23 01 37 

-16 17 06 

»* 

IRC -20395 

17 49 56 

-24 12 06 

" 

IRC -205 10 

18 39 58 

-19 19 54 

” 

IRC -20626 

23 02 34 

-17 21 00 


IRC- 20396 

17 50 00 

-18 08 06 


IRC -205 11 

18 40 53 

-15 19 30 


IRC -20627 

23 02 44 

-22 46 00 

« 

IRC- 20397 

17 51 23 

-23 13 30 


IRC -205 12 

18 41 04 

-21 45 12 


IRC -20628 

23 03 58 

-24 01 00 

>• 

IRC -20398 

17 51 51 

-23 29 12 

” 

IRC -205 13 

18 42 13 

-20 30 30 

” 

IRC -20629 

23 06 47 

-21 26 30 

» 

IRC -20399 

17 51 53 

-23 58 30 

*’ 

IRC— 20514 

18 42 59 

-17 21 06 

” 

IRC -20630 

23 07 16 

-22 43 54 

” 
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POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

IRC -20631 

23 

15 51 

-19 06 54 


IRC- 30104 

7 

ir 

52 

35 

-27 56 42 


IRC -30221 

14 

1 22™ 45 S 

-27 

\15A 

„ 

IRC -20632 

23 

16 50 

-18 21 36 

” 

IRC— 30105 

7 

53 

40 

-28 31 06 

” 

IRC -30222 

14 

27 

59 

-29 

52 24 

»• 

IRC -20633 

23 

20 19 

-20 22 12 

” 

IRC -30 106 

7 

53 

47 

-29 20 54 

’* 

IRC -30223 

14 

38 

13 

-25 

04 12 

•• 

IRC -20634 

23 

21 47 

-17 35 30 


IRC -30 107 

7 

54 

16 

-30 08 42 


IRC -30224 

14 

39 

02 

-28 

43 36 


IRC -20635 

23 

23 26 

-20 55 00 


IRC- 30108 

7 

56 

52 

-32 26 06 


IRC -30225 

14 

44 

50 

-32 

02 36 


IRC -20636 

23 

32 11 

-15 31 42 

” 

IRC— 30109 

7 

58 

22 

-32 34 42 

” 

IRC -30226 

14 

47 

20 

-27 

45 30 

” 

IRC -20637 

23 

38 33 

-24 26 06 

” 

IRC- 301 10 

7 

58 

24 

-29 58 30 

” 

IRC -30227 

14 

53 

26 

-32 

26 30 

»• 

IRC -20638 

23 

38 57 

-18 18 06 

” 

IRC— 301 1 1 

7 

59 

29 

-31 39 24 

’* 

IRC -30228 

15 

01 

08 

-25 

05 12 

♦» 

IRC -20639 

23 

39 09 

-20 01 54 

” 

IRC— 301 12 

8 

00 

13 

-26 05 54 

” 

IRC -30229 

15 

06 

02 

-26 

18 30 


IRC -20640 

23 

39 11 

-18 06 24 


IRC— 301 13 

8 

01 

09 

-32 20 00 

” 

IRC -30230 

15 

07 

38 

-30 

57 00 


IRC -2064! 

23 

39 49 

-15 43 00 


IRC— 301 14 

8 

01 

47 

-31 18 12 


IRC -30231 

15 

14 

46 

-29 

57 42 

*• 

IRC -20642 

23 

41 12 

-15 34 06 


IRC— 301 15 

8 

02 

16 

-32 31 54 


IRC -30232 

15 

15 

21 

-27 

44 54 


IRC -20643 

23 

50 11 

-16 39 00 

” 

IRC— 301 16 

8 

02 

26 

-25 33 12 

” 

IRC- 30233 

15 

18 

38 

-28 

30 06 

*» 

IRC -20644 

23 

53 32 

-22 16 12 

” 

IRC— 301 17 

8 

02 

28 

-27 44 24 

’* 

IRC -30234 

15 

19 

04 

-32 

00 54 


IRC -30001 

0 

04 01 

-32 52 30 


IRC— 301 18 

8 

02 

36 

-29 49 24 

” 

IRC -30235 

15 

22 

08 

-26 

34 30 


IRC -30002 

0 

05 01 

-25 46 30 


IRC— 301 19 

8 

03 

16 

-26 37 24 

” 

IRC -30236 

15 

30 

21 

-27 

00 54 

” 

IRC -30003 

0 

09 05 

-28 04 24 

*’ 

IRC -30 120 

8 

09 

50 

-28 09 30 

” 

IRC -30237 

15 

31 

35 

-27 

52 42 

" 

IRC -30004 

0 

11 11 

-26 17 54 


IRC— 30121 

8 

15 

06 

-31 16 54 


IRC -30238 

15 

33 

09 

-28 

50 00 

*• 

IRC -30005 

0 

11 14 

-26 33 42 


IRC- 30122 

8 

17 

56 

-29 11 24 


IRC -30239 

15 

34 

00 

-27 

58 00 


IRC -30006 

0 

12 49 

-32 19 06 

” 

IRC— 30123 

8 

19 

22 

-32 54 06 

” 

IRC -30240 

15 

38 

26 

-29 

08 06 


IRC -30007 

0 

13 35 

-31 43 24 

” 

IRC -30124 

8 

20 

02 

-25 28 06 

” 

IRC— 30241 

15 

40 

54 

-30 

42 36 

” 

IRC -30008 

0 

20 53 

-30 07 30 


IRC -30125 

8 

22 

55 

-30 13 06 

*’ 

IRC -30242 

15 

42 

47 

-25 

20 42 

** 

IRC -30009 

0 

31 16 

-29 49 36 


IRC -30126 

8 

26 

56 

-30 36 54 

” 

IRC -30243 

15 

47 

30 

-29 

23 30 


IRC -30010 

0 

33 19 

-25 09 12 

” 

IRC — 30127 

8 

27 

45 

-30 23 24 

” 

IRC -30244 

15 

47 

32 

-26 

08 42 


IRC -30011 

0 

36 20 

-25 23 00 

” 

IRC -30128 

8 

28 

29 

-31 59 30 


IRC -30245 

15 

48 

53 

-30 

02 54 


IRC -3001 2 

0 

53 30 

-28 02 42 

” 

IRC -30129 

8 

30 

01 

-31 48 24 


IRC -30246 

15 

49 

44 

-25 

56 54 

” 

IRC -3001 3 

1 

03 04 

-31 57 42 

" 

IRC -301 30 

8 

32 

23 

-26 56 24 

” 

IRC -30247 

15 

55 

32 

-30 

35 24 

** 

IRC -30014 

1 

21 11 

-31 11 36 

” 

IRC — 30131 

8 

37 

38 

-29 22 42 

” 

IRC -30248 

15 

58 

11 

-31 

44 36 


IRC -30015 

1 

24 40 

-32 48 00 

” 

IRC — 30132 

8 

41 

47 

-25 25 30 


IRC -30249 

15 

58 

31 

-25 

03 00 

»* 

IRC- 30016 

1 

27 59 

-26 28 00 


IRC — 30133 

8 

43 

25 

-28 01 06 


IRC -30250 

15 

59 

00 

-28 

50 54 


IRC -30017 

1 

32 04 

-28 29 24 

" 

IRC- 30134 

8 

44 

32 

-29 32 36 

” 

IRC -30251 

15 

59 

28 

-26 

00 36 

" 

IRC -30018 

1 

39 52 

-32 34 30 


IRC — 30135 

8 

46 

09 

-28 27 30 


IRC -30252 

16 

00 

20 

-25 

43 12 

*’ 

IRC- 30019 

1 

42 38 

-28 58 06 


IRC— 30136 

8 

48 

26 

-27 31 54 


IRC -30253 

16 

05 

06 

-26 

11 36 

** 

IRC -30020 

2 

00 10 

-31 38 00 


IRC -30 137 

8 

57 

37 

-27 59 00 

” 

IRC -30254 

16 

05 

38 

-32 

42 54 


IRC -30021 

2 

26 58 

-26 19 06 

” 

IRC- 30138 

8 

58 

59 

-27 19 12 

” 

IRC -30255 

16 

07 

17 

-29 

09 30 


IRC -30022 

2 

28 27 

-31 29 42 

’* 

IRC- 30139 

9 

00 

45 

-27 59 54 

” 

IRC -30256 

16 

07 

57 

-29 

17 24 


IRC -30023 

2 

35 08 

-27 11 24 

” 

IRC- 30140 

9 

02 

31 

-32 14 00 

” 

IRC- 30257 

16 

10 

19 

-32 

13 00 


IRC -30024 

2 

40 47 

-26 19 24 

” 

IRC— 30141 

9 

05 

22 

-26 02 06 

” 

IRC -30258 

16 

11 

33 

-32 

15 24 

" 

IRC -30025 

2 

42 13 

-29 24 36 

” 

IRC- 30142 

9 

05 

52 

-25 39 24 


IRC -30259 

16 

15 

41 

-28 

37 12 

•• 

IRC -30026 

2 

47 01 

-32 37 00 


IRC— 30143 

9 

05 

55 

-27 06 36 


IRC -30260 

16 

18 

08 

-25 

28 06 


IRC -30027 

3 

06 26 

-26 38 06 


IRC— 30144 

9 

07 

36 

-27 58 42 

” 

IRC — 30261 

16 

18 

32 

-27 

48 06 


IRC -30028 

3 

09 53 

-29 10 54 

” 

IRC— 30145 

9 

10 

22 

-26 17 42 

” 

IRC -30262 

16 

19 

13 

-31 

53 12 

” 

IRC -30029 

3 

30 20 

-25 49 12 

” 

IRC— 30146 

9 

11 

13 

-29 27 42 


IRC -30263 

16 

21 

01 

-28 

08 00 


IRC -30030 

3 

41 09 

-31 10 36 


IRC— 30147 

9 

12 

37 

-29 57 12 


IRC -30264 

16 

24 

14 

-31 

11 42 


IRC -30031 

3 

48 19 

-32 25 12 


IRC- 30148 

9 

15 

01 

-31 31 36 


IRC -30265 

16 

26 

20 

-26 

19 24 


IRC -30032 

4 

01 31 

-25 58 12 

” 

IRC— 30149 

9 

16 

09 

-32 49 06 

” 

IRC -30266 

16 

33 

28 

-31 

08 06 


IRC -30033 

4 

09 21 

-25 15 54 


IRC -30 150 

9 

19 

17 

-25 45 00 


IRC -30267 

16 

36 

59 

-28 

51 24 

»» 

IRC -30034 

4 

21 37 

-27 56 30 


IRC— 30151 

9 

21 

03 

-28 36 12 

” 

IRC -30268 

16 

37 

25 

-32 

17 06 

•» 

IRC -30035 

4 

25 58 

-29 19 24 

” 

IRC— 30152 

9 

25 

16 

-29 14 06 

” 

IRC -30269 

16 

38 

44 

-27 

00 36 

" 

IRC -30036 

4 

31 30 

-29 52 00 

” 

IRC- 301 53 

9 

27 

44 

-26 22 12 


IRC -30270 

16 

49 

23 

-30 

16 06 


IRC -30037 

4 

33 37 

-30 39 30 


IRC — 30154 

9 

33 

51 

-25 42 06 


IRC -30271 

16 

53 

26 

-30 

29 36 


IRC- 30038 

4 

34 32 

-27 40 36 


IRC- 30155 

9 

39 

44 

-32 16 42 

” 

IRC -30272 

16 

53 

32 

-32 

54 42 

»* 

IRC -30039 

4 

37 26 

-30 33 12 

" 

IRC — 30156 

9 

48 

54 

-29 39 24 

” 

IRC -30273 

16 

54 

37 

-32 

30 24 

** 

IRC -30040 

4 

41 12 

-30 51 24 

” 

IRC — 30157 

9 

51 

56 

-25 41 30 

” 

IRC -30274 

16 

56 

55 

-25 

01 06 

»» 

IRC -30041 

5 

00 10 

-26 20 30 

” 

IRC — 30158 

9 

52 

47 

-25 07 42 

*' 

IRC -30275 

16 

57 

50 

-29 

36 06 


IRC -30042 

5 

10 56 

-27 13 36 

” 

IRC- 301 59 

9 

54 

14 

-32 00 00 

** 

IRC -30276 

16 

59 

07 

-29 

31 06 


IRC -30043 

5 

17 26 

-25 10 30 

” 

IRC- 30160 

10 

09 

50 

-32 20 36 

” 

IRC -30277 

16 

59 

31 

-32 

39 24 

»• 

IRC -30044 

5 

27 29 

-30 59 30 


IRC— 30161 

10 

13 

34 

-26 14 12 

” 

IRC -30278 

17 

02 

40 

-29 

36 54 


IRC -30045 

5 

31 00 

-25 23 36 


IRC -30162 

10 

13 

38 

-31 55 36 

” 

IRC -30279 

17 

04 

20 

-31 

46 06 


IRC -30046 

5 

33 50 

-25 46 00 


IRC- 30163 

10 

13 

41 

-30 43 00 

” 

IRC- 30280 

17 

05 

07 

-30 

59 24 


IRC -30047 

5 

36 06 

-27 14 24 

” 

IRC- 30164 

10 

24 

52 

-30 48 54 

” 

IRC -30281 

17 

06 

40 

1 -31 

18 54 


IRC -30048 

5 

39 02 

-27 58 06 


IRC- 30165 

10 

24 

58 

-25 17 30 


IRC -302 82 

17 

08 

02 

1 -32 

15 54 

** 

IRC -30049 

5 

45 05 

-31 42 54 


IRC -30 166 

10 

27 

12 

-29 24 30 

” 

IRC- 30283 

17 

08 

58 

-29 

15 12 

♦’ 

IRC -30050 

5 

47 14 

-32 20 54 

” 

IRC- 30167 

10 

34 

53 

-27 09 24 

” 

IRC- 30284 

17 

09 

43 

I -32 

43 54 

*• 

IRC -30051 

5 

48 37 

-29 12 36 


IRC -30 1 68 

10 

45 

12 

-31 20 12 

” 

IRC- 30285 

17 

10 

28 

! -31 

47 24 


IRC -30052 

5 

53 38 

-28 57 36 

” 

IRC- 30169 

10 

48 

56 

-28 21 30 

” 

IRC -30286 

17 

10 

47 

| -31 

24 12 


IRC -30053 

6 

01 16 

-26 16 36 

” 

IRC -30 170 

11 

00 

50 

-31 41 12 

” 

IRC -30287 

17 

12 

01 

! -30 

29 12 

*• 

IRC -30054 

6 

08 26 

-31 34 36 

” 

IRC— 30171 

11 

09 

50 

-32 09 54 

*’ 

IRC -30288 

17 

12 

14 

-26 

32 12 

" 

IRC- 30055 

6 

14 07 

-27 29 30 


IRC -30 172 

11 

09 

52 

! -29 30 42 

" 

IRC -30289 

17 

13 

05 

! -31 

25 24 

** 

IRC -30056 

6 

15 16 

-31 01 00 


IRC- 30173 

11 

12 

13 

-25 48 30 

” 

IRC -30290 

17 

14 

58 

-25 

31 42 


IRC -30057 

6 

16 50 

-26 08 36 

” 

IRC- 30174 

11 

16 

25 

-30 11 54 

” 

IRC -30291 

17 

20 

13 

i -28 

05 42 


IRC- 30058 

6 

18 54 

-30 37 06 


IRC— 30175 

11 

23 

53 

! -25 29 12 


IRC -30292 

17 

20 

38 

: -28 

26 06 

*» 

IRC -30059 

6 

21 27 

-26 21 00 


IRC- 30176 

11 

29 

54 

-26 28 30 

” 

IRC -30293 

17 

20 

50 

1 -29 

16 54 

*’ 

IRC -30060 

6 

21 40 

-27 02 30 


IRC -30177 

11 

30 

23 

-30 48 36 


IRC -30294 

17 

22 

27 

: -26 

48 24 


IRC -30061 

6 

21 56 

-25 32 54 

” 

IRC— 30178 

11 

30 

34 

-31 35 00 

** 

IRC -30295 

17 

22 

34 

; -25 

20 36 


IRC -30062 

6 

27 11 

-26 05 12 


IRC- 30179 

11 

37 

45 

-28 13 00 

** 

IRC -30296 

17 

23 

06 

i -32 

58 36 


IRC -30063 

6 

29 31 

-32 49 54 


IRC- 30180 

11 

37 

46 

-29 58 54 

” 

IRC -30297 

17 

23 

45 

! -31 

03 12 

»* 

IRC -30064 

6 

30 07 

-27 07 06 

" 

IRC- 30181 

11 

39 

10 

-32 13 24 

** 

IRC- 30298 

17 

24 

22 

-31 

04 30 


IRC- 30065 

6 

31 32 

-29 36 00 

” 

IRC — 30182 

11 

46 

13 

-26 28 36 

” 

IRC -30299 

17 

25 

18 

-29 

01 30 


IRC -30066 

6 

31 50 

-30 32 54 


IRC— 30183 

11 

47 

20 

-27 18 36 


IRC -30300 

17 

26 

53 

-26 

25 42 

*• 

IRC -30067 

6 

34 23 

-30 32 06 


IRC -30 184 

11 

51 

40 

-30 37 54 

*’ 

IRC -30301 

17 

27 

19 

-26 

43 06 

»• 

IRC -30068 

6 

35 56 

-32 17 36 

” 

IRC- 30185 

11 

53 

07 

-28 11 36 


IRC -30302 

17 

27 

47 

-27 

16 54 

” 

IRC -30069 

6 

41 08 

-26 04 24 


IRC— 30186 

11 

56 

47 

-29 47 06 


IRC -30303 

17 

32 

16.4 

-31 

59 17 

771107 

IRC -30070 

6 

50 56 

-26 53 54 


IRC— 30187 

12 

01 

03 

-32 07 42 

»* 

•* 

17 

32 

17 

-31 

59 00 

690001 

IRC -30071 

6 

56 38 

-28 53 54 

” 

IRC- 30188 

12 

08 

56 

-26 47 54 


IRC -30304 

17 

33 

36 

-32 

14 00 


IRC -30072 

6 

59 46 

-27 51 24 

” 

IRC -30 189 

12 

12 

56 

-31 24 54 


” 

17 

33 

36.5 

-32 

13 53 

771107 

IRC -30073 

7 

03 32 

-25 01 54 

** 

IRC— 30190 

12 

17 

18 

-26 27 54 


IRC -30305 

17 

34 

52.2 

-32 

07 40 

*» 

IRC -30074 

7 

03 58 

-30 49 24 


IRC- 30191 

12 

21 

12 

-30 03 12 

” 

” 

17 

34 

55 

-32 

07 24 

690001 

IRC- 30075 

7 

05 10 

-29 27 42 


IRC- 30192 

12 

34 

44 

-27 46 24 


IRC -30306 

17 

35 

00 

-30 

39 30 

•» 

IRC -30076 

7 

06 18 

-26 19 00 


IRC -301 93 

12 

38 

35 

-27 38 00 


IRC -30307 

17 

35 

04 

-28 

00 54 


IRC -30077 

7 

07 44 

-27 47 54 


IRC -30 194 

12 

41 

22 

-28 02 42 


IRC -30308 

17 

35 

27 

-31 

55 42 


IRC -30078 

7 

09 07 

-29 02 24 


IRC — 30195 

12 

45 

01 

-29 31 12 


IRC- 30309 

17 

36 

02 

-31 

41 30 


IRC -30079 

7 

10 35 

-31 53 24 

*’ 

IRC — 30196 

12 

48 

11 

-29 34 30 

»» 

IRC- 303 10 

17 

36 

36.3 

-31 

26 58 

771107 

IRC -30080 

7 

10 51 

-31 41 36 

” 

IRC — 30197 

12 

49 

05 

-30 48 42 

” 


17 

36 

38 

-31 

26 12 

690001 

IRC -30081 

7 

11 56 

-26 01 00 


IRC- 30198 

12 

50 

06 

-25 44 06 


IRC -303 11 

17 

37 

26 

-29 

12 12 


IRC -30082 

7 

12 49 

-26 57 24 


IRC- 30199 

12 

56 

14 

-29 43 24 

** 

IRC- 30312 

17 

37 

29 

-31 

56 36 


IRC -30083 

7 

14 37 

-27 47 42 

** 

IRC- 30200 

13 

02 

52 

-25 45 06 



17 

37 

29.0 

-31 

56 51 

771107 

IRC -30084 

7 

16 50 

-26 30 24 


IRC- 30201 

13 

05 

21 

-32 08 06 


IRC -303 13 

17 

37 

43 

-32 

11 12 

690001 

IRC- 30085 

7 

19 01 

-25 48 00 

” 

IRC- 30202 

13 

05 

48 

-32 50 42 


IRC -303 14 

17 

38 

06 

-30 

17 42 


IRC -30086 

7 

19 18 

-29 12 24 


IRC- 30203 

13 

14 

04 

-31 14 54 


IRC -303 15 

17 

39 

26 

-25 

16 00 

»> 

IRC -30087 

7 

20 53 

-25 40 24 

” 

IRC- 30204 

13 

25 

13 

-26 09 00 


IRC -303 16 

17 

39 

30 

-30 

04 54 


IRC -30088 

7 

20 59 

-25 22 30 

” 

IRC -30205 

13 

26 

05 

-31 44 12 


IRC- 303 17 

17 

40 

18 

-32 

38 12 


IRC -30089 

7 

21 12 

-29 16 42 


IRC- 30206 

13 

38 

37 

-26 17 12 

•» 

IRC — 30318 

17 

40 

58 

-30 

24 06 


IRC -30090 

7 

21 28 

-27 44 24 

” 

IRC- 30207 

13 

46 

13 

-28 07 06 


IRC -303 19 

17 

42 

02 

-28 

18 12 


IRC— 30091 

7 

22 10 

-29 12 30 

” 

IRC- 30208 

13 

52 

30 

-26 10 54 


IRC -30320 

17 

42 

02 

-28 

09 30 


IRC -30092 

7 

22 50 

-31 42 54 


IRC- 30209 

13 

54 

07 

-26 54 42 

»» 

IRC -30321 

17 

42 

31 

-28 

58 00 


IRC -30093 

7 

26 02 

-26 43 42 


IRC- 30210 

13 

54 

51 

-30 49 30 


IRC- 30322 

17 

42 

37 

-28 

38 00 

*» 

IRC -30094 

7 

28 51 

-30 51 30 

" 

IRC -302 11 

13 

55 

56 

-32 33 00 

»* 

IRC -30323 

17 

43 

56 

-26 

57 30 


IRC -30095 

7 

34 37 

-31 12 54 

” 

IRC- 30212 

13 

59 

32 

-27 11 06 


IRC- 30324 

17 

44 

25 

-27 

49 12 


IRC -30096 

7 

35 40 

-26 18 00 


IRC -302 13 

14 

03 

33 

-26 26 12 


IRC -30325 

17 

46 

50 

-28 

59 42 


IRC -30097 

7 

37 31 

-27 35 12 


IRC -302 14 

14 

06 

58 

-30 23 54 

” 

IRC -30326 

17 

48 

51 

-28 

00 42 


IRC- 30098 

7 

41 34 

-28 17 36 


IRC -302 15 

14 

08 

42 

-28 38 24 

” 

IRC -30327 

17 

48 

58 

-29 

37 12 

» 

IRC -30099 

7 

41 48 

-28 50 06 


IRC- 3021 6 

14 

09 

50 

-27 01 36 


IRC -30328 

17 

49 

31 

-28 

38 24 

»• 

IRC- 30100 

7 

44 38 

-32 11 06 


IRC -302 17 

14 

10 

37 

-29 40 30 

»• 

IRC -30329 

17 

50 

04 

-31 

43 12 

« 

IRC— 30101 

7 

48 17 

-27 50 42 

” 

IRC- 302 18 

14 

16 

13 

-26 54 54 

” 

IRC- 30330 

17 

50 

58 

-28 

19 54 


IRC- 30102 

7 

49 46 

-30 19 00 


IRC -302 19 

14 

17 

14 

-31 16 30 


IRC — 30331 

17 

52 

02 

-27 

59 30 

•• 

IRC- 30103 

7 

51 52 

-26 13 00 


IRC- 30220 

14 

20 

13 

-27 31 36 

” 

IRC -30332 

17 

52 

10 

-29 

06 42 

” 


A-50 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 


IRC- 30333 

h m i 

17 52 47 

-28 01 24 



IRC- 30334 

17 53 43 

-25 16 36 

” 


IRC- 30335 

17 53 49 

-26 26 54 

” 


IRC- 30336 

17 53 52 

-27 19 06 



IRC- 30337 

17 53 55 

-31 18 30 



IRC- 30338 

17 54 03 

-25 48 30 

” 


IRC -30339 

17 54 26 

-30 09 06 

** 


IRC -30340 

17 54 27 

-29 51 54 

•* 


IRC- 30341 

17 55 54 

-30 14 42 

” 


IRC -30342 

17 56 03 

-26 38 06 

** 


IRC -30343 

17 56 35 

-31 17 42 



IRC- 30344 

17 58 03 

-25 00 42 



IRC -30345 

17 59 07 

-29 17 06 

” 


IRC -30346 

17 59 46 

-27 49 36 



IRC- 30347 

18 00 08 

-25 13 54 



IRC -30348 

18 01 37 

-26 02 24 



IRC -30349 

18 01 47 

-26 07 00 

” 


IRC -30350 

18 01 51 

-28 02 54 



IRC- 30351 

18 01 51 

-29 35 12 



IRC- 30352 

18 02 27 

-27 04 54 

»• 


IRC- 30353 

18 02 35 

-30 25 30 

*• 


IRC- 30354 

18 02 38 

-25 14 54 



IRC- 30355 

18 02 55 

-25 27 06 



IRC -30356 

18 03 45 

-27 51 00 

** 


IRC -30357 

18 04 19 

-26 24 42 



IRC- 30358 

18 04 28 

-29 26 42 

” 


IRC -30359 

18 04 56 

-28 27 42 



IRC -30360 

18 05 05 

-31 00 36 



IRC- 30361 

18 05 27 

-31 13 00 

” 


IRC- 30362 

18 05 38 

-30 37 12 

” 


IRC -30363 

18 05 49 

-26 16 24 

** 


IRC -30364 

18 06 11 

-27 40 54 

** 


IRC -30365 

18 07 21 

-26 52 24 



IRC- 30366 

18 08 01 

-25 46 12 



IRC- 30367 

18 08 59 

-29 52 24 

” 


IRC -30368 

18 10 04 

-29 26 12 

" 


IRC -30369 

18 11 47 

-28 41 00 

*» 


IRC -30370 

18 11 52 

-29 50 30 

” 


IRC- 30371 

18 12 06 

-26 19 54 



IRC -30372 

18 13 25 

-30 01 42 



IRC -30373 

18 14 43 

-27 22 42 



IRC -30374 

18 14 53 

-27 03 42 

” 


IRC -30375 

18 15 50 

-29 47 00 



IRC -30376 

18 17 46 

-29 50 54 



IRC -30377 

18 18 35 

-26 49 36 



IRC -30378 

18 19 09 

-32 14 00 

” 


IRC- 30379 

18 20 20 

-26 00 24 



IRC -30380 

18 20 59 

-29 07 36 

” 


IRC -30381 

18 21 49 

-30 47 24 

” 


IRC -30382 

18 21 55 

-25 58 06 

” 


IRC- 30383 

18 22 18 

-32 10 12 



IRC -30384 

18 23 52 

-25 42 54 



IRC- 30385 

18 24 49 

-27 39 36 

” 


IRC -30386 

18 24 54 

-25 27 00 

** 


IRC -30387 

18 29 49 

-28 56 36 

" 


IRC -30388 

18 30 20 

-28 08 30 

** 


IRC -30389 

18 32 25 

-27 23 12 

*’ 


IRC -30390 

18 33 05 

-32 22 00 

” 


IRC- 30391 

18 33 06 

-28 02 12 



IRC -30392 

18 36 38 

-28 41 54 



IRC -30393 

18 37 49 

-26 07 54 

*» 


IRC -30394 

18 43 40 

-29 41 12 



IRC -30395 

18 51 04 

-32 31 36 



IRC -30396 

18 52 10 

-26 21 30 

” 


IRC -30397 

18 53 22 

-29 38 12 

” 


IRC -30398 

18 56 04 

-29 54 30 

” 


IRC -30399 

18 59 23 

-29 56 36 

•» 


IRC- 30400 

18 59 39 

-25 10 36 

” 


IRC -30401 

19 03 48 

-27 44 36 



IRC- 30402 

19 04 25 

-28 42 54 



IRC -30403 

19 04 26 

-28 56 06 

•» 


IRC -30404 

19 09 19 

-32 56 12 

*» 


IRC -30405 

19 10 12 

-25 59 30 



IRC -30406 

19 11 23 

-29 54 54 



IRC -30407 

19 12 29 

-25 20 36 

** 


IRC -30408 

19 16 37 

-31 48 30 



IRC -30409 

19 17 14 

-31 54 42 



IRC -304 10 

19 19 13 

-32 01 42 



IRC -30411 

19 19 48 

-29 09 42 

•» 


IRC- 30412 

19 26 45 

-27 05 24 



IRC— 30413 

19 29 19 

-30 58 30 



IRC- 30414 

19 29 55 

-30 28 06 

*» 


IRC— 30415 

19 37 53 

-29 02 06 



IRC— 30416 

19 50 02 

-32 13 06 



IRC- 30417 

19 50 44 

-31 03 06 



IRC— 30418 

19 52 46 

-26 25 54 



IRC- 30419 

19 52 50 

-29 19 06 



IRC -30420 

19 53 05 

-28 10 06 



IRC- 30421 

19 53 53 

-27 18 12 



IRC -30422 

19 55 56 

-26 19 54 

»* 


IRC -30423 

19 59 34 

-27 51 06 

»• 


IRC -30424 

20 01 09 

-32 12 00 

** 


IRC -30425 

20 03 51 

-27 22 06 

»* 


IRC -30426 

20 04 45 

-30 52 42 



IRC- 30427 

20 06 52 

-25 44 42 



IRC -30428 

20 12 47 

-30 08 06 



IRC -30429 

20 22 17 

-30 08 36 



IRC -30430 

20 24 52 

-28 25 36 

»* 


IRC -30431 

20 27 29 

-27 10 12 

*» 


IRC- 30432 

20 33 20 

-30 53 12 

” 


IRC -30433 

20 35 43 

-28 15 06 



IRC -30434 

20 38 17 

-31 46 42 



IRC — 30435 

20 43 41 

-27 25 30 

*♦ 


IRC -30436 

20 47 41 

-32 14 54 

** 


IRC -30437 

20 48 52 

-27 06 06 



IRC -30438 

20 51 07 

-28 06 24 



IRC -30439 

20 58 13 

-32 27 00 



IRC -30440 

21 03 22 

-32 32 36 

»* 


IRC -30441 

21 04 11 

-25 12 36 



IRC -30442 

21 07 04 

-29 55 42 



IRC -30443 

21 10 18 

-27 49 06 



IRC -30444 

21 18 49 

-30 21 54 

»* 


IRC -30445 

21 26 36 

-29 00 24 

** 


IRC -30446 

21 26 51 

-32 41 12 

*» 


IRC -30447 

21 36 22 

-30 31 54 

» 


IRC- 30448 

21 39 H 

-26 05 12 

n 


IRC -30449 

22 00 27 

-31 41 24 

** 



NAME 

| RA (1950) DEC 

POS REF 


IRC -30450 

22 01 31 

-30 09 24 

„ 


IRC -30451 

22 05 59 

-32 43 54 

” 


IRC -30452 

22 37 37 

-30 55 30 



IRC- 30453 

22 39 35 

-29 37 36 



IRC- 30454 

22 40 36 

-30 45 06 

•» 


IRC- 30455 

22 49 26 

-25 34 12 

»* 


IRC -30456 

22 52 33 

-29 52 54 

” 


IRC -30457 

22 53 11 

-32 48 36 

” 


IRC -30458 

22 54 53 

-29 53 30 

’* 


IRC -30459 

22 55 05 

-26 26 06 

” 


IRC -30460 

22 57 23 

-25 25 54 

’* 


IRC -30461 

22 58 35 

-29 07 30 

” 


IRC -30462 

23 00 56 

-27 05 30 

»* 


IRC -30463 

23 04 10 

-30 34 36 



IRC -30464 

23 04 42 

-25 52 00 



IRC- 30465 

23 06 25 

-30 24 30 

” 


IRC -30466 

23 07 03 

-28 21 30 

” 


IRC -30467 

23 14 24 

-28 42 42 

*• 


IRC -30468 

23 16 07 

-32 48 12 



IRC -30469 

23 16 21 

-28 39 42 



IRC -30470 

23 52 05 

-31 03 06 

>' 


IRC -30471 

23 54 3 8 

-26 54 24 

*> 


IRC -30472 

23 56 49 

-29 46 00 

»» 


IRSV 1 

7 43 08.1 

-32 09 15 

850814 


IRSV 2 

7 44 37.4 

-32 10 57 



IRSV 3 

7 51 47.4 

-31 57 13 



IRSV 4 

7 57 09.3 

-31 58 14 

’* 


IRSV 5 

8 33 31.6 

-32 02 44 



IRSV 6 

9 05 44.1 

-31 50 14 

” 


IRSV 7 

9 20 20.3 

-52 20 56 



IRSV 8 

9 28 48.4 

-52 55 31 



IRSV 9 

9 28 58.4 

-52 49 36 

” 


IRSV 10 

9 52 25.2 

-52 55 40 



IRSV 11 

10 05 20.4 

-60 42 19 



IRSV 12 

10 11 48.1 

-60 38 20 



IRSV 13 

10 12 22.0 

-59 15 40 



IRSV 14 

10 12 40.7 

-60 26 19 



IRSV 15 

10 12 47.9 

-60 28 31 



IRSV 16 

10 14 19.7 

-61 09 26 



IRSV 17 

10 17 37.3 

-58 03 10 



IRSV 18 

10 21 14.0 

-60 24 54 

” 


IRSV 19 

10 22 38.3 

-60 39 14 

** 


IRSV 20 

10 25 21.0 

-59 59 28 



IRSV 21 

10 26 40.6 

-60 30 44 



IRSV 22 

10 27 43.2 

-57 42 38 



IRSV 23 

10 31 07.0 

-62 11 33 



IRSV 24 

10 34 59.2 

-59 10 05 



IRSV 25 

10 35 43.8 

-58 44 41 

»> 


IRSV 26 

10 36 50.4 

-60 33 44 

” 


IRSV 27 

10 37 28.2 

-60 46 24 

»* 


IRSV 28 

10 38 03.8 

-52 47 01 



IRSV 29 

10 43 59.5 

-59 13 08 

*» 


IRSV 30 

10 48 28.1 

-60 32 10 



IRSV 31 

10 48 33.5 

-59 42 44 



IRSV 32 

10 51 10.8 

-52 51 32 



IRSV 33 

10 51 15.8 

-62 11 49 



IRSV 34 

10 52 02.3 

-60 49 35 



IRSV 35 

10 56 19.3 

-62 35 51 



IRSV 36 

10 56 48.1 

-62 23 00 

*» 


IRSV 37 

11 01 27.1 

-62 22 51 



IRSV 38 

11 06 27.0 

-58 42 17 



IRSV 39 

11 16 13.4 

-61 33 16 

*» 


IRSV 40 

11 16 45.5 

-61 11 32 

»* 


IRSV 41 

11 17 59.6 

-64 58 42 

*• 


IRSV 42 

11 18 06.1 

-61 35 31 



IRSV 43 

11 19 28.6 

-60 43 03 



IRSV 44 

11 21 05.4 

-61 05 52 



IRSV 45 

11 21 54.4 

-61 29 23 



IRSV 46 

11 24 07.9 

-60 30 59 

” 


IRSV 47 

11 29 00.6 

-64 09 17 



IRSV 48 

11 30 32.0 

-64 28 45 



IRSV 49 

11 32 28.0 

-60 30 45 

*• 


IRSV 50 

11 33 25.2 

-62 44 47 

” 


IRSV 51 

11 36 27.7 

-64 02 57 

»• 


IRSV 52 

11 38 30.1 

-64 22 50 

” 


IRSV 53 

11 40 30.0 

-65 22 21 

*• 


IRSV 54 

11 45 02.2 

-62 45 50 



IRSV 55 

11 45 02.2 

-61 22 56 

*♦ 


IRSV 56 

11 52 31.4 

-58 58 40 

” 


IRSV 57 

11 54 29.2 

-60 49 16 



IRSV 58 

11 54 49.3 

-61 28 21 



IRSV 59 

12 00 25.2 

-63 02 15 

” 


IRSV 60 

12 04 14.5 

-64 20 18 



IRSV 61 

12 04 50.9 

-61 27 28 



IRSV 62 

12 05 52.4 

-63 10 40 



IRSV 63 

12 06 43.6 

-63 32 43 

*• 


IRSV 64 

12 06 48.2 

-64 22 20 

»* 


IRSV 65 

12 08 36.2 

-64 09 28 

« 


IRSV 66 

12 10 50.2 

-62 41 18 

” 


IRSV 67 

12 17 26.5 

-64 03 58 



IRSV 68 

12 18 55.1 

-62 40 15 



IRSV 69 

12 20 41.6 

-60 19 18 

” 


IRSV 70 

12 22 03.7 

-62 38 33 

” 


IRSV 71 

12 22 58.1 

-59 43 25 



IRSV 72 

12 23 30.8 

-60 11 57 

" 


IRSV 73 

12 23 40.2 

-64 17 42 

*» 


IRSV 74 

12 26 32.6 

-62 46 18 



IRSV 75 

12 36 17.6 

-64 03 48 



IRSV 76 

12 36 37.8 

-63 32 07 



IRSV 77 

12 37 05.9 

-64 27 44 

»» 


IRSV 78 

12 40 34.3 

-62 40 43 

*» 


IRSV 79 

12 41 16.4 

-61 40 01 

*» 


IRSV 80 

12 42 54.7 

-63 17 48 

” 


IRSV 81 

12 43 17.0 

-61 33 42 



IRSV 82 

12 46 13.1 

-64 18 51 



IRSV 83 

12 46 34.0 

-61 29 50 

»» 


IRSV 84 

12 48 27.4 

-62 38 30 

»* 


IRSV 85 

12 51 37.8 

-62 41 53 



IRSV 86 

12 51 41.0 

-64 47 38 

” 


IRSV 87 

12 54 20.2 

-62 39 54 

** 


IRSV 88 

12 56 13.2 

-61 00 39 



IRSV 89 

12 56 21.1 

-61 26 17 



IRSV 90 

12 56 31.6 

-64 01 56 

" 


IRSV 91 

12 57 15.8 

-58 36 27 



IRSV 92 

12 57 29.9 

-64 01 27 



IRSV 93 

12 57 41.0 

-64 21 40 

»» 


IRSV 94 | 12 58 29.3 | 

-62 38 18 

” 



NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

IRSV 95 

12 

h 

59 

m t 

45.6 

-61 36 12 

.. 

IRSV 96 

13 

00 

38.2 

-63 50 00 

” 

IRSV 97 

13 

00 

59.0 

-60 30 04 

” 

IRSV 98 

13 

01 

49.8 

-62 42 16 


IRSV 99 

13 

02 

51.0 

-64 15 45 

’* 

IRSV 100 

13 

03 

38.2 

-61 32 08 


IRSV 101 

13 

04 

29.6 

-60 00 15 


IRSV 102 

13 

04 

48.0 

-64 41 57 


IRSV 103 

13 

06 

10.4 

-59 59 06 


IRSV 104 

13 

09 

56.9 

-63 37 27 

” 

IRSV 105 

13 

10 

38.3 

-64 30 40 


IRSV 106 

13 

11 

56.4 

-64 11 53 


IRSV 107 

13 

12 

16.6 

-64 02 23 

” 

IRSV 108 

13 

12 

35.3 

-62 23 40 


IRSV 109 

13 

13 

14.5 

-59 08 12 

” 

IRSV 110 

13 

14 

08.9 

-63 32 46 


IRSV 111 

13 

14 

38.0 

-64 18 47 

** 

IRSV 112 

13 

16 

17.8 

-60 31 05 


IRSV 113 

13 

16 

40.1 

-60 26 47 


IRSV 114 

13 

18 

59.8 

-61 35 38 

** 

IRSV 115 

13 

19 

35.0 

-64 49 03 

” 

IRSV 116 

13 

19 

37.2 

-63 54 57 


IRSV 117 

13 

21 

29.5 

-62 02 13 


IRSV 118 

13 

21 

34.6 

-64 24 20 

»• 

IRSV 119 

13 

21 

40.0 

-62 25 26 


IRSV 120 

13 

22 

08.4 

-60 12 22 

” 

IRSV 121 

13 

23 

55.3 

-61 54 37 

»» 

IRSV 122 

13 

31 

23.5 

-62 39 09 

” 

IRSV 123 

13 

33 

16.2 

-58 41 10 


IRSV 124 

13 

35 

38.0 

-58 01 13 


IRSV 125 

13 

36 

56.2 

-63 46 13 

*» 

IRSV 126 

13 

37 

59.9 

-62 22 36 


IRSV 127 

13 

42 

54.4 

-64 25 39 


IRSV 128 

13 

44 

24.0 

-61 07 49 


IRSV 129 

13 

45 

18.7 

-61 06 58 


IRSV 130 

13 

46 

49.8 

-64 03 37 

” 

IRSV 131 

13 

49 

10.6 

-64 13 20 


IRSV 132 

13 

55 

18.5 

-58 37 26 


IRSV 133 

14 

02 

20.0 

-60 18 08 

” 

IRSV 134 

14 

03 

56.0 

-61 30 25 

** 

IRSV 135 

14 

04 

54.1 

-56 13 33 

*» 

IRSV 136 

14 

06 

15.8 

-56 06 51 

” 

IRSV 137 

14 

06 

54.4 

-61 58 40 

” 

IRSV 138 

14 

09 

31.7 

-57 08 24 

” 

IRSV 139 

14 

09 

49.3 

-64 02 15 

” 

IRSV 140 

14 

09 

51.8 

-57 07 48 

*’ 

IRSV 141 

14 

09 

55.8 

-58 35 35 


IRSV 142 

14 

10 

08.8 

-60 28 01 

»• 

IRSV 143 

14 

12 

14.8 

-58 45 23 


IRSV 144 

14 

12 

16.2 

-61 33 45 

" 

IRSV 145 

14 

12 

55.1 

-59 41 14 

•• 

IRSV 146 

14 

13 

58.8 

-60 17 28 


IRSV 147 

14 

15 

06.8 

-56 03 26 


IRSV 148 

14 

16 

07.3 

-61 31 11 

" 

IRSV 149 

14 

16 

51.6 

-55 55 43 

” 

IRSV 150 

14 

17 

25.8 

-56 30 47 

” 

IRSV 151 

14 

17 

26.9 

-58 25 33 

" 

IRSV 152 

14 

21 

38.9 

-61 31 25 

»* 

IRSV 153 

14 

21 

42.1 

-61 52 21 

” 

IRSV 154 

14 

23 

20.4 

-59 00 52 

•* 

IRSV 155 

14 

23 

24.7 

-53 59 03 

»* 

IRSV 156 

14 

23 

41.6 

-60 43 15 

" 

IRSV 157 

14 

23 

48.8 

-62 52 41 


IRSV 158 

14 

24 

47.5 

-58 52 16 


IRSV 159 

14 

24 

51.1 

-59 27 04 

*’ 

IRSV 160 

14 

25 

26.4 

-60 25 26 

” 

IRSV 161 

14 

25 

48.7 

-57 58 43 

” 

IRSV 162 

14 

29 

02.0 

-55 31 07 

*» 

IRSV 163 

14 

29 

59.3 

-60 20 36 


IRSV 164 

14 

30 

07.2 

-59 02 10 

»» 

IRSV 165 

14 

30 

08.3 

-57 34 05 


IRSV 166 

14 

31 

24.2 

-59 05 28 

" 

IRSV 167 

14 

33 

38.2 

-58 50 35 


IRSV 168 

14 

33 

58.0 

-62 32 36 


IRSV 169 

14 

35 

52.1 

-58 55 08 


IRSV 170 

14 

36 

59.4 

-58 44 55 

’* 

IRSV 171 

14 

37 

08.0 

-62 33 13 


IRSV 172 

14 

38 

27.2 

-56 21 53 


IRSV 173 

14 

40 

548 

-59 19 11 


IRSV 174 

14 

47 

32.3 

-59 17 59 

*» 

IRSV 175 

14 

47 

46.7 

-58 12 55 


IRSV 176 

14 

49 

18.1 

-56 28 17 


IRSV 177 

14 

52 

40.4 

-56 30 35 

»• 

IRSV 178 

14 

54 

53.6 

-59 03 19 

»* 

IRSV 179 

14 

54 

54.0 

-58 04 15 

»* 

IRSV 180 

14 

55 

57.4 

-54 46 00 

” 

IRSV 181 

15 

01 

46.6 

-56 19 38 


IRSV 182 

15 

02 

45.6 

-52 45 55 

»* 

IRSV 183 

15 

03 

06.1 

-53 19 10 

♦» 

IRSV 184 

15 

03 

07.9 

-60 20 22 

** 

IRSV 185 

15 

05 

23.3 

-60 23 43 

** 

IRSV 186 

15 

06 

29.5 

-57 59 38 


IRSV 187 

15 

08 

00.2 

-58 04 49 


IRSV 188 

15 

15 

10.8 

-56 31 13 

•• 

IRSV 189 

15 

15 

18.7 

-54 15 51 


IRSV 190 

15 

17 

02.4 

-58 07 28 

»» 

IRSV 191 

15 

19 

05.9 

-58 37 26 

" 

IRSV 192 

15 

21 

53.3 

-58 52 45 

*» 

IRSV 193 

15 

22 

36.5 

-58 54 55 


IRSV 194 

15 

23 

58.6 

-57 33 12 


IRSV 195 

15 

24 

28.4 

-58 51 40 


IRSV 196 

15 

28 

27.8 

-59 13 33 


IRSV 197 

15 

28 

51.6 

-58 11 08 


IkSV 198 

15 

30 

39.6 

-58 32 41 


IRSV 199 

15 

30 

54.7 

-58 39 17 

** 

IRSV 200 

15 

31 

13.1 

-58 04 23 


IRSV 201 

15 

31 

55.2 

-58 48 56 


IRSV 202 

15 

31 

58.8 

-63 18 44 

»* 

IRSV 203 

15 

32 

16.8 

-49 20 41 

»• 

IRSV 204 

15 

33 

18.0 

-53 29 44 


IRSV 205 

15 

34 

40.4 

-56 25 09 


IRSV 206 

15 

37 

39.0 

-58 52 46 

»* 

IRSV 207 

15 

37 

48.7 

-51 25 46 


IRSV 208 

15 

37 

59.5 

-51 28 12 

•» 

IRSV 209 

15 

39 

46.8 

-56 32 11 

»» 

IRSV 210 

15 

39 

50.8 

-57 33 36 

*» 

IRSV 211 

15 

40 

33.2 

-58 12 13 

’* 


ORIGINAL page IS 
0F “°o R QUal ,J? 


A-51 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (195 

0) DEC 

IRSV 212 

h ra > 

15 42 47.2 

-58 01 08 


IRSV 329 

17 38 20.4 

-36 01 30 


ISS 98 

h m s 
20 18 16 

-36° 38' 

IRSV 213 

15 43 01.6 

-51 10 01 

” 

IRSV 330 

17 38 48.5 

-43 43 44 

” 

ISS 99 

20 13 06 

-36 38 

IRSV 214 

15 45 37.8 

-55 20 08 

" 

IRSV 331 

17 39 50.0 

-43 44 48 

” 

ISS 100 

18 14 15 

-36 46 

IRSV 215 

15 46 03.7 

-58 01 14 

” 

IRSV 332 

17 41 02.0 

-30 23 41 

” 

ISS 101 

18 17 16 

— 36 46 

IRSV 216 

15 47 57.5 

-58 14 04 

*• 

IRSV 333 

17 43 19.2 

-35 59 47 

” 

ISS 102 

17 00 50 

-36 48 

IRSV 217 

15 48 22.7 

-55 14 43 

** 

IRSV 334 

17 43 39.7 

-35 43 40 

” 

ISS 103 

17 39 27 

—36 56 

IRSV 218 

15 49 09.8 

-55 17 19 

” 

IRSV 335 

17 44 10.7 

-35 40 46 

” 

ISS 104 

14 54 30 

-36 58 

IRSV 219 

15 51 08.6 

-53 31 13 

” 

IRSV 336 

17 52 52.3 

-35 09 52 


ISS 105 

18 05 42 

-36 59 

IRSV 220 

15 51 47.9 

-51 13 34 

” 

IRSV 337 

17 57 54.4 

-35 38 28 

” 

ISS 106 

15 40 19 

-37 01 

IRSV 221 

15 52 01.9 

-58 56 38 

” 

IRSV 338 

17 59 05.3 

-35 45 00 

” 

ISS 107 

17 46 27 

-37 03 

IRSV 222 

15 56 39.8 

-53 03 14 


IRS2 3”N,3E 

17 42 29.2 

-28 59 20 

810401 

ISS 108 

17 30 13 

-37 06 

IRSV 223 

15 57 08.6 

-55 15 23 


IRS7 2.4S.2E 

17 42 29.4 

-28 59 15 

” 

ISS 109 

13 04 00 

-37 12 

IRSV 224 

15 57 15.5 

-48 54 30 

” 

IRS 9 SE 

6 08 26.2 

- 6 10 53 

ED 

ISS 110 

20 23 15 

-37 16 

IRSV 225 

15 57 44.3 

-54 00 12 

” 

IR 12.4 +0.5 

18 07 53.8 

-17 57 10 

790311 

ISS 111 

18 37 51 

-37 31 

IRSV 226 

15 58 39.7 

-43 38 51 

” 

•* 

18 07 57.9 

-17 57 40 

” 

ISS 112 

22 22 42 

-37 50 

IRSV 227 

15 59 19.3 

-55 55 60 


IR12.9— 0.3 

18 11 44.3 

-17 53 02 

790114 

ISS 113 

17 18 40 

-37 52 

IRSV 228 

15 59 44.2 

-53 02 52 

” 

IR34.3+0.2 

18 50 46.3 

+ 1 11 12 

” 

ISS 114 

15 48 25 

-38 01 

IRSV 229 

16 00 39.2 

-52 57 14 


IR35.2 — 1.7 

18 59 13.6 

+ 1 09 01 


ISS 115 

20 00 04 

-38 05 

IRSV 230 

16 00 46.8 

-56 09 01 


IR35.6— 0.0 

18 53 51.7 

+ 2 16 30 


ISS 116 

20 35 40 

-38 06 

IRSV 231 

16 00 57.6 

-51 19 54 

•* 

IR40.6— 0.1 

19 03 35.5 

+ 6 41 56 

” 

ISS 117 

14 30 46 

-38 15 

IRSV 232 

16 01 00.5 

-53 35 25 


ISS 1 

12 56 45 

-29 44 

680802 

ISS 118 

21 36 50 

-38 16 

IRSV 233 

16 01 15.2 

-56 12 12 

*• 

ISS 2 

14 28 01 

-29 52 


ISS 119 

20 29 30 

-38 18 

IRSV 234 

16 01 27.1 

-53 29 54 


ISS 3 

7 54 23 

-30 09 


ISS 120 

19 15 20 

-38 20 

IRSV 235 

16 02 50.3 

-51 24 55 

” 

ISS 4 

8 27 40 

-30 25 


ISS 121 

18 59 12 

-38 22 

IRSV 236 

16 03 03.6 

-52 28 50 


ISS 5 

16 53 16 

-30 30 


ISS 122 

12 49 55 

-38 31 

IRSV 237 

16 03 20.9 

-53 27 35 


ISS 6 

11 51 30 

-30 41 

” 

ISS 123 

17 16 50 

-38 35 

IRSV 238 

16 03 21.2 

-51 56 10 


ISS 7 

11 30 25 

-30 49 

” 

ISS 124 

17 33 06 

-38 38 

IRSV 239 

16 03 30.6 

-52 59 43 


ISS 8 

13 54 40 

-30 49 

” 

ISS 125 

13 37 12 

-38 44 

IRSV 240 

16 03 34.9 

-53 25 13 


ISS 9 

10 25 00 

-30 50 


ISS 126 

14 26 00 

-38 48 

IRSV 241 

16 03 36.0 

-52 45 39 


ISS 10 

12 49 10 

-30 50 


ISS 127 

17 22 20 

-38 51 

IRSV 242 

16 04 04.8 

-56 19 13 

” 

ISS 11 

12 14 05 

-31 04 

” 

ISS 128 

17 00 20 

-39 00 

IRSV 243 

16 04 08.8 

-53 18 17 


ISS 12 

7 58 30 

-31 07 


ISS 129 

17 39 02 

-39 00 

IRSV 244 

16 04 17.4 

-52 56 52 


ISS 13 

16 33 28 

-31 08 


ISS 130 

16 20 07 

-39 04 

IRSV 245 

16 09 06.5 

-50 58 15 

” 

ISS 14 

10 44 30 

-31 20 

” 

ISS 131 

16 01 35 

-39 05 

IRSV 246 

16 09 20.5 

-46 41 05 

*• 

ISS 15 

14 36 28 

-31 26 


ISS 132 

13 28 08 

-39 09 

IRSV 247 

16 09 22.7 

-53 32 40 

” 

ISS 16 

9 30 50 

-31 32 


ISS 133 

20 14 25 

-39 14 

IRSV 248 

16 09 32.8 

-54 30 10 


ISS 17 

12 12 45 

-31 32 

” 

ISS 134 

19 20 30 

-39 17 

IRSV 249 

16 09 36.7 

-46 39 56 


ISS 18 

11 30 32 

-31 35 


ISS 135 

14 25 10 

-39 19 

IRSV 250 

16 10 16.0 

-49 29 44 

*' 

ISS 19 

12 33 30 

-31 41 


ISS 136 

19 06 36 

-39 26 

IRSV 251 

16 10 25.3 

-53 21 30 


ISS 20 

18 13 00 

-31 46 


ISS 137 

22 48 12 

-39 26 

IRSV 252 

16 11 22.2 

-51 56 09 

” 

ISS 21 

19 17 20 

-31 55 


ISS 138 

13 23 14 

-39 30 

IRSV 253 

16 12 00.0 

-51 05 45 

•* 

ISS 22 

15 19 12 

-32 01 

” 

ISS 139 

13 36 44 

-39 32 

IRSV 254 

16 12 48.6 

-53 41 17 


ISS 23 

17 34 25 

-32 07 

” 

ISS 140 

12 54 41 

-39 32 

IRSV 255 

16 13 12.0 

-50 56 42 


ISS 24 

12 01 20 

-32 08 

” 

ISS 141 

17 11 30 

-39 35 

IRSV 256 

16 13 37.6 

-53 07 49 

” 

ISS 25 

11 09 50 

-32 08 


ISS 142 

17 10 56 

-39 41 

IRSV 257 

16 13 59.2 

-43 31 00 


ISS 26 

17 37 35 

-32 11 


ISS 143 

23 56 20 

-39 44 

IRSV 258 

16 14 12.8 

-51 17 01 


ISS 27 

11 39 14 

-32 13 

” 

ISS 144 

18 58 40 

-39 49 

IRSV 259 

16 14 16.8 

-51 15 06 

” 

ISS 28 

17 07 55 

-32 15 


ISS 145 

22 03 40 

-39 49 

IRSV 260 

16 14 20.0 

-51 26 60 

*• 

ISS 29 

16 37 20 

-32 17 


ISS 146 

13 36 50 

-39 50 

IRSV 261 

16 15 14.4 

-54 09 46 


ISS 30 

18 33 15 

-32 21 


ISS 147 

15 30 40 

-39 56 

IRSV 262 

16 16 12.7 

-45 46 13 


ISS 31 

7 57 00 

-32 26 


ISS 148 

15 34 27 

-39 57 

IRSV 263 

16 16 16.3 

-51 18 11 

” 

ISS 32 

10 09 55 

-32 27 

” 

ISS 149 

18 04 12 

-39 58 

IRSV 264 

16 16 21.7 

-54 10 12 

” 

ISS 33 

14 16 35 

-32 28 


ISS 150 

20 50 25 

-40 00 

IRSV 265 

16 16 48.0 

-48 15 35 

*’ 

ISS 34 

14 53 28 

-32 28 


ISS 151 

17 44 05 

-40 06 

IRSV 266 

16 16 52.3 

-51 35 25 


ISS 35 

8 02 19 

-32 32 

” 

ISS 152 

0 25 59 

-40 11 

IRSV 267 

16 17 01.7 

-55 11 04 


ISS 36 

11 32 00 

-32 32 

” 

ISS 153 

14 27 18 

-40 13 

IRSV 268 

16 17 58.9 

-48 43 45 

” 

ISS 37 

7 58 18 

-32 33 

" 

ISS 154 

15 07 35 

-40 13 

IRSV 269 

16 18 30.2 

-52 37 54 


ISS 38 

14 56 05 

-32 34 

” 

ISS 155 

15 36 17 

-40 14 

IRSV 270 

16 18 33.1 

-52 13 38 


ISS 39 

13 20 20 

-32 56 

” 

ISS 156 

17 32 30 

j -40 16 

IRSV 271 

16 18 42.1 

-55 19 20 


ISS 40 

9 16 20 

-32 58 

;; 

ISS 157 

12 44 25 

! -40 17 

IRSV 272 

16 18 57.2 

-56 22 04 


ISS 41 

8 19 52 

-33 02 


ISS 158 

18 25 40 

-40 17 

IRSV 273 

16 19 12.4 

-42 51 18 


ISS 42 

17 40 00 

-33 02 


ISS 159 

17 06 35 

-40 17 

IRSV 274 

16 19 14.5 

-56 24 36 

” 

ISS 43 

12 48 10 

-33 05 

” 

ISS 160 

17 17 40 

-40 20 

IRSV 275 

16 21 35.6 

-58 27 05 

” 

ISS 44 

18 33 05 

-33 05 

” 

ISS 161 

22 40 30 

-40 22 

IRSV 276 

16 22 09.8 

-53 27 46 

” 

ISS 45 

19 17 50 

-33 06 

” 

ISS 162 

15 24 10 

-40 32 

IRSV 277 

16 23 15.0 

-51 14 41 

” 

ISS 46 

16 53 55 

-33 11 

” 

ISS 163 

15 33 28 

-40 32 

IRSV 278 

16 23 27.9 

-55 02 53 

” 

ISS 47 

17 54 50 

-33 11 


ISS 164 

19 04 52 

-40 36 

IRSV 279 

16 24 33.8 

-35 00 21 


ISS 48 

19 51 45 

-33 11 


ISS 165 

15 01 30 

-40 40 

IRSV 280 

16 25 05.5 

-56 39 24 


ISS 49 

18 24 30 

-33 21 

" 

ISS 166 

20 26 00 

-40 41 

IRSV 281 

16 27 43.9 

-53 29 40 

” 

ISS 50 

17 11 32 

-33 23 

** 

ISS 167 

15 04 05 

-40 43 

IRSV 282 

16 27 59.0 

-45 10 26 

» 

ISS 51 

17 32 40 

-33 25 

” 

ISS 168 

17 48 02 

-40 46 

IRSV 283 

16 30 03.2 

-48 44 42 


ISS 52 

17 22 30 

-33 32 

” 

ISS 169 

22 08 55 

-40 48 

IRSV 284 

16 32 44.9 

-55 16 32 


ISS 53 

17 31 55 

-33 34 


ISS 170 

15 02 32 

-40 52 

IRSV 285 

16 34 00.5 

-46 34 43 

»• 

ISS 54 

18 59 45 

-33 35 


ISS 171 

23 07 28 

-40 52 

IRSV 286 

16 34 14.5 

-37 54 11 


ISS 55 

18 22 50 

-33 36 

” 

ISS 172 

14 56 24 

-40 55 

IRSV 287 

16 35 03.8 

-47 54 15 


ISS 56 

16 32 12 

-33 37 

” 

ISS 173 

20 18 30 

-40 55 

IRSV 288 

16 37 53.4 

-41 57 55 

” 

ISS 57 

17 28 30 

-33 40 

” 

ISS 174 

21 20 35 

-40 55 

IRSV 289 

16 38 22.9 

-44 05 42 

" 

ISS 58 

12 10 36 

-33 51 


ISS 175 

13 01 59 

-40 56 

IRSV 290 

16 38 51.0 

-39 53 01 


ISS 59 

19 29 15 

-33 51 


ISS 176 

15 53 32 

-40 56 

IRSV 291 

16 42 38.9 

-45 04 22 


ISS 60 

12 48 15 

-33 52 


ISS 177 

20 22 27 

-40 59 

IRSV 292 

16 43 25.3 

-51 03 27 

*» 

ISS 61 

15 27 45 

-33 52 


ISS 178 

15 02 47 

-41 17 

IRSV 293 

16 45 30.2 

-42 12 25 

” 

ISS 62 

17 29 33 

-34 02 


ISS 179 

12 27 17 

-41 28 

IRSV 294 

16 45 32.4 

-51 24 10 


ISS 63 

16 38 00 

-34 03 


ISS 180 

14 41 40 

-41 32 

IRSV 295 

16 46 00.1 

-42 44 51 

” 

ISS 64 

17 28 00 

-34 03 


ISS 181 

17 36 59 

-41 37 

IRSV 296 

16 46 41.2 

-47 53 46 


ISS 65 

17 47 53 

-34 03 


ISS 182 

19 03 20 

-41 38 

IRSV 297 

16 48 50.0 

-44 07 57 

” 

ISS 66 

14 34 15 

-34 04 

” 

ISS 183 

21 26 03 

-41 38 

IRSV 298 

16 53 16.1 

-39 35 15 

»» 

ISS 67 

19 37 00 

-34 05 


ISS 184 

17 18 55 

-41 40 

IRSV 299 

16 53 21.5 

-43 34 18 

»» 

ISS 68 

16 46 55 

-34 12 

” 

ISS 185 

22 40 36 

-41 41 

IRSV 300 

16 54 27.4 

-43 58 16 

** 

ISS 69 

13 46 32 

-34 12 


ISS 186 

17 54 14 

-41 42 

IRSV 301 

16 56 20.4 

-40 07 32 


ISS 70 

15 54 15 

-34 14 


ISS 187 

12 18 50 

-41 45 

IRSV 302 

16 56 49.9 

-39 53 45 


ISS 71 

10 49 12 

-34 15 


ISS 188 

13 13 00 

-41 45 

IRSV 303 

16 57 05.0 

-44 03 34 

»* 

ISS 72 

12 30 50 

-34 22 

** 

ISS 189 

17 17 35 

-41 50 

IRSV 304 

17 00 37.8 

-39 00 07 

” 

ISS 73 

18 20 50 

-34 23 


ISS 190 

20 07 15 

-41 52 

IRSV 305 

17 00 42.8 

-48 23 13 


ISS 74 

18 46 30 

-34 32 


ISS 191 

21 22 25 

-41 55 

IRSV 306 

17 01 29.6 

-43 30 23 

” 

ISS 75 

17 50 00 

-34 54 


ISS 192 

14 32 19 

-41 56 

IRSV 307 

17 02 42.0 

-42 41 56 

” 

ISS 76 

10 02 30 

-34 55 


ISS 193 

19 55 15 

-41 59 

IRSV 308 

17 02 45.6 

-41 01 02 


ISS 77 

14 40 36 

-34 58 


ISS 194 

19 51 49 

-42 00 

IRSV 309 

17 03 26.3 

-40 49 53 

” 

ISS 78 

19 06 55 

-34 59 


ISS 195 

18 05 25 

-42 01 

IRSV 310 

17 03 55.1 

-34 57 47 


ISS 79 

18 04 05 

-35 02 


ISS 196 

14 37 30 

-42 02 

IRSV 311 

17 04 52.3 

-40 28 53 

*' 

ISS 80 

14 53 08 

-35 09 

” 

ISS 197 

18 09 10 

-42 06 

IRSV 312 

17 06 42.1 

-41 23 30 


ISS 81 

16 33 05 

-35 09 


ISS 198 

16 51 08 

-42 16 

IRSV 313 

17 06 43.6 

-40 42 33 


ISS 82 

20 20 05 

-35 10 


ISS 199 

21 20 00 

-42 17 

IRSV 314 

17 08 34.1 

-43 10 48 

” 

ISS 83 

12 21 25 

-35 23 

” 

ISS 200 

20 38 00 

-42 19 

IRSV 315 

17 10 09.1 

-35 42 57 

” 

ISS 84 

18 03 05 

-35 35 

” 

ISS 201 

18 29 56 

-42 21 

IRSV 316 

17 10 19.6 

-35 51 57 

” 

ISS 85 

17 44 20 

-35 43 


ISS 202 

15 34 41 

-42 24 

IRSV 317 

17 11 15.0 

-44 07 03 

” 

ISS 86 

11 46 17 

-35 44 

” 

ISS 203 

0 23 49 

-42 35 

IRSV 318 

17 11 15.7 

-44 05 32 


ISS 87 

11 23 04 

-35 47 

” 

ISS 204 

12 43 00 

-42 36 

IRSV 319 

17 11 35.2 

-40 36 12 

” 

ISS 88 

11 08 30 

-35 54 


ISS 205 

21 29 15 

-42 38 

IRSV 320 

17 23 00.6 

-38 07 40 

*’ 

ISS 89 

11 13 32 

-36 02 


ISS 206 

12 52 38 

-42 40 

IRSV 321 

17 23 11.4 

-35 07 30 


ISS 90 

15 18 38 

-36 05 


ISS 207 

12 27 10 

-42 44 

IRSV 322 

17 30 52.2 

-35 02 29 

” 

ISS 91 

14 03 44 

-36 07 

” 

ISS 208 

16 50 09 

-42 58 

IRSV 323 

17 31 07.7 

-34 58 20 

” 

ISS 92 

17 32 10 

-36 10 


ISS 209 

17 33 43 

-42 58 

IRSV 324 

17 34 00.5 

-38 02 18 

” 

ISS 93 

12 46 40 

-36 16 


ISS 210 

19 56 58 

-43 10 

IRSV 325 

17 34 21.0 

-34 59 30 

” 

ISS 94 

23 04 50 

-36 24 

” 

ISS 211 

18 36 00 

-43 14 

IRSV 326 

17 35 25.4 

-34 55 33 

” 

ISS 95 

13 17 47 

-36 27 

*• 

ISS 212 

17 39 00 

-43 40 

IRSV 327 

17 37 18.1 

-30 45 12 

ISS 96 

14 45 31 

-36 27 

” 

ISS 213 

18 44 40 

-43 40 

IRSV 328 

17 37 47.6 

-39 59 28 | " 

ISS 97 

14 16 56 

-36 38 

” 

ISS 214 

17 40 00 

-43 42 


A-52 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

1 RA (1990) DEC 

POS REF 

ISS 215 

h m 8 

15 54 35 

-43 49 

» 

ISS 332 

12 53 30 

-50 19 

„ 

KL NEB. IRC6 

h m s 

5 32 46.7 

- 5 24 20 

810305 

ISS 216 

20 53 31 

-43 50 


ISS 333 

18 49 26 

-50 20 


KL NEB. IRC7 

5 32 46.8 

- 5 24 24 

ED 

ISS 217 

19 20 18 

-43 51 


ISS 334 

11 58 50 

-50 22 

” 


5 32 46.9 

- 5 24 24 

810305 

ISS 218 

22 26 46 

-44 00 


ISS 335 

16 46 15 

-50 22 

” 

KL NEB. IRC8 

5 32 47.3 

- 5 24 29 


ISS 219 

15 38 20 

-44 05 


ISS 336 

19 06 57 

-50 23 


KL NEB. IRC9 

5 32 46.4 

- 5 23 53 

» 

ISS 220 

20 52 35 

— 44 16 


ISS 337 

19 19 25 

-50 24 


KL NEB. IRE2 

5 32 46.7 

- 5 24 34 

670701 

ISS 221 

15 32 16 

-44 17 


ISS 338 

14 49 05 

-50 24 

” 

KL NEBULA 

5 32 46.3 

- 5 24 28 

790810 

ISS 222 

17 22 00 

-44 25 


ISS 339 

13 35 20 

-50 25 

” 


5 32 46.7 

- 5 24 34 

670701 

ISS 223 

17 07 05 

-44 29 


ISS 340 

11 45 20 

-50 28 

” 

>» 

5 32 46.8 

- 5 24 28 

850405 

ISS 224 

20 12 00 

-44 31 

** 

ISS 341 

12 05 32 

-50 28 


»» 

5 32 46.9 

- 5 24 24 

740404 

ISS 225 

17 16 00 

-44 39 


ISS 342 

12 51 11 

-50 28 


KL NEBULA 




ISS 226 

20 03 30 

-44 40 


ISS 343 

20 38 30 

-50 28 


l’N 

5 32 46.7 

- 5 23 34 

ED 

ISS 227 

20 30 29 

-44 41 


ISS 344 

13 36 46 

-50 29 


KL PEAK 

5 32 46.5 

- 5 24 20 

840715 

ISS 228 

17 16 30 

-44 43 


! ISS 345 

14 49 10 

-50 29 

” 

KL REGION A 

5 32 46.4 

- 5 24 17 

741106 

ISS 229 

16 28 40 

—44 46 


ISS 346 

17 38 10 

-50 29 


KL REGION B 

5 32 46.8 

- 5 24 22 


ISS 230 

16 55 21 

— 44 46 


ISS 347 

11 13 40 

-50 30 


KL REGION C 

5 32 46.8 

- 5 24 28 

«* 

ISS 231 

21 05 35 

-44 47 


ISS 348 

15 49 09 

-50 31 

” 

KL REGION D 

5 32 46.8 

- 5 24 33 

«* 

ISS 232 

16 45 11 

-44 48 


ISS 349 

19 14 25 

-50 31 

” 

KM 12 

15 15 19.9 

-17 48 46 

779905 

ISS 233 

22 39 00 

-44 50 


ISS 350 

17 22 10 

-50 31 

” 

KOB 9 

17 42 39 

-29 02 17 

830002 

ISS 234 

18 47 25 

-45 00 

” 

ISS 351 

13 39 46 

-50 32 

*' 

KRON 3 A25 

0 22 42 

-73 04 00 

ED 

ISS 235 

16 52 00 

-45 01 


ISS 352 

14 19 59 

-50 33 


KRON 3 E12 




ISS 236 

21 30 10 

-45 04 


ISS 353 

6 48 42 

-50 33 

>* 

KRON 3 W24 



»« 

ISS 237 

21 16 40 

-45 14 


ISS 354 

12 53 50 

-50 34 

” 

KS 15 

18 59 09.1 

-37 02 29 


ISS 238 

17 33 15 

-45 29 


ISS 355 

13 43 29 

-50 35 


KS 15E 

18 59 10.7 

-37 02 45 

*> 

ISS 239 

18 12 45 

-45 35 

" 

ISS 356 

19 08 54 

-50 36 


KUWANO 




ISS 240 

18 33 20 

-45 35 

” 

ISS 357 

23 58 46 

-50 36 


OBJECT 

20 19 01.1 

+21 24 43 

799905 

ISS 241 

18 28 10 

—45 44 


ISS 358 

10 25 35 

-50 37 

” 

K3 NOM. 

0 22 42 

-73 04 00 

ED 

ISS 242 

16 43 05 

-45 44 


ISS 359 

17 22 10 

-50 39 

” 

K3 W24 




ISS 243 

16 43 05 

-45 46 

'* 

ISS 360 

11 04 14 

-50 41 

*» 

K3 1 




ISS 244 

16 43 05 

-45 47 

** 

ISS 361 

15 28 40 

-50 42 


K3 2 



» 

ISS 245 

16 43 00 

-45 48 

” 

ISS 362 

15 30 45 

-50 42 


K3 24 

» 


„ 

ISS 246 

18 39 35 

-45 48 

” 

ISS 363 

18 13 50 

-50 44 


K3 50 



.. 

ISS 247 

17 20 10 

-46 15 


ISS 364 

11 25 12 

-50 46 

” 

K3 54 



M 

ISS 248 

17 15 15 

-48 08 


ISS 365 

20 16 20 

-50 48 

” 

K2- 8 

17 02 45.3 

-10 01 40 

819914 

ISS 249 

16 36 46 

-48 13 

” 

ISS 366 

7 25 05 

-50 50 


K3— 1 

18 20 52.7 

+ 3 34 56 


ISS 250 

19 31 31 

-48 14 


ISS 367 

13 53 30 

-50 50 


K3— 2 

18 22 25.0 

- 1 32 37 

860409 

ISS 251 

0 44 40 

-48 16 

1 ° 

ISS 368 

14 17 50 

-50 50 


K3— 6 

18 30 43.8 

+ 0 09 32 

819914 

ISS 252 

22 06 16 

-48 17 


ISS 369 

20 18 00 

-50 54 


K3- 7 

18 31 37.0 

- 2 29 59 

769910 

ISS 253 

22 16 15 

-48 17 


ISS 370 

11 02 24 

-50 55 

” 

K3— 8 

18 32 25.5 

+ 5 02 21 

819914 

ISS 254 

0 17 35 

-48 18 


ISS 371 

16 15 45 

-50 55 


K3— 9 

18 37 40.3 

- 8 46 36 


ISS 255 

23 19 35 

-48 20 


ISS 372 

7 33 33 

-51 00 


K3— 10 

18 37 49.5 

+ 14 08 57 


ISS 256 

18 33 25 

-48 21 


ISS 373 

10 14 37 

-51 00 


K3- 12 

18 42 18.7 

+ 6 03 56 

»• 

ISS 257 

18 51 25 

-48 21 


ISS 374 

10 26 00 

-51 00 


K3— 14 

18 46 11.4 

+ 10 32 38 

>* 

ISS 258 

18 35 20 

-48 24 


ISS 375 

17 28 11 

-51 02 


K3- 15 

18 49 10.6 

+ 9 50 46 

769910 

ISS 259 

16 17 42 

-48 24 


ISS 376 

16 12 00 

-51 05 

” 

K3- 16 

18 50 42.0 

+ 12 12 17 


ISS 260 

17 30 35 

-48 26 


ISS 377 

19 00 03 

-51 05 

” 

K3- 19 

18 59 01.3 

- 1 23 20 

» 

ISS 261 

17 00 40 

-48 25 


ISS 378 

18 53 30 

-51 09 

*• 

K3- 20 

18 59 34.1 

- 1 53 03 

819914 

ISS 262 

19 48 20 

-48 27 


ISS 379 

6 45 41 

-51 12 


K3— 22 

19 07 06.3 

+ 11 55 54 


ISS 263 

2 35 40 

-48 29 

" 

ISS 380 

19 21 15 

-51 12 


K3— 23 

19 07 22.2 

;11 00 25 

» 

ISS 264 

12 39 49 

-48 34 

" 

ISS 381 

12 11 15 

-51 15 

” 

K3- 25 

19 11 02.0 

- 2 13 03 

739909 

ISS 265 

22 33 50 

— 48 34 


ISS 382 

14 53 30 

-51 14 

” 

K3— 28 

19 12 50.0 

+ 2 27 48 

769910 

ISS 266 

17 06 10 

-48 37 


ISS 383 

8 38 37 

-51 17 

” 

K3— 29 

19 13 12.4 

+ 13 58 33 

819914 

ISS 267 

9 22 50 

-48 40 

" 

ISS 384 

13 43 29 

-51 17 


K3- 30 

19 13 59.4 

+ 5 07 58 

769910 

ISS 268 

12 50 16 

-48 40 


ISS 385 

18 45 20 

-51 17 


K3- 31 

19 16 50.6 

+ 18 56 51 


ISS 269 

12 38 45 

-48 42 


ISS 386 

22 43 41 

-51 19 


K3- 32 

19 17 29.0 

+ 22 29 03 


ISS 270 

13 11 46 

-48 42 


ISS 387 

6 59 29 

-51 20 


K3- 33 

19 20 04.2 

+ 10 35 36 

819914 

ISS 271 

17 07 50 

-48 49 


ISS 388 

12 25 15 

-51 20 


K3— 37 

19 31 41.0 

+ 24 25 54 

769910 

ISS 272 

7 34 50 

-48 50 


ISS 389 

20 38 55 

-51 20 


K3— 39 

19 33 49.0 

+ 24 48 10 


ISS 273 

7 09 27 

-48 50 

" 

ISS 390 

17 18 30 

-51 22 

” 

K3- 40 

19 34 14.7 

+23 33 05 

819914 

ISS 274 

11 32 33 

-48 52 

" 

ISS 391 

21 01 45 

-51 29 


K3- 41 

19 37 00.0 

+ 16 13 49 

739909 

ISS 275 

9 11 50 

-48 54 

" 

ISS 392 

23 11 15 

-51 31 

” 

K3— 44 

19 38 41.0 

+ 18 37 51 

819914 

ISS 276 

15 03 50 

-48 54 


ISS 393 

20 02 00 

-51 32 

** 

K3— 47 

19 48 23.8 

+28 03 41 


ISS 277 

8 26 45 

-48 59 


ISS 394 

22 45 32 

-51 36 

” 

K3- 48 

19 50 05.6 

+27 10 49 

** 

ISS 278 

3 46 00 

-49 00 

" 

ISS 395 

3 05 40 

-51 38 


K3- 49 

19 52 05.9 

+ 33 14 20 

•I 

ISS 279 

12 44 00 

-49 00 

" 

ISS 396 

17 49 25 

-51 39 


K3— 50 

19 59 50 

+ 33 24 27 

861016 

ISS 280 

10 37 51 

-49 01 


ISS 397 

6 22 51 

-52 40 

” 

*• 

19 59 50.1 

+ 33 24 19 

700802 

ISS 281 

23 16 00 

-49 01 


ISS 398 

5 48 55 

-56 11 

” 

" 

19 59 50.1 

+ 33 24 27 

750905 

ISS 282 

13 55 24 

-49 03 

" 

! ISS 399 

9 29 42 

-56 49 

" 

»» 

19 59 50.4 

+ 33 24 27 

790511 

ISS 283 

15 48 02 

-49 03 

" 

ISS 400 

12 28 23 

-56 50 


" 

20 00 

+ 33 24 

710404 

ISS 284 

15 59 32 

-49 05 


ISS 401 

9 14 47 

-57 20 


K3- 50 #1 

19 59 50 

+ 33 24 18 

760601 

ISS 285 

19 04 24 

-49 05 


ISS 402 

8 21 30 

-59 21 


K3— 50 #2 

19 59 54 

+ 33 26 24 


ISS 286 

14 44 00 

-49 06 

" 

ISS 403 

12 18 39 

-60 08 

” 

K3— 50 A 

19 59 50.1 

+ 33 24 19 

790909 

ISS 287 

18 24 59 

-49 06 


ISS 404 

10 15 25 

-61 05 

*' 

K3— 50 Cl 

19 59 58.4 

+ 33 25 49 


ISS 288 

8 06 14 

-49 07 

" 

ISS 405 

9 30 59 

-62 34 

** 

K3- 50 C2 

19 59 59.7 

+ 33 25 52 

»* 

ISS 289 

12 22 20 

-49 07 


ISS 406 

9 12 40 

-69 31 


K3— 50 IRS 

19 59 50.1 

+33 24 19 

700802 

ISS 290 

16 06 06 

-49 07 

" 

ISS 407 

23 59 03 

-77 20 

»» 

K3— 50 IRS1 



ED 

ISS 291 

10 25 59 

-49 09 


ISS 408 

0 42 09 

-77 23 


K3— 51 

20 00 20.6 

+ 17 28 23 

769910 

ISS 292 

23 58 31 

-49 09 


ISS 409 

6 39 40 

-77 30 

'* 

K3- 52 

20 01 11.3 

+30 24 09 

819914 

ISS 293 

10 44 37 

-49 09 


ISS 410 

9 28 00 

-77 30 

»• 

K3— 53 

20 01 18.0 

+ 26 52 28 

769910 

ISS 294 

15 26 20 

-49 12 

" 

ISS 411 

7 38 00 

-77 31 

" 

K3- 54 

20 02 52.0 

+ 25 18 04 


ISS 295 

16 20 13 

-49 14 


ISS 412 

0 23 09 

-77 32 


K3— 56 

20 05 18 

+44 06 

P-K 

ISS 296 

1 29 10 

-49 17 


ISS 413 

10 38 15 

-77 42 


K3— 59 

20 23 28.6 

+43 42 54 

819914 

ISS 297 

9 18 38 

-49 19 

" 

ISS 414 

0 33 49 

-77 44 

” 

K3- 60 

21 25 57.9 

+ 57 26 05 


ISS 298 

15 32 12 

-49 19 

" 

IV ZW 67 

21 00 16 

+ 36 30 00 

760901 

K3— 62 

21 30 09.0 

+ 52 20 34 

860409 

ISS 299 

15 38 59 

-49 19 


IV ZW 149 

23 25 12.0 

+ 23 18 53 

861203 

K3— 66 

4 32 

+ 34 

ED 

ISS 300 

11 24 50 

-49 26 


JM1 

5 39 26.2 

- 1 51 44 

780514 

K3— 67 

4 37 

+ 37 


ISS 301 

16 10 10 

-49 27 

" 

J320 

5 02 48.2 

+ 10 38 22 

860421 

K3- 69 

5 33 

+ 39 

»♦ 

ISS 302 

19 50 20 

-49 35 


” 

5 02 48.6 

+ 10 38 25 

739909 

K3— 81 

21 20 16.2 

+ 37 54 24 

729903 

ISS 303 

14 19 05 

-49 36 

" 

J900 

6 23 01.8 

+ 17 49 15 

** 

K4— 1 

18 14 00.6 

+ 1 52 02 

819914 

ISS 304 

15 14 45 

-49 39 

" 

" 

6 23 02.0 

+ 17 49 14 

860421 

K4- 2 

18 29 49.4 

+ 7 11 50 


ISS 305 

13 36 54 

-49 42 

" 

K 3 



830307 

K4- 3 

18 31 22.7 

+ 5 50 49 

« 

ISS 306 

19 56 58 

-49 45 


KAPTEYNS 




K4— 4 

18 41 44.6 

+ 6 43 46 

»« 

ISS 307 

8 33 12 

-49 46 


STAR 

5 09 41.5 

-44 59 53 

830509 

K4— 5 

18 42 54.1 

- 6 21 42 

•i 

ISS 308 

17 53 05 

-49 48 

" 

KE 56 

17 45 31 

-28 00 36 

710206 

K4- 7 

18 45 52.4 

- 6 43 58 

739909 

ISS 309 

11 29 10 

-49 50 

" 

KEPLER SNR 

17 27 34 

-21 25 30 

800903 

K4- 8 

18 51 36.1 

- 8 57 22 

819914 

ISS 310 

7 54 56 

-49 51 

" 

” 

17 27 37 

-21 26 36 

*’ 

K4— 9 

18 51 42.1 

+ 28 28 27 

819910 

ISS 311 

17 28 02 

-49 51 


” 

17 27 38 

-21 26 24 

” 

K4- 10 

18 56 53.7 

+ 20 32 52 

819914 

ISS 312 

7 12 18 

-49 52 


” 

17 27 40 

-21 25 06 

” 

K4- 11 

19 01 08.9 

+ 8 39 35 


ISS 313 

16 25 30 

-49 52 


** 

17 27 41 

-21 27 18 


K4— 12 

19 01 32.1 

+ 16 21 49 

M 

ISS 314 

16 50 05 

-49 52 


” 

17 27 43 

-21 26 06 

»• 

K4— 13 

19 01 48.3 

+ 10 06 18 

*» 

ISS 315 

20 24 00 

-49 54 



17 27 45 

-21 28 30 

*» 

K4— 14 

19 02 07.0 

+ 1 17 48 

769910 

ISS 316 

23 04 16 

-49 55 


** 

17 27 46 

-21 27 06 

” 

K4- 15 

19 02 20.4 

+ 0 15 46 

819914 

ISS 317 

16 13 16 

-49 56 


KKH 21 

18 06 20 

+67 38 

78110! 

K4- 16 

19 02 36.0 

+ 15 43 03 

769910 

ISS 318 

12 10 49 

—49 56 


KL 

5 32 46.7 

- 5 24 28 

810705 

K4— 17 

19 06 49.4 

- 1 13 52 

819914 

ISS 319 

0 57 15 

-50 01 


KL IRC2 

5 32 47.0 

- 5 24 23 

851103 

K4— 18 

19 09 38.0 

+ 2 32 56 

739909 

ISS 320 

15 32 12 

-50 02 


KL NEB 10”S 

5 32 46.7 

- 5 24 44 

ED 

K4— 19 

19 10 54 

+ 3 20 

P-K 

ISS 321 

20 21 40 

-50 02 


KL NEB 30”N 

5 32 46.7 

- 5 24 28 

810212 

K4- 20 

19 11 07.0 

+ 7 21 19 

819914 

ISS 322 

8 12 07 

-50 03 


KL NEB. IRC1 

5 32 46.7 

- 5 24 17 

731102 

K4— 21 

19 12 06 

+ 10 46 

P-K 

ISS 323 

16 35 27 

-50 03 


KL NEB. IRC2 

5 32 47.0 

- 5 24 23 

810305 

K4— 22 

19 15 17.0 

+ 2 43 42 

769910 

ISS 324 

16 16 05 

-50 03 



5 32 47.0 

- 5 24 24 

731102 

K4- 23 

19 16 17.4 

+ 14 54 17 

819914 

ISS 325 

17 33 34 

-50 03 


KL NEB. IRC3 

5 32 46.5 

- 5 24 24 

810305 

K4- 24 

19 18 56.2 

+ 14 00 26 

739909 

ISS 326 

20 21 03 

-50 03 


” 

5 32 46.6 

- 5 24 24 

ED 

K4— 25 

19 19 51.5 

+ 0 06 56 

769910 

ISS 327 

2 52 10 

-50 05 


” 

5 32 46.7 

- 5 24 25 

731102 

K4- 26 

19 21 01.2 

+ 0 32 45 


ISS 328 

22 22 50 

-50 05 


KL NEB. IRC4 

5 32 46.8 

- 5 24 28 

ED 

K4- 27 

19 27 57.5 

+ 11 17 22 

»» 

ISS 329 

23 53 50 

-50 05 


” 

5 32 46.8 

- 5 24 29 

731102 

K4— 28 

19 27 58.7 

+ 14 40 57 

819914 

ISS 330 

21 17 51 

-50 08 


KL NEB. IRC 5 

5 32 46.7 

- 5 24 33 

810305 

K4- 29 

19 28 31.3 

+22 57 16 


ISS 331 

9 57 21 

-50 17 


” 

5 32 46.9 

- 5 24 33 

731102 

K4- 30 

19 31 00.7 

+22 52 02 

” 


A-53 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 1 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (195 

0) DEC 

POS REF 

K4— 31 

h m 1 

19 34 45.6 

+ 13 34 42 

769910 

L 1630 #26 

h m S 1 

5 44 37.6 

+ 0 18 07 


LEO I D132 

b m S 

o , „ 


K4- 32 

19 40 01.6 

+ 24 23 06 

819914 

L 1630 #27 

5 44 37.2 

+ 0 16 57 


LEO II ALW 1 




K4- 33 

19 43 42.0 

+ 28 30 53 

" 

L 1630 #28 

5 44 41.2 

+ 0 17 32 


LEO II ALW 3 




K4— 34 

19 44 10.0 

+ 16 53 43 

769910 

L 1630 #29 

5 44 45.6 

+ 0 18 22 


LEO II ALW 4 




K4- 35 

19 46 41.5 

+ 19 59 20 

739909 

L 1630 #30 

5 44 43.6 

+ 0 17 27 

” 

LEO II DH 196 




K4- 36 

19 47 05.6 

+ 5 11 08 


L 1630 #31 

5 44 40.9 

+ 0 10 47 


LEO II DH 197 




K4— 37 

19 49 02.4 

+ 30 54 48 

819914 

L 1630 #32 

5 44 55.2 

+ 0 12 22 


LEO II DH 253 




K4- 38 

19 49 08.0 

+ 19 49 54 

769910 

L 1630 #33 

5 44 08.6 

+ 0 11 07 

” 

LEO II DH 257 




K4- 39 

19 50 56.8 

+ 23 05 55 

» 

L 1630 #34 

5 44 11.6 

+ 0 15 47 


LEO II DH 260 




K4- 40 

19 52 06 

+24 50 

P-K 

L 1630 #35 

5 44 10.6 

+ 0 16 52 

” 

LEO POS A 

10 45 30 

+ 12 31 

ED 

K4- 41 

19 54 37.0 

+ 32 14 13 

819914 

L 1630 #36 

5 44 53.9 

+ 0 19 47 

” 

LEO POS B 

10 44 30 

+ 12 25 


K4— 42 

20 04 34.0 

+24 51 38 

769910 

L 1630 #37 

5 44 36.9 

+ 0 20 17 

” 

LEO POS C 

10 44 20 

+ 12 30 


K4— 43 

20 25 57.3 

+ 22 41 26 


L 1630 #38 

5 44 23.6 

+ 0 18 57 


AB LEO 

9 30 32.3 

+ 20 04 47 

CSI 79 

K4- 45 

21 33 40.8 

+ 53 33 42 

840923 

L 1630 #39 

5 44 08.6 

+ 0 19 07 


AD LEO 

10 16 53.9 

+ 20 07 18 


K4- 46 

23 07 07.3 

+ 54 28 36 

819914 

L 1630 #40 

5 44 30.6 

+ 0 22 12 

” 

AI LEO 

11 37 53.6 

+ 11 28 19 

” 

K4- 47 

4 16 36 

+ 56 11 

ED 

L 1630 #41 

5 44 31.4 

+ 0 20 57 


AK LEO 

11 38 13.2 

+ 13 21 17 


K4— 48 

6 37 06 

+ 11 09 


L 1630 #42 

5 44 38.9 

+ 0 21 17 

” 

ALF LEO 

10 05 42.6 

+ 12 12 45 

810720 

K4- 49 

6 41 59 

+ 1 23 

499901 

L 1630 #43 

5 44 39.0 

+ 0 23 37 

” 

BET LEO 

11 46 30.5 

+ 14 51 04 

CSI 79 

K4- 50 

6 43 

+ 5 

ED 

L 1630 #44 

5 43 40.6 

+ 0 22 57 

” 

CW LEO 

9 45 15 

+ 13 30 39 

GCVS 

K4- 51 

20 10 33 

+ 40 36 

AS 

L 1630 #45 

5 44 46.6 

+ 0 02 57 


EPS LEO 

9 43 00.9 

+ 24 00 18 

CSI 79 

K4- 54 

20 41 12.0 

+45 45 42 

729903 

L 1630 #46 

5 44 32.9 

- 0 00 13 


ETA LEO 

10 04 36.4 

+ 17 00 24 


K4 — 56 

20 54 06 

+46 22 

739905 

L 1630 #47 

5 44 40.4 

- 0 00 53 

” 

GAM 1 LEO 

10 17 13.0 

+20 05 42 


K4— 57 

22 46 34.8 

+ 58 13 12 

729903 

L 1630 #48 

5 43 44.9 

- 0 01 23 

” 

GAM LEO A 




K4— 58 

22 47 16.2 

+ 66 45 48 


L 1630 #49 

5 43 44.9 

+ 0 02 22 

” 

GAM LEO B 

10 17 13.3 

+ 20 05 38 


K4— 59 

1 27 14.4 

+ 60 15 54 

*» 

L 1630 #50 

5 43 32.9 

+ 0 01 07 


MUU LEO 

9 49 55.3 

+26 14 34 

99 

L 56 



830307 

L 1630 #51 

5 43 31.2 

+ 0 03 42 


PI LEO 

9 57 34.3 

+ 8 17 05 


L 63 

16 47 00 

-18 00 00 

840815 

L 1630 #52 

5 43 50.9 

+ 0 04 37 

” 

R LEO 

9 44 52.2 

+ 11 39 40 


L 72 



830307 

L 1630 #53 

5 43 42.9 

+ 0 06 07 

” 

RHO LEO 

10 30 10.7 

+ 9 33 51 

” 

L 810 

19 43 22 

+ 27 43 39 

840619 

L 1630 #54 

5 43 44.9 

+ 0 05 57 

” 

RS LEO 

9 40 38.9 

+ 20 05 31 

” 

L 810 IR1 

19 43 21.9 

+27 43 40 

851222 

L 1630 #55 

5 43 52.4 

+ 0 08 17 

” 

S LEO 

11 07 58.7 

+ 6 27 01 

99 

L 810 IR2 


” 

” 

L 1630 #56 

5 43 40.4 

+ 0 07 47 

” 

T LEO 

11 35 37.0 

+ 4 00 00 


L 810 IR3 

>» 

” 

” 

L 1630 #57 

5 43 34.9 

- 0 03 13 


TU LEO 

9 27 00 

+21 36 45 

GCVS 

L 810 IR4 

» 

•» 

»• 

L 1630 #58 

5 43 22.6 

- 0 01 23 

” 

V LEO 

9 57 17.4 

+21 29 43 

CSI 79 

L 810 IRS 

** 

»» 

** 

L 1630 #59 

5 43 31.6 

- 0 15 23 


VY LEO 

10 53 25.7 

+ 6 27 08 

” 

L 988A 

21 00 44.9 

+49 51 13 

860823 

L 1630 #60 

5 43 34.2 

- 0 15 23 

” 

W LEO 

10 51 02.7 

+ 13 59 05 

” 

L 988B 

21 00 45.5 

+ 50 36 43 

” 

L 1630 #61 

5 43 34.9 

- 0 12 28 


X LEO 

9 48 21 

+ 12 06 38 

GCVS 

L 988C 

21 01 25.4 

+ 50 01 14 

” 

L 1630 #62 

5 43 34.2 

- 0 17 33 


Z LEO 

9 49 16.3 

+ 27 08 29 

CSI 79 

L 988D 

21 02 03.6 

+49 39 56 

” 

L 1630 #63 

5 43 35.6 

- 0 11 03 


6 LEO 

9 29 16.7 

+ 9 56 12 

” 

L 988E 

21 02 19.6 

+ 50 02 40 

” 

L 1630 #64 

5 43 45.6 

- 0 06 33 

” 

37 LEO 

10 13 59.7 

+ 13 58 41 


L 988F 

21 02 24.5 

+49 55 50 

” 

L 1630 #65 

5 43 26.9 

- 0 09 23 

” 

39 LEO 

10 14 29.7 

+23 21 26 

” 

L 1383 

3 13 31 

+ 59 58 54 

840619 

L 1630 #66 

5 43 15.3 

- 0 13 45 

” 

45 LEO 

10 25 00.5 

+ 10 01 04 


L 1407 

4 26 00 

+ 54 10 00 

840815 

L 1630 #67 

5 43 54.9 

- 0 04 58 

” 

46 LEO 

10 29 31.7 

+ 14 23 39 

" 

L 1407 #1 

4 25 40 

+ 54 07 

ED 

L 1630 #68 

5 43 48.9 

- 0 10 03 

” 

54 LEO 

10 52 54.5 

+ 25 00 59 


L 1407 #2 

4 25 30 

+ 54 08 

” 

L 1630 #69 

5 43 48.6 

- 0 16 13 


56 LEO 

10 53 25.7 

+ 6 27 08 


L 1407 #3 

4 26 10 

+ 54 12 

*' 

L 1630 #70 

5 44 16.6 

- 0 04 48 


72 LEO 

11 12 32.7 

+23 22 04 

" 

L 1407 #4 

4 25 30 

+ 54 15 

" 

L 1641-1 

5 30 33.9 

- 6 51 51 

860716 

75 LEO 

11 14 42.9 

+ 2 17 07 

” 

L 1407 #5 

4 26 00 

+ 54 16 

” 

L 1641-9 

5 31 34.1 

- 6 46 27 

” 

87 LEO 

11 27 45.4 

- 2 43 37 

** 

L 1407 #6 

4 26 10 

+ 54 16 

” 

L 1641-12 

5 31 46.8 

- 6 44 58 


ALF LEP 

5 30 31.3 

-17 51 22 


L 1407 #7 

4 26 50 

+ 54 16 


L 1641-24 

5 33 00.8 

- 6 21 34 

” 

EPS LEP 

5 03 20.5 

-22 26 11 


L 1448 IRS1 

3 22 04.7 

+ 30 35 49 

861125 

L 1641-24-1 

” 

” 

” 

ETA LEP 

5 54 07.6 

-14 10 31 

830509 

L 1448 IRS2 

3 22 17.9 

+ 30 34 40 


L 1641-24 -2 

5 33 00.2 

- 6 21 01 

” 

GAM LEP 

5 42 22.6 

-22 27 48 

” 

L 1448 IRS3 

3 22 31.5 

+ 30 34 49 

” 

L 1641-30 

5 33 00.1 

- 6 21 00 

” 

RAP LEP 

5 10 55.2 

-12 59 56 

CSI 79 

L 1455 IRS1 

3 24 34.9 

+30 02 36 

” 

L 1641-31 

5 33 20.3 

- 6 54 29 


R LEP 

4 57 19.7 

-14 52 46 

” 

L 1455 IRS2 

3 24 43.2 

+30 01 40 

” 

L 1641-43 

5 33 57.4 

- 6 24 59 

’’ 

RX LEP 

5 09 02.7 

-11 54 34 


L 1455 IRS3 

3 24 56.2 

+29 57 40 

” 

L 1641-43-1 

” 

” 

” 

S LEP 

6 03 41.7 

-24 11 22 

” 

L 1517 #1 

4 52 34.4 

+ 30 28 22 

760504 

L 1641-43 -2 

” 


” 

T LEP 

5 02 43.1 

-21 58 18 


L 1517 #2 

4 52 47.8 

+ 30 29 19 


L 1641-45 

5 33 58.7 

- 6 52 50 


17 LEP 

6 02 45.1 

-16 28 45 


L 1517 #3 

4 52 44.5 

+30 31 38 


L 1641-50 

5 34 01 

- 6 46 29 

” 

LF 24 

3 42 30.3 

+ 32 17 04 


L 1517 #4 

4 52 42.5 

+30 33 48 


L 1641-53 

5 34 14.0 

- 6 12 21 


LFT 526 



760907 

L 1517 #5 

4 52 36.6 

+30 35 49 

” 

L 1641-60 

5 34 46.9 

- 7 03 58 

” 

LFT 1081 

13 12 06 

- 3 03 18 

780309 

L 1517 #6 

4 52 45.4 

+30 36 37 


L 1641-61 

5 34 46.0 

- 6 53 42 


LFT 1086 



760907 

L 1517 #7 

4 52 23.9 

+ 30 29 55 


L 1641-63 

5 34 46.1 

- 6 58 09 

" 

LFT 1427 

18 39 03 

+ 0 53 24 

” 

L 1517 #8 

4 52 22.4 

+ 30 28 39 

” 

L 1641-64 

5 34 50.5 

- 7 16 46 


LFT 1597 



’* 

L 1517 #9 

4 52 21.1 

+ 30 33 56 1 

** 

L 1641-67 

5 35 02.0 

- 6 48 23 


LHA 61 

6 38 28 

+ 9 29 07 

729902 

L 1517 #10 

4 52 16.2 

+30 28 38 

” 

L 1641-68 

5 35 03.0 

- 6 16 31 


LHA 70 

6 38 36 

+ 9 36 30 

791211 

L 1517 #11 

4 52 11.1 

+30 33 24 

” 

L 1641-69 

5 35 05.0 

- 7 17 44 


LHA 79 

6 38 59 

+ 9 43 48 

” 

L 1517 #12 

4 51 59.5 

+30 35 44 

*’ 

L 1641-71 

5 35 10.9 

- 6 49 48 

*’ 

LHA 405-5 

15 42 06.0 

-34 09 06 

779912 

L 1517 #13 

4 51 42.6 

+ 30 27 41 

” 

L 1641-73 

5 35 17.7 

- 7 18 59 


LHA 405-7 

15 44 52.1 

-35 06 41 

'* 

L 1536 

4 30 19.3 

+22 40 22 

840421 

L 1641-77 

5 35 27.9 

- 6 59 57 


LHA 405-8 

15 44 37.3 

-35 19 23 

” 

L 1544 

5 01 14 

+25 07 00 

840815 

L 1641-81 

5 35 43.0 

- 6 50 54 


LHA 483-41 

19 24 34 

+23 48 00 

820108 

L 1544 #1 

5 01 00 

+25 11 

ED 

L 1641-89 

5 36 19 

- 7 20 59 


LHS 61 



840104 

L 1544 #2 

5 01 00 

+25 13 

” 

L 1641-90 

5 36 27.2 

- 7 22 46 


LHS 69 

22 51 09 

- 7 02 18 

799901 

L 1544 #3 

5 01 20 

+25 10 

•* 

L 1641-91 

5 36 33.8 

- 7 04 39 


LHS 132 



840104 

L 1544 #4 

5 01 30 

+25 10 

” 

L 7.9— 3.8 

18 15 

-23 58 

ED 

LHS 192 

4 27 44 

+ 28 06 12 

799901 

L 1551 #1 

4 28 44.4 

+ 18 07 37 

760504 

L 7.9 -5.4 

18 21 

-24 43 

” 

LHS 239 

7 47 32 

+ 7 20 54 

” 

L 1551 #2 

4 28 46.1 

+ 18 07 36 

” 

L 7.9 — 7.8 

18 30 

-25 49 


LHS 240 

7 47 33 

+ 7 20 42 

’* 

L 1551 #3 

4 28 31.2 

+ 18 09 55 

” 

L 7.9-10.8 

18 42 

-27 08 


LHS 1126 

0 39 00 

-22 38 

579904 

L 1551 #4 

4 28 54.4 

+ 18 02 42 

” 

L 7.9-13.8 

18 55 

-28 24 

” 

LHS 1632 



841113 

L 1551 #5 

4 28 39.7 

+ 18 01 52 

” 

AR LAC 

22 06 39.4 

+45 29 46 

779907 

LHS 1691 




L 1551 #6 

4 27 56.4 

+ 17 59 02 


BET LAC 

22 21 35.3 

+ 51 58 40 

CSI 79 

LHS 1795 



” 

L 1551 H-H 30 

4 18 50.0 

+ 18 02 00 

ED 

BL LAC 

22 00 39.7 

+ 42 02 09 

830107 

LHS 1970 



** 

L 1551 IRS5 

4 18 40.0 

+ 18 01 45 

” 

CT LAC 

22 04 40 

+ 48 13 00 

GCVS 

LHS 2496 




■* 

4 28 31.6 

+ 17 59 52 

821215 

DL LAC 

21 56 30 

+ 14 32 18 

” 

LHS 2500 



” 

** 

4 28 39.7 

+ 18 01 52 

830215 

EV LAC 

22 44 38.5 

+44 04 32 

779907 

LHS 2950 



” 

*’ 

4 28 40.2 

+ 18 01 45 

830216 

EW LAC 

22 54 51.5 

+ 48 25 00 


LHS 3099 



” 

” 

4 28 40.5 

+ 18 01 42 

840214 

R LAC 

22 41 02.1 

+ 42 06 29 

” 

LHS 3382 





4 28 41.2 

+ 18 01 46 

840327 

RT LAC 

21 59 28.6 

+ 43 38 56 


LHS 3548 




L 1551 NE 

4 28 51.2 

+ 18 02 10 

" 

RX LAC 

22 47 40.8 

+40 47 10 

” 

LHS 3602 



840104 

L 1551 20W20S 

4 28 39.8 

+ 18 01 26 

ED 

S LAC 

22 26 49.2 

+40 03 33 


LHS 3839 




L1551IRS5 20S 

4 28 41.2 

+ 18 01 26 


SW LAC 

22 51 22.6 

+ 37 40 19 

” 

LHS 4010 



841113 

L1551IRS5 20W 

4 28 39.8 

+ 18 01 46 

” 

U LAC 

22 45 39.7 

+ 54 53 40 

" 

ALF 2 LIB 

14 48 06.3 

-15 50 05 

CSI 79 

L 1582 

5 29 14.3 

+ 12 29 00 

840421 

1 LAC 

22 13 47.1 

+ 37 29 55 

CSI 79 

AP LIB 

15 14 45.3 

-24 11 22 

809908 

L 1630 #1 

5 44 10.9 

+ 0 04 17 

760501 

4 LAC 

22 22 28.9 

+49 13 20 

" 

BET LIB 

15 14 18.7 

- 9 11 57 

CSI 79 

L 1630 #2 

5 44 02.9 

+ 0 05 17 


5 LAC 

22 27 26.4 

+47 27 00 


DEL LIB 

14 58 17.7 

- 8 19 17 


L 1630 #3 

5 44 16.9 

+ 0 03 32 

” 

10 LAC 

22 37 00.7 

+ 38 47 21 


FS LIB 

15 57 37 

-12 12 35 

GCVS 

L 1630 #4 

5 44 06.9 

+ 0 03 52 


LALL 21185 

11 00 36.5 

+ 36 18 19 


FY LIB 

14 55 02.5 

-12 14 13 

CSI 79 

L 1630 #5 

5 44 04.9 

+ 0 04 40 

” 

LANNING 10 



851106 

IOT LIB 

15 09 21.9 

-19 36 12 


L 1630 #6 

5 44 00.9 

+ 0 05 47 


LB 8741 

8 47 38.7 

+ 19 05 03 

809908 

NUU LIB 

15 03 49.9 

-16 03 49 


L 1630 #7 

5 43 56.9 

+ 0 05 47 


LB 8775 

8 48 53.7 

+ 16 23 40 


R LIB 

15 50 45.7 

-16 05 18 

" 

L 1630 #8 

5 44 00.9 

+ 0 03 17 

" 

LB 9612 

15 17 08.2 

+ 23 56 53 

810609 

RR LIB 

15 53 27.9 

-18 09 54 


L 1630 #9 

5 44 11.6 

+ 0 01 37 


LB 9707 

15 23 08.8 

+ 21 24 36 


RS LIB 

15 21 24.6 

-22 43 44 


L 1630 #10 

5 44 04.9 

+ 0 00 47 

” 

LB 9743 

15 25 45.8 

+22 43 24 

” 

RT LIB 

15 03 37.3 

-18 32 44 

” 

L 1630 #11 

5 44 02.9 

+ 0 00 12 


LDS 749B 

21 29 35.9 

+ 0 00 01 

CSI 79 

RU LIB 

15 30 29.6 

-15 09 16 

” 

L 1630 #12 

5 44 15.6 

+ 0 01 17 


LEE 99 



860617 

RW LIB 

15 20 07.7 

-23 52 51 


L 1630 #13 

5 43 58.9 

+ 0 01 47 


LEO I A8 



850316 

S LIB 

15 18 31.1 

-20 12 31 


L 1630 #14 

5 44 12.9 

+ 0 08 12 


LEO I A24 



** 

SIG LIB 

15 01 08.2 

-25 05 12 

810720 

L 1630 #15 

5 44 01.6 

+ 0 07 47 


LEO I B76 




T LIB 

15 07 53.9 

-19 49 55 

CSI 79 

L 1630 #16 

5 43 58.9 

+ 0 07 47 

” 

LEO 1 B81 




U LIB 

15 39 07.9 

-21 01 10 


L 1630 #17 

5 44 24.9 

+ 0 04 37 


LEO I B86 



" 

UW LIB 

14 28 08.3 

-16 35 19 

" 

L 1630 #18 

5 44 22.9 

+ 0 04 17 


LEO I B101 



’’ 

UZ LIB 

15 29 41.2 

- 8 21 58 


L 1630 #19 

5 44 09.6 

- 0 00 13 

” 

LEO I B108 



” 

V LIB 

14 37 34.7 

-17 26 34 

” 

L 1630 #20 

5 44 30.9 

+ 0 10 17 

” 

LEO I B201 



” 

X LIB 

15 33 19.4 

-21 00 18 

” 

L 1630 #21 

5 44 33.2 

+ 0 18 17 

” 

LEO I C55 



” 

Y LIB 

15 09 02.3 

- 5 49 27 

” 

L 1630 #22 

5 44 31.2 

+ 0 17 32 

” 

LEO I C108 



” 

18 LIB A 

14 56 11.0 

-10 56 37 

” 

L 1630 #23 

5 44 40.2 

+ 0 08 02 

” 

LEO I Cl 16 



” 

42 LIB 

15 37 19.2 

-23 39 26 

810720 

L 1630 #24 

5 44 35.6 

+ 0 09 17 

” 

LEO I D108 



” 

48 LIB 

15 55 23.0 

-14 08 10 

CSI 79 

L 1630 #25 

5 44 33.9 

+ 0 16 47 


LEO 1 D118 



” 

LII 2.2 

17 48 

| -27 02 

ED 


A- 54 


NAME 

RA 0 

W0) DEC 

POS REF 

NAME 

1 RA (19S0) DEC 

POS REF 

NAME 

| RA (1950) DEC 

POS REF 

LII 32.3 

18 h 48™ 

- 0*37' 


LKHA 271 

3 26 16.2 

+31 05 19 

.. 

LMC BW 115-1 

h m i 

5 08 41.0 

-69 12 15 

ED 

LII 358.3 

17 38 

-30 22 


LKHA 272 

3 45 43.2 

+ 36 47 10 


LMC BW 119-1 

5 10 53.4 

—69 13 47 


LILLER 1 

17 30 07.2 

-33 21 54 

800408 

LKHA 273 

3 45 56.9 

+ 38 47 31 

” 

LMC BW 119-2 

5 11 07.7 

-69 13 44 

»* 

LKCA 1 

4 10 08.5 

+28 11 35 

860301 

LKHA 274 

6 28 24 

+ 10 28 18 

820108 

LMC BW 119-8 

5 10 44.3 

-69 12 52 

CSI 79 

LKCA 3 

4 11 42.8 

+ 27 45 05 

” 


6 28 24.1 

+ 10 28 14 

729902 

LMC BW 121-1 

5 09 44.2 

-69 13 12 


LKCA 4 

4 13 22.5 

+ 28 00 13 


LKHA 295 

5 43 18 

- 0 13 

730001 

LMC BW 122-1 

5 08 02.9 

-69 13 28 

ED 

LKCA 5 

4 14 32.6 

+ 28 25 43 


LKHA 298 

5 43 31.2 

+ 0 03 42 

760501 

LMC BW 122-3 

5 08 16.6 

-69 13 07 


LKCA 7 

4 16 35.8 

+27 42 38 


LKHA 300 

5 43 44.9 

+ 0 02 22 

•» 

LMC BW 122-4 

5 07 53.6 

-69 14 16 

*» 

LKCA 8 

4 21 52.1 

+27 05 08 

" 

LKHA 301 

5 43 45 6 

- 0 06 33 

” 

LMC BW 124-2 

5 11 22.0 

-69 14 02 

» 

LKCA 16 

4 38 01.9 

+ 24 45 22 


LKHA 302 

5 43 49 

- 0 09 42 

639901 

LMC BW 124-3 

5 11 24.3 

-69 13 56 

»> 

LKHA 21 

6 37 56 

+ 9 57 06 

549902 

LKHA 303 

5 43 54 

+ 0 23 48 


LMC BW 124-4 

5 11 20.3 

-69 14 17 

•• 

LKHA 25 

6 38 00 

+ 9 51 

730001 

LKHA 308 

5 44 3 3.2 

+ 0 18 17 

760501 

LMC BW 125-1 

5 09 22.0 

-69 13 50 

•» 

LKHA 79 

6 38 59 

+ 9 43 48 

549902 

LKHA 310 

5 44 37.6 

+ 0 18 07 

»» 

LMC BW 127-4 

5 09 02.9 

—69 14 16 

« 

LKHA 86 

3 40 36.4 

+31 58 51 

741015 

LKHA 321 

21 00 26 

+49 40 

729902 

LMC BW 134 



831205 

LKHA 87 

3 40 50.0 

+ 32 08 01 

” 

LKHA 324 

21 02 20 

+ 50 03 


LMC BW 203 




LKHA 88 

3 40 50.5 

+ 32 02 01 


LKHA 325 

3 25 46 

+ 30 33 

»» 

LMC BW 205 



»• 

LKHA 89 

3 40 50.6 

+ 32 04 54 

” 

LKHA 326 

3 27 52 

+ 30 23 


LMC BW 207 




LKHA 92 

3 41 17.8 

+ 31 55 06 

** 

LKHA 327 

3 30 29 

+ 31 00 

” 

LMC BW 213 



H 

LKHA 93 

3 41 21.3 

+ 32 01 16 

” 

LKHA 328 

3 30 53 

+ 31 04 

” 

LMC C7 



820420 

LKHA 95 

3 41 29.5 

+ 31 58 39 

** 

LKHA 329 

3 42 27.9 

+ 32 16 36 

741015 

LMC Cll 




LKHA 97 

3 41 36.4 

+ 31 54 39 

** 

LKHA 330 

3 42 39.5 

+ 32 14 53 


LMC C20 



» 

LKHA 98 

3 41 47.7 

+31 59 53 

” 

LKHA 331 

4 28 22.4 

+ 24 04 30 

729902 

LMC C38 



» 

LKHA 101 

4 26 57.2 

+ 35 09 55 

840805 

LKHA 332 

4 39 04.2 

+25 17 33 


LMC C48 





4 26 57.3 

+ 35 09 56 

790510 

LKHA 332 G1 

4 39 03.8 

+25 17 26 

ED 

LMC NOVA 

5 05 37 

-70 13 

779903 


4 27 00 

+ 35 10 42 

740903 

LKHA 332 G2 

4 38 46.2 

+25 17 19 

” 

LMC N4 A 



830219 

LKHA 101 40”E 

4 27 03 

+35 10 42 

ED 

LKHA 334 

5 51 06 

+ 1 37 39 

729902 

LMC N10-1 

4 56 37 

-66 29 40 

860417 

LKHA 101 40”N 

4 27 00 

+ 35 11 22 

” 

LKHA 335 

5 51 23 

+ 1 43 31 


LMC N10-2A 

4 56 41 

-66 29 25 


LKHA 101 40”S 

4 27 00 

+35 10 02 

” 

LKHA 337 

5 52 01 

+ 1 28 59 

” 

LMC N10-2B 

4 56 42 

—66 29 10 


LKHA101 40”W 

4 26 57 

+ 35 10 42 

” 

LKHA 338 

6 08 20.6 

- 6 12 06 


LMC N10-3 

4 56 44 

—66 29 12 

II 

LKHA101 80”E 

4 27 05 

+ 35 10 42 

” 

LKHA 339 

6 08 28.0 

- 6 13 57 

»» 

LMC N10-4 

4 56 45 

-66 28 25 


LKHA 101 80”N 

4 27 00 

+ 35 12 02 

** 

LKHA 340 

6 27 34.5 

+ 10 33 55 

»» 

LMC N10-5 

4 56 49 

-66 29 40 

M 

LKHA 101 80”S 

4 27 00 

+ 35 09 22 

’* 

LKHA 341 

6 28 04 

+ 10 35 24 

820108 

LMC N10-6 

4 56 53 

-66 29 15 


LKHA101 80” W 

4 26 55 

+ 35 10 42 

" 

” 

6 28 04.1 

+ 10 35 19 

729902 

LMC N10-7 

4 56 55 

-66 28 55 


LKHA 101 120E 

4 27 08 

+ 35 10 42 

” 

LKHA 342 

6 28 44 

+ 10 34 45 

’* 

LMC N59A-1 

5 35 16 

-67 37 00 

II 

LKHA 108 

18 00 48 

-24 22 

730001 

LKHA 343 

6 29 19.4 

+ 10 27 32 


LMC N59A-2 

5 35 21 

—67 35 10 

IF 

LKHA 120 

20 59 32.1 

+ 50 09 56 

860202 

LKHA 344 

6 29 20.0 

+ 10 38 41 

»> 

LMC N59A-3 

5 35 29 

-67 36 20 


LKHA 123 

17 59 24 

-23 02 

730001 

LKHA 349 

21 35 45 

+ 57 03 04 

” 

LMC N59A-4 

5 35 31 

-67 36 40 


LKHA 127 

18 06 34 

-23 26 06 

820108 

LKHA 349C 

” 

” 

*» 

LMC N59A-5 

5 35 36 

-67 37 30 

• 1 

LKHA 131 

20 44 51 

+43 33 30 

791211 

LMC BAR 1 

5 26 15.0 

-69 47 04 

850321 

LMC N158C-1 

5 39 35 

-69 32 10 

• 1 

LKHA 132 

20 44 56 

+43 35 48 

" 

LMC BAR 14 

5 26 37.3 

-69 10 33 


LMC N158C-2 

5 39 40 

-69 32 10 


LKHA 133 

20 44 59 

+43 34 06 

” 

LMC BAR 17 

5 26 44.6 

-69 44 05 

” 

LMC N158C-3 

5 39 48 

-69 32 05 

1* 

LKHA 134 

20 46 18 

+43 36 

730001 

LMC BAR 19 

5 26 47.8 

-69 36 26 


LMC N158C-4 

5 39 28 

-69 32 25 


LKHA 135 

20 46 36 

+43 29 

” 

LMC BAR 21 

5 26 48.6 

-69 29 12 

” 

LMC N159-1 

5 40 09.9 

—69 46 57 


LKHA 137 

20 48 51 

+44 07 12 

791211 

LMC BAR 29 

5 27 02.7 

-69 25 36 

»* 

LMC N159-2 

5 40 09.9 

—69 46 39 


LKHA 138 

20 48 51 

+44 09 36 

” 

LMC BAR 30 

5 27 05.1 

-69 26 33 

»’ 

LMC N159-3 

5 40 12.9 

—69 46 18 

It 

LKHA 141 

20 49 07 

+44 05 30 

” 

LMC BAR 35 

5 27 17.4 

-69 46 26 

»> 

LMC N159-4 

5 40 14.8 

-69 46 17 

11 

LKHA 142,3 

20 49 08 

+44 10 00 

" 

LMC BAR 42 

5 27 29.0 

-69 40 40 

” 

LMC N159-5 

5 40 17.2 

-69 46 54 


LKHA 144 

20 49 10 

+ 44 06 36 

” 

LMC BAR 46 

5 27 34.6 

-69 44 20 

” 

LMC N159-6 

5 40 17.7 

-69 47 00 


LKHA 145 

20 49 13 

+ 44 06 18 

” 

LMC BAR 47 

5 27 34.3 

-69 38 51 

” 

LMC N159-7 

5 40 18.9 

—69 46 39 


LKHA 146 

20 49 16 

+44 04 24 

” 

LMC BAR 48 

5 27 33.5 

-69 30 50 

»» 

LMC N159-8 

5 40 20.4 

-69 46 47 


LKHA 147 

20 49 16 

+43 38 18 

** 

LMC BAR 51 

5 27 42.4 

-69 38 47 

” 

LMC N159-9 

5 40 20.4 

-69 47 14 


LKHA 149 

20 49 19 

+ 44 12 30 

729902 

LMC BAR 52 

5 27 40.0 

-69 13 55 

•* 

LMC N159-10 

5 40 21.6 

-69 47 04 


LKHA 150 

20 49 29 

+44 07 00 

791211 

LMC BAR 53 

5 27 45.3 

-69 47 04 

” 

LMC N159-11 

5 40 22.1 

-69 47 35 

» 

LKHA 151 

20 49 30 

+44 03 21 

** 

LMC BAR 56 

5 27 44.3 

-69 20 27 

” 

LMC N159-12 

5 40 23.5 

-69 47 47 


LKHA 152 

20 49 31 

+44 11 42 

” 

LMC BAR 74 

5 28 19.1 

-70 00 29 

** 

LMC N159-13 

5 40 28.8 

-69 47 29 


LKHA 1 53 

20 49 35 

+44 15 00 

" 

LMC BAR 77 

5 28 30.1 

-69 34 47 

•• 

LMC N159-14 

5 40 26.4 

-69 46 59 

II 

LKHA 1 54 

20 49 37 

+44 09 48 

** 

LMC BAR 87 

5 28 47.1 

-70 02 43 

” 

LMC N159-15 

5 40 26.4 

-69 46 03 

11 

LKHA 157 

20 49 47 

+ 44 12 30 

" 

LMC BAR 94 

5 28 42.7 

-69 20 58 

*• 

LMC N159-16 

5 40 30.0 

-69 46 14 

II 

LKHA 161 

20 49 56 

+44 04 48 

” 

LMC BAR 103 

5 28 53.9 

-69 51 20 

” 

LMC N159-17 

5 40 32.2 

-69 46 02 

♦1 

LKHA 166 

20 50 18 

+ 44 26 12 

” 

LMC BAR 104 

5 28 47.3 

-69 17 00 

” 

LMC N159-18 

5 40 33.1 

—69 46 10 


LKHA 167 

20 50 19 

+44 26 12 


LMC BAR 116 

5 28 56.8 

-69 32 10 

»» 

LMC N159-19 

5 40 33.4 

-69 46 31 


LKHA 168 

20 50 20 

+44 05 54 

” 

LMC BAR 126 

5 29 08.4 

-69 53 31 

” 

LMC N159-20 

5 40 36.5 

-69 46 19 

11 

LKHA 169 

20 50 21 

+43 52 24 

589902 

LMC BAR 132 

5 29 19.3 

-69 42 30 

« 

LMC N159-21 

5 40 35.1 

-69 47 06 

It 

LKHA 170 

20 50 27 

+44 10 04 

729902 

LMC BAR 137 

5 29 39.6 

-69 52 57 

»» 

LMC N 159 -22 

5 40 34.6 

-69 47 11 

II 

LKHA 1 72 

20 50 41 

+44 05 47 

” 

LMC BAR 140 

5 29 42.4 

-69 45 48 

»* 

LMC N 159 — 23 

5 40 35.8 

-69 47 39 

It 

LKHA 174 

20 50 45 

+44 08 54 

791211 

LMC BAR 148 

! 5 29 48.3 

-69 29 07 

»» 

LMC N1 59-24 

5 40 32.9 

-69 47 03 

It 

LKHA 175 

20 50 48 

+44 06 18 

” 

LMC BAR 151 

5 29 52.9 

-69 35 06 

*• 

LMC N 159 -25 

5 40 31.9 

-69 46 58 

II 

LKHA 183 

20 53 25 

+44 51 30 

589902 

LMC BAR 158 

5 29 54.8 

-69 26 09 

»» 

LMC N159-26 

5 40 41.4 

—69 46 14 

>1 

LKHA 185 

20 56 12 

+43 41 48 

791211 

LMC BAR 219 

5 31 09.3 

-70 01 10 

•* 

LMC N 159 — 27 

5 40 43.1 

-69 47 35 

«• 

LKHA 1 86 

20 56 32 

+43 42 18 

" 

LMC BAR 220 

5 31 12.0 

-70 04 46 

*» 

LMC N 1 59 — 28 

5 40 09.4 

-69 47 40 

If 

LKHA 1 87 

20 56 34 

+43 42 06 

" 

LMC BAR 232 

5 31 21.3 

-69 20 05 

*» 

LMC N159-29 

5 40 11.4 

-69 46 27 

II 

LKHA 1 88 

20 56 37 

+43 41 35 

729902 

LMC BW 1 

5 06 47.5 

-69 10 23 

809910 

LMC N159-30 

5 40 14.8 

— 69 47 49 


LKHA 188 G1 

20 56 33 

+ 43 42 17 

ED 

LMC BW 2 

5 06 56.0 

-69 06 17 

” 

LMC N159-31 

5 40 17.7 

-69 47 22 


LKHA 188 G2 

20 56 32 

+43 42 17 

” 

LMC BW 3 

5 07 05.3 

-69 11 41 

” 

LMC N1 59 — 32 

5 40 20.6 

-69 47 09 

• 1 

LKHA 188 G3 

” 


” 

LMC BW 4 

5 07 16.1 

-69 05 10 


LMC N 159 -33 

5 40 21.1 

—69 46 37 

II 

LKHA 1 88 G4 

20 56 31 

+43 42 17 

” 

LMC BW 9 

5 07 27.2 

-69 07 11 

•* 

LMC N159-34 

5 40 23.0 

— 69 46 34 

• 1 

LKHA 188 G5 

20 56 30 

+43 42 03 

” 

LMC BW 10 

5 07 29.1 

-69 16 01 

»» 

LMC N159-35 

5 40 23.0 

-69 46 39 


LKHA 188 IRS2 

20 50 10.4 

+44 12 16 

791211 

LMC BW 11 

5 07 29.4 

-69 15 36 

*• 

LMC N159-36 

5 40 24.0 

— 69 46 52 


LKHA 188 IRS3 

20 56 15.0 

+43 39 02 

” 

LMC BW 19 

5 07 58.5 

-69 13 31 

*» 

LMC N 159 — 37 

5 40 23.0 

-69 47 12 

II 

LKHA 188 IRS4 

20 56 21.6 

+43 43 21 

” 

LMC BW 21 

5 07 59.3 

-69 12 06 

»• 

LMC N159-38 

5 40 28.3 

— 69 47 34 


LKHA 188 IRS5 

20 56 22.4 

+43 41 04 

” 

LMC BW 24 

5 08 03.7 

-69 14 31 

»* 

LMC N 1 59 — 39 

5 40 23.0 

—69 45 57 


LKHA 188 IRS6 

20 56 29.9 

+ 43 40 05 

” 

LMC BW 25 

5 08 05.1 

-69 13 43 

»* 

LMC N 159-40 

5 40 31.7 

—69 46 27 

II 

LKHA 189 

20 56 36 

+ 43 42 18 

589902 

LMC BW 34 

5 08 22.6 

-69 08 16 

»* 

LMC N159-41 

5 40 26.9 

—69 46 54 


LKHA 190 

20 57 06 

+44 03 49 

GCVS 

LMC BW 42 

5 08 37.6 

-69 19 32 

” 

LMC N 159 -42 

5 40 12.7 

— 69 47 02 


LKHA 191 

20 57 18 

+ 43 45 20 

729902 

LMC BW 44 

5 08 40.3 

-69 07 26 

•» 

LMC N 159 -43 

5 40 12.2 

-69 46 37 

II 

LKHA 192 

20 57 30 

+44 06 06 

589902 

LMC BW 47 

5 08 45.1 

-69 12 18 

»» 

LMC N159-44 

5 40 08.6 

-69 47 45 

II 

LKHA 197 

0 07 57.3 

+ 58 33 25 

729902 

LMC BW 48 

5 08 46.9 

-69 20 38 

»» 

LMC N159-45 

5 40 07.4 

— 69 47 48 

• 1 

LKHA 198 

0 08 44 

+ 58 33 08 

771204 

LMC BW 50 

5 08 49.8 

-69 06 41 

»» 

LMC N159-46 

5 40 06.0 

— 69 47 49 


LKHA 198—2 

0 08 31 

+58 31 14 


LMC BW 53 

5 08 56.3 

-69 08 30 

” 

LMC N 159 — 47 

5 40 06.0 

-69 47 54 

•• 

LKHA 198 — 3 

0 08 57 

+ 58 30 38 

M 

LMC BW 54 

5 08 58.5 

-69 01 20 

” 

LMC N159-48 

5 40 05.0 

— 69 47 39 

II 

LKHA 198 — 4 

0 09 20 

+58 31 26 


LMC BW 61 

5 09 08.2 

-68 59 09 

*• 

LMC N 159 — 49 

5 40 06.4 

— 69 47 32 

II 

LKHA 198 40”E 

0 08 47 

+ 58 33 08 

ED 

LMC BW 68 

5 09 21.0 

-69 14 01 

” 

LMC N 1 59 — 50 

5 40 06.4 

— 69 47 24 

II 

LKHA 198 40” W 

0 08 41 

+ 58 33 08 

” 

LMC BW 73 

5 09 32.3 

-69 08 57 


LMC N159-51 

5 40 04.0 

-69 47 23 

11 

LKHA 202 

0 41 00 

+ 61 59 

730001 

LMC BW 78 

5 09 39.3 

-69 08 40 

»• 

LMC N159-52 

5 40 05.0 

-69 47 09 

11 

LKHA 208 

6 04 53.2 

+ 18 39 55 

729902 

LMC BW 78-1 

5 07 52.1 

-69 06 18 

ED 

LMC N159-53 

5 40 04.5 

— 69 46 27 

11 

LKHA 209 

6 05 12.1 

+ 18 38 57 

” 

LMC BW 80-1 

5 10 27.4 

-69 05 32 


LMC N 159 — 54 

5 40 07.4 

-69 46 02 

• I 

LKHA 215 

6 29 54 

+ 10 12 

730001 

LMC BW 83 

5 09 47.5 

-69 17 50 

809910 

LMC N159-55 

5 40 06.0 

-69 46 04 



6 29 56 

+ 10 11 24 

820108 

LMC BW 85 

5 09 49.0 

-69 19 18 

” 

LMC N159-56 

5 40 00.2 

-69 47 29 


LKHA 218 

7 00 24 

-11 21 

730001 

LMC BW 87-1 

5 10 41.5 

-69 04 03 

ED 

LMC N159-57 

5 39 59.7 

_69 47 44 


LKHA 220 

7 01 48 

-11 21 

** 

LMC BW 89- 1 

5 08 17.5 

-69 03 39 

*• 

LMC N159-58 

5 39 56.8 

— 69 47 44 

♦1 

LKHA 224 

20 18 43.6 

+ 41 11 59 

ED 

LMC BW 90-1 

5 08 07.4 

-69 03 25 

»» 

LMC N159-59 

5 40 03.6 

-69 47 34 


LKHA 223 

20 18 44.5 

+ 41 11 56 

” 

LMC BW 92-3 

5 06 56.7 

-69 06 50 

»» 

LMC N159-60 

5 40 08.9 

-69 47 22 

♦I 

LKHA 228 

20 23 08 

42 19 43 

729902 

LMC BW 93-1 

5 07 10.5 

-69 06 55 


LMC N159-61 

5 40 05.0 

-69 46 57 

•I 

LKHA 230 



791211 

LMC BW 99 

5 10 37.4 

-69 09 01 

809910 

LMC N159-62 

5 40 06.4 

-69 47 39 


LKHA 231 



** 

LMC BW 101-1 

5 09 54.7 

-69 08 39 

ED 

LMC N 159 — 63 

5 39 57.8 

-69 46 27 

** 

LKHA 232 



** 

LMC BW 102-1 

5 08 58.6 

-69 08 34 

« 

LMC N159-64 

5 40 22.5 

-69 46 52 


LKHA 233 

22 32 28.2 

+40 24 33 

860202 

LMC BW 103-2 

5 10 18.1 

-69 09 07 

»• 

LMC N159-65 

5 40 36.5 

-69 46 58 



22 32 30 

+40 23 

741108 

LMC BW 103-3 

5 10 38.5 

-69 08 49 


LMC N159-66 

5 40 35.3 

-69 46 54 


LKHA 234 

21 41 57.5 

+ 65 53 03 

781207 

LMC BW 104 

5 10 46.6 

-69 06 57 

809910 

LMC N1 59-67 

5 40 37.0 

_69 46 44 


LKHA 245 

21 51 34 

+46 58 43 

729902 

LMC BW 105 

5 10 46.6 

-69 08 45 

** 

LMC N159-68 

5 40 35.6 

-69 46 42 

•1 

LKHA. 257 

21 52 23 

+46 57 27 

’* 

LMC BW 106-2 

5 07 48.6 

-69 10 19 

ED 

LMC N159A-10 

5 40 21.6 

-69 47 04 

II 

LKHA 259 

23 56 10 

+ 66 09 30 


LMC BW 107-4 

5 09 37.9 

-69 09 52 


LMC N159A-12 

5 40 23.5 

-69 47 47 

II 

LKHA 262 

2 53 17.4 

+ 19 51 19 


LMC BW 108 

5 10 52.5 

-69 06 55 

809910 

LMC N159A-17 

5 40 32.2 

-69 46 02 

•I 

LKHA 263 

2 53 17.8 

+ 19 51 33 

** 

LMC BW 111 

5 11 08.4 

-69 05 43 

" 

LMC N159A-28 

5 40 09.4 

-69 47 40 

11 

LKHA 264 

2 53 46.9 

+ 19 53 34 

** 

LMC BW 112-3 

5 09 22.9 

-69 10 57 

ED 

LMC N159A-29 

5 40 11.4 

-69 46 27 

♦I 

LKHA 266 

4 29 03.6 

+ 18 15 16 

” 

LMC BW 114-2 

5 07 09.0 

-69 11 38 

” 

LMC N159A-41 

5 40 26.9 

-69 46 54 


LICHiA 270 

3 26 11.9 

+31 12 28 

** 

LMC BW 115 



831205 

LMC N159A-54 

5 40 07.4 

-69 46 02 

” 


ORIGIN. 

OF poo 


‘^ L PAGE is 

p quality 


A-55 


NAME 


NAME 

RA (1950) DEC F 

’OS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

i»OS REF 

LMC N 159 A — 64 
LMC N159 K1 
LMC N159 K2 
LMC N159 K3 
LMC N159 K4 
LMC N159 K5 

h m s 

5 40 22.5 
5 40 21.4 
5 40 26.4 
5 40 19.0 
5 40 23.0 
5 40 20.4 

-69 46 52 
-69 46 52 
-69 46 54 
-69 47 57 
-69 47 43 
-69 47 03 

820822 

LMC 49 
LMC 110 
LMC 120 
LMC 141 
LMC 153 
LMC 430 

h m s 


820420 

LMC N159 K6 

5 40 16.8 

-69 47 20 

” 

R LMI 

9 42 35.0 

+ 34 44 18 

760302 

LMC N160A-1 

5 40 01 

-69 40 50 

860417 

RW LMI 

10 13 19 

+ 30 49 07 

GCVS 

LMC N160A-2 

5 40 05 

-69 39 50 

” 

S LMI 

9 50 44.6 

+ 35 09 41 

779907 

LMC N160A-3 
LMC N 1 60 A — 4 
LMC N 1 60 A — 5 
LMC N160A-6 
LMC N 1 60 A — 7 

5 40 06 
5 40 07 
5 40 09 
5 40 09 
5 40 10 

-69 40 40 
-69 40 00 
-69 40 20 
-69 39 20 
-69 40 10 

- 

LP 44-113 
LP 60-359B 
LP 101-148 
LP 130-225 
LP 130-226 

17 48 58 

+70 52 24 

ED 

831006 

781106 

831006 

LMC N160A-8 
LMC N160A-9 

5 40 10 
5 40 12 

-69 40 45 
-69 40 09 

” ! 

LP 131-66 
LP 313-42 

12 47 56 

+ 55 04 30 

799901 

831006 

LMC N160C— 1 

5 40 35 

-69 41 55 

” 

LP 380-5 

13 45 48 

+23 49 36 

799901 

LMC N160C-2 

5 40 38 

-69 41 45 

" 

LP 543-32 

7 47 32 

+ 7 20 54 


LMC N160C-3 

5 40 45 

-69 41 05 

” 

LP 543-33 

7 47 33 

+ 7 20 42 

CSI 79 

LMC N160C-4 

5 40 51 

-69 41 40 

” 

LP 658-2 

5 52 39.9 

- 4 08 46 

LMC O 2 
LMC O 3 
LMC O 7 

5 22 25.8 
5 22 26.8 
5 22 46.4 

-69 48 06 
-69 49 20 
-69 51 46 

809910 

LP 701-29 
LP 826-261 
LP 826-500 

22 51 09 

- 7 02 18 

799901 

840104 

LMC O 13 

5 23 03.2 

-69 50 37 

” 

LS 11 + 33 5 

19 43 23.7 

+ 33 51 05 

609906 

LMC O 16 

5 23 14.1 

-69 49 42 

” 

LS IV- 1 2 

17 48 51.0 

- 1 42 34 

639905 

LMC O 17 

5 23 14.6 

-69 40 29 

” 

LS IV- 14 109 

18 56 49.0 

-14 30 24 


LMC O 26 

5 23 34.2 

-69 55 47 

*• 

LS V +20 16 

6 06 01.4 

+20 38 58 

ED 

LMC O 33 

5 23 48.7 

-69 54 00 


LS V+20 17 

6 06 20.8 

+ 20 38 55 


LMC O 40 

5 24 00.7 

-69 48 53 


LS V+20 19 

6 06 40.9 

+20 29 51 


LMC O 42 

5 24 02.3 

-69 57 37 


LS V + 20 20 

6 06 51.3 

+20 37 42 


LMC O 43 

5 24 02.6 

-69 58 04 

" 

LS V + 20 21 

6 06 56.4 

+20 39 09 

689903 

LMC O 47 

5 24 10.1 

-70 02 1 1 


LS 9 

14 02 01 

-64 21 

LMC O 57 

5 24 31.9 

-69 55 17 


LS 13 

17 13 52 

-45 28 


LMC O 75 

5 24 58.2 

-69 39 39 

*• 

LS 15 

18 36 32.2 

-10 08 16 

819929 

LMC O 86 

5 25 20.4 

-70 01 16 


LSS 1693 

18 22 38.8 

-14 40 23 


LMC O 97 
LMC O 110 

5 25 47.5 
5 26 17.9 

-69 56 54 
-69 49 16 

;; 

LSS 1698 
LSS 1922 

18 24 15.8 

-12 24 40 

840419 

LMC O 114 

5 26 36.7 

-69 50 55 


LSS 3162 

13 45 24.4 

-65 26 59 

819929 

LMC RC 2 

5 18 10.6 

-68 54 29 


LSS 3289 

14 47 07.5 

-59 39 05 


LMC RC 12 

5 18 50.2 

-69 02 37 


LSS 3319 

15 09 45.3 

-59 00 28 

” 

LMC RC 13 
LMC RC 38 

5 18 50.9 
5 20 23.6 

-68 48 06 
-69 03 39 

” 

LSS 3329 
LSS 3378 

15 11 35.9 

-58 51 23 

840419 

LMC RC 45 

5 21 03.1 

-68 56 26 

" 

LSS 3703 

16 37 35.6 

-47 56 15 

819929 

LMC RC 48 

5 21 1U 

-69 02 17 


LSS 3891 

16 58 59.8 

-45 54 59 


LMC RC 51 

5 21 17.8 

-69 04 12 


LSS 3948 

17 07 11.9 

-46 32 37 


LMC RC 53 

5 21 25.8 

-69 01 04 


LSS 4064 

17 15 26.3 

-38 46 56 


LMC RC 54 

5 21 27.0 

-69 00 30 


LSS 4068 

17 15 31.6 

-33 54 32 

CSI 79 
840419 

LMC VI 
LMC V2 

5 15 34.7 
5 15 10.8 

-66 08 12 
-66 17 36 

850602 

LSS 4300 
LSS 124448 

17 34 37.4 

-35 21 20 

LMC V3 

5 20 52.1 

-65 28 05 


LTT 377 

0 39 12 

-33 54 

579904 

LMC V4 

5 15 02.7 

-64 51 22 


LTT 1020 

1 52 30 

-27 42 

840107 

LMC V5 

5 12 31.3 

-65 59 36 

” 

LTT 2415 

5 54 24 

-27 51 

LMC V6 

5 11 25.9 

-66 34 12 


LTT 2437 

5 59 24 

-12 30 

579904 

LMC V7 

5 07 05.0 

-66 39 13 


LTT 3218 

8 39 36 

-32 48 

” 

LMC V8 
LMC V9 

5 11 14.0 

-65 42 52 


LTT 3864 
LTT 4364 

10 30 00 

11 42 57.9 

-35 22 
-64 33 28 

831006 

LMC V10 

5 05 01.4 

-66 57 09 


LTT 6248 

15 36 00 

-28 26 

579904 

LMC VI 1 

5 02 52.9 

-67 11 48 


LTT 7379 

18 16 06 

- 1 23 

" 

LMC V12 

5 03 43.1 

-66 20 01 

” 

LTT 7987 

19 07 54 

-30 22 


LMC V13 

5 29 07.5 

-65 30 09 

” 

LTT 9239 

22 50 00 

-20 50 


LMC V14 

5 03 38.9 

-65 55 32 

” 

EX LUP 

15 59 41.9 

-40 10 06 

CSI 79 

LMC V15 

5 41 09.3 

-67 22 52 

” 

GI LUP 

15 03 03 

-41 16 44 

GCVS 

LMC V16 

5 40 08.5 

-67 13 43 

’* 

GQ LUP 

15 45 58.3 

-35 29 58 

779912 

LMC V17 

5 39 35.7 

66 58 05 

” 

KAP LUP 

15 08 26.7 

-48 32 56 

CSI 79 

LMC V18 

5 41 20.9 

-66 31 42 

” 

MUU LUP 

15 15 02.4 

-47 41 31 


LMC V19 

5 40 39.3 

-66 16 10 


R LUP 

15 50 13.1 

-36 09 02 


LMC V20 

5 39 02.6 

-66 01 36 

” 

RS LUP 

14 20 07.9 

-47 17 47 


LMC V21 

5 37 47.8 

-66 07 3 5 

” 

RT LUP 

14 27 24.4 

-48 28 08 


LMC V22 

5 24 56.8 

-65 51 20 

” 

RU LUP 

15 53 22.9 

-37 40 57 


LMC V23 

5 40 50.4 

-65 35 19 

” 

RW LUP 

14 23 10.2 

-43 55 39 


LMC V25 

5 40 24.7 

-64 47 16 


RY LUP 

15 56 04.9 

-40 13 28 


LMC V26 

5 34 07.2 

-65 31 42 

** 

S LUP 

14 50 07.9 

-46 24 26 


LMC V27 

5 28 53.0 

-65 31 50 

” 

T LUP 

14 18 59.0 

-49 37 49 


LMC V28 

5 30 50.6 

-64 37 14 

” 

TAU 2 LUP 

14 22 57.1 

-45 09 15 

” 

LMC V29 

5 28 34.3 

-65 20 10 

” 

U LUP 

15 57 35.9 

-29 46 57 

GCVS 

LMC V30 

5 24 32.7 

-65 43 53 

” 

UU LUP 

14 46 52 

-47 14 09 

LMC V31 

5 24 04.2 

-65 37 03 

” 

V LUP 

14 56 10.2 

-53 12 10 

CSI 79 

LMC V32 

5 27 33.9 

-65 07 58 

*• 

Z LUP 

14 32 41.3 

-43 09 14 


LMC V33 
LMC V35 

5 35 23.1 

-67 25 33 


ALF LYN 
R LYN 

9 18 00.7 
6 57 10.8 

+ 34 36 17 
+ 55 24 07 

779907 

LMC V36 

5 31 46.3 

-67 17 19 

” 

S LYN 

6 40 15.4 

+ 57 57 44 

” 

LMC V37 

5 29 20.4 

-67 04 48 

” 

ST LYN 

8 25 32.3 

+ 38 49 28 

CSI 79 

LMC V38 

5 29 09.7 

-67 00 30 

” 

SZ LYN 

8 06 06.3 

+ 44 37 08 

LMC V39 

5 27 52.6 

-67 09 34 


T LYN 

8 19 32.9 

+ 33 40 49 

779907 

LMC V40 

5 27 40.5 

-66 46 24 

” 

U LYN 

6 36 19.2 

+ 59 54 49 

" 

LMC V41 

5 23 19.2 

-66 59 48 


W LYN 

8 13 26 

+ 40 17 13 

GCVS 

LMC V43 

5 26 11.6 

-66 09 26 

** 

Y LYN 

7 24 33.5 

+ 46 05 35 

779907 

LMC V44 

5 25 57.2 

-66 35 08 

” 

15 LYN 

6 52 57.1 

+ 58 29 26 

810220 

LMC V45 

5 25 35.0 

-66 18 22 


LYNGA 8 IRS1 

16 15 15.3 

-50 13 06 

811209 

LMC V48 

5 23 52.6 

-66 44 07 


LYNGA 8 IRS2 

16 15 16.3 

-50 15 42 


LMC V49 

5 22 39.0 

-66 11 46 


LYNGA 8 IRS3 

16 15 28.3 

-50 17 11 

CSI 79 

LMC W 40 

4 59 00 

-65 57 42 

789909 

ALF LYR 

18 35 14.6 

+ 38 44 09 

LMC W 46 

5 00 24 

-70 15 48 


BET LYR 

18 48 14.0 

+ 33 18 12 

779907 

LMC W 47 

5 00 26 

-65 02 30 

” 

BET LYR A 

” 


850903 

LMC W 56 

5 02 04 

-70 53 18 

” 

CY LYR 

18 50 40.4 

+26 41 47 

LMC W 64 

5 02 43 

-65 11 06 


DEL LYR 

18 52 45.2 

+ 36 50 02 

779907 

LMC W 65 

5 02 47 

-66 26 30 

” 

DEL 2 LYR 

” 



LMC W 67 

5 03 11 

-66 02 54 

” 

EP LYR 

19 16 19.0 

+ 27 45 31 

CSI 79 

LMC W 78 

5 05 06 

-70 27 42 

” 

EPS LYR 

18 43 04.7 

+ 37 32 27 


LMC W 84 

5 07 05 

-69 58 12 


GAM LYR 

18 57 04.3 

+ 32 37 10 


LMC W 105 

5 11 42 

-65 16 06 


HK LYR 

18 41 05.6 

+ 36 54 29 

779907 

LMC W 106 

5 11 44 

-66 52 42 


KP LYR 

18 29 10.9 

+ 38 36 15 


LMC W 107 

5 11 50 

-65 09 48 


MV LYR 

19 05 44.3 

+43 56 22 


LMC W 108 

5 12 06 

-65 47 36 


R LYR 

18 53 48.7 

+ 43 52 46 


LMC W 112 

5 12 55 

-65 43 18 

” 

RR LYR 

19 23 52.1 

+42 41 10 


LMC W 131 

5 17 10 

-64 4 8 30 


RS LYR 

19 11 06.9 

+ 33 17 29 

CSI 79 

LMC W 137 

5 19 45 

-65 04 12 


RT LYR 

18 59 29.2 

+ 37 26 35 


LMC W 157 

5 26 04 

-73 19 48 


RY LYR 

18 43 03.6 

+ 34 37 22 

779907 

LMC W 186 

5 35 10 

-71 01 24 


S LYR 

19 11 08.6 

+ 25 55 15 

CSI 79 

LMC W 190 

5 38 00 

-70 49 06 


T LYR 

18 30 36.1 

+ 36 57 37 


LMC W 196 

5 39 19 

-72 10 24 


THE LYR 

19 14 37 7 

+ 38 02 36 


LMC W 214 

5 51 45 

-72 30 42 


U LYR 

19 18 19.0 

+ 37 46 48 

779907 

LMC W 231 

6 07 09 

-73 28 12 


V LYR 

19 07 07.9 

+ 29 34 00 

' CSI 79 

LMC W 239 

6 09 14 

-73 50 (X 


W LYR 

18 13 11.7 

+ 36 39 12 

779907 

LMC W 256 

6 13 44 

-67 28 24 


XY LYR 

18 36 27.3 

+ 39 37 23 

" 

LMC W 272 

6 17 07 

-68 13 12 


Z LYR 

18 57 48.1 

+ 34 53 03 

I ” 

LMC W 300 

6 29 34 

-70 55 3( 

i 

ZET 1 LYR 

18 43 02.9 

+ 37 33 04 

■ CSI 79 


RA (1950) DEC 


LI G64 

0 01 27 

- 73 45 12 

589906 

LI NOM. 

” 



LI 1 

” 


99 

LI 2 

'* 



LI 3 

” 



LI 4 

*’ 

” 


LI 5 

” 

” 


LI 64 

” 

” 


LI 143 

" 

” 


Lll NOM. 

0 25 28 

-73 04 05 

99 

LI 1 1 

” 

” 


Lll 2 

” 

” 


Lll 3 

” 



L27 NOM. 

0 40 14 

-73 10 38 

** 

L27 1 

” 


** 

L27 2 

” 


** 

L44 NOM. 

0 50 10 

-73 12 36 


L44 1 

” 



L47 NOM. 

0 51 20 

-73 37 00 

99 

L47 1 

” 



L47 2 

” 



L47 3 

” 

f * 


L53 NOM. 

0 53 49 

-73 06 54 

99 

L53 1 

” 


99 

L63 #1 

16 47 10 

-18 02 

ED 

L63 #2 

16 46 10 

-17 40 

” 

L63 #3 

16 44 50 

-17 31 


L63 #4 

16 47 30 

-17 55 

” 

LI 13 NOM. 

1 48 40 

-73 58 36 

749907 

L113 1 

” 

” 

” 

LI 1 3 2 

” 

” 

” 

LI 14 NOM. 

1 49 35 

-74 36 06 

589906 

LI 14 1 

” 

” 

** 

LI 14 2 

” 


” 

Ll 14 3 

” 

” 

" 

L134 

15 51 

- 2 50 

ED 

L134N #1 

15 51 20 

- 2 54 

” 

L134N #2 

15 51 40 

- 2 46 


L134N #3 

15 50 50 

- 2 53 

" 

L134N #4 

15 50 50 

- 2 46 


L134N #5 

15 52 00 

- 2 39 

” 

L183 

15 51 30 

- 2 43 31 

810408 

L183 2’N 

15 51 30 

- 2 43 29 

ED 

L183 2’S 

15 51 30 

- 2 43 33 


L379(l) 

18 27 42.1 

-15 17 17 

860124 

L379(2) 

18 27 43.4 

-15 16 45 

” 

L379(3) 

18 26 32.9 

-15 17 51 

” 

L1014 

21 22 22 

+49 46 10 

810408 

Ll 147 #1 

20 39 40 

+67 07 

ED 

Ll 147 #2 

20 40 20 

+67 10 


Ll 147 #3 

20 40 20 

+ 67 08 


Ll 147 #4 

20 39 40 

+67 12 

*’ 

Ll 147 #5 

20 39 20 

+67 06 


Ll 147 #6 

20 39 10 

+67 05 


Ll 147 #7 

20 39 00 

+67 10 


Ll 147 #8 

20 40 30 

+67 19 

” 

Ll 147 #9 

20 40 40 

+67 04 

” 

LI 147 #10 

20 41 10 

+ 67 13 

” 

L1235 #1 

22 13 10 

+ 73 10 

” 

L1235 #2 

22 12 40 

+ 73 08 

” 

L1235 #3 

22 11 50 

+ 73 08 

” 

L1235 #4 

22 14 10 

+73 08 

” 

L1235 #5 

22 09 10 

+ 73 09 


L1235 #6 

22 11 50 

+ 73 03 


L1253 #1 

23 54 50 

+ 58 14 


L1253 #2 

23 54 30 

+ 58 09 


L1253 #3 

23 54 50 

+ 58 21 


L1253 #4 

23 54 50 

+ 58 08 


L1253 #5 

23 54 10 

+ 58 21 

” 

L1253 #6 

23 54 10 

+ 58 19 

” 

L1253 #7 

23 54 30 

+ 58 20 

” 

L1253 #8 

23 54 40 

+ 58 20 


L1253 #9 

23 54 30 

+ 58 18 


L1253 #10 

23 54 10 

+ 58 13 


L1253 #11 

23 53 50 

+ 58 12 


L1253 #12 

23 54 10 

+ 58 09 

” 

L1257 #1 

23 55 10 

+ 59 22 

” 

L1257 #2 

23 55 20 

+ 59 20 

” 

L1257 #3 

23 55 00 

+ 59 24 

” 

L1257 #4 

23 54 30 

+ 59 28 

" 

L1257 #5 

23 54 20 

+ 59 28 


L1257 #6 

23 55 10 

+ 59 26 


L1257 #7 

23 54 40 

+ 59 30 


L1257 #8 

23 54 20 

+ 59 30 


L1257 #9 

23 54 40 

+ 59 32 

*' 

L1262 

23 23 39.8 

+ 74 00 10 

840421 

” 

23 23 47 

+74 01 30 

810408 

L1283-23 

18 07 40 

+ 17 35 30 

741004 

L1363-3 

21 40 21.9 

+ 20 46 29 

CSI 79 

L1455 FIR 

3 24 36.2 

+ 30 02 40 

840214 

L1489 

4 01 40.6 

+26 10 49 

840421 

L1491 

4 01 40 

+26 10 48 

840619 

L1512-34B 

L1551 

23 41 20.9 

+32 16 12 

CSI 79 
840421 

L745-46A 

L970-27 

7 38 01.9 

-17 17 23 

CSI 79 
831006 

M 1 

5 31 29 

+21 59 13 

840815 

M 2 NOM. 

21 30 55 

- 1 03 

RNGC 

M 2 #11 



” 

M 3 AA 

13 39 57 

+ 28 38 

" 

M3BI 


” 

” 

M 3 I — III — 28 

” 



M 3 1-21 

** 

** 


M 3 11-18 




M 3 11-46 


” 


M 3 III — 28 

” 



M 3 III -77 

” 



M 3 IV — 25 


” 


M 3 95 




M 3 193 


n 


M 3 216 




M 3 297 

” 



M 3 1397 




M 4 #1102 

16 20 31 

—26 24 42 

819916 

M 4 #1207 



” 

M 4 #1403 

” 



M 4 #1411 


” 

” 


A-56 


NAME 

RA (1 

950) DEC 

POS REF 

M 4 #1412 

h m * 

• „ * 


M 4 #1501 


’» 

*» 

M 4 #1514 



>» 

M 4 #1605 




M 4 #1608 

” 


♦» 

M 4 #1617 

*» 

»» 

»* 

M 4 #1619 

** 

•» 

'* 

M 4 #1621 


” 


M 4 #1622 




M 4 #1623 

” 


» 

M 4 #1627 

’* 


»» 

M 4 #2206 

” 


*» 

M 4 #2301 


** 


M 4 #2307 


'* 


M 4 #2406 

*• 

»’ 

** 

M 4 #2602 

»’ 


»• 

M 4 #2608 

” 


»> 

M 4 #2613 


»* 


M 4 #2616 




M 4 #2617 



>» 

M 4 #2623 

” 



M 4 #2626 


»• 


M 4 #3203 




M 4 #3204 


*» 


M 4 #3205 

” 

” 


M 4 #3209 



„ 

M 4 #3215 

’* 



M 4 #3301 




M 4 #3302 



»• 

M 4 #3303 

” 

»» 


M 4 #3304 




M 4 #3307 




M 4 #3314 


*» 


M 4 #3315 


*» 

»> 

M 4 #3408 

’* 

** 


M 4 #3413 

” 

»* 


M 4 #3505 



♦» 

M 4 #3612 

” 


»» 

M 4 #3622 

*» 

** 

»» 

M 4 #3624 



»» 

M 4 #3629 

” 

** 


M 4 #3713 


** 

’* 

M 4 #4406 



•* 

M 4 #4407 




M 4 #4408 

” 

” 

»* 

M 4 #4607 


” 

»• 

M 4 #4610 


» 

** 

M 4 #4611 


** 


M 4 #4613 

” 

»• 


M 4 #4624 

” 

** 

»< 

M 4 #4630 

** 

*» 


M 4 #4633 




M 4 #4706 

'* 



M 5 1-1 

15 16 02 

+ 2 16 

RNGC 

M 5 1-4 




M 5 1-14 


« 

n 

M 5 1-20 

*» 

M 


M 5 1-25 

*♦ 



M 5 1-55 

»♦ 


>• 

M 5 1-61 



ti 

M 5 1-67 



» 

M 5 1-68 

•» 

II 

ii 

M 5 1-71 

•» 


ti 

M 5 II— 9 

»» 



M 5 11-50 

♦» 



M 5 II— 51 

*• 



M 5 III-3 

»* 

•I 

«l ’ 

M 5 III- 16 


• • 

»i 

M 5 III- 36 


» 


M 5 III-53 

»* 

11 


M 5 III -56 

»» 



M 5 III- 78 



ii 

M 5 IV— 3 

♦» 

II 


M 5 IV- 19 

»» 

♦ I 


M 5 IV- 28 

»* 

• I 


M 5 IV -47 



,, 

M 5 IV- 59 




M 5 IV— 81 

»» 

11 


M 5 IV — 86 

*• 

II 


M 5 3-3 

»» 

• 1 


M 5 3-78 



ti 

M 5 4-19 




M 5 4-47 

** 


i. 

M 8 

18 00 33 

-24 23 24 

780407 


18 00 35 

-24 23 00 

740908 


18 00 36.3 

-24 22 49 

790309 


18 00 37.7 

-24 22 44 

810208 


18 00 38 

-24 22 50 

840815 


18 01 12 

-24 19 30 

819916 


18 01 15 

-24 24 

ED 

M 8 (PEAK) 

18 00 35.6 

-24 23 07 


M 8 #1 

17 57 57 

-23 51 00 

820108 


18 00 36 

-24 23 48 

770207 

M 8 #2 

17 57 55 

-23 50 24 

820108 


18 01 07 

-24 28 18 

770207 

M 8 #3 

17 57 48 

-23 49 42 

820108 


18 01 14 

-24 25 12 

770207 

M 8 #4 

17 57 23 

-23 18 06 

820108 


18 01 53 

-24 27 54 

770207 

M 8 CORE 

18 00 35.3 

-24 23 00 

840505 

M 8 E BAR 

18 01 18 

-24 19 54 

ED 

M 8 EAST 

18 01 47.8 

-24 28 16 

840505 

M 8 H POS A 

18 00 37.5 

-24 22 56 

ED 

M 8 H POS B 

18 00 37.4 

-24 23 03 


M 8 H POS 9 

18 00 37.5 

-24 22 45 

»» 

M 8 H POS 13 

18 00 38.0 

-24 22 56 


M 8 H POS 18 

18 00 37.5 

-24 23 06 


M 8 H POS 46 

18 00 34.7 

-24 22 56 

»» 

M 8 H36 

18 00 36.2 

-24 22 52 

860401 

M 8 H36 1E7S 

18 00 36.3 

-24 22 59 

ED 

M 8 H36 2E13N 

18 00 36.4 

-24 22 39 


M 8 H36 9E3S 

18 00 36.9 

-24 22 55 

•• 

M 8 H36 9W7S 

18 00 35.6 

-24 22 59 

*» 

M 8 H36 10E3S 

18 00 36.9 

-24 22 55 

» 

M 8 H36 10E5N 

18 00 36.9 

-24 22 47 


M8 H36 10E13N 

18 00 36.9 

-24 22 39 

" 


NAME 

1 RA (1950) DEC 

POS REF 

M 8 H36 11E7S 

h m i 

18 00 37.0 

-24 22 59 


M 8 H36 18E3S 

18 00 37.5 

-24 22 55 

•i 

M 8 H36 18E5N 

18 00 37.5 

-24 22 47 

»• 

M8 H36 18E13N 

18 00 37.5 

-24 22 39 

ii 

M 8 H36 26E3S 

18 00 3 8.1 

-24 22 55 

•i 

M 8 H36 26E5N 

18 00 38.1 

-24 22 47 

•• 

M 8 IRS1 

17 59 29.8 

-24 15 16 

811209 

M 8 IRS3 

17 59 33.2 

-24 10 24 

M 8 NORTH 

18 00 37 

-24 19 54 

ED 

M 8 SOUTH 

18 00 34 

-24 20 25 

M 8 W EXT 

18 00 18 

-24 20 

ii 

M 8E 

18 01 12 

-24 19 30 

819916 

M 8E #1 

18 01 49.9 

-24 26 39 

851115 

M 8E #2 

18 01 52.6 
18 01 43.8 

-24 27 50 
-24 29 04 

770207 

M 8E #3 

18 01 49.5 

-24 26 37 

851115 

18 01 46.4 

-24 27 22 

770207 

M 8E #4 

18 01 49.5 
18 01 49.2 

-24 27 14 
-24 26 30 

851115 

M 8E #5 

18 02 03.5 
18 01 49.1 

-24 30 18 
-24 26 57 

770207 

851115 

M 8E #6 

18 01 55.1 
18 01 48.6 

-24 25 06 
-24 16 51 

770207 

851115 

M 8E IR 

18 01 49.1 

-24 26 57 

840314 

M 8E IRS1 

18 01 52.6 

-24 27 50 

770207 

M 10 A — I — 2 

16 54 29 

- 4 02 

RNGC 

M 10 A— II— 24 

•• 


M 10 A— III — 16 

*» 

ii 

.1 

M 10 A — III— 21 

*• 

»• 

ii 

M 10 H-I-15 

»* 


•i 

M 10 H-I-367 

** 


ii 

M 10 H— II — 161 

*» 

«• 

ii 

M 10 H — II — 217 

» 

»« 

.1 

M 10 11-24 

»» 

>* 

.1 

M 10 II — 50 

•» 

•» 

ii | 

M 10 III- 16 

*» 

•i 

»i 

M 13 1-2 

16 39 54 

+ 36 33 


M 13 I- 13 

»» 


M 13 1-18 

** 

ii 

ii 

M 13 1-23 

» 


ii 

M 13 1-24 

»* 

.. 

n 

M 13 1-48 

*• 

ii 

.1 

M 13 II — 67 

»* 

•i 

>i 

M 13 11-76 

•» 

•i 

>. 

M 13 II— 90 

•• 

ii 

ii 

M 13 III- 18 

*» 


•i 

M 13 III — 56 



ii 

M 13 III-63 

" 



M 13 III — 72 

»• 

»i 


M 13 III — 73 

** 

»• 

ii 

M 13 IV — 25 

” 

i» 

ii 

M 15 

21 27 35 

+ H 57 

»i 

M 15 1-12 


•• 

M 15 11-29 

•• 


ii 

M 15 11-64 

» 


ii 

M 15 11-75 

” 


•i 

M 15 S6 

” 

*i 

ii 

M 16 

18 15 41 

-13 44 

ED 

” 

18 15 51 

-13 52 


M 16 H— HI 

18 16 07 

-13 50 

711201 

18 15 16 

- 13 47 04 

ED 

M 16 I 

” 

” 

820301 

M 16 II 

18 16 04 

-13 54 30 


M 16 III 

18 15 35 

-13 44 24 

** 

M 16 IRS1 

18 15 55.0 

-13 53 58 

820421 

M 16 IRS2 

18 16 02.6 

-13 52 49 


M 16 IRS3 

18 16 03.8 

-13 49 50 

« 

M 16 IRS4 

18 15 53.2 

-13 52 29 

»» 

M 16 W90 

18 15 30.1 

-13 47 23 

869903 

M 16 W125 

18 15 36.0 

-13 51 20 

M 16 W150 

18 15 39.8 

-13 51 12 

ii 

M 16 W161 

18 15 40.9 

-13 44 23 

»» 

M 16 W166 

18 15 42.1 

- 13 50 03 

•• 

M 16 W175 

18 15 42.6 

-13 46 27 

» 

M 16 W197 

18 15 45.9 

-13 48 52 

»• 

M 16 W205 

18 15 46.3 

-13 49 17 

»» 

M 16 W222 

18 15 47.4 

-13 44 54 

*» 

M 16 W223 

18 15 47.7 

13 47 50 

»» 

M 16 W228 

18 15 48.1 

-13 45 40 

>» 

M 16 W231 

18 15 48.4 

-13 47 11 

»» 

M 16 W246 

18 15 50.0 

-13 46 34 


M 16 W254 

18 15 50.6 

-13 48 08 

’> 

M 16 W259 

18 15 50.9 

-13 46 45 


M 16 W280 

18 15 52.6 

-13 48 06 

»» 

M 16 W289 

18 15 53.9 

-13 50 12 

»» 

M 16 W305 

18 15 54.9 

-13 46 41 

” 

M 16 W314 

18 15 55.7 

-13 47 47 


M 16 W367 

18 16 02.5 

-13 50 59 

*’ 

M 16 W401 

18 16 05.9 

-13 49 45 

CSI 79 

M 16 W409 

18 16 07.1 

-13 53 29 

869903 

M 16 W469 

18 16 14.7 

-13 49 38 


M 16 W472 

18 16 14.6 

-13 46 02 

•’ 

M 17 

18 17 12 

-16 13 

ED 


18 17 29.0 

-16 14 00 

810705 


18 17 34 

-16 13 23 

840815 


18 17 34 

-16 13 24 

740908 


18 17 34 

-16 15 

ED 


18 17 34.5 

-16 13 24 

791008 


18 17 35 

-16 11 

710404 


18 17 35 

-16 11 03 

780407 

M 17 (1) 

18 18 

-16 18 

701103 

18 17 32.2 

-16 13 21 

810216 

M 17 (2) 

18 17 32 

-16 i2 53 


M 17 #1 

18 17 32.7 

-16 13 03 

790810 

M 17 #2 

18 17 37.4 

-16 11 40 


M 17 #3 

18 17 42.1 

-16 10 16 

»' 

M 17 #4 

18 17 46.9 

- 16 08 52 


M 17 #5 

18 17 28.0 

-16 14 28 


M 17 #6 

18 17 23.3 

-16 15 52 

»* 

M 17 #7 

18 17 48.0 

-16 11 24 

” 

M 17 #8 

18 17 53.8 

-16 12 32 

»' 

M 17 #9 

18 17 59.6 

-16 13 40 


M 17 #10 

18 17 36.3 

-16 09 08 

’» 

M 17 #11 

18 17 30.5 

-16 08 00 


M 17 #12 

18 17 26.9 

-16 11 56 

»» 

M 17 #13 

18 17 38.5 

-16 14 12 

»> 

M 17 #14 

18 17 44.4 

-16 15 20 

” 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

M 17 A 

18 17 35 

-16 11 03 

780407 

M 17 A’ 

18 17 28.9 

-16 14 00 

790612 

M 17 ANON • 

18 17 36.0 

-16 12 06 

ED 

M 17 B 

18 17 57 

-16 13 


M 17 B’ 

18 17 37.3 

-16 09 48 

790612 

M 17 C’ 

18 17 38.5 

-16 03 12 

*’ 

M 17 CS 

18 17 51 

-16 12 

RNGC 

M 17 Cl 

18 17 36.5 

-16 12 06 

ED 

M 17 C2 

18 17 42.3 

-16 11 30 


M 17 C3 

18 17 45.0 

-16 12 12 


M 17 C14 

18 17 32.9 

-16 12 24 

*♦ 

M 17 C16 

18 17 29.8 

-16 10 00 

’* 

M 17 C18 

18 17 33.0 

-16 09 54 

•i 

M 17 C24 

18 17 35 

-16 11 03 

780407 

M 17 C26 

18 17 33.5 

-16 12 36 

ED 

M 17 C27 

18 17 JJ 

-16 11 03 

780407 

M 17 C31 

” 

»• 

M 17 C33 

’» 

»» 

ii 

M 17 C34 

’» 

•» 

i» 

M 17 C35 


I* 


M 17 C37 

*’ 

»* 


M 17 C40 

” 

•I 

ii 

M 17 C43 

” 

i* 

ii 

M 17 C45 

18 17 45.2 

-16 12 30 

ED 

M 17 C47 

18 17 35 

-16 11 03 

780407 

M 17 C57 

” 

M 17 C61 

” 

■» 

it 

M 17 C102 

” 

»• 

ii 

M 17 D’ 

18 18 18 

-16 09 30 

790612 

M 17 IRE1 

18 17 34 

-16 13 30 

760403 

M 17 IRS 

18 17 26.5 

-16 14 54 

731101 

M 17 IRS1 

” 

»* 

830309 

M 17 NE 
M 17 

NORTHERN 

18 17 51 

-16 11 25 

791008 

18 17 37.5 

-16 10 30 

730022 

M 17 POS 1 

18 17 30 

-16 13 

ED 

M 17 POS 2 

18 17 34.4 

-16 13 23 

CSI 79 

18 17 34.4 

-16 14 53 

ED 

M 17 POS 3 

18 17 34.4 

-16 16 23 

M 17 POS 4 

18 17 28.4 

-16 13 23 

’» 

M 17 POS 5 

18 17 40.4 

-16 13 23 


M 17 POS 6 

18 17 30.4 

-16 14 23 


M 17 POS 7 

18 17 34.4 

-16 11 53 

*’ 

M 17 POS 8 

18 17 52.5 

-16 11 53 

*» 

M 17 POS 9 

18 17 34.4 

-16 10 23 

*» 

M 17 POS 10 

18 17 40.4 

-16 10 23 


M 17 POS 11 

18 17 40.4 

-16 11 53 


M 17 POS 12 

18 17 46.4 

-16 11 53 

•* 

M 17 POS 13 

18 17 28.4 

-16 11 53 


M 17 POS 14 

18 17 34.4 

-16 08 53 


M 17 SOURCE! 

18 17 35 

-16 13 30 

810619 

M 17 SOURCE2 

18 17 37 

-16 12 00 

M 17 SOURCE3 

18 17 33 

-16 12 30 


M 17 SOURCE4 

18 17 29 

- 16 10 30 

»• 

M 17 SOURCES 

18 17 30 

-16 09 30 


M 17 SOURCE6 

18 17 33 

-16 10 30 


M 17 SOURCE7 

18 17 35 

-16 15 00 

*i 

M 17 SOURCE8 

18 17 47 

-16 11 00 


M 17 SOURCE9 

18 17 42 

-16 11 30 

»» 

M 17 SOURCE 10 
M 17 

18 17 43 

-16 12 00 

” 

SOUTHERN 

18 17 34.2 

-16 13 20 

730022 

M 17 SW 

18 17 26.5 

-16 14 54 

731101 

” 

18 17 31.7 

-16 13 00 

831206 

M 17 SW IRS1 

18 17 26.5 

-16 14 54 

731101 

M 17 SW 2”E 

18 17 31.8 

-16 13 00 

ED 

M 17 SW 2”W 

18 17 31.6 

-16 13 00 


M 17 SW 4”E 

18 17 32.0 

-16 13 00 

*• 

M 17 SW 6”E 

18 17 32.1 

-16 13 00 

»* 

M 17 SW 8”E 

18 17 32.3 

-16 13 00 


M 17 SW 10E 

18 17 32.4 

-16 13 00 


M 17 l’E 

18 17 38 

-16 13 24 


M 17 l’E,rN 

18 17 38 

-16 12 24 


M 17 1’E.rS 

18 17 38 

-16 14 24 


M 17 l’N 

18 17 34 

-16 12 24 

*♦ 

M 17 l’S 

18 17 34 

-16 14 24 

»• 

M 17 i’W 

18 17 30 

-16 13 24 


M 17 1’W.l’N 

18 17 30 

-16 12 24 

i* 

M 17 2’E 

18 17 42 

-16 13 24 


M 17 2’N 

18 17 34 

-16 11 24 


M 17 2’S 

18 17 34 

-16 15 24 


M 17 2’W 

18 17 26 

-16 13 24 


M 17 1 

18 17 32.5 

-16 14 30 

830517 

M 17 2 

18 17 26 

-16 15 45 


M 17 3 

18 17 39 

-16 15 17 

»♦ 

M 17 4 

18 16 47.0 

-15 59 22 

810219 


18 17 41 

-16 13 27 

830517 

M 17 5 

18 17 43 

-16 11 42 


M 17 6 

18 17 50 

-16 12 13 

♦» 

M 17 7 

18 17 58 

-16 12 48 

** 

M 17 8 

18 17 55 

-16 11 02 


M 17 9 

18 17 48 

-16 10 29 


M 17 10 

18 17 32 

-16 08 39 

»» 

M 17 17 

18 17 10.0 

-16 03 25 

810219 

M 17 165 

18 17 29.5 

-16 09 58 


M 17 225 

18 17 32.8 

-16 09 55 

” 

M 17 229 

18 17 32.8 

-16 12 17 

»• 

M 17 234 

18 17 33.0 

-16 11 39 

»* 

M 17 286 

18 17 36.7 

-16 12 07 

*» 

M 17 349 

18 17 41.4 

-16 11 34 


M 17 360 

18 17 42.5 

-16 12 17 


M 17 373 

18 17 42.7 

-16 17 17 


M 17 483 

18 17 53.0 

-16 00 43 


M 17/KW IRS 

18 17 26.5 

-16 14 54 

731101 

M 17C 

18 17 30 

-16 01 30 

791014 


18 17 34 

-16 01 30 


” 

18 17 38 

-16 00 00 



18 17 38 

-16 01 00 



18 17 38 

- 16 02 00 


” 

18 17 38 

-16 03 00 

»• 

” 

18 17 38 

-16 04 00 

»» 


18 17 42 

-16 01 30 

•» 


18 17 46 

-16 01 30 

»’ 

M 17N 

18 17 42.0 

-16 09 44 

801012 

M 17S 

18 17 45 

-16 10 16 

790810 

18 17 30.7 

-16 14 34 

801012 


18 17 32.7 

-16 13 03 | 

790810 


A-57 


NAL PAGE 


IS 


OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC ll 

POS REF 

name 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (193 

0) DEC 

POS REF 


h ro s 

18 17 34 

-16 13 18 

721005 

M 31 7 

h m * 

0 32 31.1 

+42 18 49 

» 

M 53 3-6-4 

h m J 



M 17S #1 

18 17 26.5 

-16 13 25 

760101 

M 31 9 

0 33 22.2 

+41 45 39 

” 

M 53 4-4-16 

” 



M 17S #2 

18 17 27.5 

-16 13 25 



0 34 59.2 

+ 39 47 03 

860608 

M 67 F81 

8 48 27.5 

+ 11 56 34 

CSI 79 

M 17S #3 

18 17 28.5 

-16 13 25 


M 31 13 

0 33 55.8 

+ 41 59 58 

779914 

M 67 F153 

8 48 42.3 

+ 11 55 04 


M 17S #4 

18 17 29.5 

-16 13 25 

*• 

M 31 15 

0 35 12.6 

+39 44 43 

860608 

M 67 F156 

8 48 42.6 

+ 12 03 0<> 


M 17S #5 

18 17 30.5 

-16 13 25 

« 

M 31 23 

0 40 00.3 

+ 41 00 03 

769909 

M 67 F190 

8 48 49.9 

+ 12 02 25 


M 17S #6 

18 17 31.5 

-16 13 25 

** 

M 31 27 

0 38 46.7 

+40 25 15 

860608 

M 67 F280 

8 49 26.6 

+ 11 55 26 


M 17S #7 

18 17 32.5 

-16 13 25 

»• 

M 31 30 

0 34 28.8 

+ 39 38 33 

” 

M 67 1-17 

8 48 24.3 

+ 11 58 28 

ED 

M 17S #8 

18 17 33.5 

-16 13 25 

*• 

M 31 31 

0 34 53.2 

+ 39 43 42 

” 

M 67 11-22 

8 48 45.3 

+ 11 56 45 


M 17S #9 

18 17 34.5 

-16 13 25 

»» 

M 31 42 

0 40 00.3 

+ 41 00 03 

769909 

M 67 III -34 

8 48 58.2 

+ 12 02 40 


M 17S #10 

18 17 35.5 

-16 13 25 

*» 

M 31 44 


" 

” 

M 67 IV — 20 

8 48 32.9 

+ 12 02 03 


M 17S #11 

18 17 36.5 

-16 13 25 

*• 

M 31 64 

0 37 48.9 

+ 41 05 18 

779914 

M 67 IV— 68 

8 48 05.7 

+ 12 00 27 

” 

M 17S #12 

18 17 37.5 

-16 13 25 


M 31 73 

0 38 11.6 

+41 24 59 

” 

M 67 IV- 77 

8 48 13.9 

+ 12 03 38 


M 17S #13 

18 17 38.5 

-16 13 25 


M 31 76 

0 38 59.1 

+40 32 42 

860608 

M 67 IV — 81 

8 48 15.9 

+ 12 05 48 

” 

M 17S #14 

18 17 39.5 

-16 13 25 

>» 

M 31 109 

0 39 00.8 

+ 41 30 03 

779914 

M 67 NOM. 

8 48 20 

+ 12 00 

RNGC 

M 17S IRS2 

18 17 27.5 

-16 13 25 

» 

M 31 112 

0 40 00.3 

+ 41 00 03 

769909 

M 67 84 

8 48 28.2 

+ 12 03 54 

CSI 79 

M 20 

17 59 18.5 

-23 02 12 

760909 

M 31 116 

0 38 30.1 

+40 20 51 

860608 

M 67 94 

8 48 31.0 

+ 12 01 27 



17 59 21 

-23 01 54 

861102 

M 31 118 1 

0 40 00.3 

+ 41 00 03 

769909 

M 67 105 

8 48 32.7 

+ 11 59 28 

” 

M 20 1RS2 

17 59 27 

-22 57 16 

811209 

M 31 172 

0 37 01.1 

+40 15 02 

860608 

M 67 108 

8 48 33.3 

+ 11 56 35 

” 

M 20 IRS4 

17 59 33.9 

-22 58 28 


M 31 233 

0 40 52.5 

+ 40 51 47 

779914 

M 67 115 

8 48 34.2 

+ 12 00 34 

” 

M 20 IRS5 

17 59 32.9 

-22 59 46 

»* 

M 31 263 

0 41 18.8 

+ 40 48 32 

” 

M 67 117 

8 48 34.3 

+ 11 58 15 

” 

M 22 III- 106 

18 33 21 

-23 56 54 

819916 

M 31 275 

0 37 19.9 

+ 40 13 31 

860608 

M 67 141 

8 48 37.3 

+ 11 59 21 


M 31 

0 40 00.3 

+41 00 03 

769909 

M 31 282 

0 40 00.3 

+ 41 00 03 

769909 

M 67 151 

8 48 41.7 

+ 12 05 04 


M 11 RA2R9 




M 31 298 

0 37 34.3 

+40 15 47 

860608 

M 67 164 

8 48 44.6 

+ 12 01 47 


M 31 BA519 

» 

*• 


M 31 302 

0 42 40.4 

+ 40 49 59 

779914 

M 67 170 

8 48 45.7 

+ 11 58 34 


M 31 H21 

0 37 25.9 

+ 40 18 40 

860608 

M 31 308 

0 43 03.5 

+ 40 21 42 

” 

M 67 193 

8 48 51.3 

+ 12 04 19 


M 31 H23 

0 37 28.6 

+ 40 13 55 


M 31 312 

0 43 14.0 

+ 40 26 09 

” 

M 67 223 

8 48 59.3 

+ 12 07 56 

” 

M 31 H28 

0 37 49.2 

+40 14 31 

*» 

M 31 316 

0 43 23.5 

+40 41 41 

" 

M 67 224 

8 48 59.3 

+ 11 55 41 


M 31 H30 

0 38 03.1 

+40 21 32 

*> 

M 31 334 

0 37 33.0 

+40 25 30 

860608 

M 67 227 

8 49 00.5 

+ 11 58 00 

” 

M 31 H33 

0 37 21.2 

+40 15 39 

•» 

M 31 335 

0 44 40.2 

+40 05 19 

779914 

M 67 231 

8 49 00.7 

+ 11 59 01 

” 

M 31 H36 

0 37 51.7 

+ 40 12 37 

» 

M 31 339 

0 37 31.4 

+ 40 26 49 

860608 

M 67 244 

8 49 06.0 

+ 11 57 22 

*’ 

M 31 H37 

0 37 28.3 

+40 16 25 

»» 

M 31 345 

0 45 38.3 

+ 40 13 00 

779914 

M 67 1465 

8 48 20 

+ 12 00 

RNGC 

M 31 H42 

0 37 10.3 

+40 11 59 

** 

M 31 349 

0 46 43.2 

+39 46 28 

*' 

M 71 A2 

19 51 29 

+ 18 39 

” 

M 31 KOWAL 1 

0 30 05.6 

+ 39 18 09 

779914 

M 31 350 

0 46 46.9 

+40 24 59 


M 71 A3 




M 31 KOWAL 33 

0 36 50.7 

+40 14 46 

” 

M 31 355 

0 48 48.1 

+ 39 41 16 


M 71 A4 




M 31 KOWAL 41 

0 37 11.8 

+41 31 19 

” 

M 31 362 

0 37 47.3 

+ 40 22 11 

860608 

M 71 A5 




M 31 KOWAL 58 

0 37 43.0 

+41 11 00 


M 31 440 

0 38 03.8 

+ 40 16 41 


M 71 A6 




M 31 KOWAL 64 

0 37 48.9 

+41 05 18 


M 32 

0 39 58.0 

+ 40 35 33 

769909 

M 71 A7 




M 31 KOWAL 72 

0 38 09.0 

+41 02 27 

” 

M 33 

1 31 04.6 

+ 30 23 40 


M 71 A9 

” 



M 31 KOWAL 73 

0 38 11.6 

+ 41 24 59 

” 

M 33 A 

” 

” 

” 

M 71 B 




M 31 KOWAL 76 

0 38 15.5 

+ 40 19 21 

” 

M 33 B 




M 71 C 




M 31 KOWAL 78 

0 38 17.6 

+40 57 19 

” 

M 33 D 




M 71 N 




M 31 KOWAL 87 

0 38 31.0 

+40 39 25 

” 

M 33 E 




M 71 S 




M 31 KOWAL 90 

0 38 34.2 

+ 40 43 57 

” 

M 33 G 


” 


M 71 T 




M 31 KOWAL 96 

0 38 44.5 

+ 40 37 23 

” 

M 33 H 


" 

” 

M /IX 




M 31 KOWAL 108 

0 38 59.3 

+41 17 54 

” 

M 33 I 




M 71 18 




M 31 KOWAL1 14 

0 39 02.9 

+41 08 54 

” 

M 33 Q 




M 71 19 




M 31 KOWAL1 19 

0 39 09.4 

+40 30 44 

’’ 

M 33 R96 




M 71 21 




M 31 KOWAL 127 

0 39 19.0 

+41 35 37 

” 

M 33 R135 




M 71 29 




M 31 KOWAL 148 

0 39 34.8 

+ 40 57 36 

” 

M 33 R158 



** 

M 71 30 




M 31 KOWAL 150 

0 39 37.1 

+41 15 49 

” 

M 33 R201 


” | 


M 71 45 




M 31 KOWAL 172 

0 39 49.2 

+40 47 03 

” 

M 33 R211 




M 71 46 




M 31 KOWAL 199 

0 40 19.2 

+41 04 57 


M 33 R244 




M 71 49 




M 31 KOWAL205 

0 40 25.5 

+ 41 05 08 


M 33 R291 




M 71 75 




M 31 KOWAL208 

0 40 28.4 

+ 40 59 40 

” 

M 33 R305 



" 

M 71 76 




M 31 KOWAL213 

0 40 30.3 

+40 50 57 

*’ 

M 33 S 

” 



M 71 77 




M 31 KOWAL217 

0 40 33.4 

+41 11 21 

” 

M 33 VAR A 




M 71 78 

” 



M 31 KOWAL219 

0 40 34.2 

+ 39 32 48 

” 

M 33 VAR B 




M 71 79 




M 31 KOWAL222 

0 40 41.4 

+ 40 59 13 


M 33 VAR C 

” 

” 


M 71 113 

” 

” 

” 

M 31 KOWAL230 

0 40 46.9 

+41 01 50 

” 

M 33 VAR 2 

1 31 29.0 

+ 30 23 16 

840311 

M 78 #1 

5 43 54.9 

+ 0 01 47 

750301 

M 31 KOWAL233 

0 40 52.5 

+40 51 47 

” 

M 33 VAR 66 

1 31 04.6 

+30 23 40 

769909 

M 78 #2 

5 43 58.9 

+ 0 01 47 

” 

M 31 KOWAL234 

0 40 52.8 

+40 45 37 

" 

M 33 VAR 74 

” 

” 

*' 

M 78 #3 

5 44 00.9 

+ 0 03 17 

” 

M 31 KOWAL244 

0 41 01.1 ! 

+41 20 33 

” 

M 33 VAR 83 

1 31 21.7 

+ 30 19 16 

840311 

M 78 #4 

5 44 00.9 

+ 0 05 47 

” 

M 31 KOWAL256 

0 41 13.8 

+41 08 14 

** 

M 42 

5 32 46.5 

- 5 24 40 

ED 

M 78 #5 

5 44 02.9 

+ 0 05 17 

” 

M 31 KOWAL263 

0 41 18.8 

+40 48 32 

" 


5 32 46.6 

- 5 24 00 

820913 

M 78 #6 

5 44 06.9 

+ 0 03 47 


M 31 KOWAL272 

0 41 29.9 

+41 02 56 

” 


5 32 48 

- 5 25 

780407 

M 78 #7 

5 44 08.9 

+ 0 01 17 


M 31 KOWAL276 

0 41 38.6 

+41 16 43 

*» 


5 32 48.5 

- 5 25 17 

790112 

M 78 #8 

5 44 09.5 

+ 0 03 33 


M 31 KOWAL279 

0 41 42.4 

+41 12 26 

** 


5 32 48.9 

- 5 24 53 

ED 

M 78 #9 

5 44 10.9 

+ 0 04 17 


M 31 KOWAL280 

0 41 45.1 

+41 05 12 

” 


5 32 49.6 

- 5 25 16 

791008 

M 78 #10 

5 44 10.9 

+ 0 00 17 


M 31 KOWAL301 

0 42 30.1 

+41 03 14 

” 


5 32 50 

- 5 25 

710404 

M 78 #11 

5 44 11.5 

+ 0 01 38 


M 31 KOWAL302 

0 42 40.4 

+40 49 59 

** 

” 

5 32 50 

- 5 25 00 

740908 

M 78 #12 

5 44 14.9 

+ 0 02 57 

” 

M 31 KOWAL315 

0 43 22.2 

+41 04 35 

•* 

M 42 C 

5 32 46.9 

- 5 24 30 

ED 

M 78 #13 

5 44 16.9 

+ 0 03 32 

” 

M 31 KOWAL327 

0 44 03.6 

+42 28 26 

« 

M 42 E 

5 32 50.8 

- 5 24 30 

*’ 

M 78 H-H 

5 43 34 

- 0 11 17 

740706 

M 31 VAR A-l 

0 42 05.6 

+41 14 13 

840311 

M 42 IRE1 

5 32 50 

- 5 25 00 

740908 

M 78 NOM. 

5 44 13 

+ 0 02 

RNGC 

M 31 VAR 15 

0 40 00.3 

+41 00 03 

769909 

M 42 IRE2 

5 33 46 

- 5 24 45 

" 

M 78 104 

” 

” 


M 31 LIE 

0 40 00.4 

+41 00 03 

ED 

M 42 IRE3 

5 32 50 

- 5 25 00 

” 

M 78 106 

" 

” 

” 

M 31 1.1W 

0 40 00.2 

+41 00 03 

” 

M 42 N 

5 32 46.9 

- 5 23 30 

ED 

M 78 107 

” 

” 


M 31 3.2E 

0 40 00.6 

+41 00 03 

” 

M 42 POS 1 

5 32 49 

- 5 25 16 

830302 

M 78 108 


” 


M 31 3.2W 

0 40 00.0 

+41 00 03 

” 

M 42 POS 2 

5 32 46 

- 5 24 00 

" 

M 78 109 

5 43 58.9 

+ 0 01 47 

750301 

M 31 3X4.5 

0 40 00.3 

+41 00 03 

769909 

M 42 POS 3 

5 32 45 

- 5 26 18 

” 

M 78 111 

5 43 51 

- 0 03 

ED 

M 31 5.3E 

0 40 00.8 

+41 00 03 

ED 

M 42 POS 4 

5 32 40 

- 5 24 16 


M 78 121 

5 44 13 

+ 0 02 

RNGC 

M 31 5.3W 

0 39 59.8 

+41 00 03 

” 

M 42 POS 5 

5 32 38 

- 5 26 20 

” 

M 78 122 

” 

” 

” 

M 31 5”E 

0 40 00.7 

+41 00 03 

” 

M 42 POS 7 

5 32 45 

- 5 28 03 

” 

M 78 125 

” 

” 


M 31 5”W 

0 39 59.9 

+41 00 03 

” 

M 42 POS 8 

5 32 51 

- 5 27 14 

” 

M 78 127 

” 

” 


M 31 7.4E 

0 40 01.0 

+41 00 03 

** 

M 42 POS 9 

5 32 55 

- 5 26 15 

*' 

M 78 128-9 




M 31 7.4W 

0 39 59.6 

+41 00 03 

** 

M 42 POS 10 

5 33 01 

- 5 25 05 


M 78 140 

5 43 41 

- 0 15 

ED 

M 31 9.6E 

0 40 01.1 

+41 00 03 

•* 

M 42 POS 11 

5 32 53 

- 5 23 50 

” 

M 81 

9 51 27.0 

+ 69 18 06 

851212 

M 31 9.6W 

0 39 59.5 

+41 00 03 

« 

M 42 POS 12 

5 32 50 

- 5 22 16 

" 

M 81 NUCLEUS 

9 51 32 

+ 69 18 

790205 

M 31 10”W 

0 39 59.4 

+41 00 03 

»* 

M 42 POS 13 

5 32 43 

- 5 22 00 

” 

M 81 R45 

9 51 27.0 

+ 69 18 06 

851212 

M 31 11.7E 

0 40 01.3 

+41 00 03 


M 42 S 

5 32 46.9 

- 5 25 30 

ED 

M 81 R48 



” 

M 31 11.7W 

0 39 59.3 

+41 00 03 

” 

M 42 W 

5 32 42.5 

- 5 24 30 

” 

M 81 R52 


” 

” 

M 31 13.8E 

0 40 01.5 

+41 00 03 


M 43 

5 33 04 

- 5 18 

RNGC 

M 81 R84F 

” 


” 

M 31 13.8W 

0 39 59.1 

+41 00 03 

♦» 

M 51 

13 27 46.9 

+ 47 27 16 

769909 

M 81 R96 




M 31 15”E 

0 40 01.6 

+41 00 03 


M 51 H 

13 27 56.8 

+47 28 56 

850414 

M 81 R103 


” 


M 31 15”W 

0 39 59.0 

+41 00 03 

" 

M 51 S3 

13 27 39 

+47 21 

ED 

M 81 R156 

” 



M 31 16.0E 

0 40 01.7 

+41 00 03 

'* 

M 51 S4 

13 27 52 

+47 21 

” 

M 82 

9 51 32.0 

+ 69 55 00 

ED 

M 31 16.0W 

0 39 58.9 

+41 00 03 


M 51 9MFU 

13 27 46.9 

+47 27 16 

769909 


9 51 32.4 

+ 69 55 04 


M 31 18.1E 

0 40 01.9 

+41 00 03 

*■ 

M 51 11MFU 

»* 

'* 

*' 


9 51 42 

+ 69 55 06 

701103 

M 31 18. 1W 

0 39 58.7 

+41 00 03 


M 51 5”E 

13 27 47.4 

+47 27 16 

ED 


9 51 43.5 

+69 55 03 

781208 

M 31 20.2E 

0 40 02.1 

+41 00 03 


M 51 5”W 

13 27 46.4 

+47 27 16 

” 


9 51 43.8 

+69 55 02 

790306 

M 31 20.2W 

0 39 58.5 

+41 00 03 

’* 

M 51 10”E 

13 27 47.9 

+47 27 16 

” 


9 51 43.9 

+69 55 01 

800504 

M 31 20”W 

** 

•* 

” 

M 51 10”W 

13 27 45.9 

+47 27 16 

*' 


9 51 44 

+ 69 55 00 

850414 

M 31 25”E 

0 40 02.5 

+41 00 03 


M 51 15”E 

13 27 48.4 

+ 47 27 16 

” 


9 51 44.0 

+ 69 55 04 

700904 

M 31 30”W 

0 39 57.6 

+41 00 03 


M 51 15”W 

13 27 45.4 

+47 27 16 

’* 


9 51 45.3 

+69 55 11 

769909 

M 31 35. 0E 

0 40 03.4 

+41 00 03 


M 51 20”E 

13 27 48.9 

+ 47 27 16 

” 

M 82 #1 

9 51 38.7 

+69 54 53 

ED 

M 31 35.0W 

0 39 57.2 

+41 00 03 


M 51 20”W 

13 27 44.9 

+47 27 16 


M 82 #2 

9 51 40.7 

+ 69 54 57 


M 31 35”E 

0 40 03.4 

+41 00 03 

" 

M 51 25”E 

13 27 49.4 

+ 47 27 16 

” 

M 82 #3 

9 51 45.8 

+ 69 55 10 

** 

M 31 40” W 

0 39 56.8 

+41 00 03 

" 

M 51 25”W 

13 27 44.4 

+47 27 16 

” 

M 82 #4 

9 51 47.5 

+69 55 15 

” 

M 31 45”E 

0 40 04.3 

+41 00 03 

’* 

M 51 30”E 

13 27 49.9 

+47 27 16 

'* 

M 82 IR A 

9 51 31.8 

+69 55 01 


M 31 50”W 

0 39 55.9 

+41 00 03 

” 

M 51 30”W 

13 27 43.9 

+47 27 16 

” 

M 82 IR B 

9 51 32.2 

+ 69 55 05 


M 31 55”E 

0 40 05.2 

+41 00 03 

” 

M 51 35”E 

13 27 50.4 

+ 47 27 16 

” 


9 51 32.3 

+ 69 55 05 


M 31 65”E 

0 40 06.0 

+41 00 03 


M 51 35”W 

13 27 43.4 

+47 27 16 

’’ 

M 82 POS 1 

9 51 39.7 

+69 54 55 

841012 

M 31 75”E 

0 40 06.9 

+41 00 03 


M 51 40”E 

13 27 50.9 

+ 47 27 16 

*’ 

M 82 POS 2 

9 51 41.4 

+69 54 58 


M 31 88”E 

0 40 08.1 

+41 00 03 


M 51 40” W 

13 27 42.9 

+ 47 27 16 

** 

M 82 POS 3 

9 51 44.0 

+ 69 55 01 


M 31 115”E 

0 40 10.5 

+41 00 03 


M 51 120”N 

13 27 46.9 

+ 47 29 16 

’* 

M 82 POS 4 

9 51 44.8 

+ 69 55 04 


M 31 145”E 

0 40 13.1 

+41 00 03 

” 

M 53 1-2-18 

13 10 29 

+ 18 26 

RNGC 

M 82 POS 5 

9 51 45.5 

+69 55 07 


M 31 5 

0 32 19.6 

+42 12 40 

779914 

M 53 1-6-5 


” 


M 82 POS 6 

9 51 42.8 

+69 54 59 

” 


A-58 


NAME 

1 RA (1950) DEC 

POS REF 

M 

h m « 

. , 


82PERIPHERY 

9 51 43 

+ 69 55 

RNGC 

M 83 

13 34 10.2 

-29 36 49 

759903 

M 87 

12 28 17.8 

+ 12 39 58 

769909 

M 87 A 

** 

*• 


M 87 A+B 

” 

*• 

»* 

M 87 B 

” 

** 

•* 

M 87 C 

’* 

*» 

*» 

M 87 DW1 

12 29 30.8 

+ 12 09 56 

851219 

M 87 DW3 

12 29 40.5 

+ 12 20 14 


M 87 DW6 

12 28 43.9 

+ 12 36 28 

« 

M 87 DW8 

12 29 20.2 

+ 12 45 27 

*» 

99 

12 29 21.0 

+ 12 45 24 

850501 

M 87 DW1 1 

12 29 19.6 

+ 12 55 57 

851219 

M 87 DW12 

12 28 47.7 

+ 12 53 15 


M 87 DW22 

12 25 39.6 

+ 10 34 30 

850501 

M 87 DW27 

12 23 00.6 

+ 13 30 18 


12 23 01.4 

+ 13 30 19 

851219 

M 87 DW28 

12 21 54.6 

+ 12 30 42 

850501 


12 21 54.6 

+ 13 30 44 

851219 

M 87 DW31 

12 31 34.8 

+ 12 00 54 

850501 

M 87 JET 

12 31 35.1 

+ 13 00 58 

851219 

12 28 16.9 

+ 12 40 03 

ED 

M 87 KNOT A 

12 28 17.0 

+ 12 40 02 

M 87 KNOT B 

12 28 16.9 

+ 12 40 03 

»» 

M 87 KNOT C 

12 28 16.7 

+ 12 40 04 

»» 

M 87 20’*EW 

12 28 17.8 

+ 12 39 58 

769909 

M 87 40”EW 

” 

M 87 60”EW 

♦* 

»* 

»» 

M 87 80”EW 

»* 

»• 

i* 

M 87 100”EW 

" 

'i 

» 

M 87 161”EW 

»» 

•» 

ii 

M 87 245”EW 


» 

•» 

M 87 367’*EW 

*» 

»• 

<* 

M 87 476”EW 

•• 

»» 

»» 

M 87 570*’EW 

” 

» 

»» 

M 92 11-12 

17 15 50 

+43 16 

ED 

M 92 II-70 

17 15 40 

+43 15 


M 92 III -4 

17 15 50 

+43 18 

»* 

M 92 III- 13 

17 15 50 

+43 17 

*♦ 

M 92 III -65 

17 15 40 

+ 43 15 

»* 

M 92 III -82 

” 

•* 

M 92 IV— 2 

17 15 30 

+43 05 

»* 

M 92 IV- 10 

17 15 30 

+43 06 


M 92 IV- 114 

17 15 30 

+43 08 

** 

M 92 VII- 18 

17 15 20 

+43 10 

** 

M 92 VIII -43 

17 15 30 

+43 09 

** 

M 92 X— 49 

17 15 40 

+43 10 

»* 

M 92 XI- 19 

17 15 50 

+43 09 

»* 

M 92 XII — 8 

17 15 50 

+43 10 

»• 

M 100— CH 1 

12 20 50 

+ 16 05 

790103 

” 

M 100— CH 2 

12 19 14 

+ 16 01 

M 100— CH 4 

12 20 32 

+ 16 11 

»» 

M 101 HSI 

14 01 22.8 

+54 35 46 

860702 

M 101 HS2 


M 101 HS3 

»» 

*♦ 

.» 

M 101 HS7 

■* 

»♦ 

» 

M 101 HS8 

” 



M 101 HS9 




M 101 HS22 

*» 

*> 

•• 

M 101 HS24 

»* 

** 

ii 

M 101 HS25 

” 

»• 

» 

M 101 HS35 

*• 

*> 

it 

M 101 HS55 

•• 

** 

•i 

M 101 HS57 

” 

»» 

» 

M 101 HS58 

*• 

.» 

tt 

M 101 R1 

»♦ 


» 

M 101 R7 

*» 

» 

t, 

M 101 R21 

•* 

It 

tt 

M 101 R24 

*» 

» 

!> 

M 101 R34 

»» 

tt 


M 101 S10 

14 01 26.6 

+ 54 35 25 

769909 

M 101 S13 

” 

M 101 1970G 

*» 

.. 


MACC H5 

23 56 48 

+ 66 06 30 

729902 

MACC H9 

0 10 48 

+ 65 19 38 

MACC H10 

0 10 13 

+ 65 17 28 

ii 

MACC H12 

0 04 26 

+ 65 21 55 


MACC SH15 

0 10 43 

+ 65 19 

761203 

MAFFEI 1 

2 32 36 

+ 59 25 48 

740903 

MAFFEI 2 

2 38 10. 1 

+ 59 23 32 

729905 

MAFFEI 2 NE 

2 38 14.3 

+ 59 24 03 

ED 

MAFFEI 2 NW 

2 38 05.9 

+ 59 24 03 

MAFFEI 2 SE 

2 38 14.3 

+ 59 23 00 

it 

MAFFEI 2 SW 

2 38 05.9 

+ 59 23 00 


MARK 1 

1 13 19.5 

+ 32 49 33 

861203 

MARK 2 

1 51 55.7 

+ 36 40 20 

MARK 3 

6 09 48.1 

+ 71 03 00 


MARK 4 

6 21 27.7 

+ 74 19 53 

*• 

MARK 6 

6 45 43.4 
6 45 43.9 

+ 74 29 07 
+ 74 29 10 

830804 

MARK 7 

7 22 18.7 

+ 72 40 24 

861203 

MARK 8 

7 23 38.5 
7 23 38.5 

+ 72 13 50 
+ 72 13 53 

860126 

MARK 9 

7 32 42.0 

+ 58 53 00 

861203 

MARK 10 

7 43 07.4 

+ 61 03 23 


MARK 11 

7 43 17.0 

+ 74 27 30 

»* 

MARK 12 

7 44 41.0 

+ 74 29 06 

i* 

MARK 13 

7 51 56.8 

+ 60 26 17 

» 

MARK 14 

8 05 21.7 

+ 72 56 33 

it 

MARK 15 

8 28 48.5 

+ 75 18 36 

»* 

MARK 16 

8 47 57.6 
8 48 04.2 

+ 73 22 40 
+73 22 30 

841103 

MARK 18 

8 58 01.6 

+ 60 20 53 

861203 

MARK 19 

9 12 53.5 

+ 59 58 53 


MARK 20 

9 16 59.6 

+71 45 22 

ii 

MARK 23 

9 53 26.7 

+ 60 12 20 

»• 

MARK 25 

10 00 22.2 

+ 59 40 43 


MARK 31 

10 16 24.0 

+ 57 40 20 

•* 

MARK 33 

10 29 22.2 

+ 54 39 23 

” 

MARK 34 

10 29 22.7 
10 29 23.0 

+ 54 39 29 
+ 54 39 36 

841103 

830515 

10 30 52.2 

+ 60 17 20 

861203 

MARK 35 

10 42 15.0 
10 42 16.4 

+ 56 13 28 
+ 56 13 32 

841103 

830515 

MARK 36 

11 02 15.6 
11 02 16.1 

+ 29 24 34 
+ 29 24 40 

860416 

830515 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

MARK 38 

11 15 25.8 

+ 54 01 20 

861203 

MARK 39 

11 15 29.9 

+ 54 01 26 


MARK 40 

11 22 48.0 

+ 54 39 26 

»» 

MARK 41 

11 33 58.4 

+ 55 07 23 

*♦ 

MARK 42 

11 51 05.3 

+46 29 20 

** 

MARK 49 

12 16 36.0 

+ 4 08 04 

830515 


12 16 36.2 

+ 4 08 03 

841103 


12 16 36.4 

+ 4 08 07 

861203 

MARK 50 

12 20 50.9 

+ 2 57 20 


MARK 52 

12 23 08.9 

+ 0 51 00 

•• 


12 23 09.1 

+ 0 50 58 

860311 

MARK 53 

12 53 40.5 

+27 56 50 

861203 

MARK 54 

12 54 32.0 

+ 32 43 07 

840702 

MARK 59 

12 56 38.2 

+ 35 06 50 

841106 


12 56 38.3 

+ 35 06 53 

860311 


12 56 38.3 

+ 35 06 54 

830515 

MARK 66 

13 23 57.8 

+ 57 30 39 

861203 

MARK 67 

13 39 39.4 

+ 30 46 17 


MARK 68 

13 42 59.3 

+ 27 22 13 

»» 

MARK 69 

13 43 51.3 

+ 29 53 03 

»» 

MARK 71 

7 23 23.7 

+ 69 17 33 

»i 

MARK 73 

7 27 07.0 

+63 20 53 

>» 

MARK 75 

7 28 29.3 

+ 55 18 13 

i» 

MARK 78 

7 37 55.9 

+ 65 17 43 

»• 

MARK 79 

7 38 46.9 

+49 55 47 

'* 


7 38 47.3 

+49 55 41 

830804 

MARK 83 

7 44 13.1 

+ 54 20 13 

861203 

MARK 84 

7 51 05.7 

+ 55 50 07 


MARK 86 

8 09 40.4 

+46 10 00 

830515 


8 09 41.1 

+46 08 36 

841103 

” 

8 09 43.1 

+46 08 33 

861203 

MARK 87 

8 15 55.1 

+ 74 08 53 


MARK 88 

8 24 18.0 

+ 55 52 34 

'» 

MARK 89 

8 25 55.2 

+ 52 15 51 

830515 

MARK 90 

8 26 15.7 

+ 52 51 53 

861203 

MARK 91 

8 28 44.9 

+ 52 46 34 


MARK 92 

8 32 10.9 

+46 39 53 


MARK 93 

8 32 10.1 

+66 24 20 

»• 

MARK 96 

8 45 34.0 

+46 26 06 

»» 

MARK 97 

8 46 34.3 

+65 49 29 

>» 

MARK 100 

8 54 29.8 

+ 66 39 47 

>» 

MARK 101 

9 01 00.7 

+ 51 48 46 

»> 

MARK 102 

9 08 18.1 

+ 46 50 33 

♦> 

MARK 103 

9 11 41.9 

+67 57 59 


MARK 106 

9 16 18.4 

+ 55 34 21 

*’ 

MARK 107 

9 16 59.6 

+ 71 45 22 

I* 

MARK 108 

9 17 43.2 

+ 64 28 14 

841103 

MARK 109 

9 19 04.7 

+47 27 27 

861203 

” 

9 19 04.8 

+47 27 21 

841103 

MARK 110 

9 21 44.4 

+ 52 30 14 

861203 

MARK 111 

9 23 30.2 

+ 68 37 43 


MARK 114 

9 26 36.8 

+ 56 04 20 


MARK 115 

9 27 25.7 

+49 28 44 

'» 

MARK 116 

9 30 30.7 

+55 27 51 

830515 

MARK 119 

9 40 10.0 

+ 66 12 27 

861203 

MARK 122 

9 43 14.5 

+ 73 11 50 


MARK 124 

9 45 24.3 

+ 50 43 26 

♦i 

MARK 125 

9 47 02.8 

+ 46 11 33 

>* 

MARK 126 

9 49 16.5 

+ 52 27 34 

»» 

MARK 132 

9 58 08.0 

+ 55 09 10 

ti 

MARK 133 

9 57 50.6 

+ 72 22 05 

841103 


9 57 52.0 

+ 72 21 53 

861203 

MARK 134 

9 59 43.8 

+43 25 40 


MARK 136 

10 03 41.9 

+77 09 04 

»» 

MARK 139 

10 12 46.1 

+44 02 10 

»» 

MARK 140 

10 13 24.8 

+ 45 34 24 

830515 

MARK 141 

10 15 38.7 

+ 64 13 14 

861203 

MARK 142 

10 22 23.1 

+ 51 55 40 


MARK 144 

10 23 54.0 

+44 15 40 

’» 

MARK 146 

10 32 04.7 

+46 49 07 

»> 

MARK 147 

10 32 26.5 

+63 47 42 

*♦ 

MARK 149 

10 34 38.9 

+64 31 32 

’» 

MARK 150 

10 35 39.8 

+ 44 46 53 

’* 

MARK 151 

10 39 15.3 

+ 48 01 40 

»’ 

MARK 152 

10 45 54.0 

+ 50 18 13 

»» 

MARK 154 

10 47 48.9 

+ 50 26 02 

»» 

MARK 155 

10 48 24.0 

+ 44 50 07 

»» 

” 

10 48 45.5 

+ 44 49 55 

841103 

MARK 157 

10 52 05.5 

+ 49 59 34 

861203 

” 

10 52 06.0 

+49 59 35 

841103 

MARK 158 

10 56 01.6 

+ 61 47 46 

861203 

MARK 159 

10 55 24.9 

+ 72 54 39 


MARK 161 

10 59 07.3 

+ 45 29 47 


MARK 162 

11 02 18.0 

+45 01 00 

’> 

MARK 163 

11 03 34.8 

+ 48 54 17 

»» 

MARK 165 

11 15 37.0 

+63 33 06 

*» 

MARK 169 

11 23 52.9 

+ 59 25 47 

’* 


11 23 52.9 

+ 59 25 53 

841103 


11 23 53.4 

+ 59 25 53 

830515 

MARK 171 

11 25 42.8 

+ 58 50 23 

861203 

” 

11 25 44.2 

+ 58 50 23 

769909 

MARK 171 A 




MARK 171 B 

It 25 41.8 

+ 58 50 00 

i* 

MARK 176 

11 29 54.0 

+ 53 13 27 

861203 

MARK 179 

11 30 51.8 

+62 09 53 


MARK 180 

11 33 32.7 

+ 70 26 00 

I* 

MARK 181 

11 34 18.0 

+ 20 15 00 

»» 

MARK 183 

11 36 00.3 

+68 49 13 

it 

MARK 185 

11 38 36.0 

+47 58 13 


MARK 186 

11 43 16.8 

+ 50 28 38 

841103 

’* 

11 43 16.9 

+ 50 28 43 

861203 

MARK 188 

11 44 53.9 

+ 56 14 57 


MARK 190 

11 49 10.1 

+ 48 57 34 

I* 


11 49 10.4 

+48 57 40 

841103 

MARK 195 

12 00 03.1 

+64 39 20 

861203 


12 00 04.4 

+ 64 39 13 

841103 

MARK 197 

12 05 18.2 

+ 67 39 47 

861203 


12 05 19.2 

+67 39 38 

841103 

MARK 198 

12 06 43.2 

+47 20 07 

861203 

MARK 201 

12 11 39.9 

+ 54 48 20 


MARK 203 

12 15 43.6 

+44 27 00 

ii 

MARK 205 

12 19 31.8 

+ 75 35 10 

*’ 

” 

12 19 32.6 

+ 75 35 13 

830804 

MARK 206 

12 21 58.8 

+67 43 01 

861203 


12 21 59.8 

+67 43 01 

841103 

” 

12 22 00.0 

+67 43 00 

860909 

MARK 207 

12 22 47.8 

+ 54 46 57 

841 103 


NAME 

! RA (1950) DEC 

POS REF 

|| 

h m s 

12 22 48.0 

+ 54 46 53 

861203 

MARK 209 

12 23 50.6 

+48 46 25 

830515 

MARK 213 

12 29 00.9 

+ 58 14 20 

840702 

MARK 220 

12 41 31.6 

+ 55 10 10 

861203 

MARK 221 

12 41 33.5 

+ 55 10 47 


MARK 223 

12 43 40.0 

+ 71 35 37 

841103 


12 43 41.3 

+ 71 35 33 

861203 

MARK 225 

12 44 58.6 

+47 26 01 


MARK 226 

12 45 00.4 

+ 72 11 13 


MARK 231 

12 54 04.7 

+ 57 08 39 

860702 


12 54 05.0 

+ 57 08 37 

861203 

MARK 235 

12 57 39.0 

+ 33 42 21 


MARK 236 

12 58 18.0 

+61 55 27 

•» 

MARK 237 

12 59 02.0 

+48 19 47 


MARK 238 

12 59 20.7 

+65 16 06 


MARK 241 

13 03 58.0 

+ 33 14 19 

»» 

MARK 245 

13 10 22.7 

+67 45 59 

»’ 

MARK 247 

13 12 32.8 

+ 55 03 46 


MARK 248 

13 13 04.4 

+44 40 13 


MARK 254 

13 20 46.5 

+ 51 59 53 


MARK 256 

13 21 26.7 

+70 46 26 

it 

MARK 259 

13 26 34.7 

+44 11 21 


MARK 261 

13 29 06.5 

+ 75 49 22 


MARK 264 

13 32 11.3 

+ 52 08 43 

** 

MARK 265 

13 35 58.0 

+ 28 01 23 


MARK 266 

13 36 14.7 

+48 31 53 

tt 

MARK 267 

13 37 28.5 

+43 18 17 

t> 

MARK 268 

13 38 54.2 

+ 30 37 47 

»» 

MARK 270 

13 39 40.7 

+ 67 55 33 


MARK 271 

13 39 47.2 

+ 55 55 19 


MARK 273 

13 42 51.2 

+ 56 08 20 

|> 


13 42 51.6 

+ 56 08 14 

860702 

MARK 279 

13 51 51.9 

+ 69 33 13 

861203 


13 51 53.6 

+69 33 13 

830804 

MARK 280 

13 55 04.2 

+29 02 27 

861203 

MARK 281 

13 55 00.6 

+42 05 20 


MARK 286 

14 18 46.5 

+ 71 48 46 

*• 

MARK 289 

15 31 23.4 

+ 58 03 00 

** 

MARK 290 

15 34 45.4 

+ 58 04 00 


MARK 291 

15 52 54.1 

+ 19 20 20 


MARK 294 

15 59 48.5 

+ 18 57 13 

*» 

MARK 295 

16 01 13.4 

+ 19 19 00 

•i 

MARK 296 

16 01 13.3 

+ 19 17 52 

860126 


16 01 13.4 

+ 19 17 58 

840702 

MARK 297 

16 03 01.0 

+ 20 40 37 

830515 


16 03 01.1 

+20 40 38 

860126 


16 03 01.2 

+20 40 43 

861203 


16 03 02.6 

+ 20 40 35 

841 103 

MARK 298 

16 03 21.7 

+ 17 56 03 

861203 

MARK 300 

16 04 00.2 

+ 18 18 57 


MARK 304 

22 14 45.9 

+ 13 59 20 

830804 

MARK 305 

22 29 24.3 

+ 19 26 21 

861203 

MARK 306 

22 29 26.4 

+ 19 26 07 


MARK 307 

22 33 31.4 

+20 03 53 

•» 

MARK 308 

22 39 29.7 

+ 19 59 53 

»» 

MARK 309 

22 50 09.9 

+24 27 54 

it 

MARK 311 

22 56 05.3 

+ 14 54 07 

»t 

MARK 312 

22 58 08.8 

+ 16 05 34 

n 

MARK 313 

22 59 31.7 

+ 15 41 44 

830515 

” 

22 59 31.8 

+ 15 41 47 

861203 

MARK 314 

23 00 29.1 

+ 16 19 56 

841103 

” 

23 00 30.5 

+ 16 20 00 

861203 

” 

23 00 30.9 

+ 16 20 08 

830515 

MARK 315 

23 01 35.6 

+22 21 10 

861203 

MARK 316 

23 11 09.9 

+ 13 44 57 


MARK 317 

23 11 20.4 

+23 32 54 

»* 

MARK 318 

23 15 06.0 

+ 13 43 47 

•• 

MARK 319 

23 16 10.3 

+ 24 57 27 


MARK 321 

23 17 37.0 

+ 23 56 40 


MARK 322 

23 17 35.0 

+25 56 26 


MARK 323 

23 17 55.0 

+ 27 02 26 

tt 

MARK 324 

23 24 02.4 

+ 17 59 29 

830515 

MARK 325 

23 25 11.6 

+23 18 53 

860126 


23 25 12.0 

+ 23 18 53 

861203 

MARK 326 

23 25 36.0 

+ 23 15 17 


MARK 328 

23 35 07.5 

+ 29 51 12 

830515 

MARK 330 

23 40 29.3 

+ 19 08 47 

861203 

MARK 331 

23 48 53.5 

+20 18 27 


MARK 332 

23 56 52.1 

+ 20 28 33 


MARK 334 

0 00 35.5 

+ 21 40 53 

»♦ 

MARK 335 

0 03 45.1 

+ 19 55 27 

♦» 

MARK 336 

0 05 26.4 

+ 32 47 30 

ti 

MARK 339 

0 22 07.4 

+ 14 32 43 


MARK 341 

0 34 13.5 

+ 23 42 34 


MARK 343 

0 35 46.8 

+ 14 45 53 

** 

MARK 347 

0 45 17.0 

+22 06 07 


MARK 348 

0 46 04.4 

+31 41 00 

•» 

MARK 349 

0 50 54.0 

+ 21 14 27 


MARK 352 

0 57 08.6 

+ 31 33 27 

** 

MARK 353 

1 00 35.0 

+22 04 26 


MARK 354 

1 01 25.9 

+20 09 53 


MARK 355 

1 19 55.0 

+ 26 36 23 


MARK 356 

1 19 57.2 

+ 26 36 20 


MARK 357 

1 19 56.6 

+22 54 30 

*» 

" 

1 19 57.0 

+ 22 54 35 

860311 

MARK 358 

1 23 45.1 

+ 31 21 13 

861203 

MARK 359 

1 24 50.1 

+ 18 55 07 


MARK 360 

1 41 13.9 

+ 16 48 47 

tt 

MARK 363 

1 48 12.0 

+21 45 00 

tt 

MARK 364 

1 54 58.0 

+27 37 20 


MARK 365 

2 01 26.0 

+28 25 07 


MARK 366 

2 08 50.5 

+ 13 40 54 

tt 

MARK 367 

2 10 52.4 

+ 16 51 00 

« 

MARK 368 

2 30 01.4 

+20 25 27 

tt 

MARK 370 

2 37 40.3 

+ 19 04 59 

830515 

” 

2 37 40.3 

+ 19 05 00 

861203 

MARK 372 

2 46 30.9 

+ 19 05 54 


MARK 373 

6 50 42.7 

+ 50 25 00 

tt 

MARK 374 

6 55 33.9 

+ 54 15 53 


MARK 375 

7 02 22.3 

+67 45 35 


MARK 376 

7 10 35.8 

+45 47 07 

»» 


7 10 36.2 

+45 47 07 

830804 

MARK 382 

7 52 03.2 

+ 39 19 07 

861203 

MARK 384 

8 00 08.4 

+23 32 00 


MARK 385 

8 00 27.3 

+25 14 34 

t» 

MARK 386 

8 16 52.1 

+22 11 07 

tt 

MARK 387 

8 21 23.5 

+ 17 29 40 

” 


■RICJINAL PAGE 




OF POOR QUALITY 


A-59 


NAME 

RA (1950) DEC Tp 

OS REF 

NAME 

MARK 389 

h m s 

8 29 15.4 

3-22 44 00 


MARK 592 

MARK 390 

8 32 28.2 

+ 30 42 20 

” 

MARK 593 

MARK 391 

8 51 32.3 

+ 39 43 40 

” 

MARK 596 

MARK 394 

9 16 07.0 

+26 28 50 

” 

MARK 600 

MARK 399 

9 23 04.9 

+ 35 06 47 

” 

MARK 601 

MARK 400 

9 23 12.2 

+ 19 36 03 

** 

MARK 602 


9 23 13.1 

+ 19 35 57 

841103 

MARK 603 

MARK 401 

9 27 19.5 

+29 45 33 

861203 



9 27 20.0 

+29 45 35 

841103 

MARK 606 

» 

9 27 20.7 

+ 29 45 47 

830515 

MARK 607 

MARK 404 

9 39 59.3 

+ 32 04 33 

861203 

MARK 609 

MARK 408 

9 45 06.8 

+ 33 07 05 

841103 

MARK 610 


9 45 07.6 

+ 33 06 54 

861203 

MARK 611 

MARK 409 

9 46 44.6 

+ 32 26 53 

’* 

MARK 612 

MARK 412 

9 55 04.5 

+ 32 28 40 


MARK 615 

MARK 413 

9 56 21.2 

+31 56 20 

" 

MARK 616 

MARK 414 

10 10 10.6 

+35 31 34 

” 

MARK 617 

MARK 415 

10 25 46.8 

+40 05 37 

” 

MARK 618 

MARK 416 

10 40 24.0 

+ 20 40 53 

” 

MARK 620 


10 40 24.5 

+20 41 00 

841103 

MARK 622 

MARK 418 

10 50 21.2 

+ 34 10 34 

861203 

MARK 623 


10 50 21.7 

+ 34 10 27 

841103 

MARK 626 

MARK 420 

11 00 53.1 

+38 11 54 

861203 

MARK 628 

MARK 421 

11 01 40.6 

+38 28 43 

830107 

MARK 629 

MARK 423 

11 24 07.6 

+ 35 31 17 

861203 

MARK 630 

MARK 430 

11 48 28.0 

+55 21 20 


MARK 632 

MARK 432 

11 55 31.1 

+ 28 09 20 

** 

MARK 637 

MARK 439 

12 22 07.7 

+ 39 39 33 

” 

MARK 639 

MARK 440 

12 25 01.7 

+ 36 58 20 

” 

MARK 659 

MARK 441 

12 42 07.5 

+41 00 33 

” 

MARK 661 

MARK 444 

12 46 16.9 

+ 34 44 50 


MARK 665 

MARK 446 

12 47 43.9 

+ 33 25 47 

” 

MARK 667 

MARK 449 

13 09 12.0 

+ 36 32 47 

” 

MARK 668 


13 09 12.5 

+36 32 47 

841103 


MARK 451 

13 22 03.7 

+ 36 51 07 

861203 

MARK 671 

MARK 453 

13 23 41.0 

+33 16 20 

” 

MARK 673 

MARK 454 

13 24 30.0 

+26 50 40 


MARK 677 

MARK 455 

13 28 20.4 

+ 31 32 20 

” 

MARK 682 

MARK 463 

13 53 39.8 

+ 18 36 40 

” 

MARK 684 

MARK 464 

13 53 45.1 

+38 48 54 

” 

MARK 685 

MARK 465 

13 59 14.8 

+37 02 27 

” 

MARK 686 

MARK 471 

14 20 46.9 

+ 33 04 37 

” 

MARK 688 

MARK 474 

14 33 06.0 

+48 52 47 

” 

MARK 689 

MARK 477 

14 39 03.0 

+53 42 53 


MARK 691 

MARK 478 

14 40 04.6 

+35 38 53 


MAPK 693 

MARK 479 

14 52 40.7 

+ 18 14 20 

” 

MARK 694 

MARK 480 

15 04 44.4 

+42 50 00 

” 

MARK 698 

MARK 482 

15 26 46.8 

+55 42 50 


MARK 699 

MARK 484 

15 29 37.7 

+ 54 51 27 


MARK 700 

MARK 485 

15 30 21.6 

+51 56 00 


MARK 701 

MARK 486 

15 35 21.5 

+54 43 04 


MARK 702 

MARK 487 

15 35 48.4 

+ 55 25 34 

” 

MARK 703 


15 35 48.8 

+55 25 36 

830515 

MARK 704 

MARK 489 

15 42 36.0 

+41 14 26 

861203 

MARK 705 

MARK 490 

15 44 54.3 

+46 09 07 

’* 

MARK 708 

MARK 492 

15 56 39.0 

+26 57 20 

840702 

MARK 710 

MARK 493 

15 57 16.6 

+ 35 10 13 

861203 

MARK 711 

MARK 496 

16 10 24.0 

+ 52 35 00 

” 

MARK 712 

MARK 496E 


” 

” 

MARK 716 

MARK 499 

16 47 03.0 

+48 47 34 

” 

MARK 717 

MARK 500 

16 47 14.0 1 

+48 48 00 

” 

MARK 718 

MARK 501 

16 52 11.7 

+39 50 26 

830107 

MARK 719 

MARK 504 

16 59 10.4 

+29 28 47 

861203 

MARK 721 

MARK 506 

17 20 45.6 

+30 55 39 

830804 

MARK 726 

MARK 507 

17 48 55.4 

+68 42 50 

861203 

MARK 727 

MARK 509 

20 41 26.3 

-10 54 18 

830804 

MARK 728 


20 41 26.4 

-10 54 16 

861203 

MARK 731 

MARK 512 

21 09 13.8 

- 1 34 37 


MARK 732 

MARK 513 

21 16 18.3 

+ 2 03 01 


MARK 734 

MARK 515 

21 20 50.7 

- 7 57 39 


MARK 739 

MARK 516 

21 53 52.8 

+ 7 07 43 


MARK 743 

MARK 518 

21 56 09.3 

+ 11 47 53 

” 

MARK 744 

MARK 520 

21 58 13.9 

+ 10 18 41 

” 

MARK 747 

MARK 523 

22 58 09.2 

+ 7 02 05 


MARK 750 

MARK 524 

22 58 45.3 

+ 9 19 48 



MARK 527 

23 10 40.4 

+ 6 02 57 

830515 

MARK 752 


23 10 40.6 

+ 6 02 56 

861203 

MARK 758 

»• 

23 10 41.7 

+ 6 03 07 

841103 

MARK 759 

MARK 528 

23 11 34.4 

+ 12 54 20 

861203 

MARK 761 

MARK 529 

23 11 47.8 

- 3 00 00 

” 

MARK 766 

MARK 530 

23 16 22.7 

- 0 01 48 

” 

MARK 769 

MARK 531 

23 21 22.2 

+ 9 23 36 

850211 

MARK 770 


23 21 22.3 

+ 9 23 35 

861203 

MARK 771 

MARK 532 

23 24 22.4 

+ 11 04 53 

” 

MARK 773 

MARK 533 

23 25 24.8 

+ 8 30 17 

” 

MARK 781 

MARK 534 

23 26 13.6 

+ 3 14 09 


MARK 783 

MARK 536 

23 29 41.0 

+ 2 07 58 

*’ 

MARK 784 

MARK 538 

23 33 41.2 

+ 1 52 42 


MARK 785 

MARK 540 

23 44 26.9 

- 0 43 26 

” 

MARK 788 

MARK 541 

23 53 28.4 

+ 7 14 42 

830804 

MARK 789 

MARK 543 

23 59 52.9 

+ 3 04 26 

861203 

MARK 796 

MARK 545 

0 07 18.6 

+25 38 42 

” 

MARK 798 

MARK 547 

0 17 53.5 

+ 0 33 20 

" 

MARK 799 

MARK 549 

0 19 20.0 

- 1 53 21 

” 

MARK 800 

MARK 551 

0 26 46.7 

+30 16 53 

” 

MARK 802 

MARK 552 

0 28 43.9 

+ 8 11 59 

” 

MARK 803 

MARK 554 

0 36 44.3 

+ 3 41 01 

” 

MARK 804 

MARK 555 

0 43 32.2 

- 1 59 43 


MARK 809 

MARK 557 

0 46 20.6 

- 2 39 05 


MARK 814 

MARK 558 

0 49 36.0 

- 2 29 21 

” 

MARK 817 

MARK 559 

0 56 42.2 

+ 6 39 05 

” 

MARK 822 

MARK 563 

1 09 16.9 

- 1 55 15 

” 

MARK 824 

MARK 565 

1 13 28.4 

+ 4 01 51 

” 

MARK 827 

MARK 566 

1 16 28.4 

+ 4 03 49 

” 

MARK 829 

MARK 567 

1 16 42.6 

+ 4 18 55 

” 

MARK 830 

MARK 569 

1 20 01.7 

+ 1 37 46 

” 

MARK 834 

MARK 571 

1 33 25.9 

+ 0 24 32 


MARK 837 

MARK 572 

1 41 05.3 

+ 11 54 46 


MARK 839 

MARK 573 

1 41 22.7 

+ 2 05 54 

” 

MARK 841 

MARK 575 

1 45 52.8 

+ 12 21 51 


MARK 843 

MARK 579 

1 49 20.8 

; + 7 01 43 


MARK 845 

MARK 582 

1 55 31.2 

+ 2 50 4C 

” 

MARK 848 

MARK 585 

2 00 55.2 

; + 2 19 35 


MARK 849 

MARK 587 

2 08 00.4 

. + 5 38 01 

r ” 

MARK 851 

MARK 588 

2 08 36.2 

1 + 3 32 4S 

> ” 

MARK 852 

MARK 589 

2 11 08.7 

1 + 3 52 Of 


MARK 853 

MARK 590 

2 12 00.5 

i - 0 59 51 

1 ” 

MARK 858 



RA (1950) DEC 

>OS REF 

NAME 

RA (I95C 

) DEC 

POS REF 


2 17 07.5 

- 0 29 08 


MARK 859 

IS* 34*33.2 

+49*45 05* 



2 23 54.9 

+ 11 55 44 

” 

MARK 860 

[5 37 19.0 

+ 25 06 34 

” 


2 40 13.0 

+ 7 23 07 

" 

MARK 861 

[5 47 25.5 

+ 12 33 03 



2 48 27.0 

+ 4 14 56 

830515 

MARK 865 

15 56 55.0 

+ 58 18 10 

” 


2 54 01.1 

- 2 58 21 

861203 

MARK 867 

16 00 04.1 

+ 26 28 13 



2 57 14.1 

+ 2 34 24 

” 

MARK 871 

16 06 15.6 

+ 12 27 41 

** 


3 06 25.6 

- 3 08 43 

860311 

MARK 872 

16 06 45.7 

+ 19 57 17 



3 06 26.2 

- 3 08 31 

861203 

MARK 874 

16 10 57.9 

+60 42 33 

” 


3 17 45.9 

+ 3 58 10 


MARK 876 

16 13 36.2 

+ 65 50 37 

830804 


3 22 18.0 

- 3 13 03 


MARK 878 

16 19 21.5 

+ 36 11 10 

861203 


3 22 57.9 

- 6 18 58 

** 

MARK 880 

16 21 12.3 

+40 36 40 



3 23 03.3 

- 6 18 20 

«» 

MARK 881 

16 24 07.9 

+40 27 26 



3 23 40.9 

- 0 22 39 

*» 

MARK 883 

16 27 47.1 

+24 33 06 



3 28 09.9 

- 3 18 35 

” 

MARK 884 

16 29 38.2 

+ 20 31 02 

M 


4 22 05.8 

- 0 52 24 

•* 

MARK 888 

16 42 19.9 

+20 01 55 



4 28 09.4 

+ 0 33 29 


MARK 891 

16 57 36.3 

+ 57 35 50 



4 31 35.5 

- 8 40 42 


MARK 896 

20 43 44.5 

- 2 59 47 



4 33 59.7 

-10 28 40 

*• 

MARK 897 

21 05 15.1 

+ 3 40 32 

” 


6 45 37.5 

+ 60 54 13 


MARK 898 

21 09 45.6 

+ 11 27 14 



8 04 21.2 

+ 39 09 01 

*' 

MARK 899 

21 26 43.9 

-11 42 27 



8 13 16.1 

+ 26 07 44 

” 

MARK 901 

21 43 40.1 

+ 16 24 05 



8 42 26.3 

+ 37 07 01 

” 

MARK 904 

22 01 38.8 

- 0 16 30 



8 47 55.9 

+ 29 23 24 


MARK 905 

22 07 29.1 

+39 02 13 



10 14 38.1 

+ 15 44 25 


MARK 906 

22 15 06.5 

+ 35 19 17 



10 20 28.5 

+ 18 13 18 


MARK 907 

22 16 08.5 

+40 18 42 



10 41 07.9 

+ 16 09 14 

*» 

MARK 908 

22 20 28.3 

+ 37 43 22 



11 36 15.3 

+ 21 15 31 

*» 

MARK 909 

22 21 17.5 

+40 55 41 



11 40 45.0 

+ 24 10 42 

” 

MARK 910 

22 21 23.2 

- 4 19 38 



13 20 01.7 

+21 41 12 

” 

MARK 912 

22 25 39.8 

- 3 08 22 



13 29 52.8 

+ 27 12 21 

»* 

MARK 915 

22 34 07.1 

-12 48 15 



13 59 30.2 

+ 34 04 01 

" 

MARK 917 

22 38 48.2 

+31 54 30 



14 02 32.6 

+ 21 52 18 

” 

MARK 920 

22 43 00.9 

+ 33 47 48 



14 04 44.1 

+ 28 41 38 

860702 

MARK 922 

22 51 07.6 

+ 31 22 45 



14 04 45.9 

+ 28 41 35 

861203 

MARK 923 

22 54 31.9 

+ 4 24 32 



14 13 13.1 

+ 34 45 28 

” 

MARK 926 

23 02 07.1 

- 8 57 20 



14 15 06.1 

+ 27 05 15 

” 

MARK 928 

23 15 47.3 

- 4 41 22 



14 17 30.1 

+ 36 22 23 

" 

MARK 929 

23 20 43.4 

+ 32 15 11 



14 26 33.7 

+ 27 28 24 

" 

MARK 930 

23 29 29.5 

+ 28 40 18 



14 28 53.1 

+ 28 30 29 

” 

MARK 931 

23 30 40.9 

- 2 59 46 



14 28 56.3 

+27 27 30 


MARK 932 

23 35 31.3 

+ 1 17 10 



14 35 20.6 

+ 36 47 13 

” 

MARK 934 

23 58 52.2 

+ 12 50 02 



15 14 23.5 

+ 19 16 33 

” 

MARK 936 

0 01 35.7 

-12 15 46 



15 34 17.6 

+ 30 50 47 


MARK 937 

0 07 36.5 

- 4 59 19 



15 44 43.2 

+ 18 02 22 

” 

MARK 938 

0 08 33.5 

-12 23 08 



15 51 53.5 

+23 16 41 


MARK 943 

0 14 08.6 

- 10 49 49 



15 59 45.0 

+ 16 34 20 

” 

MARK 944 

0 21 54.9 

- 4 07 59 



16 22 05.9 

+ 52 38 45 

” 

MARK 947 

0 24 42.7 

- 2 03 24 



16 22 05.0 

+ 41 11 42 


MARK 951 

0 27 36.8 

-10 13 46 

” 


17 01 21.1 

+ 31 31 26 

*• 

MARK 952 

0 28 38.4 

- 0 40 58 



6 46 00.8 

+ 77 28 12 


MARK 953 

0 34 31.9 

+ 35 37 42 



8 42 45.3 

+ 16 16 46 

” 

MARK 954 

0 34 38.5 

- 9 43 54 



8 56 11.5 

+ 6 29 17 

” 

MARK 955 

0 35 02.1 

+ 0 00 21 



9 15 39.5 

+ 16 30 59 


MARK 957 

0 39 09.7 

+40 04 51 



9 23 20.0 

+ 12 57 03 


MARK 958 

0 40 12.0 

+ 33 15 01 



9 39 34.4 

+ 4 54 07 

’* 

MARK 960 

0 46 04.8 

-12 59 22 



9 52 10.2 

+ 9 30 32 

" 

MARK 966 

0 55 10.1 

- 5 13 08 



9 52 29.0 

+ 13 40 02 

” 

MARK 968 

0 58 14.8 

- 9 27 17 



9 53 59.1 

+ 15 52 34 


MARK 969 

1 00 10.6 

-13 07 02 



10 07 27.5 

+23 21 19 


MARK 970 

1 00 38.0 

- 3 52 39 



10 07 52.4 

+ 24 39 40 

” 

MARK 975 

1 11 12.7 

+ 13 00 27 



10 09 35.4 

+ 5 10 16 


MARK 980 

1 16 27.1 

+ 34 35 46 



10 13 23.6 

+ 5 12 16 

” 

MARK 984 

1 16 45.3 

+ 12 11 03 



10 20 53.5 

+ 11 12 47 


MARK 985 

1 17 36.8 

+ 37 53 36 



10 43 04.6 

+ 27 53 01 


MARK 987 

1 19 49.3 

+ 34 10 37 



10 46 00.2 

+ 26 19 06 

** 

MARK 988 

1 20 40.0 

+ 34 18 30 



10 58 24.6 

+ 11 18 56 

” 

MARK 990 

1 21 10.5 

+34 30 30 



11 10 03.7 

+ 9 19 44 

*» 

MARK 991 

1 21 56.5 

+ 31 54 20 

” 


11 11 13.5 

+ 9 51 33 


MARK 993 

1 22 42.7 

+ 31 52 35 



11 19 10.9 

+ 12 00 47 


MARK 995 

1 24 59.2 

- 8 48 48 



11 33 52.5 

+21 52 24 


MARK 997 

1 26 28.7 

+ 10 52 22 

” 


11 35 37.8 

+ 12 23 20 


MARK 1002 

1 34 41.1 

+ 5 37 23 



11 37 04.7 

+ 32 11 13 

” 

MARK 1003 

1 37 00.6 

+ 6 59 05 



11 39 05.1 

+ 16 14 33 

841103 

MARK 1008 

1 47 46.9 

+ 33 29 36 



11 47 26.9 

+ 15 18 10 


MARK 1009 

1 47 48.8 

+ 35 02 13 



11 47 28.1 

+ 15 18 05 

861203 

MARK 1010 

1 52 01.7 

+ 35 10 32 



11 50 09.5 

+ 2 01 06 


MARK 1011 

l 53 30.1 

+ 36 33 32 



12 08 05.1 

+ 18 08 56 

” 

MARK 1014 

1 57 15.8 

+ 0 09 10 



12 08 04.6 

+ 16 18 42 

** 

MARK 1018 

2 03 42.6 

- 0 31 47 



12 09 55.0 

+ 29 25 38 


MARK 1021 

2 06 57.5 

-10 22 18 



12 15 55.5 

+ 30 05 27 


MARK 1022 

2 07 11.1 

-10 22 56 



12 22 53.9 

+ 16 44 49 


MARK 1026 

2 07 50.2 

-10 33 19 



12 26 58.9 

+ 31 43 28 

” 

MARK 1027 

2 11 28.8 

+ 4 56 33 



12 29 33.1 

+20 26 02 

** 

MARK 1029 

2 14 25.8 

+ 5 03 41 



12 30 38.9 

+ 32 22 07 

” 

MARK 1030 

2 14 39.1 

+29 17 26 



12 51 19.6 

+ 9 58 49 


MARK 1031 

2 16 20.3 

- 3 16 16 



13 00 30.4 

+ 16 40 34 


MARK 1032 

2 17 53.1 

+ 32 28 58 



13 04 33.6 

+ 13 20 31 

” 

MARK 1034 

2 20 20.9 

+ 31 57 43 



13 13 54.8 

+ 30 31 41 


MARK 1035 

2 21 04.2 

+ 33 19 56 



13 22 22.5 

+ 16 24 17 


MARK 1039 

2 25 06.2 

-10 23 21 



13 29 55.4 

+ 11 21 43 


MARK 1040 

2 25 14.5 

+31 05 23 



13 44 23.3 

+ 14 38 59 


MARK 1043 

2 27 00.1 

- 3 26 02 



13 58 02.8 

+ 9 08 31 

** 

MARK 1045 

2 29 04.3 

- 0 21 35 



13 59 08.5 

+ 59 34 16 

” 

MARK 1048 

2 32 10.1 

- 9 00 14 



13 59 35.6 

+ 10 10 12 

” 

MARK 1049 

2 33 45.2 

- 14 26 01 



14 01 22.1 

+ 15 06 29 


MARK 1050 

2 34 37.7 

+ 34 12 57 



14 02 28.9 

+ 12 56 39 


MARK 1051 

2 37 40.6 

+ 35 05 00 



14 03 35.4 

+ 13 01 17 

” 

MARK 1057 

2 46 35.0 

+ 33 49 57 



14 20 10.1 

+ 13 56 40 

” 

MARK 1058 

2 46 47.0 

+ 34 46 54 



14 28 32.6 

+ 29 24 08 

” 

MARK 1060 

2 49 02.4 

+43 51 40 



14 34 58.0 

+ 59 00 40 


MARK 1063 

2 52 08.0 

-10 13 46 



14 43 54.1 

+ 16 18 18 

” 

MARK 1064 

2 55 47.9 

-10 32 56 



14 46 46.1 

+ 21 32 16 

” 

MARK 1066 

2 56 49.0 

+ 36 37 18 



14 48 47.4 

+ 42 56 49 

** 

MARK 1067 

2 58 42.8 

+42 23 20 



14 48 55.1 

+ 35 46 36 

” 

MARK 1068 

2 59 58.4 

+ 2 00 00 



14 49 07.3 

+ 58 52 04 


MARK 1069 

3 05 57.5 

-14 05 35 



14 56 49.0 

+45 04 57 

” 

MARK 1073 

3 11 42.9 

+41 51 03 



14 59 16.9 

+ 16 55 34 

" 

MARK 1075 

3 16 57.9 

- 6 18 04 



15 00 32.6 

+ 83 43 16 


MARK 1078 

3 38 19.0 

- 3 59 22 



15 01 36.4 

+ 10 37 59 


MARK 1079 

4 01 33.2 

-11 18 54 



15 04 22.9 

+ 56 35 07 


MARK 1080 

4 01 55.8 

- 2 19 26 



15 06 12.5 

+ 51 38 41 

’* 

MARK 1081 

4 02 52.1 

+ 4 16 38 



15 16 19.4 

+42 55 38 

1 ” 

MARK 1084 

4 41 25.0 

+ 8 44 51 



15 17 50 9 

+ 28 45 26 


MARK 1085 

4 43 43.1 

-12 31 53 



15 19 36.8 

; + 6 02 0C 

> 

MARK 1086 

4 45 57.7 

- 1 37 31 



15 21 00.3 

i +12 52 13 


MARK 1087 

4 47 07.1 

+ 3 14 55 



15 21 03.2 

; +12 53 38 

! 

MARK 1088 

4 52 01.0 

+ 3 11 19 



15 32 09.3 

i +14 38 y. 


MARK 1089 

4 59 08.9 

- 4 19 48 

86031 


A-60 


NAME 

RA (1! 

>50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

MARK 

1091 

4 

h 

59 

25.1 

- 14* 19' 56* 

861203 

MARK 1382 

14 

h 

25 

35.0 

- 1 27 00 

„ 

MON #41 

6 

h 

38 

T> S 

53.3 

+ 10 56 29 

„ 

Mark 

1092 

5 

01 

57.6 

- 10 08 40 


MARK 1383 

14 

26 

33.7 

+ 1 30 27 


MON #42 

6 

39 

14.0 

+ 9 41 04 


MARK 

1093 

5 

05 

19.5 

- 8 04 59 

i ** 

MARK 1387 

14 

41 

31.6 

+ 16 41 07 

” 

MON #43 

6 

39 

55.8 

+ 10 22 54 


MARK 

1094 

5 

08 

17.4 

- 2 44 33 


MARK 1391 

14 

58 

36.1 

+ 17 08 39 

** 

MON #44 

6 

41 

11.1 

+ 10 19 10 

•> 

MARK 

1095 

5 

13 

37.8 

- 0 12 14 


MARK 1394 

15 

07 

05.1 

- 7 38 53 


MON #45 

6 

42 

11.9 

+ 9 53 58 


** 


5 

13 

38.0 

- 0 12 17 

830804 

MARK 1397 

15 

14 48.4 

+ 24 40 15 


MON #46 

6 

42 

21.4 

+ 9 05 30 


MARK 

1096 

15 

23 

45.6 

+ 67 19 27 

861203 

MARK 1398 

15 

15 

43.1 

+ 69 31 08 

** 

MON #47 

6 

42 

23.4 

+ 10 04 50 

•* 

MARK 

1097 

15 

24 

06.1 

+ 71 06 01 

" 

MARK 1403 

3 

00 

27.9 

- 1 34 11 

** 

MON #48 

6 

42 

41.4 

+ 9 49 10 


MARK 

1099 

15 

47 

47.1 

+ 69 37 17 


MARK 1404 

3 

10 

10.0 

- 7 45 34 

*• 

MON #49 

6 

42 

41.5 

+ 10 08 50 

»* 

MARK 

1101 

15 

54 

54.3 

+42 01 29 


MARK 1405 

3 

40 

38.2 

+ 39 08 16 

” 

MON #50 

6 

42 

40.5 

+ 10 53 19 

»» 

MARK 

1104 

16 

04 

03.7 

+ 41 28 40 


MARK 1406 

7 

25 

29.6 

+ 55 08 10 

” 

MON #51 

6 

42 

45.6 

+ 9 43 49 

>» 

MARK 

1108 

16 

48 

49.2 

+ 28 55 47 


MARK 1411 

7 

50 

18.4 

+ 58 24 07 


MON #52 

6 

42 

52.6 

+ 9 34 53 

»» 

MARK 

1109 

16 

51 

34.1 

+ 63 11 56 


MARK 1414 

8 

48 

00.5 

- 2 54 43 

•* 

MON #53 

6 

43 

48.5 

+ 9 15 33 


MARK 

1110 

16 

51 

51.9 

+ 69 00 28 


MARK 1418 

9 

37 

09.8 

+48 33 53 

** 

MON #54 

6 

34 

40.6 

+ 9 50 46 


MARK 

ini 

16 

53 

08.2 

+ 26 44 29 


MARK 1419 

9 

38 00.3 

+ 3 48 17 


MON #55 

6 

28 

21.0 

+ 10 28 14 

»« 

MARK 

1114 

16 

58 

39.9 

+ 32 44 36 

'* 

MARK 1420 

9 

38 

53.8 

+ 48 14 28 


MON R1 #1 

6 

27 

57 

+ 9 53 48 

820108 

MARK 

1115 

17 

01 

07.5 

+ 33 07 54 

" 

MARK 1424 

9 

42 

56.4 

+ 57 20 55 

” 

MON R1 #5 

6 

28 

31 

+ 10 24 48 


MARK 

1116 

17 

36 

23.6 

+ 86 46 38 


MARK 1425 

9 

44 

33.5 

+ 54 14 50 

” 

MON R2 

6 

05 

19 

- 6 22 17 

780502 

MARK 

1117 

17 

38 

42.2 

+ 39 16 49 

” 

MARK 1431 

10 

20 

23.0 

+61 00 24 



6 

05 

20 

- 6 22 

ED 

MARK 

1118 

17 

49 

43.5 

+ 24 29 41 

*’ 

MARK 1432 

10 

23 

44.8 

+47 20 14 


»« 

6 

05 

23 

- 6 22 24 

840815 

MARK 

1119 

17 

50 

54.8 

+ 37 45 28 


MARK 1433 

10 

30 

41.5 

+ 52 37 46 


MON R2 #1 

6 

05 

20 

- 6 22 30 

770707 

mark 

1121 

18 

09 

28.6 

+31 50 58 


MARK 1443 

1 1 

13 

06.6 

+41 51 49 

” 

MON R2 #2 

6 

05 

18 

- 6 22 25 


MARK 

1124 

22 

28 

10.3 

-14 26 41 

,f 

MARK 1452 

11 

41 

05.3 

+ 55 19 30 


MON R2 #3 

6 

05 

40 

- 6 20 50 


MARK 

1127 

22 

59 

38.3 

+ 26 46 59 


MARK 1455 

11 

42 

45.2 

+ 55 48 17 


MON R2 #4 

6 

05 

10 

- 6 20 50 

>• 

MARK 

1128 

23 

00 

11.3 

+ 38 26 42 


MARK 1457 

1 1 

44 

42.6 

+ 52 43 39 


MON R2 #5 

6 

05 

07 

- 6 23 20 


MARK 

1132 

23 

35 

31.0 

+ 31 20 55 


MARK 1461 

11 

48 

20.6 

+21 25 25 


MON R2 IRS1 

6 

05 

19.8 

- 6 22 38 

820102 

MARK 

1134 

23 

44 

27.1 

+ 29 10 52 


MARK 1466 

12 

05 

37.4 

+ 3 09 22 

” 


6 

05 

20.0 

- 6 22 38 

760905 

MARK 

1135 

23 

48 

02.1 

+28 43 14 

” 

MARK 1477 

13 

14 

00.3 

+41 45 29 


** 

6 

05 

20.0 

- 6 22 40 

ED 

MARK 

1137 

23 

57 

57.8 

+ 26 02 50 

” 

MARK 1478 

13 

23 

30.8 

+ 59 52 18 


MON R2 IRS2 

6 

05 

19.4 

- 6 22 24 


MARK 

1143 

0 

39 

59.5 

+ 2 58 59 

” 

MARK 1481 

13 

41 

03.5 

+ 52 56 22 



6 

05 

19.5 

- 6 22 24 

*> 

MARK 

1144 

0 

40 

02.8 

+ 2 57 55 

” 

MARK 1485 

13 

51 

14.6 

+40 36 32 


MON R2 IRS3 

6 

05 

21.5 

- 6 22 26 

820102 

MARK 

1148 

0 

49 

16.6 

+ 17 09 40 


MARK 1490 

14 

17 

53.8 

+49 27 56 

” 


6 

05 

21.8 

- 6 22 25 

ED 

MARK 

1156 

1 

29 

13.8 

+32 55 19 


MARK 1493 

14 

51 

39.6 

+60 20 03 


*• 

6 

05 

21.8 

- 6 22 26 

790510 

MARK 

1157 

1 

30 

38.9 

+ 35 24 45 

** 

MARK 1496 

15 

52 

24.5 

+ 16 45 49 

’* 

” 

6 

05 

21.9 

- 6 22 26 

760905 

MARK 

1158 

1 

32 

07.2 

+ 34 47 03 


MARK 1497 

16 

25 

40.0 

+49 38 46 


MON R2 IRS4 

6 

05 

18.5 

- 6 22 56 

820102 

MARK 

1168 

1 

54 

59.4 

+ 3 13 58 


MARK 1498 

16 

26 

48.5 

+ 51 53 05 



6 

05 

18.8 

- 6 22 57 

ED 

MARK 

1171 

1 

58 

12.2 

+ 31 38 28 

” 

MARK 1500 

16 

40 

48.3 

+ 51 36 32 

M 

MON R2 IRS5 

6 

05 

19.2 

- 6 22 11 

820102 

MARK 

1173 

2 

05 

16.9 

+20 07 08 

” 

MAYALL 44 





720807 


6 

05 

19.5 

- 6 22 10 

ED 

MARK 

1176 

2 

24 

27.3 

+41 47 04 

” 

MBM16 PEAK1 

3 

20 

57.6 

+ 12 31 02 

860709 

MON R2 75W15N 

6 

05 

17.0 

- 6 22 10 


MARK 

1177 

2 

24 

36.5 

-13 20 37 

” 

MBM16 PEAK2 

3 

21 

19.7 

+ 10 45 43 

” 

MON R2 60W30N 

6 

05 

18.0 

- 6 21 55 

» 

MARK 

1178 

2 

24 

37.3 

-13 21 34 


MBM16 PEAK3 

3 

17 

35.3 

+ 11 04 27 

” 

MON R2 45W45N 

6 

05 

19.0 

- 6 21 40 

»» 

Mark 

1179 

2 

30 

27.0 

+27 43 04 


MBMI6 PEAK4 

3 

15 

27.0 

+ 11 20 47 

” 

AX MON 

6 

27 

52.3 

+ 5 54 06 

CSI 79 

MARK 

1180 

2 

33 

48.4 

+33 06 38 


MBM16 PEAK 5 

3 

17 

10.0 

+ 11 42 t8 


BET MON 

6 

26 

23.9 

- 7 00 00 


MARK 

1182 

2 

37 

54.9 

+ 16 36 59 


MBM20 PEAK! 

4 

33 

33.9 

- 14 45 20 

” 

BET MON A 





*» 

MARK 

1183 

2 

39 

51.4 

+28 21 45 

” 

MBM20 PEAK2 

4 

31 

47.4 

-14 16 44 

’* 

BET MON ABC 


>* 



» 

MARK 

1184 

2 

43 

25.4 

- 5 50 59 


MBM20 PEAK3 

4 

32 

44.0 

- 14 20 08 

” 

BG MON 

6 

53 

40.7 

+ 7 08 00 

»» 

mark 

1190 

3 

04 

38.3 

- 2 18 14 


MBM30 PEAK1 

9 

24 

42.1 

+ 70 45 10 


BN MON 

6 

19 

12.2 

+ 7 21 47 

» 

MARK 

1191 

3 

40 

12.7 

- 6 32 23 


MBM30 PEAK2 

9 

22 

49.4 

+ 69 39 04 

” 

BX MON 

7 

22 

53.0 

- 3 29 50 

739903 

MARK 

1193 

4 

04 

37.9 

-10 18 13 


MBT45 





831006 

CG MON 

6 

48 

46 

+ 5 17 34 

GCVS 

Mark 

1194 

5 

09 

06.6 

+ 5 08 26 


MC 1 

0 04 

21 

+ 65 21 

761203 

CL MON 

6 

52 

52.9 

+ 6 26 58 

CSI 79 

Mark 

1195 

6 

40 

00.0 

+ 78 04 31 


MC 4 

0 

13 

58 

+ 65 28 

*• 

CV MON 

6 

34 

27 

+ 3 06 24 

840427 

MARK 

1196 

6 

59 

36.8 

+ 39 18 55 

851219 

MC 12.8+0.5 

18 

08 

29.6 

-17 32 04 

790311 

CW MON 

6 

34 

22 

+ 0 04 36 

GCVS 



6 

59 

37.3 

+ 39 18 51 

861203 

MCG 2-33-15 

12 

43 

54 

+ 12 00 

MCG 

CZ MON 

6 

42 

01.4 

+ 3 22 08 

CSI 79 

MARK 

1197 

7 

02 

52.7 

+28 22 27 

851219 

MCG 8-11-11 

5 

51 

09.7 

+46 25 51 

830804 

DE MON 

6 

44 

39.9 

+ 0 16 00 




7 

02 

53.1 

+28 22 29 

861203 

MCG— 2— 58 — 22 

23 02 

07.2 

- 8 57 19 

” 

DF MON 

6 

45 

04.4 

+ 0 43 55 

** 

MARK 

1198 

7 

08 

02.2 

+ 25 59 57 

** 

“ 

23 02 

18 

- 9 00 

790307 

DK MON 

6 

48 

06 

+ 1 47 37 

GCVS 

MARK. 

1199 

7 

20 

28.5 

+ 33 32 24 

" 

MCG — 5—?*— 16 

9 45 

28.4 

-30 42 57 

830804 

FU MON 

6 

19 

49.6 

+ 3 27 44 

CSI 79 

mark 

1200 

7 

21 

55.9 

+ 27 25 27 


MCG— 6— 30— 15 

13 

33 

01.5 

-34 02 30 

” 

GY MON 

6 

50 

42.7 

- 4 30 46 


Mark 

1201 

7 

22 

34.6 

+ 30 03 04 


MC79-11 





861013 

HH MON 

6 

52 

47.9 

- 7 21 35 

». 

MARK 

1206 

7 

54 

21.3 

+ 14 47 37 

" 

R MEN 

5 

44 

20.9 

-75 16 14 

CSI 79 

IO MON 

6 

38 

14 

+ 9 33 44 

GCVS 

MARK 

1208 

8 

01 

13.7 

+ 8 50 30 


U MEN 

4 

14 

01.4 

-81 58 53 

•• 

IP MON 

6 

38 

16.1 

+ 9 35 37 

849902 

MARK 

1210 

8 

01 

27.0 

+ 5 15 22 


W MEN 

5 

27 

07.9 

-71 13 28 


KV MON 

6 

36 

57 

+ 9 49 07 

GCVS 

MARK 

1211 

8 

03 

04.3 

+ 7 44 05 


ME2— 1 

15 

19 

23.0 

-23 26 50 

860421 

KW MON 

6 

37 

33 

+ 9 31 58 


MARK 

1212 

8 

04 

02.6 

+27 16 17 


” 

15 

19 

23.2 

-23 26 48 

860409 

KY MON 

6 

37 

39.3 

+ 9 37 03 

849902 

MARK 

1218 

8 

35 

13.1 

+25 04 17 


ME2— 2 

22 

29 

37.8 

+47 32 37 

” 

LL MON 

6 

37 

41 

+ 9 53 46 

GCVS 

MARK 

1220 

8 

51 

50.0 

+ 17 52 50 

" 

MHA 328-116 

19 

55 

19.9 

+ 39 41 38 

CSI 79 

LM MON 

6 

37 

52 

+ 9 53 57 


MARK 

1221 

9 

00 

27.2 

+ 18 27 34 


MI 439 

11 

34 

02.9 

+ 1 05 38 

841106 

LR MON 

6 

38 

02.3 

+ 9 52 20 

849902 

MARK 

1224 

9 

01 

48.9 

+ 14 47 40 


AT MIC 

20 

38 

42 

-32 36 36 

860514 

LU MON 

6 

38 

11.9 

+ 9 40 41 


MARK 

1228 

9 

12 

13.1 

+ 19 54 19 


S MIC 

21 

23 

46.4 

-30 04 08 

CSI 79 

LX MON 

6 

38 

20 

+ 9 51 13 

GCVS 

MARK 

1229 

9 

13 

03.7 

+21 08 15 


T MIC 

20 

24 

52.4 

-28 25 37 

" 

MM MON 

6 

38 

27.3 

+ 9 55 25 

849902 

MARK 

1230 

9 

14 

10.5 

+25 38 21 


THE 1 MIC 

21 

17 

34.1 

-41 01 19 

•* 

MO MON 

6 

38 

47 

+ 9 29 53 

GCVS 

MARK 

1231 

9 

17 

06.9 

-10 17 25 

" 

U MIC 

20 

25 

56.3 

-40 35 14 

»• 

MQ MON 

6 

39 

24 

+ 9 44 20 


MARK 

1233 

9 

31 

36.6 

+ 0 27 55 


V MIC 

21 

20 

35.5 

-40 55 18 

»» 

NOVA MON 1976 

6 

20 

11.2 

- 0 19 10 

769904 

MiARK 

1235 

9 

39 

26.5 

- 8 22 28 


W MIC 

21 

19 

49.3 

-42 11 20 


NW MON 

6 

37 

55 

+ 9 37 57 

GCVS 

MARK 

1236 

9 

47 

19.9 

+ 0 51 00 

" 

Y MIC 

21 

04 

01. 1 

-34 28 49 

” 

NX MON 

6 

37 

56 

+ 9 36 51 


MARK 

1239 

9 

49 

46.3 

- 1 22 35 


MIRA 

2 

16 

49.0 

- 3 12 12 

»» 

OY MON 

6 

38 

55 

+ 9 43 22 


MARK 

1247 

10 

07 

55.4 

+ 16 55 54 

" 

MKE 30 

17 

49 

12.3 

-22 09 00 

819924 

PT MON 

6 

37 

47 

+ 9 52 28 


MARK 

1253 

10 

17 

00.9 

- 3 05 07 


MON #1 

6 

28 

28.9 

+ 9 52 37 

780003 

PZ MON 

6 

45 

45.9 

+ 1 16 31 

CSI 79 

MARK 

1270 

10 

53 

18.7 

- 9 35 35 

" 

MON #2 

6 

28 

52.0 

+ 9 47 00 

»» 

R MON 

6 

36 

25.0 

+ 8 46 00 

861109 

MARK 

1273 

10 

56 

16.2 

- 9 34 37 


MON #3 

6 

28 

54.2 

+ 11 08 20 

*» 


6 

36 

25.3 

+ 8 48 00 

CSI 79 

MARK 

1277 

11 

01 

02.1 

- 1 07 19 


MON #4 

6 

28 

56.2 

+ 10 52 21 

*» 


6 

36 

26.3 

+ 8 46 53 

830216 

MARK 

1281 

11 

04 

54.9 

+77 33 35 


MON #5 

6 

29 

51.9 

+ 9 01 18 

•» 

« 

6 

36 

26.4 

+ 8 47 12 

790510 

MARK 

1284 

11 

06 

21.7 

+ 0 42 58 


MON #6 

6 

29 

53.3 

+ 10 27 40 

»♦ 

R MON 40”N 

6 

36 

25.3 

+ 8 48 40 

ED 

MARK 

1291 

11 

21 

00.1 

- 8 23 01 

" 

MON #7 

6 

30 

15.2 

+ 9 34 47 

*• 

R MON 40”S 

6 

36 

25.3 

+ 8 47 20 


MARK 

1294 

11 

23 

35.8 

- 5 18 42 

" 

MON #8 

6 

30 

19.7 

+ 9 29 42 


RR MON 

7 

14 

58.9 

+ 1 11 48 

CSI 79 

MARK 

1298 

11 

26 

43.6 

- 4 07 34 


MON #9 

6 

30 

46.3 

+ 10 36 42 


RV MON 

6 

55 

40.7 

+ 6 14 07 


MARK 

1301 

11 

33 

10.8 

+35 36 44 

" 

MON #10 

6 

31 

12.1 

+ 9 09 51 


RY MON 

7 

04 

31.0 

— 7 28 40 

•« 

MARK 

1302 

11 

36 

20.9 

+ 3 51 29 

" 

MON #11 

6 

31 

39.8 

+ 9 07 32 


S MON 

6 

38 

13.3 

+ 9 56 36 

M 

MARK 

1304 

11 

39 

38.5 

+ 0 36 42 

" 

MON #12 

6 

32 

32.2 

+ 10 01 45 

« 

SS MON 

6 

38 

21 

+ 10 29 25 

GCVS 

MARK 

1305 

11 

40 

24.6 

- 8 03 18 

" 

MON #13 

6 

32 

33.7 

+ 9 40 15 

" 

SU MON 

7 

39 

55.3 

-10 45 37 

CSI 79 

MARK 

1307 

11 

50 

03.8 

- 2 11 28 

" 

MON #14 

6 

32 

41.1 

+ 10 53 02 


SZ MON 

6 

48 

53.9 

— 1 18 57 


MARK 

1309 

11 

55 

10.4 

- 9 53 33 


MON #15 

6 

33 

24.7 

+ 8 55 09 


T MON 

6 

22 

30.9 

+ 7 06 51 


MARK 

1314 

12 

11 

27.2 

- 9 17 30 


MON #16 

6 

33 

30.8 

+ 10 48 18 

»» 


6 

22 

31 

+ 7 06 54 

840427 

MARK 

1315 

12 

12 

46.4 

+ 20 55 06 

" 

MON #17 

6 

33 

48.0 

+ 9 28 12 


U MON 

7 

28 

24.2 

- 9 40 14 

CSI 79 

MARK 

1318 

12 

16 

36.5 

+ 4 07 58 

" 

MON #18 

6 

34 

01.1 

+ 9 34 16 


V MON 

6 

20 

12.3 

— 2 10 08 


MARK 

1326 

12 

24 

14.0 

+ 8 11 44 


MON #19 

6 

34 

51.7 

+ 10 06 55 


VY MON 

6 

28 

21 

+ 10 28 18 

820108 

MARK 

1330 

12 

37 

04.5 

- 5 04 12 

" 

MON #20 

6 

34 

50.5 

+ 10 53 50 


V360 MON 

6 

38 

21 

+ 9 39 19 

GCVS 

MARK 

1333 

12 

39 

50.2 

- 6 41 51 


MON #21 

6 

34 

51.5 

+ 9 50 29 

** 

V365 MON 

6 

38 

29 

+ 9 29 00 


MARK 

1335 

12 

44 

28.4 

+26 50 14 


MON #22 

6 

35 

10.0 

+ 10 24 09 


V372 MON 

6 

39 

08 

— 4 27 27 

» 

MARK 

1337 

12 

49 

58.4 

- 9 30 17 

" 

MON #23 

6 

35 

27.9 

+ 9 13 05 

»» 

V419 MON 

6 

38 

09 

+ 9 36 20 


MARK 

1339 

12 

51 

41.7 

+ 5 38 09 


MON #24 

6 

35 

23.9 

+ 8 42 09 

»» 

V432 MON 

6 

38 

34 

+ 9 36 48 

•t 

MARK 

1340 

12 

54 

14.6 

+ 6 11 12 


MON #25 

6 

35 

51.2 

+ 9 02 24 


V503 MON 

6 

42 

11 

+ 9 53 26 

tt 

MARK 

1341 

12 

58 

25.0 

+ 0 14 29 


MON #26 

6 

36 

01.0 

+ 9 04 23 


WZ MON 

6 

47 

43 

— 7 38 40 

it 

MARK 

1343 

13 

06 

32.0 

+ 7 13 50 


MON #27 

6 

36 

26.1 

+ 8 46 55 


X MON 

6 

54 

48.3 

- 8 59 47 

CSI 79 

MARK 

1344 

13 

06 

41.8 

- 5 00 24 

860311 

MON #28 

6 

36 

41.1 

+ 11 27 05 


XY MON 

6 

49 

52 

- 3 25 13 

GCVS 

MARK 

1346 

13 

19 

09.0 

+ 38 47 59 

861203 

MON #29 

6 

37 

04.7 

+ 10 15 41 


Y MON 

6 

54 

04.6 

+ 11 18 16 

CSI 79 

MARK 

1347 

13 

20 

25.0 

+ 8 25 20 


MON #30 

6 

37 

07.9 

+ 9 18 25 


12 MON 

6 

29 

39.9 

+ 4 53 35 


MARK 

1348 

13 

22 

25.5 

+ 76 12 39 


MON #31 

6 

37 

10.9 

+ 9 37 16 

” 

13 MON 

6 

30 

11.9 

+ 7 22 15 

tt 

MARK 

1356 

13 

32 

46.1 

+ 10 56 50 


MON #32 

6 

37 

18.6 

+ 8 56 00 


15 MON 

6 

38 

13.3 

+ 9 56 36 


MARK 

1361 

13 

44 

36.5 

+ 11 22 27 


MON #33 

6 

37 

22.8 

+ 9 20 51 


MR 62 

16 

37 

35.6 

-47 56 15 

819929 

MLARK 

1363 

13 

51 

22.2 

- 7 41 07 


MON #34 

6 

37 

42.4 

+ 10 20 15 

•* 

MR 66 

16 

58 

59.8 

—45 54 59 


MARK 

1365 

13 

52 

06.0 

+ 15 17 21 


MON #35 

6 

37 

50.2 

+ 10 41 18 

” 

MR 89 

18 

38 

21.7 

— 4 29 07 

•t 

MARK 

1367 

13 

57 

37.7 

+ 4 19 21 


MON #36 

6 

38 

01.1 

+ 11 23 37 


MR 112 

20 

33 

59.0 

+41 12 45 

•t 

MARK 

1376 

14 

10 

39.1 

- 2 58 26 


MON #37 

6 

38 

13.4 

+ 9 56 37 


MR 114 

22 

07 

48.7 

+ 57 29 45 

•• 

Mark 

1379 

14 

15 

01.8 

- 7 11 13 


MON #38 

6 

38 

25 

+ 9 32 30 


MR 119 

22 

58 

07.7 

+ 60 39 29 

•t 

mark 

1380 

14 

18 

57.2 

+ 30 51 30 


MON #39-1 

6 

38 

25.0 

+ 9 02 05 


MR 2251-178 

22 

51 

25.9 

-17 50 34 

830804 

MARK 

1381 

14 

18 

59.4 

+ 5 18 05 


MON #40 

6 

38 

30.6 

+ 11 03 05 

** 

MSB 57 

9 

11 

15 

-23 11 

549905 


A-61 


ORIGINAL PAGE 13 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

MSH 03-19 

h m s 

3 49 09.5 

- 14 38 07 

809908 

M2- 4 

h m s 

16 57 48 

-34 45 18 

789908 

NGC 246 90”W 

0 44 29.2 

-12 09 03 

„ 

MSH 14-121 

14 53 12.2 

-10 56 40 

” 

M2- 6 

17 01 06 

-30 49 24 

809909 

NGC 247 

0 44 39.8 

-21 01 58 

759903 

MSH 15-52 

15 10 

-58 55 

ED 

M2- 9 

17 02 52.5 

-10 04 31 

739909 

NGC 253 

0 45 05 

-25 33 48 

840815 

MT 41 

3 40 43.3 

+ 24 24 58 

819923 

” 

17 02 52.5 

-10 04 32 

841213 


0 45 05.2 

-25 33 45 

860130 

MT 61 

3 42 52.1 

+ 25 42 24 

” 

” 

17 02 52.6 

-10 04 31 

850416 


0 45 05.6 

-25 33 38 

730401 

MT-E6.1 

22 02 41.0 

-19 10 12 

830506 


17 03 

-10 04 

730015 


0 45 05.6 

-25 33 39 

790701 

MT-G9.5 

22 03 15.5 

- 19 00 24 

” 

M2- 9 8”E 

17 02 53.1 

-10 04 31 

ED 


0 45 05.7 

-25 33 40 

ED 

EPS MUS 

12 14 50.9 

-67 40 56 

CSI 79 

M2- 9 8”N 

17 02 52.6 

- 10 04 23 

” 


0 45 05.8 

-25 33 38 

850207 

GQ MUS 

11 49 35 

-66 55 43 

861201 

M2- 9 8”S 

17 02 52.6 

-10 04 39 

” 


0 45 05.8 

-25 33 39 

750602 

NOVA MUS 1983 

11 51 13.8 

-67 04 16 

ED 

M2- 9 8”W 

17 02 52.1 

-10 04 31 

” 


0 45 20.0 

-25 22 15 

791002 

R MUS 

12 39 00 

-69 08 00 

840427 

M2- 9 8E,8N 

17 02 53.1 

-10 04 24 

” 

NGC 253 (NE) 

0 45 11.2 

-25 32 26 

ED 

” 

12 39 00.3 

-69 08 00 

CSI 79 

M2- 9 8E,8S 

17 02 53.1 

-10 04 39 

” 

NGC 253 8”NE 

0 45 06.0 

-25 33 36 

*• 

RR MUS 

11 37 11.2 

-72 16 35 

" 

M2- 10 

17 10 54 

-31 16 18 

789908 

NGC 253 30”E 

0 45 06.0 

-25 33 38 

860319 

RS MUS 

12 20 21.3 

-75 13 32 

” 

M2- 11 

17 17 23.1 

-28 57 40 

769910 

NGC 253 30”N 

0 45 05.8 

-25 33 08 

” 

RT MUS 

11 42 11 

-67 01 36 

840427 

M2- 12 

17 20 55.6 

-25 56 40 

” 

NGC 253 30”S 

0 45 05.8 

-25 34 08 


S MUS 

12 10 04.1 

-69 52 24 

CSI 79 

M2- 13 

17 25 44.6 

-13 23 49 

819914 

NGC 253 30”W 

0 45 05.6 

-25 33 38 

” 


12 10 05 

-69 52 24 

840427 

M2- 14 

17 38 54 

-24 09 48 

789908 

NGC 253 60”W 

0 45 05.4 

-25 33 38 

** 

SY MUS 

11 29 55.0 

-65 08 36 

739903 

M2- 16 

17 49 17.7 

-32 45 12 

769910 

NGC 253 90”W 

0 45 05.1 

-25 33 38 


T MUS 

13 17 19.4 

-74 10 47 

CSI 79 

M2- 18 

17 50 21 

-32 58 18 

819916 

NGC 253 30 NE 

0 45 07.4 

-25 33 17 

ED 

Y MUS 

13 02 33.2 

-65 14 42 

” 

M2- 21 

17 54 57.8 

-29 44 06 

769910 

NGC 253 30NW 

0 45 04.3 

-25 33 17 

” 

MVP 3 

5 32 04 

- 5 14 35 

730705 

M2- 27 

18 00 38.1 

-31 17 55 

” 

NGC 253 30SE 

0 45 07.4 

-25 33 59 

** 

MVP 4 

5 32 50 

- 5 14 32 

” 

M2- 30 

18 09 24.9 

-27 59 01 

” 

NGC 253 30SW 

0 45 04.3 

-25 33 59 


MVP 11 

5 32 52 

- 5 17 50 


M2- 31 

18 10 10 

-25 31 00 

819916 

NGC253 30E60N 

0 45 06.0 

-25 32 38 

860319 

MVP 12 

5 32 51 

- 5 19 26 

” 

M2- 32 

18 11 34 

-32 38 06 

*’ 

NGC253 30W30N 

0 45 05.6 

-25 33 08 

” 

MVP 17 

5 33 16 

- 5 19 16 

” 

M2- 35 

18 14 22 

-31 56 54 

809909 

NGC253 60W30S 

0 45 05.4 

-25 34 08 

” 

MWC 17 

1 44 12 

+ 60 27 

MWC 

M2- 39 

18 18 57.5 

-24 12 09 

769910 

NGC253 90 W 60S 

0 45 05.1 

-25 34 38 

” 

MWC 43 

2 19 44.5 

+ 57 17 50 

CSI 79 

M2- 43 

18 24 03.0 

- 2 44 47 

739909 

NGC 254 

0 45 02.2 

-31 41 38 

759903 

MWC 56 

2 38 51.0 

+61 03 05 

” 

M2- 49 

21 41 29.9 

+ 50 11 29 

819914 

NGC 256 

0 44 04 

-73 46 48 

819916 

MWC 84 

4 15 39.3 

+ 55 52 45 

” 

M2- 53 

22 30 24 

+ 55 55 

P-K 

NGC 265 

0 45 22 

-73 45 00 

” 

MWC 137 

6 15 54 

+ 15 18 

MWC 

M2- 54 

22 49 29.0 

+ 51 34 44 

819914 

NGC 269 

0 46 34 

-73 48 12 

” 

MWC 297 

18 25 00.9 

- 3 51 39 

771005 

M2- 56 

23 54 06.6 

+ 70 31 31 

*’ 

NGC 281 

0 49 26.2 

+ 56 17 48 

810606 

MWC 300 

18 26 41 

- 6 07 

MWC 

M3- 3 

7 24 06.3 

- 5 16 00 

739909 

” 

0 49 28.8 

+ 56 17 35 

850416 

MWC 342 

20 21 14.6 

+39 20 09 

CSI 79 

M3- 6 

8 38 42.9 

-32 11 26 

” 

NGC 288 

0 50 19 

-26 51 18 

809909 

MWC 345 

20 24 14.7 

+ 54 31 10 

” 

M3- 10 

17 24 11.0 

-28 25 22 

769910 

NGC 288 All 

” 

” 

” 

MWC 349 

20 31 00 

+40 29 

MWC 

M3- 13 

17 38 35 

-22 11 36 

819917 

NGC 288 A78 

” 


” 

MWC 349A 

” 


” 

M3- 17 

17 53 12 

-31 04 00 

789908 

NGC 288 A80 

** 



MWC 349B 

” 

” 


M3- 18 

17 54 15.6 

-21 41 09 

769910 

NGC 288 A96 



” 

MWC 445 

2 17 06.2 

+ 57 04 58 

CSI 79 

M3- 20 

17 56 09.7 

-28 13 38 


NGC 288 A 194 



” 

MWC 448 

2 19 50 

+ 57 05 

MWC 

M3- 21 

17 59 08.0 

-36 38 55 

739909 

NGC 288 A231 




MWC 553 

7 14 57.1 

- 7 28 52 

739903 

M3- 27 

18 25 31.6 

+ 14 27 11 

769910 

NGC 288 A245 


»* 

»» 

MWC 574 

7 45 44.8 

- 14 00 12 

729908 

M3- 28 

18 29 55.6 

-10 08 05 

” 

NGC 288 A260 




MWC 623 

19 54 33.2 

+ 30 58 12 

CSI 79 

M3- 31 

18 41 04 

-19 58 00 

819917 

NGC 288 C19 



’* 

MWC 645 

21 51 41 

+ 52 46 

MWC 

M3- 32 

18 41 38 

-25 24 42 

819916 

NGC 288 C20 

” 



MWC 674 

0 39 28.3 

+ 63 46 36 

CSI 79 

M3- 35 

20 19 04.7 

+ 32 19 49 

860409 

NGC 288 C23 

»• 


•* 

MWC 778 

5 47 09 

+ 23 53 

MWC 

M3- 38 

17 17 54.2 

-29 00 03 

** 

NGC 288 C32 



»* 

MWC 790 

6 04 12 

+ 30 11 

” 

M3- 40 

17 19 20.8 

-27 05 45 


NGC 288 C33 



•• 

MWC 819 

6 41 59 

+ 1 23 

499901 

M3- 54 

18 30 13.7 

-13 46 34 

819914 

NGC 288 C36 

” 

" 

" 

MWC 922 

18 18 26.3 

-13 03 06 

740503 

M4- 1 

7 14 32.5 

-29 14 05 

769910 

NGC 288 VI 


** 


MWC 930 

18 23 43.0 

- 7 15 07 

739903 

M4- 3 

17 07 35 

-27 05 00 

819916 

NGC 295 

0 52 24.3 

+ 31 16 16 

850211 

MWC 939 

18 31 21.5 

-17 38 39 

” 

M4- 8 

18 09 23.0 

-10 43 38 

769910 

NGC 296 

0 52 38.3 

+ 31 24 22 

” 

MWC 957 

18 43 32 

-23 30 06 

819916 

M4— 10 

18 31 24.1 

-13 14 43 


NGC 299 

0 51 38 

-72 28 06 

749907 

MWC 1032 

20 50 23.7 

+44 14 42 

CSI 79 

M4- 18 

4 21 31 

+ 60 00 25 

709904 

NGC 300 R2 

0 51 42.4 

-37 59 48 

860303 

MWC 1055 

22 06 35.0 

+53 58 40 

” 

N 105 A 

5 10 05.7 

-68 56 34 

841121 

NGC 300 R4 

0 51 43.7 

-37 54 52 


MWC 1080 

23 15 14.9 

+ 60 34 19 

860202 

N 160 A 

5 40 09.5 

-69 39 58 

” 

NGC 300 R5 

0 51 44.4 

-38 04 55 

•* 

MWC 1080 20” S 

23 15 14.9 

+ 60 33 59 

ED 

NA 1 

17 10 14.4 

- 3 12 29 

860409 

NGC 300 R9 

0 51 55.4 

-37 55 15 

** 

MWC 1080 40”N 

23 15 14.9 

+60 34 59 

” 

NAB 0024 + 22 

0 24 38.4 

+ 22 25 23 

809908 

NGC 300 R10 

0 51 57.5 

-37 51 21 

*♦ 

MWC 1080 40”S 

23 15 14.9 

+60 33 39 

” 

NAB 0024 + 224 

0 24 38.5 

+ 22 25 23 

810609 

NGC 300 R13 

0 52 03.8 

-37 56 14 

” 

MXB 1730-335 

17 30 07.2 

-33 21 19 

761205 

NAB 0205 + 02 

2 05 14.4 

+ 2 28 32 

861203 

NGC 300 R14 

0 52 06.5 

-37 54 49 


” 

17 30 08 

-33 21 16 

760513 

NAB 0205+024 

” 

” 

" 

NGC 300 R15 

0 52 06.6 

-37 54 14 

*> 

MY 60 

10 29 36.0 

-55 05 27 

769910 

” 

2 05 14.6 

+ 2 28 43 

810609 

NGC 300 R22 

0 52 29.9 

-37 55 37 

*’ 

” 

10 29 37.7 

-55 05 36 

860421 

NC#83 



861013 

NGC 315 

0 55 05.8 

+ 30 04 58 

769909 

MY 129 

19 37 20 

-68 15 

769916 

NEW SOURCE 

18 45 45 

- 4 45 

i 770410 

NGC 326 

0 55 39 

+ 26 36 

RNGC 

MYCN 18 

13 35 54.4 

-67 07 33 

, 769910 

NEY- ALLEN 

5 32 48.5 

- 5 25 12 

740903 

NGC 330 

0 54 35 

-72 44 00 

819916 

” 

13 35 55.5 

-67 07 41 

: 860421 

NEY- ALLEN I 

” 

” 

” 

NGC 330 A 14 


»• 


MYCN 26 

16 52 37.5 

-29 45 35 

” 

NGC 24 

0 07 23.8 

-25 14 33 

821013 

NGC 330 B10 

** 

” 

*♦ 

" 

16 52 39.6 

-29 47 03 

i 769910 

NGC 40 

0 10 16 

+ 72 14 39 

709904 

NGC 330 B 15 

*♦ 

” 

*♦ 

MZ 3 

16 13 23.4 

-51 51 47 

840923 

NGC 45 

0 11 32.0 

-23 27 34 

821013 

NGC 330 B19 

•* 

” 

»» 

Ml- 1 

1 34 13 

+ 50 12 57 

709904 

NGC 100 

0 21 27.1 

+ 16 12 34 

** 

NGC 330 B20 




Ml- 2 

1 55 33 

+ 52 39 15 

” 

NGC 104 V2 

0 21 53 

~72 21 

RNGC 

NGC 330 B23 




Ml- 4 

3 37 59.1 

+ 52 07 26 

749905 

NGC 121 

0 24 36 

-71 48 48 

749907 

NGC 330 B40 




Ml- 5 

5 43 46.0 

+ 24 20 59 

739909 

NGC 121 1-23 

” 

” 


NGC 330 B42 

»» 



Ml- 6 

6 33 11.0 

- 0 03 11 

769910 

NGC 121 LEI 

” 

” 


NGC 330 II -2 

** 

» 

•» 

Ml- 7 

6 34 17.8 

+24 03 12 

” 

NGC 121 T-V8 

” 

” 

” 

NGC 330 II -10 

»» 



Ml- 8 

6 50 56.5 

+ 3 12 11 

” 

NGC 121 T1 

” 

” 

” 

NGC 330 II- 12 

” 



Ml- 9 

7 02 42.3 

+ 2 51 36 

860409 

NGC 121 T56 


” 

” 

NGC 330 II- 17 

»• 



Ml- 11 

7 09 05.4 

-19 45 55 

739909 

NGC 121 T64 

” 

" 

** 

NGC 330 11-26 

” 



Ml- 12 

7 17 12.0 

-21 38 17 

” 

NGC 121 T68 

” 

” 

*• 

NGC 330 11-29 

” 


*» 

Ml- 14 

7 25 46.0 

-20 06 58 

” 

NGC 121 T73 

” 

*’ 

” 

NGC 330 II -36 


” 

” 

Ml- 15 

7 29 36.0 

-19 21 00 

” 

NGC 121 VI 

0 24 44.3 

-71 48 45 

830910 

NGC 330 II -37 


” 

*• 

Ml- 16 

7 3 4 54.9 

- 9 31 55 

” 

NGC 121 V8 

0 24 36.4 

-71 49 24 

” 

NGC 330 11-38 




” 

7 34 55.3 

- 9 32 01 

860421 

NGC 134 

0 27 53.2 

-33 31 16 

821013 

NGC 330 11-42 




Ml- 17 

7 38 01.0 

-11 25 02 

739909 

NGC 147 

0 30 27.4 

+ 48 13 56 

769909 

NGC 330 11-43 

l ” 

>* 

•* 

Ml- 19 

17 00 30 

-33 25 42 

789908 

NGC 147 III 

0 31 52.9 

+ 48 19 07 

779915 

NGC 338 

0 57 52.9 

+ 30 23 58 

850211 

Ml- 20 

17 26 00.7 

-19 13 31 

819914 

NGC 148 

0 31 47.6 

-32 03 40 

759903 

NGC 339 

0 56 08 

-74 44 36 

819916 

Ml- 21 

17 31 20.5 

- 19 07 23 

” 

NGC 150 

0 31 46.6 

-28 04 46 

821013 

NGC 339 G151 

” 


•* 

Ml- 26 

17 42 45.0 

-30 11 02 

739909 

NGC 151 

0 31 30.1 

- 9 58 56 

759903 

NGC 339 LEI 

” 

>* 

*» 

Ml- 30 

17 49 39 

-34 37 48 

819916 

NGC 152 

0 30 55 

-73 23 30 

819916 

NGC 339 LE2 

»* 

” 

« 

Ml- 31 

17 49 40.2 

-22 21 18 

769910 

NGC 152 Bll 

•• 

” 

” 

NGC 339 LE4 

” 


*» 

Ml- 37 

18 02 15 

-28 22 18 

789908 

NGC 152 C 19 

” 

” 

” 

NGC 339 151 

” 

” 

»» 

Ml- 38 

18 02 55.6 

-28 40 54 

769910 

NGC 152 El 8 

” 

*’ 


NGC 339 87 

” 

” 

*’ 

Ml- 39 

18 04 40.9 

-13 29 16 

739903 

NGC 152 F28 


” 


NGC 346 

0 57 24 

-72 26 48 

749907 

Ml- 44 

18 13 09.5 

-27 05 37 

769910 

NGC 152 H-A33 


” 


NGC 371 #15 

0 59 40.9 

-72 19 31 

830910 

Ml- 45 

18 20 11.0 

-19 18 41 

** 

NGC 152 H-A66 

” 

” 


NGC 371 #20 

0 59 53.8 

-72 22 49 

” 

Ml- 46 

18 25 04.5 

-15 34 53 

739909 

NGC 152 H23 

” 

” 


NGC 371 #22 

0 59 21.6 

-72 24 22 

'* 

Ml- 55 

18 33 34 

-21 51 30 

819917 

NGC 152 1 

” 

” 

” 

NGC 371 #54 

0 59 29.0 

-72 32 12 

*» 

Ml- 56 

18 34 52.2 

-17 08 25 

769910 

NGC 152 2 

” 


” 

NGC 371 R20 

0 59 02.0 

-72 26 45 

•* 

Ml- 59 

18 40 36 

- 9 08 

P-K 

NGC 152 3 


** 

” 

NGC 361 

1 00 30 

-71 52 24 

749907 

Ml- 60 

18 40 48.0 

-13 47 51 

769910 

NGC 152 4 

»* 

*’ 

” 

NGC 361 Al-9 

1 00 41 

-71 51 30 

ED 

Ml- 61 

18 43 03.6 

-14 31 01 

819914 

NGC 157 

0 32 14.4 

- 8 40 20 

759903 

NGC 361 Al-16 

1 00 34 

-71 52 00 


Ml- 62 

18 47 25 

-22 37 54 

819916 

NGC 185 

0 36 11.4 

+48 03 44 

851011 i 

NGC 361 Al-40 

1 00 37 

-71 51 40 

» 

Ml- 64 

18 48 12 

+ 35 11 

P-K 

NGC 185 III 

0 37 40.7 

+48 11 44 

779915 

NGC 361 Al —45 

1 00 32 

-71 53 20 


Ml- 65 

18 54 11.9 

+ 10 48 14 

769910 

NGC 193 

0 36 43.9 

+ 3 03 25 

769909 

NGC 362 

1 01 32 

-71 07 00 

749907 

Ml- 66 

18 5 5 50.3 

- 1 07 39 

819914 

NGC 205 

0 37 38.7 

+41 24 44 


NGC 362 1-2 



” 

Ml- 67 

19 09 15.2 

+ 16 46 28 

850415 

NGC 205 41 

0 37 20 

+41 32 

819927 

NGC 362 1-23 

” 


*» 

MI- 69 

19 11 24.0 

+ 3 32 33 

769910 

NGC 205 61 

0 37 45 

+ 41 21 


NGC 362 1-44 

” 


** 

Ml- 72 

19 39 19.3 

+ 17 38 14 

” 

NGC 205 63 

0 37 45 

+ 41 23 

** 

NGC 362 1-52 

” 


*» 

Ml- 74 

19 40 01.3 

+ 15 01 57 

739909 

NGC 220 

0 38 35 

-73 40 42 

819916 

NGC 362 11-20 




Ml- 76 

20 14 34 

+ 36 56 48 

709904 

NGC 221 

0 39 58.0 

+40 35 33 

769909 

NGC 362 11-40 

•• 



Ml- 77 

21 17 18 

+ 46 06 

P-K 

NGC 222 

0 38 49 

-73 39 36 

819916 

NGC 362 11-43 

” 


** 

Ml- 78 

21 19 05 

+ 51 40 41 

709904 

NGC 224 

0 40 00.3 

+41 00 03 

769909 

NGC 362 11-47 



** 

Ml- 82 #1 

5 37 31 

+ 35 39 55 

ED 

NGC 225 

0 40 32 

+ 61 31 

RNGC 

NGC 362 11-49 



»• 

Ml- 82 #2 

5 37 47 

+ 35 48 40 

” 

NGC 242 

0 41 41 

-73 43 00 

819916 

NGC 362 III -4 



** 

Ml- 82 #3 

5 37 51 

+ 35 49 30 

” 

NGC 246 

0 44 30.9 

-12 08 44 

840923 

NGC 362 Hill 

” 



Ml- 82 IRS2 

5 37 36 

+ 35 49 

730001 


0 44 35.3 

-12 09 03 

739909 

NGC 362 III25 



** 

Ml- 92 

19 34 18.4 

+ 29 26 05 

841213 

NGC 246 20”S 

0 44 35.3 

-12 09 23 

ED 

NGC 362 III37 



*• 

Ml- 99 

20 25 33.0 

+ 37 12 50 

760902 

NGC 246 90”E 

0 44 41.4 

-12 09 03 


NGC 362 III39 

” 


*• 

M2 

5 31 28.8 

+21 58 39 

ED 

NGC 246 9Q*’N 

0 44 35.3 

-12 07 33 

” 

NGC 362 III44 

** 

” 

” 


A-62 


NAME 

RA (IS 

WO) DEC 

PGS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1W0) DEC 

POS REF 

NGC 362 III63 

h mi 

* „ ' * 


NGC 662 

1 41 39.4 

+ 37 26 43 

769909 

NGC 1097POS25 

2 44 11.3 

-30 29 09 

„ 

NGC 362 III70 


' 

” 

NGC 701 

1 48 35.2 

- 9 57 01 

821013 

NGC 1097POS26 

2 44 11.7 

-30 29 09 

>* 

NGC 362 IV -84 



” 

NGC 703 

1 49 43.2 

+ 35 55 28 

769909 

NGC 1097POS27 

2 44 11.3 

-30 29 03 


NGC 362 IV— 91 




NGC 720 

1 50 34.4 

-13 59 03 

759903 

NGC 1097POS28 

2 44 11. 1 

-30 29 12 


NGC 362 IV 100 




NGC 741 

1 53 44.0 

+ 5 23 06 

769909 

NGC 1097POS29 

2 44 12.1 

-30 29 10 

»* 

NGC 362 V2 




NGC 750 

1 54 37.6 

+ 32 58 00 

” 

NGC 1097POS30 

2 44 11.8 

-30 28 58 


NGC 371 #1 

1 01 32.9 

-72 11 16 

830910 

NGC 755 

1 53 54.0 

- 9 18 20 

821013 

NGC 1097POS31 

2 44 12.1 

-30 29 02 


NGC 371 #3 

1 00 14.5 

-72 14 10 


NGC 772 

1 56 35.0 

+ 18 45 58 

” 

NGC 1097POS32 

2 44 11.3 

-30 29 16 


NGC 371 #4 

1 00 40.1 

-72 15 35 


NGC 777 

1 57 21.2 

+ 31 11 22 

769909 

NGC 1097POS33 

2 44 10.9 

-30 29 02 


NGC 371 #6 

1 03 01.0 

-72 16 23 


NGC 779 

1 57 12.4 

- 6 12 28 

821013 

NGC 1097POS34 

2 44 11.4 

-30 29 12 

*» 

NGC 371 #8 

1 04 21.4 

-72 16 49 

** 

NGC 784 

1 58 24.9 

+ 28 35 46 

" 

NGC 1134 

2 50 56.9 

+ 12 48 43 

769909 

NGC 371 #24 

1 04 15.0 

-72 27 04 

** 

NGC 803 

2 01 01.5 

+ 15 47 30 

” 

NGC 1140 

2 52 08.1 

-10 13 46 

861203 

NGC 371 #28 

1 03 06.1 

-72 17 57 


NGC 833 

2 06 53.3 

-10 22 10 

759903 

NGC 1143 

2 52 36.2 

- 0 22 47 

769909 

NGC 371 #29 

1 01 24.5 

-72 17 58 

" 

NGC 835 

2 06 57.5 

-10 22 18 

861203 

NGC 1144 

2 52 38.5 

- 0 23 07 


NGC 371 #31 

1 00 06.7 

-72 24 03 


NGC 838 

2 07 11.1 

-10 22 56 

** 

NGC 1156 

2 56 46.8 

+25 02 21 

»• 

NGC 371 #33 

1 00 56.8 

-72 25 10 


NGC 891 

2 19 24.5 

+42 07 13 

821013 

NGC 1167 

2 58 35.3 

+ 35 00 31 


NGC 371 #41 

1 04 01.5 

-72 15 27 


NGC 891A 

2 19 23.8 

+42 07 10 

860130 

NGC 1169 

3 00 10.9 

+46 11 26 

821013 

NGC 371 C12 

1 01 35.6 

-72 25 30 

" 

NGC 891 B 

2 19 30.1 

+42 09 08 

»• 

NGC 1171 

3 00 40.4 

+43 12 11 


NGC 374 

1 04 19.9 

+ 32 31 40 

850211 

NGC 908 

2 20 46.1 

-21 27 35 

821013 

NGC 1187 

3 00 24 

-23 03 48 

809909 

NGC 382 

1 04 38.7 

+ 32 08 13 

769909 

NGC 918 

2 23 03.9 

+ 18 16 16 


NGC 1187 SN 




NGC 383 

1 04 39.4 

+ 32 08 46 

" 

NGC 925 

2 24 16.8 

+ 33 21 16 


NGC 1199 

3 01 18.3 

- 15 48 36 

759903 

NGC 404 

1 06 39.3 

+ 35 27 10 


NGC 931 

2 25 14.5 

+ 31 05 23 

830804 

NGC 1209 

3 03 42.8 

-15 48 07 


NGC 411 

1 06 21 

-72 02 06 

749907 

NGC 936 

2 25 04.7 

- 1 22 42 

769909 

NGC 1218 

3 05 49.3 

+ 3 55 18 

769909 

NGC 411 1 

” 



NGC 949 

2 27 44.5 

+ 36 54 53 

821013 

NGC 1232 

3 07 30.0 

-20 46 13 

759903 

NGC 411 2 




NGC 959 

2 29 21.1 

+ 35 16 30 


NGC 1249 

3 08 35.0 

-53 31 24 

821013 

NGC 416 

1 06 26 

-72 37 12 

819916 

NGC 972 

2 31 16.6 

+29 05 35 

860130 

NGC 1253 

3 11 38.0 

- 3 00 28 


NGC 416 LEI 

1 06 41 

-72 37 

ED 

NGC 978A 

2 31 47.0 

+ 32 37 38 

769909 

NGC 1255 

3 11 22.5 

-25 54 41 

» 

NGC 416 LE2 

1 06 37 

-72 37 

" 

NGC 978B 

” 

” 

” 

NGC 1261 

3 10 54 

-55 24 06 

789907 

NGC 419 

1 06 47 

-73 09 00 

819916 

NGC 984 

2 31 51.2 

+ 23 11 40 

” 

NGC 1261 #3 




NGC 419 A4-13 

1 06 59 

-73 08 

ED 

NGC 986 

2 31 34 

-39 15 54 

789907 

NGC 1261 #9 


>* 


NGC 419 A5-15 

1 06 53 

-73 09 

” 

NGC 1003 

2 36 06.1 

+40 39 29 

821013 

NGC 1261 #10 

»» 


»« 

NGC 419 B32 

1 06 47 

-73 09 00 

819916 

NGC 1012 

2 36 16.5 

+29 56 11 

769909 

NGC 1261 #11 

•» 

»» 


NGC 419 LE16 

1 06 31 

-73 09 

ED 

NGC 1023 

2 37 15.5 

+ 38 50 56 

769906 

NGC 1261 #52 

•* 


» 

NGC 419 LEI 8 

1 06 53 

-73 09 

” 

NGC 1035 

2 37 01.4 

- 8 20 52 

821013 

NGC 1261 #81 

•» 



NGC 419 LE20 

1 06 40 

-73 09 

** 

NGC 1052 

2 38 37.0 

- 8 28 05 

759903 

NGC 1261 IR-1 

»* 



NGC 419 LE21 

1 06 41 

-73 09 

** 

NGC 1055 

2 39 11.0 

+ 0 13 44 

821013 

NGC 1275 

3 16 29.6 

+41 19 52 

830804 

NGC 419 LE22 

1 06 51 

-73 09 

" 


2 39 11.7 

+ 0 13 52 

860130 

NGC 1291 

3 15 28 

-41 17 24 

789907 

NGC 419 LE23 



" 

NGC 1058 SN 

2 40 27 

+ 37 08 

RNGC 

NGC 1292 

3 16 07.6 

-27 47 34 

759903 

NGC 419 LE25 

1 06 45 

-73 09 

" 

NGC 1068 

2 40 06 

- 0 13 42 

701103 

NGC 1297 

3 16 58.6 

-19 16 48 


NGC 419 LE26 

1 06 47 

— 73 09 00 

819916 


2 40 07 

- 0 13 31 

840414 

NGC 1300 

3 17 25.3 

-19 35 30 

821013 

NGC 419 LE27 

1 06 49 

-73 09 

ED 

” 

2 40 07.2 

- 0 13 30 

850414 

NGC 1302 

3 17 42.3 

-26 14 25 

759903 

NGC 419 LE28 

1 06 47 

-73 09 00 

819916 

NGC 1068 3N9E 

2 40 07.1 

- 0 13 29 

ED 

NGC 1313 

3 17 39 

-66 40 42 

749906 

NGC 419 LE29 

1 06 50 

-73 08 

ED 

NGC 1068 3N9W 

2 40 05.9 

- 0 13 29 

” 

NGC 1316 

3 20 47 

-37 23 12 

789908 

NGC 419 LE35 

1 06 46 

-73 09 

" 

NGC 1068 3N15E 

2 40 07.5 

- 0 13 29 

” 

NGC 1316 SN 

3 20 45 

-37 24 52 

ED 

NGC 419 LE36 

1 06 47 

— 73 09 00 

819916 

NGC1068 3N15W 

2 40 05.5 

- 0 13 29 

** 


3 21 06 

-37 23 32 


NGC 419 LE37 

1 06 55 

-73 09 

ED 

NGC 1068 3S9W 

2 40 05.9 

- 0 13 35 

” 

NGC 1316 SN1 

3 21 05.9 

-37 23 28 

830516 

NGC 419 W54 

1 06 56 

-73 10 

” 

NGC 1068 3S9E 

2 40 07.1 

- 0 13 35 

” 


3 21 06 

-37 23 32 

ED 

NGC 419 W71 

1 06 51 

-73 10 

” 

NGC 1068 3S15W 

2 40 05.5 

- 0 13 35 

” 

NGC 1316 SN2 

3 20 44.0 

-37 24 36 


NGC 419 W72 

1 06 47 

-73 10 

” 

NGC 1068 6N6E 

2 40 06.9 

- 0 13 26 

” 

NGC 1325 

3 22 12.3 

-21 43 12 

821013 

NGC 419 W82 



” 

NGC 1068 6N6W 

2 40 06.1 

- 0 13 26 

” 

NGC 1326 

3 22 01.0 

-36 38 27 


NGC 419 W84 

1 06 51 

-73 10 00 

** 

NGC 1068 6N9W 

2 40 06 

- 0 13 25 

860116 

NGC 1332 

3 24 03.6 

-21 30 30 

759903 

NGC 419 W91 

1 06 40 

-73 09 


NGC 1068 6N12E 

2 40 07.3 

- 0 13 26 

ED 

NGC 1332 SN 

3 24 30 

-21 28 

ED 

NGC 419 W108 

1 06 47 

-73 08 

*’ 

NGC 1068 6S6E 

2 40 06.9 

- 0 13 38 

** 

NGC 1333 

3 25 58.0 

+31 05 44 

830215 

NGC 419 W109 

1 06 45 

-73 08 

” 

NGC 1068 6S6W 

2 40 06.1 

- 0 13 38 

” 


3 25 58.2 

+31 05 46 

850416 

NGC 419 W115 

1 06 34 

-73 08 

” 

NGC 1068 6S12W 

2 40 05.7 

- 0 13 38 

” 

»» 

3 25 58.2 

+31 05 47 

810216 

NGC 419 WI35 

1 06 35 

-73 10 00 

830104 

NGC 1068 6S18W 

2 40 05.3 

- 0 13 38 

" 

»* 

3 26 03 

+ 31 12 

RNGC 

NGC 419 18 

1 06 47 

-73 09 00 

819916 

NGC 1068 8N8W 

2 40 06.4 

- 0 13 24 

” 

NGC 1333 #1 

3 26 14.1 

+31 14 33 

760502 

NGC 419 19 



” 

NGC 1068 9N3E 

2 40 06.7 

- 0 13 23 

” 

NGC 1333 #2 

3 26 12.1 

+ 31 12 13 


NGC 419 20 

” 



NGC 1068 9N9E 

2 40 07.1 

- 0 13 23 

” 

NGC 1333 #3 

3 26 04.8 

+ 31 11 33 

»» 

NGC 419 21 




" 

2 40 08 

- 0 13 22 

860116 

NGC 1333 #4 

3 26 20.1 

+ 31 16 12 

*» 

NGC 419 27 



" 

NGC 1068 9N9W 

2 40 05.9 

- 0 13 23 

ED 

NGC 1333 #5 

3 26 15.1 

+ 31 08 03 

»» 

NGC 419 28 

” 



NGC 1068 9S3E 

2 40 06.7 

- 0 13 41 

” 

NGC 1333 #6 

3 26 22.1 

+ 31 16 33 

” 

NGC 419 29 




NGC 1068 9S3W 

2 40 06.3 

- 0 13 41 

” 

NGC 1333 #7 

3 26 04.1 

+ 31 12 33 


NGC 419 30 




NGC 1068 9S9E 

2 40 07.1 

- 0 13 41 


NGC 1333 #8 

3 25 58.8 

+ 31 12 03 

»* 

NGC 419 31 




NGC 1068 9S9W 

2 40 05.9 

- 0 13 41 


NGC 1333 #9 

3 25 38.1 

+31 07 03 

»♦ 

NGC 419 33 

” 



NGC1068 9S15W 

2 40 05.5 

- 0 13 41 

” 

NGC 1333 #10 

3 25 46.1 

+31 08 03 

»* 

NGC 419 34 

” 



NGC 1068 12N 

2 40 06.5 

- 0 13 20 


NGC 1333 #11 

3 25 51.8 

+ 31 08 03 

»» 

NGC 419 135 

** 


" 

NGC 1068 12NE 

2 40 07.3 

- 0 13 20 


NGC 1333 #12 

3 25 56.1 

+ 31 09 48 

»» 

NGC 419 4-133 

1 07 05 

-73 29 

ED 

NGC 1068 12NW 

2 40 05.7 

- 0 13 20 

” 

NGC 1333 #13 

3 25 58.1 

+ 31 05 33 

»> 

NGC 419 5-14 

1 06 52 

-73 09 

** 

NGC 1068 12N6E 

2 40 06.9 

- 0 13 20 

” 

NGC 1333 #14 

3 26 00.1 

+ 31 06 18 


NGC 419 5-15 

1 06 53 

-73 09 

” 

NGC 1068 12SE 

2 40 07.3 

- 0 13 44 

»» 

NGC 1333 #15 

3 25 51.1 

+ 31 06 03 

•» 

NGC 419 5-3 

1 06 44 

-73 10 

*’ 

NGC 1068 12SW 

2 40 05.7 

- 0 13 44 

•* 

NGC 1333 #16 

3 25 53.7 

+ 31 05 26 


NGC 419 5-7 

1 06 48 

-73 10 

” 

NGC 1068 12S6W 

2 40 06.1 

- 0 13 44 

" 

NGC 1333 #17 

3 25 42.1 

+ 31 06 43 


NGC 419 5-8 

1 06 50 

-73 09 

” 

NGC 1068 12W 

2 40 05.7 

- 0 13 32 

” 

NGC 1333 #18 

3 25 48.1 

+ 31 06 33 

>» 

NGC 419 6-1 

1 06 47 

-73 09 

” 

” 

2 40 05.7 

- 0 13 40 


NGC 1333 #20 

3 26 16.1 

+ 31 05 03 


NGC 434 

1 10 13 

-58 30 42 

789907 

NGC 1068 12W6S 

2 40 06 

- 0 13 37 


NGC 1333 #21 

3 25 40.1 

+ 31 06 03 

*> 

NGC 440 

1 10 48 

-58 32 48 


NGC 1068 15NE 

2 40 07.5 

- 0 13 17 

” 

NGC 1333 #22 

3 26 24.1 

+ 30 58 28 

»> 

NGC 444 

1 13 03.0 

+ 30 49 01 

850211 

NGC 1068 15N3E 

2 40 06.7 

- 0 13 17 


NGC 1333 #23 

3 26 02.1 

+ 31 00 23 


NGC 452 

1 13 28.2 

+ 30 46 11 

** 

NGC 1068 15SW 

2 40 05.5 

- 0 13 47 

*• 

NGC 1333 #24 

3 25 40.1 

+ 30 59 08 


NGC 458 

1 13 22 

-71 48 54 

749907 

NGC 1068 15S3W 

2 40 06.3 

- 0 13 47 


NGC 1333 #25 

3 26 21.4 

+ 30 57 33 

»» 

NGC 474 

1 17 31.7 

+ 3 09 17 

769909 

NGC 1068 15S9W 

2 40 05.9 

- 0 13 47 

” 

NGC 1333 #107 

3 26 03 

+31 12 

RNGC 

NGC 488 

1 19 11.2 

+ 4 59 36 

” 

NGC 1068 18NE 

2 40 07.7 

- 0 13 14 

” 

NGC 1333 #108 




NGC 493 

1 19 35.0 

+ 0 41 04 

821013 

NGC 1068 18SW 

2 40 05.3 

- 0 13 50 

” 

NGC 1333H — HI 1 

3 25 58.5 

+ 31 05 34 

800603 

NGC 494 

1 20 06.5 

+ 32 54 45 

850211 

NGC 1073 

2 41 05.6 

+ 1 09 55 

769909 

NGC 1333 IRS 

3 26 00.5 

+ 31 06 21 

740706 

NGC 496 

1 20 22.4 

+ 33 16 07 

’* 

NGC 1084 

2 43 31.8 

- 7 47 08 

759903 

NGC 1333 IRS1 

3 26 14.5 

+ 31 08 17 

830216 

NGC 507 

1 20 50.5 

+ 32 59 43 

739910 

NGC 1090 

2 44 00.6 

- 0 27 22 

821013 

NGC 1333 IRS2 

3 26 21.4 

+ 30 57 49 


NGC 513 

1 21 37.4 

+ 33 32 20 

850211 

NGC 1097 

2 44 06.0 

-30 28 00 

860523 

NGC 1333 IR14 

3 26 00.1 

+ 31 06 18 

800603 

NGC 520 

1 21 59.4 

+ 3 32 13 

769909 


2 44 11.5 

-30 29 06 

759903 

NGC 1333 NH3 

3 26 01.0 

+ 31 04 45 


NGC 520A 

” 

’* 

” 

NGC 1097 3W10S 

2 44 11.3 

-30 29 16 

ED 

NGC 1333 SVS3 

3 25 58.2 

+31 05 47 

810216 

NGC520 19E35S 

1 22 00.7 

+ 3 31 38 

ED 

NGC 1097 9E 

2 44 12.2 

-30 29 06 

’* 

NGC1333 SVS13 

3 25 58.3 

+ 31 05 47 

830216 

NGC 523 

1 22 29.7 

+ 33 45 52 

850211 

NGC 1097 9W 

2 44 10.8 

-30 29 06 

” 

NGC 1333 VLA 

3 24 35.7 

+ 31 13 26 

800603 

NGC 524 

1 22 10.1 

+ 9 16 45 

769909 

NGC 1097 




NGC 1333 12E 

3 25 59.1 

+31 05 46 

ED 

NGC 526A 

1 21 37.3 

-35 19 32 

830804 

KNOTA 

2 44 06.4 

-30 27 50 


NGC 1333 12N 

3 25 58.2 

+ 31 06 08 



1 21 51.2 

-35 19 32 

” 

NGC 1097POS1 

2 44 11.5 

-30 29 06 

759903 

NGC 1333 12S 

3 25 58.2 

+ 31 05 34 


NGC 536 

1 23 31.4 

+ 34 26 35 

769909 

NGC 1097POS2 

2 44 11.7 

-30 29 06 

ED 

NGC 1333 12W 

3 25 57.3 

+ 31 05 46 


NGC 545 

1 23 26 

- 1 36 

RNGC 

NGC 1097POS3 

2 44 11.9 

-30 29 06 

” 

NGC 1333 20S 

3 26 03.0 

+ 31 11 40 


NGC 547 

1 23 27.6 

- 1 36 12 

769909 

NGC 1097POS4 

2 44 12.1 

-30 29 06 

” 

NGC 1333 25N 

3 26 00 

+ 31 05 25 


NGC 578 

l 28 05.7 

-22 55 29 

821013 

NGC 1097POS5 

2 44 12.3 

-30 29 06 


NGC 1333 30E 

3 26 00.3 

+ 31 05 44 

»* 

NGC 582 

1 29 07.4 

+ 33 13 09 

850211 

NGC 1097POS6 

2 44 12.5 

-30 29 06 

** 

NGC 1333 30S 

3 26 02.7 

+ 31 05 14 


NGC 584 

1 28 50.1 

- 7 07 33 

759903 

NGC 1097POS7 

2 44 11.3 

-30 29 06 


NGC 1333 30SE 

3 26 00.3 

+ 31 05 14 


NGC 595 

1 30 42 

+ 30 26 

RNGC 

NGC 1097POS8 

2 44 11.1 

-30 29 06 

” 

NGC 1333 180E 

3 26 14 

+ 31 02 40 


NGC 596 

1 30 21.6 

- 7 17 20 

759903 

NGC 1097POS9 

2 44 10.9 

-30 29 06 

” 

NGC 1333 70W 

3 25 55 

+ 31 06 45 


NGC 598 

1 31 04.6 

+ 30 23 40 

769909 

NGC 1097POS10 

2 44 10.7 

-30 29 06 


NGC 1337 

3 25 39.7 

- 8 33 36 

821013 

NGC 604 

1 31 41 

+ 30 32 

RNGC 

NGC 1097POS11 

2 44 10.5 

-30 29 06 


NGC 1344 

3 26 17.8 

-31 14 27 

759903 

NGC 604 B/C 

1 31 42.7 

+ 30 31 40 

ED 

NGC 1097POS12 

2 44 11.5 

-30 29 03 

*» 

NGC 1350 

3 29 10 

-33 47 54 

789908 

NGC 604 D 

1 31 43.6 

+ 30 31 40 

*’ 

NGC 1097POS13 

2 44 11.5 

-30 29 00 

»» 

NGC 1351A 

3 26 52 

-35 21 00 


NGC 604 E 

1 31 44.0 

+ 30 31 37 

*’ 

NGC 1097POS14 

2 44 11.5 

-30 28 57 

” 

NGC 1354 

3 27 16.0 

-17 56 50 

841103 

NGC 604 F 

1 31 44.4 

+ 30 31 30 

” 

NGC 1097POS15 

2 44 11.5 

-30 28 54 


NGC 1358 

3 31 10.5 

- 5 15 30 

759903 

NGC 604 G 

1 31 44.0 

+ 30 31 24 


NGC 1097POS16 

2 44 11.5 

-30 28 51 

•* 

NGC 1360 

3 31 07 

-26 02 24 

809909 

NGC 604 J 

1 31 45.0 

+ 30 31 24 

*’ 

NGC 1097POS17 

2 44 11.5 

-30 29 09 

” 

NGC 1360 120E 

3 31 16 

-26 02 24 

ED 

NGC 604 K 

1 31 45.7 

+ 30 31 09 

“ 

NGC 1097POS18 

2 44 11.5 

-30 29 12 

** 

NGC 1360 150N 

3 31 07 

-25 59 54 


NGC 612 

l 31 41 

-36 45 


NGC 1097POS19 

2 44 11.5 

-30 29 15 

” 

NGC 1360 150S 

3 31 07 

-26 04 54 

M 

NGC 613 

1 31 58.7 

-29 40 19 

821013 

NGC 1097POS20 

2 44 11.5 

-30 29 18 

" 

NGC 1365 

3 31 41 

-36 18 24 

789908 

NGC 628 

1 34 00.7 

+ 15 31 55 

769909 

NGC 1097POS21 

2 44 11.5 

-30 29 21 

>» 


3 31 41.0 

-36 18 21 

830804 

NGC 636 

1 36 36.2 

- 7 45 55 

759903 

NGC 1097POS22 

2 44 11.5 

-30 29 24 

>* 

NGC 1371 

3 32 52.' 

-25 05 54 

759903 

NGC 660 

1 40 20.7 

+ 13 23 32 

769909 

NGC 1097POS23 

2 44 11.7 

-30 29 03 

” 

NGC 1379 

3 34 08 

-35 36 18 

789908 


1 40 21.6 

+ 13 23 41 

860130 

NGC 1097POS24 

2 44 11.4 

-30 29 03 

” 

NGC 1380 

3 34 32 

-35 08 24 



A-63 


original page is 

OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 1 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (195 

0) DEC 

POS REF 

NGC 1385 

b m $ 

3 35 20.0 

-24 39 50 

821013 

NGC 1783 LE2 

h m s 

•„ ' * 

» 

NGC 1893 1 

5 " 19 m 1 1*9 

+ 33* 27* 59* 

CSI 79 

NGC 1386 

3 34 52 

-36 09 48 

789908 

NGC 1783 LE4 

” 


” 

NGC 1898 

5 17 06 

-69 42 30 

789907 

NGC 1387 

3 35 02 

-35 40 12 

** 

NGC 1783 LE5 


” 


NGC 1898 LEI 

” 



NGC 1395 

3 36 19.2 

-23 11 25 

759903 

NGC 1783 LE7 



” 

NGC 1898 LE2 




NGC 1398 

3 36 45.0 

-26 29 55 

” 

NGC 1783 LE8 

” 


” 

NGC 1898 4 

" 



NGC 1399 

3 36 34 

-35 36 42 

789908 

NGC 1783 LE9 




NGC 1898 5 

” 


” 

NGC 1400 

3 37 15.4 

-18 50 56 

759903 

NGC 1783 LE10 

” 


" 

NGC 1898 6 



” 

NGC 1404 

3 36 57 

-35 45 18 

789908 

NGC 1783 LEI 1 

” 

" 

” 

NGC 1903 NOM. 

5 17 43 

-69 23 12 


NGC 1406 

3 37 22.6 

-31 28 59 

759903 

NGC 1783 30 

4 58 53 

-66 03 49 

ED 

NGC 1903 1 


” 


NGC 1407 

3 37 56.2 

-18 44 22 


NGC 1784 

5 03 06.8 

-11 56 18 

821013 

NGC 1903 2 


” 


NGC 1415 

3 38 46.0 

-22 43 25 

" 

NGC 1786 

4 59 12 

-67 49 06 

789907 

NGC 1904 NOM. 

5 22 07 

-24 34 12 

809909 

NGC 1421 

3 40 08.8 

-13 38 56 

821013 

NGC 1792 

5 03 31.0 

-38 02 49 

821013 

NGC 1904 #35 


” 


NGC 1425 

3 40 09.4 

-30 03 11 

759903 

NGC 1795 NOM. 

5 00 09 

-69 52 24 

789907 

NGC 1904 #41 


” 


NGC 1426 

3 40 37.5 

-22 16 02 

*• 

NGC 1795 1 

” 

” 

” 

NGC 1904 #50 


” 

*’ 

NGC 1433 

3 40 27 

-47 22 48 

789907 

NGC 1795 2 

” 

” 

’* 

NGC 1904 #51 


” 


NGC 1448 

3 42 53.2 

-44 48 04 

821013 

NGC 1800 

5 04 31.9 

-32 01 04 

841103 

NGC 1904 #53 

” 


” 

NGC 1453 

3 43 57.0 

- 4 07 33 

759903 

NGC 1805 

5 02 14 

-66 10 54 

749906 

NGC 1904 #81 


” 


NGC 1466 

3 44 48 

-71 49 36 

749907 

NGC 1806 

5 02 18 

-68 02 12 

789907 

NGC 1904 IR1 


" 


NGC 1487 

3 54 05 

-42 30 42 

789907 

NGC 1806 LEI 

” 

” 

” 

NGC 1904 IRS 




NGC 1494 

3 56 15.0 

-49 03 00 

821013 

NGC 1806 LE2 

” 

” 


NGC 1904 IR7 


” 


NGC 1497 

3 59 08.6 

+22 59 41 

769909 

NGC 1806 LE3 


" 


NGC 1904 IR8 


*’ 


NGC 1499 

4 00 04 

+ 36 17 

RNGC 

NGC 1806 LE4 


” 


NGC 1904 V2 




NGC 1501 

4 02 41.3 

+ 60 47 10 

840923 

NGC 1806 LE5 



” 

NGC 1916 

5 18 58 

-69 27 24 

789907 

NGC 1507 

4 01 55.7 

- 2 19 21 

821013 

NGC 1806 LE6 



” 

NGC 1916 LEI 

5 18 56 

-69 27 20 

ED 

NGC 1512 

4 02 16 

-43 29 12 

789908 

NGC 1806 LE7 



” 

NGC 1916 4 

5 18 58 

-69 27 20 


NGC 1514 

4 06 08 

+ 30 38 42 

709904 

NGC 1806 LE8 




NGC 1917 LEI 

5 19 19 

-69 03 20 


NGC 1527 

4 06 56 

-48 01 42 

759905 

NGC 1806 9 

” 

” 

” 

NGC 1917 LE2 

5 19 18 

-69 03 20 

” 

NGC 1533 

4 08 46 

-56 15 00 

749907 

NGC 1808 

5 05 59 

-37 34 36 


NGC 1917 LE3 

5 19 22 

-69 02 50 

” 

NGC 1535 

4 11 55.4 

-12 52 54 

860421 

NGC 1818 

5 04 10 

-66 30 06 

749906 

NGC 1917 LE4 

5 19 15 

-69 03 00 



4 11 57.0 

-12 51 42 

739909 

NGC 1818 B26 

” 

” 

” 

NGC 1943 

5 22 58 

-70 12 00 

789907 

NGC 1535 30N 

4 11 57.0 

-12 51 12 

ED 

NGC 1818 C12 



” 

NGC 1944 

5 22 53 

-72 32 24 

” 

NGC 1535 30S 

4 11 57.0 

-12 52 12 


NGC 1818 D3 

” 


” 

NGC 1947 

5 26 28 

-63 48 06 

749906 

NGC 1543 

4 11 44 

-57 51 48 

759905 

NGC 1831 

5 06 12 

-64 59 00 

” 

NGC 1951 

5 26 06 

-66 38 18 

” 

NGC 1546 

4 13 32 

-56 11 06 

749907 

NGC 1831 1 

” 

” 


NGC 1952 

5 31 29 

+21 59 13 

840815 

NGC 1549 

4 14 39 

-55 42 54 

” 

NGC 1831 2 

” 

” 


NGC 1953 

5 25 45 

-68 52 48 

789907 

NGC 1553 

4 15 05 

-55 54 12 

” 

NGC 1831 3 

” 


” 

NGC 1953 LEI 

5 25 46 

-68 53 00 

ED 

NGC 1559 

4 17 01.0 

-62 54 18 

821013 

NGC 1832 

5 09 48 

-15 44 48 

840619 

NGC 1953 LE2 

5 25 41 

-68 52 20 

" 

NGC 1560 

4 27 07.6 

+ 71 46 34 

” 

NGC 1835 

5 05 25 

-69 28 12 

789907 

NGC 1953 3 

5 25 46 

-68 52 50 

” 

NGC 1566 

4 18 53.3 

-55 03 23 

789906 

NGC 1841 

4 52 59 

-84 04 54 

819916 

NGC 1962 29 

5 26 35 

-68 52 42 

789907 

NGC 1566 1 

4 18 51.0 

-55 03 23 

ED 

NGC 1841 G95 

” 

” 

’* 

NGC 1964 

5 31 14.8 

-21 58 46 

821013 

NGC 1566 2 

4 18 49.8 

-55 03 23 

” 

NGC 1841 G113 

” 

” 

” 

NGC 1976 

5 32 52 

- 5 25 

RNGC 

NGC 1566 3 

4 18 48,1 

-55 03 23 

” 

NGC 1841 G117 

’* 

” 


NGC 1976 #1 

5 32 49.0 

- 5 27 14 

ED 

NGC 1566 6 

4 18 48.2 

-55 03 05 

” 

NGC 1841 G129 

” 

” 


NGC 1976 #2 

5 32 49.0 

- 5 23 14 

” 

NGC 1566 7 

4 18 48.9 

-55 02 47 

” 

NGC 1841 G142 

” 

” 

” 

NGC 1976 #3 

5 32 45.0 

- 5 20 14 

” 

NGC 1566 10 

4 18 50.3 

-55 02 55 

” 

NGC 1841 LEI 

” 

” 

” 

NGC 1977 IRS1 

5 33 07.2 

- 5 00 29 

851214 

NGC 1566 12 

4 18 56.8 

-55 03 23 

” 

NGC 1841 142 

” 

’* 

” 

NGC 1977 IRS2 

5 33 07.5 

- 5 02 54 

” 

NGC 1566 13 

4 18 58.4 

-55 03 23 

” 

NGC 1841 67 

” 

” 

” 

NGC 1977 IRS3 

5 33 02.7 

- 5 02 07 

” 

NGC 1566 16 

4 18 58.4 

-55 03 41 


NGC 1841H1301 

4 53 23 

-84 04 52 

ED 

NGC 1977 IRS4 

5 32 51.2 

- 4 55 24 

*’ 

NGC 1566 17 

4 18 57.7 

-55 03 57 

” 

NGC 1841H2413 

4 52 29 

-84 04 37 


NGC 1977 IRS5 

5 32 46.6 

- 4 57 57 


NGC 1566 18 

4 18 57.3 

-55 04 07 

” 

NGC 1844 H12 

5 07 3ti 

-67 22 41 


NGC 1977 IRS6 

5 32 44.9 

- 4 57 45 

” 

NGC 1566 20 

4 18 55.3 

-55 04 04 


NGC 1844 H14 

5 07 31 

-67 22 54 

” 

NGC 1977 IRS7 

5 32 41.7 

- 5 00 51 

” 

NGC 1566 21 

4 18 53.3 

-55 03 08 

” 

NGC 1846 

5 07 38 

-67 31 18 

789907 

NGC 1977 IRS8 

5 32 39.9 

- 4 56 03 

” 

NGC 1566 22 

4 18 53.3 

-55 03 38 

” 

NGC 1846 HI 

5 07 43 

-67 31 00 

ED 

NGC 1977 IRS9 

5 32 35.0 

- 5 00 51 

” 

NGC 1569 

4 26 03.5 

+64 44 25 

841103 

NGC 1846 H21 

5 07 38 

— 67 31 18 

789907 

NGC 1977IRS10 

5 32 36.2 

- 4 55 34 

” 


4 26 04 

+ 64 44 24 

860408 

NGC 1846 H3 8 

5 07 35 

-67 32 00 

ED 

NGC 1977 VLA 

5 32 45.6 

- 4 53 56 

” 


4 26 05.8 

+ 64 44 18 

769909 

NGC 1846 H39 

5 07 38 

-67 31 18 

789907 

NGC 1978 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1574 

4 20 59 

-57 05 24 

749907 

NGC 1846 H58 

5 07 31 

-67 31 10 

ED 

NGC 1978 HI -8 

5 28 41 

-66 17 00 

ED 

NGC 1587 

4 28 05.2 

+ 0 33 17 

769909 

NGC 1846 LE4 

5 07 43 

-67 31 20 


NGC 1978H1 — 12 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1588 

4 28 09.4 

+ 0 33 29 

861203 

NGC 1846 LE5 

5 07 41 

-67 31 20 


NGC 1978H1 — 14 

” 


” 

NGC 1596 

4 26 32 

-55 08 12 

749907 

NGC 1846 LE8 

5 07 36 

-67 31 40 


NGC 1978H1 — 15 

5 28 44 

-66 17 10 

ED 

NGC 1600 

4 29 12.0 

- 5 11 27 

759903 

NGC 1846 LE9 

5 07 38 

-67 31 18 

789907 

NGC 1978H1 — 18 

5 28 45 

-66 17 10 

” 

NGC 1614 

4 31 35.5 

- 8 40 42 

861203 

NGC 1846 LE11 

5 07 31 

-67 31 20 

ED 

NGC 1978H1 — 25 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1617 

4 30 33 

-54 42 24 

749907 

NGC 1846 LEI 3 

5 07 34 

-67 31 00 

” 

NGC 1978H1 —35 

5 28 46 

-66 16 30 

ED 

NGC 1637 

4 38 57.5 

- 2 57 11 

759903 

NGC 1846 LE14 

5 07 38 

-67 31 18 

789907 

NGC 1978 H2 — 7 

5 28 36 

-66 16 10 

*’ 

NGC 1644 

4 37 28 

-66 17 42 

749907 

NGC 1846 LEI 5 

5 07 29 

-67 29 50 

ED 

NGC 1978H2— 10 

5 28 38 

-66 16 10 

" 

NGC 1651 NOM. 

4 37 57 

-70 41 00 

819916 

NGC 1846 LE17 

5 07 44 

-67 30 50 

” 

NGC 1978H2 — 13 

5 28 36 

-66 16 00 

” 

NGC 1651 1 

” 

” 

” 

NGC 1846 1 

5 07 38 

-67 31 18 

789907 

NGC 1978H2-15 

5 28 38 

-66 16 00 

” 

NGC 1651 2421 

4 37 45 

-70 40 40 

ED 

NGC 1846 2 

’* 

” 


NGC 1978H2-16 

5 28 37 

-66 16 50 

” 

NGC 1651 3304 

4 37 51 

-70 41 10 

” 

NGC 1846 3 

” 


” 

NGC 1978H2— 18 

5 28 38 

-66 16 50 

” 

NGC 1651 4325 

4 38 04 

-70 41 10 

” 

NGC 1846 6 

” 


” 

NGC 1978 1-18 

5 28 45 

-66 17 10 

” 

NGC 1651 4328 

4 38 05 

-70 41 10 

" 

NGC 1846 7 

” 


” 

NGC 1978 1-25 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1651H2421 

4 37 45 

-70 40 40 


NGC 1846 8 

** 

*• 

” 

NGC 1978 LEI 

5 28 41 

-66 16 50 

ED 

NGC 1651H3304 

4 37 51 

-70 41 10 

” 

NGC 1846 12 

” 

” 

" 

NGC 1978 LE3 

5 28 40 

-66 16 10 

” 

NGC 1651H4325 

4 38 04 

-70 41 10 

•* 

NGC 1846 13 

” 

” 

” 

NGC 1978 LE4 

5 28 39 

-66 16 20 

” 

NGC 1651H4328 

4 38 05 

-70 41 10 

*• 

NGC 1846 16 

** 

” 

*’ 

NGC 1978 LE5 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1651H4402 

4 37 58 

-70 42 00 

” 

NGC 1846 18 

** 

” 

” 

NGC 1978 LE6 

5 28 41 

-66 16 10 

ED 

NGC 1652 NOM. 

4 38 30 

-68 46 12 

819916 

NGC 1846 1302 


” 


NGC 1978 LE7 

5 28 43 

-66 16 50 

” 

NGC 1652 1 


” 

*’ 

NGC 1846 4403 


” 

” 

NGC 1978 LE8 

” 

” 

” 

NGC 1652 2 

” 

*' 


NGC 1846 4508 

” 

” 

” 

NGC 1978 LE9 

5 28 45 

-66 16 50 

’* 

NGC 1652H2406 

4 38 21 

-68 45 40 

ED 

NGC 1850 

5 08 59 

-68 49 24 

” 

NGC 1978 LE10 

5 28 42 

-66 16 30 

749906 

NGC 1652H3210 

4 38 29 

-68 46 30 

*• 

NGC 1850 C20 

” 

” 


NGC 1978 LE11 

5 28 38 

-66 16 00 

ED 

NGC 1667 

4 46 11 

- 6 24 

RNGC 

NGC 1851 #3 

5 12 28 

-40 06 06 

” 

NGC 1984 

5 28 01 

-69 10 24 

789907 

NGC 1672 

4 44 55 

-59 20 18 

759905 

NGC 1851 #95 

” 

” 

” 

NGC 1984 W16 

” 

” 

” 

NGC 1685 

4 50 03 

- 3 01 

RNGC 

NGC 1851 #112 

’* 

” 

” 

NGC 1984 W46 

” 

” 

” 

NGC 1700 

4 54 28.1 

- 4 56 30 

759903 

NGC 1851 #151 

•» 

” 

” 

NGC 1984 16 

” 

” 

” 

NGC 1711 

4 50 58 

-70 04 01 

789907 

NGC 1851 #168 

” 

” 

” 

NGC 1986 

5 28 07 

-70 00 42 

” 

NGC 1718 NOM. 

4 52 23 

-67 07 54 

749906 

NGC 1851 #262 

” 

” 

” 

NGC 1987 

5 27 53 

-70 46 36 

" 

NGC 1718 1 

” 

” 

” 

NGC 1851 #279 

” 

” 

” 

NGC 1987 LE3 

5 28 05 

-70 47 20 

ED 

NGC 1718 2 

” 

” 

” 

NGC 1851 #294 

•» 

” 

’* 

NGC 1987 LE4 

5 28 00 

-70 47 30 

” 

NGC 1718 3 

” 

” 


NGC 1851 #333 

” 

” 

” 

NGC 1987 LE5 

5 27 58 

-70 46 40 

” 

NGC 1718 4 

*• 

” 


NGC 1851 IR-1 

*» 


” 

NGC 1987LE1 +2 

5 27 53 

-70 46 40 

” 

NGC 1718 5 

” 

” 

” 

NGC 1851 IR— 4 

” 

” 

*’ 

NGC 1994 

5 28 42 

-69 10 48 

789907 

NGC 1744 

4 57 55.6 

-26 05 42 

821013 

NGC 1851 IR11 


” 

” 

NGC 1994 W7 

” 

” 

*’ 

NGC 1751 

4 54 33 

-69 53 06 

789907 

NGC 1852 2 

5 09 31 

-67 50 00 

ED 

NGC 1994 W31 

" 

” 

” 

NGC 1751 LEI 


” 

” 

NGC 1852 3 

5 09 30 

-67 50 10 

" 

NGC 1994 2 


” 

” 

NGC 1751 LE2 

” 

•* 

” 

NGC 1852 4 

5 09 29 

-67 50 30 

” 

NGC 1994 4 


” 

” 

NGC 1751 LE3 

” 

’* 

” 

NGC 1852 5 

5 09 27 

-67 50 20 

” 

NGC 1994 5 

” 

” 

” 

NGC 1751 LE4 

” 

” 


NGC 1852 6 

5 09 25 

-67 50 20 

” 

NGC 1999 

5 34 01 

- 6 47 01 

840815 

NGC 1751 LE5 

’* 

” 

” 

NGC 1854 

5 09 35 

-68 54 30 

789907 

NGC 2002 

5 30 22 

-66 55 12 

779909 

NGC 1755 

4 55 22 

-68 16 54 

” 

NGC 1855 

» 

*’ 


NGC 2004 

5 30 45 

-67 19 18 

” 

NGC 1756 NOM. 

4 55 05 

-69 19 00 

*• 

NGC 1856 

5 09 47 

-69 11 18 

” 

NGC 2004 B23 

” 


” 

NGC 1756 LEI 

” 

’• 

” 

NGC 1856 1 


•* 

” 

NGC 2004 B31 

” 

” 

” 

NGC 1767 

4 56 45 

-69 28 36 


NGC 1856 2 

” 

” 

” 

NGC 2004 Cl 

” 

•• 

” 

NGC 1774 

4 58 07 

-67 19 00 

749906 

NGC 1856 3 

« 

" 

” 

NGC 2004 C14 


” 

” 

NGC 1783 

4 59 00 

-66 04 24 


NGC 1856 4 


*• 

” 

NGC 2004 C19 


” 

” 

NGC 1783 G6 

” 

*• 

” 

NGC 1866 

5 13 29 

-65 31 18 

749906 

NGC 2004 D14 

” 

” 

” 

NGC 1783 G7 

4 59 07 

-66 05 00 

ED 

NGC 1866 1 


” 

” 

NGC 2004 X 

” 

*• 

” 

NGC 1783 G12 

4 59 13 

-66 04 24 


NGC 1866 2 


” 

” 

NGC 201 1 

5 32 27 

-67 33 24 

789907 

NGC 1783 G13 

4 59 06 

-66 04 33 

” 

NGC 1866 4 

*> 

" 

” 

NGC 2019 

5 32 27 

-70 11 36 

” 

NGC 1783 G14 

4 59 08 

-66 04 24 

” 

NGC 1868 

5 14 17 

-64 00 36 

** 

NGC 2019 2 

5 32 31 

-70 11 20 

ED 

NGC 1783 G30 

4 58 53 

-66 03 49 

” 

NGC 1868 LEI 


•* 

” 

NGC 2019 5 

5 32 28 

-70 11 30 

” 

NGC 1783 G32 

4 58 47 

-66 04 08 

” 

NGC 1872 

5 13 31 

-69 22 06 

789907 

NGC 2021 NOM. 

5 33 37 

-67 29 06 

789907 

NGC 1783 G39 

4 59 00 

-66 04 24 

749906 

NGC 1872 1 

5 13 19 

-69 21 30 

ED 

NGC 2021 22 

” 

»* 

” 

NGC 1783 G40 

4 58 57 

-66 05 37 

ED 

NGC 1872 2 

5 13 23 

-69 22 40 

" 

NGC 2022 

5 39 22.0 

+ 9 03 54 

739909 

NGC 1783 G85 

4 59 00 

-66 04 24 

749906 

NGC 1872 3 

5 13 30 

-69 22 20 

” 

” 

5 39 22.1 

+ 9 04 48 

860421 

NGC 1783 G108 

” 

” 

” 

NGC 1872 4 

5 13 36 

-69 22 30 

” 

NGC 2023 

5 39 07 

- 2 17 42 

750805 

NGC 1783 LEI 

” 

” 

” 

NGC 1892 

5 16 55.0 

-65 00 48 

821013 

” 

5 39 10 

- 2 17 49 

840815 


A-64 


NAME 

RA (IS 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NGC 2023 A 

h m s 

5 39 07.2 

- 2 16' 56' 

ED 

NGC 2068 60S 

h m * 

5 44 13.4 

+ 0 02 53* 

„ 

NGC 2173 1401 

h m s 

5 59 26 

72 58 36 

„ 

NGC 2023 B 

5 39 09.1 

- 2 16 28 

** 

NGC 2070 

5 38 59 

-69 07 12 

749907 

NGC 2173 4306 

5 59 09 

—72 59 23 

>* 

NGC 2023 C 

5 39 05.2 

- 2 18 12 


NGC2070 MG 104 

” 



NGC 2173H1401 

5 59 26 

-72 58 36 


NGC 2023 D 

5 39 05.9 

- 2 18 41 


NGC 2070 MH1 


” 

” 

NGC 2173H4306 

5 59 09 

-72 59 23 


NGC 2023 E 

5 39 03.5 

- 2 18 51 

” 

NGC 2070 MH3 




NGC 2173STARA 

5 59 03 

-72 58 48 


NGC 2023 F 

5 39 13.5 

- 2 17 30 

” 

NGC 2070 MH4 

" 



NGC 2175 

6 05 33.0 

+ 20 39 06 

810606 

NGC 2023 G 

5 39 11.3 

- 2 19 01 

** 

NGC 2070 MH6 


” 

" 

NGC 2190 LE3 

6 02 27 

-74 43 00 

ED 

NGC 2023 H 

5 39 16.1 

- 2 18 11 


NGC 2070 MH7 

” 

” 


NGC 2190 NOM. 

6 02 35 

-74 43 24 

789907 

NGC 2023 I 

5 39 11.2 

- 2 17 47 


NGC 2070 MH8 

” 



NGC 2190 1417 




NGC 2023 J 

5 38 57.1 

- 2 15 22 

” 

NGC 2070 MH10 




NGC 2190 4324 


„ 

„ 

NGC 2023 K 

5 39 21.3 

- 2 19 57 


NGC 2070 MHI8 


*• 

»* 

NGC 2193 NOM. 

6 06 08 

-65 05 30 

779909 

NGC 2023 L 

5 39 42.4 

- 2 16 17 

” 

NGC2070 MH23A 

” 

»» 


NGC 2193 LE6 




NGC 2023 M 

5 38 56.8 

- 2 21 07 

” 

NGC2070 MH23B 



” 

NGC 2193H1307 

6 06 11 

-65 05 10 

ED 

NGC 2023 N 

5 39 51.5 

- 2 16 41 


NGC 2070 MH24 


” 


NGC 2193H2201 

6 06 07 

-65 05 10 


NGC 2023 NOM. 

5 39 14 

- 2 15 

RNGC 

NGC 2070 MH25 

” 

” 

•• 

NGC 2193H4303 

6 06 13 

-65 05 40 

.. 

NGC 2023 101 




NGC 2070 MH35 

” 

*’ 


NGC 2203 NOM. 

6 06 26 

-75 25 54 

749907 

NGC2023 102-4 


” 


NGC 2071 

5 44 30 

+ 0 16 

ED 

NGC 2203 1 




NGC 2023 105 




” 

5 44 30 

+ 0 20 40 

861016 

NGC 2203 2 


•» 

M 

NGC 2023 106 




” 

5 44 30.1 

+ 0 20 40 

820605 

NGC 2203 3 


» 

»> 

NGC 2023 108 





5 44 30.2 

+ 0 20 42 

790114 

NGC 2203 7 

»» 


»» 

NGC 2023 110 


” 


” 

5 44 30.8 

+ 0 20 43 

810216 

NGC 2207 

6 14 14.4 

-21 21 14 

759903 

NGC 2023 112 



" 


5 44 31 

+ 0 20 45 

840815 

NGC 2209 

6 09 50 

-73 49 36 

749907 

NGC 2023 40W 

5 39 04.5 

- 2 17 36 

ED 

** 

5 44 31.2 

+ 0 20 48 

811207 

NGC 2209 LE3 

6 10 02 

-73 49 40 

ED 

NGC 2023 60N 

5 39 07.2 

- 2 15 56 

” 


5 44 31.2 

+ 0 20 51 

830215 

NGC 2209 W9 

6 09 50 

- 73 49 36 

749907 

NGC 2023 60S 

5 39 07.2 

- 2 17 56 


NGC 2071 IRS 

5 44 30.1 

+ 0 20 40 

790508 

NGC 2209 W46 

6 09 55 

-73 49 40 

ED 


5 39 07.3 

- 2 17 58 



5 44 30.2 

+ 0 20 42 

790114 

NGC 2209 W50 

6 09 43 

-73 49 40 


NGC 2023 80S 

5 39 07.3 

- 2 18 18 


” 

5 44 31.2 

+ 0 20 45 

790508 

NGC 2209 5 

6 09 51 

-73 50 20 


NGC 2024 

5 39 

- 1 55 

720304 

NGC 2071 IRS1 

5 44 30.6 

+ 0 20 42 

811207 

NGC 2209 46 

6 09 55 

-73 49 40 



5 39 06.3 

- 1 56 10 

741007 

NGC 2071 IRS2 

5 44 31.2 

+ 0 20 48 

” 

NGC 2209 50 

6 09 43 

-73 49 40 



5 39 08 

- 1 55 03 

710404 

NGC 2071 IRS3 

5 44 30.6 

+ 0 20 48 

” 

NGC 2210 

6 11 53 

-69 06 24 

749907 


5 39 12 

- 1 55 42 

800602 

NGC 2071 IRS4 

5 44 31.2 

+ 0 20 54 

” 

NGC 2210 LEI 





5 39 13 

- 1 55 48 

760601 

NGC 2071 30E 

5 44 33.2 

+ 0 20 51 

ED 

NGC 2210 LE2 


*» 


” 

5 39 13 

- 1 56 44 

840815 

NGC2071 30E30 

5 44 32.2 

+ 0 20 12 


NGC 2213 

6 11 28 

-71 30 54 



5 39 13 

- 1 57 00 

840510 

NGC 2071 30N 

5 44 31.2 

+ 0 21 21 

” 

NGC 2213 LEI 

6 11 21 

-71 30 20 

ED 


5 39 14 

- 1 57 00 

ED 

NGC 2071 30NE 

5 44 33.2 

+ 0 21 21 


NGC 2213 LE2 

6 11 30 

-71 30 40 



5 39 14.0 

- 1 57 00 

790412 

NGC 2071 30NW 

5 44 29.2 

+ 0 21 21 


NGC 2213 LE3 

6 11 29 

-71 31 50 



5 39 19 

- 1 55 42 

740908 

NGC2071 30N30 

5 44 32.1 

+ 0 21 10 

” 

NGC 2213 11 

6 11 24 

-71 30 50 


NGC 2024 (1) 

5 39 14.5 

- 1 57 48 

810216 

NGC2071 30S30 

5 44 32.1 

+ 0 20 10 

” 

NGC 2213 12 

6 11 31 

-71 30 50 

>» 

NGC 2024 #1 

5 39 06.3 

- 1 56 10 

741007 

NGC 2071 30W 

5 44 29.2 

+ 0 20 51 

” 

NGC 2214 

6 13 11 

-68 14 36 

749907 


5 39 24 

- 1 51 52 

ED 

NGC 2071 60N 

5 44 31.2 

+ 0 21 51 

” 

NGC 2217 

6 19 40.3 

-27 12 31 

759903 

NGC 2024 #2 

5 39 14.3 

- 1 55 59 

741007 

NGC 207 HR 

5 44 30.2 

+ 0 20 42 

840903 

NGC 2231 

6 20 50 

-67 29 36 

789907 


5 39 20 

- 1 51 52 

ED 

NGC 207 HR NE 

5 44 30.6 

+ 0 20 48 

ED 

NGC 2231 LEI 




NGC 2024 A 

5 39 48 

- 1 49 

** 

NGC 207 HR SW 

5 44 29.8 

+ 0 20 36 


NGC 2231 LE2 




NGC 2024 C 

5 41 23 

- 1 41 


NGC 207 HR 6E 

5 44 30.6 

+ 0 20 42 

” 

NGC 2244 2 

6 29 16.0 

+ 4 58 46 

CSI 79 

NGC 2024 E 

5 40 40 

- 2 03 

** 

NGC 207 HR 6N 

5 44 30.2 

+ 0 20 48 


NGC 2244 3 

6 29 29.9 

+ 4 51 37 


NGC 2024 F 

5 41 55 

- 2 10 

" 

NGC 207 !IR 6S 

5 44 30.2 

+ 0 20 36 


NGC 2244 4 

6 29 12.9 

+ 5 04 10 


NGC 2024 IRS1 

5 39 06.3 

- 1 56 10 

741007 

NGC 207 HR 6W 

5 44 29.8 

+ 0 20 42 


NGC 2244 5 

6 28 58.7 

+ 5 03 46 


NGC 2024 IRS2 

5 39 14.3 

- 1 55 59 

” 

NGC 2076 

5 44 35 

-16 47 

RNGC 

NGC 2244 6 

6 28 41.4 

+ 4 52 13 


NGC 2024 PEAK 

5 40 15 

- 1 58 

ED 

NGC 2090 

5 46 34.0 

-34 14 32 

821013 

NGC 2244 7 

6 29 30.9 

+ 5 00 13 

M 

NGC 2024 SW 

5 39 07.5 

- 1 57 30 

790412 

NGC 2100 

5 42 31 

-69 14 00 

749907 

NGC 2257 

6 29 57 

-64 17 18 

789907 

NGC 2024 1 

5 39 26.2 

- 1 51 44 

780514 

NGC 2100 C2 

” 

" 


NGC 2257 C27 




NGC 2041 

5 36 31 

-67 01 06 

779909 

NGC 2100 C8 

” 

•* 

** 

NGC 2257 H23 

•i 



NGC 2044 #46 

5 36 12 

-69 12 

739914 

NGC 2100 C12 


•* 


NGC 2257 H62 



» 

NGC 2056 NOM. 

5 37 10 

-70 42 00 

789907 

NGC 2100 C32 

” 

’* 


NGC 2257 LE4 

6 29 57 

-64 17 20 

ED 

NGC 2056 1 



" 

NGC 2100 C34 


” 

” 

NGC 2257 LE7 

6 29 57 

-64 18 30 


NGC 2056 2 



" 

NGC 2100 D16 


” 

” 

NGC 2257 LE8 

6 30 03 

-64 18 40 

** 

NGC 2056 3 




NGC 2100 WA67 

” 

” 

” 

NGC 2257 LE11 

6 30 07 

-64 16 20 

>* 

NGC 2058 

5 37 25 

-70 11 24 


NGC 2100 W5 

” 

” 


NGC 2257H4503 

6 29 57 

-64 18 30 

♦. 

NGC 2064 

5 44 02 

+ 0 02 18 

840619 

NGC 2100 W12 

” 

” 


NGC 2257H4621 

6 30 07 

-64 18 10 

*» 

NGC 2065 

5 38 10 

-70 15 48 

749907 

NGC 2100 W24 

” 

•• 

” 

NGC 2257H4709 

6 30 03 

-64 18 40 

»» 

NGC 2068 1 

5 43 27.6 

+ 0 04 17 

ED 

NGC 2100 W30 

” 

” 

” 

NGC 2261 

6 36 26 

+ 8 46 

RNGC 

NGC 2068 2 

5 43 30.2 

+ 0 03 48 

” 

NGC 2100 W34 

” 

" 


NGC 2264 

6 38 23 

+ 9 32 

ED 

NGC 2068 3 

5 43 43.8 

+ 0 05 53 

” 

NGC 2100 W44 

” 




6 38 24.9 

+ 9 32 29 

720302 

NGC 2068 4 

5 43 44.2 

- 0 01 27 


NGC 2100 W51 

” 




6 38 25 

+ 9 32 25 

861016 

NGC 2068 5 

5 43 44.8 

+ 0 02 27 


NGC 2100 W57 


” 

»* 


6 38 25.2 

+ 9 32 12 

830215 

NGC 2068 6 

5 43 48.0 

+ 0 07 18 


NGC 2100 W69 


** 

** 


6 38 25.3 

+ 9 32 25 

770703 

NGC 2068 7 

5 43 49.2 

+ 0 03 29 

*> 

NGC 2107 

5 43 49 

-70 39 36 

•* 


6 38 29 

+ 9 31 46 

840815 

NGC 2068 8 

5 43 51.0 

+ 0 04 37 


NGC 2107 1 


*• 


NGC 2264 IR 

6 38 24.9 

+ 9 32 29 

720302 

NGC 2068 9 

5 43 51.8 

+ 0 06 10 


NGC 2108 

5 44 17 

-69 12 00 


NGC 2264 IRS 




NGC 2068 10 

5 43 53.7 

+ 0 04 41 


NGC 2108 LEI 



789907 

NGC 2264 IRS2 

6 38 15.1 

+ 9 48 01 

830216 

NGC 2068 11 

5 43 54.8 

+ 0 01 52 


NGC 2108 6 

” 

” 

» 

NGC 2264 IRS3 

6 38 15.4 

+ 9 46 03 


NGC 2068 12 

5 43 56.4 

+ 0 05 58 


NGC 2110 

5 49 46.4 

- 7 28 04 

830804 

NGC 2264 IRS4 

6 38 24.1 

+ 10 02 35 

811209 

NGC 2068 13 

5 43 57.4 

+ 0 05 34 


NGC 2121 

5 48 58 

-71 29 42 

749907 

NGC 2264 N 

6 38 22 

+ 9 37 10 

ED 

NGC 2068 14 

5 43 59.1 

+ 0 01 44 


NGC 2121 LEI 

5 48 56 

-71 29 40 

ED 

NGC 2264 S 

6 38 22 

+ 9 37 40 


NGC 2068 15 

5 43 59.4 

+ 0 05 18 

99 

NGC 2121 LE2 

5 49 01 

-71 29 50 

»• 

NGC 2264 VI 

6 36 58 

+ 9 47 

» 

NGC 2068 16 

5 44 00.8 

+ 0 03 14 


NGC 2121 LE4 

5 49 01 

-71 29 40 

•» 

NGC 2264 V2 

6 36 58 

+ 9 38 

»* 

NGC 2068 17 

5 44 00.5 

+ 0 05 38 

99 

NGC 2121 LE5 

5 49 06 

-71 28 40 

” 

NGC 2264 VI 8 

6 37 20 

+ 9 35 

» 

NGC 2068 18 

5 44 01.5 

+ 0 CO 31 


NGC 2121 LE6 

5 48 52 

-71 30 10 


NGC 2264 V20 

6 37 21 

+ 9 39 


NGC 2068 19 

5 44 02.0 

+ 0 05 21 


NGC 2133 1 

5 52 11 

-71 10 50 


NGC 2264 VI 16 

6 38 18 

) 9 26 

» 

NGC 2068 20 

5 44 03.0 

+ 0 00 15 

99 

NGC 2134 

5 52 38 

-71 06 24 

749907 

NGC 2264 VI 93 

6 38 56 

+ 9 35 

«» 

NGC 2068 21 

5 44 03.6 

+ 0 02 56 


NGC 2134 1 

5 52 35 

-71 07 10 

ED 

NGC 2264 W20 

6 36 43.4 

+ 9 44 50 

849902 

NGC 2068 22 

5 44 03.9 

+ 0 05 50 


NGC 2134 2 

5 52 35 

-71 06 20 

” 

NGC 2264 W30 

6 37 08.1 

+ 9 30 55 


NGC 2068 23 

5 44 03.9 

+ 0 06 58 

99 

NGC 2134 3 

5 52 41 

-71 05 20 

” 

NGC 2264 W33 

6 37 10.9 

+ 9 37 16 

•» 

NGC 2068 24 

5 44 04.7 

+ 0 04 41 


NGC 2134 4 

5 52 28 

-71 05 20 


NGC 2264 W36 

6 37 19.9 

+ 9 37 35 

•> 

NGC 2068 25 

5 44 05.8 

+ 0 05 38 


NGC 2134 5 

5 52 35 

-71 06 20 

»* 

NGC 2264 W43 

6 37 36.4 

+ 9 44 40 

» 

NGC 2068 26A 

5 44 06.4 

+ 0 03 48 


NGC 2136 

5 53 24 

-69 30 06 

749907 

NGC 2264 W46 

6 37 39.6 

+ 9 48 58 

» 

NGC 2068 26B 

5 44 06.5 

+ 0 03 59 


NGC 2136 1 

” 


” 

NGC 2264 W50 

6 37 43.4 

+ 9 51 54 

.* 

NGC 2068 27 

5 44 08.6 

+ 0 05 27 

99 

NGC 2136 2 




NGC 2264 W67 

6 37 52.1 

+ 9 50 21 


NGC 2068 28 

5 44 08.6 

+ 0 05 07 


NGC 2136 4 




NGC 2264 W68 

6 37 52.2 

+ 9 57 49 


NGC 2068 29 

5 44 08.7 

+ 0 04 22 

99 

NGC 2136 5 




NGC 2264 W73 

6 37 53.1 

+ 10 00 37 


NGC 2068 30 

5 44 09.1 

- 0 00 17 

99 

NGC 2136 6 

” 


» 

NGC 2264 W83 

6 37 57.3 

+ 9 42 13 

ii 

NGC 2068 31 

5 44 09.6 

+ 0 03 29 

99 

NGC 2146 

6 10 40.1 

+ 78 22 23 

769909 

NGC 2264 W84 

6 37 57.3 

+ 9 36 29 


NGC 2068 32 

5 44 09.8 

+ 0 04 23 

99 

” 

6 10 40.8 

+78 22 27 

860130 

NGC 2264 W88 

6 37 58.1 

+ 9 48 53 


NGC 2068 33 

5 44 10.9 

+ 0 04 17 


NGC 2146A 

6 15 52.6 

+ 78 33 17 

821013 

NGC 2264 W90 

6 37 59.5 

+ 9 50 53 

♦» 

NGC 2068 34 

5 44 11.2 

+ 0 04 27 


NGC 2154 

5 57 44 

-67 15 54 

779909 

NGC 2264 W100 

6 38 03.7 

+ 9 54 36 

»« 

NGC 2068 35 

5 44 11.2 

+ 0 02 39 


NGC 2154 LEI 

5 57 42 

-67 16 10 

ED 

NGC 2264 W104 

6 38 04.3 

+ 9 56 15 


NGC 2068 36 

5 44 11.4 

+ 0 01 31 


NGC 2154 LE2 

5 57 44 

-67 15 50 


NGC 2264 W107 

6 38 05.7 

+ 10 04 36 


NGC 2068 37 

5 44 11.6 

+ 0 04 45 


NGC 2154 LE3 

5 57 44 

-67 16 40 

” 

NGC 2264 W108 

6 38 06.1 

+ 9 47 38 


NGC 2068 38 

5 44 13.0 

+ 0 06 06 


NGC 2155 

5 58 26 

-65 28 42 

779909 

NGC 2264 W109 

6 38 06.3 

+ 9 54 41 

*■ 

NGC 2068 39 

5 44 13.0 

+ 0 00 29 


NGC 2156 

5 58 06 

-68 27 48 

749907 

NGC 2264 WHO 

6 38 07 

+ 9 46 

ED 

NGC 2068 40 

5 44 13.6 

+ 0 02 59 


NGC 2157 

5 57 57 

-69 12 00 

” 

NGC 2264 W112 

6 38 06.9 

+ 9 41 59 

849902 

NGC 2068 41 

5 44 13.8 

+ 0 03 28 


NGC 2157 B4 


” 

” 

NGC 2264 W125 

6 38 11.8 

+ 9 51 33 


NGC 2068 42 

5 44 13.6 

4- 0 04 20 


NGC 2159 

5 58 20 

-68 37 36 

” 

NGC 2264 W131 

6 38 13.3 

+ 9 56 36 

CSI 79 

NGC 2068 43 

5 44 i 3.8 

+ 0 03 52 


NGC 2162 

6 00 12 

-63 43 18 

779909 

NGC 2264 W132 

6 38 13.7 

+ 9 36 24 

849902 

NGC 2068 44 

5 44 13.9 

+ 0 02 32 


NGC 2162 1 

6 00 12 

-63 43 10 

ED 

NGC 2264 W137 

6 38 14.8 

+ 9 55 10 


NGC 2068 45 

5 44 14.5 

+ 0 04 48 


NGC 2162 2 

6 00 13 

-63 43 00 

" 

NGC 2264 W138 

6 38 16.0 

+ 9 27 04 

<• 

NGC 2068 46 

5 44 15.8 

+ 0 05 41 


NGC 2164 

5 59 11 

-68 31 00 

749907 

NGC 2264 W139 

6 38 16.1 

+ 9 35 37 

»» 

NGC 2068 47 

5 44 16.4 

+ 0 03 36 


NGC 2164 C13 

” 

” 


NGC 2264 W145 

6 38 16.0 

+ 9 30 56 

CSI 79 

NGC 2068 48 

5 44 17.9 

+ 0 02 44 


NGC 2164 C6 

” 

" 

” 

NGC 2264 W151 

6 38 17.8 

+ 9 50 47 

849902 

NGC 2068 49 

5 44 18.7 

+ 0 05 06 


NGC 2170 IRS1 

6 05 20.0 

- 6 22 38 

ED 

NGC 2264 W154 

6 38 17.2 

+ 9 34 20 

CSI 79 

NGC 2068 50 

5 44 19.8 

- 0 01 05 


NGC 2170 IRS3 

6 05 21.9 

- 6 22 26 

760905 

NGC 2264 W157 

6 38 19.3 

+ 9 35 55 

849902 

NGC 2068 51 

5 44 20.0 

- 0 00 33 


NGC 2172 

6 00 23 

-68 38 12 

749907 

NGC 2264 W158 

6 38 19.3 

+ 9 57 37 


NGC 2068 52 

5 44 22.8 

+ 0 04 04 


NGC 2173 

5 59 08 

-72 59 

RNGC 

NGC 2264 W165 

6 38 21.2 

+ 9 25 49 

»» 

NGC 2068 53 

5 44 24.5 

+ 0 04 32 


NGC 2173 H45A 

5 59 04 

-72 59 51 

ED 

NGC 2264 W177 

6 38 24.5 

+ 10 20 16 


NGC 2068 54 

5 44 26.9 

+ 0 02 52 


NGC 2173 LEI 

5 59 04 

-72 59 00 

” 

NGC 2264 W178 

6 38 24.7 

+ 9 30 48 

CSI 79 

NGC 2068 55 

5 44 35.1 

- 0 00 58 


NGC 2173 LE4 

5 59 00 

-72 58 37 

" 

NGC 2264 W179 

6 38 25.1 

+ 9 55 55 

849902 

NGC2068 60E40 

5 44 17.0 

+ 0 01 20 


NGC 2173 LE5 

5 59 01 

-72 58 00 

” 

NGC 2264 W181 

6 38 26.0 

+ 9 55 49 
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ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (19! 

10) DEC 

POS REF 

NGC 2264 W187 

h m » 

6 38 28.0 

+ 9 38 44 


NGC 2477 8256 

h m s 

\, ' ' 

» 

NGC 3038 

h m * 

9 49 04.8 

— 32*31 05* 

759903 

NGC 2264 W188 

6 38 31 

+ 9 39 

ED 

NGC 2535 

8 08 13.2 

+ 25 21 22 

850211 

NGC 3077 

9 59 21.9 

+ 68 58 33 

769909 

NGC 2264 W189 

6 38 28.3 

+ 9 30 25 

849902 

NGC 2536 

8 08 18 

+ 25 20 

RNGC 

NGC 3078 

9 56 08.1 

-26 41 13 

759903 

NGC 2264 W190 

6 38 28.5 

+ 9 58 37 

** 

NGC 2541 

8 11 01.8 

+49 12 53 

821013 

NGC 3079 

9 58 35.0 

+ 55 55 17 

860702 

NGC 2264 W192 

6 38 32.0 

+ 9 57 26 

” 

NGC 2549 

8 14 56.6 

+ 57 57 35 

769909 

” 

9 58 35.4 

+55 55 11 

821013 

NGC 2264 W206 

6 38 37.0 

+ 9 46 46 


NGC 2558 

8 16 18.4 

+ 20 40 06 

850211 

NGC 3081 

9 57 10.0 

-22 35 09 

759903 

NGC 2264 W209 

6 38 38.9 

+ 9 36 51 


NGC 2559 

8 15 02.4 

-27 18 13 

860130 

NGC 3100 

9 58 27.6 

-31 25 24 

” 

NGC 2264 W212 

6 38 42.1 

+ 9 54 09 

” 

NGC 2562 

8 17 28.5 

+ 21 17 25 

850211 

NGC 3109 NOM. 

10 00 49 

-25 55 00 

819916 

NGC 2264 W215 

6 38 46.4 

+ 9 29 53 


NGC 2563 

8 17 40.7 

+ 21 13 40 

769909 

NGC 3109 1 

” 

” 

** 

NGC 2264 W220 

6 38 48.3 

+ 9 21 58 

” 

NGC 2565 

8 16 52.3 

+ 22 12 00 

850211 

NGC 3109 3 

” 

" 

" 

NGC 2264 W222 

6 38 49.4 

+ 9 54 33 


NGC 2570 

8 18 27.9 

+ 21 04 21 

” 

NGC 3109 4 

” 

” 


NGC 2264 W224 

6 38 52.5 

+ 9 23 55 


NGC 2575 

8 19 46.5 

+ 24 27 27 

” 

NGC 3109 7 

” 


** 

NGC 2264 W226 

6 38 56.9 

+ 9 50 32 

” 

NGC 2582 

8 22 18.2 

+ 20 29 52 

” 

NGC 3109 11 

” 



NGC 2264 W228 

6 38 58.3 

+ 9 46 15 

CSI 79 

NGC 2591 

8 30 43.2 

+ 78 11 54 

821013 

NGC 3109 12 

” 

” 


NGC 2264 W229 

6 38 58.0 

+ 10 05 00 

849902 

NGC 2596 

8 24 36.1 

+ 17 27 00 

850211 

NGC 3115 

10 02 44.4 

- 7 28 32 

759903 

NGC 2264 W231 

6 39 04.9 

+ 9 33 26 

” 

NGC 2599 

8 29 15.6 

+ 22 43 51 

” 

NGC 3125 

10 04 18.0 

-29 41 30 


NGC 2264 W237 

6 39 31.1 

+ 9 35 38 


NGC 2610 

8 31 05.0 

-15 58 39 

739909 

NGC 3132 

10 04 54.6 

-40 12 28 

860421 

NGC 2264 W238 

6 39 32.9 

+ 10 12 29 

” 

NGC 2613 

8 31 11.1 

-22 48 01 

821013 

” 

10 04 55.1 

-40 11 29 

739909 

NGC 2264 W239 

6 39 35.3 

+ 10 12 19 

" 

NGC 2623 

8 35 25.5 

+ 25 55 51 

769909 

NGC 3132 20E 

10 04 56.9 

-40 11 29 

ED 

NGC 2264 2 

6 38 24.9 

+ 9 32 29 

720302 

NGC 2623 2E1N 

8 35 25.2 

+ 25 56 01 

ED 

NGC 3132 20N 

10 04 55.1 

-40 11 09 

" 

NGC2264 60” W 

6 38 21.0 

+ 9 32 12 

ED 

NGC 2634 

8 42 56.0 

+ 74 09 06 

769909 

NGC 3136 

10 04 31 

-67 08 00 

759905 

NGC 2264A 

6 38 22 

+ 9 25 42 

760601 

NGC 2648A 

8 39 53.3 

+ 14 27 58 

” 

NGC 3153 

10 10 09.5 

+ 12 55 00 

821013 

NGC 2264B 

6 38 25 

+ 9 32 30 

•» 

NGC 2648B 

” 

” 

” 

NGC 3158 

10 10 52.6 

+ 39 00 48 

769909 

NGC 2264C 

6 38 34 

+ 9 27 42 

*» 

NGC 2655 

8 49 09.1 

+78 24 53 

” 

NGC 3159 

10 10 55.1 

+ 38 54 05 

739910 

NGC 2264IR 

6 38 24.9 

+ 9 31 29 

840903 

NGC 2660 NOM. 

8 41 01 

-47 01 12 

789907 

NGC 3190 

10 15 20.7 

+22 05 03 

719904 

NGC 2264IR NE 

6 38 25.2 

+ 9 31 33 

ED 

NGC 2660 2121 


” 

” 

NGC 3193 

10 15 39.5 

+ 22 08 45 

769909 

NGC 2264IR NW 

6 38 24.6 

+ 9 31 33 

” 

NGC 2660 4224 

” 

” 

” 

NGC 3195 

10 09 57.1 

-80 36 39 

840923 

NGC 2264IR SE 

6 38 25.2 

+ 9 31 25 


NGC 2660 4304 


” 

” 

NGC 3195 20E 

10 01 13 

-80 37 

ED 

NGC 2264IR SW 

6 38 24.6 

+ 9 31 25 


NGC 2660 9009 


” 

” 

NGC 3198 

10 16 51.7 

+45 48 07 

821013 

NGC 2264IR 4E 

6 38 25.2 

+ 9 31 29 


NGC 2660 9016 



” 

NGC 3201 1117 

10 15 24 

+46 05 

ED 

NGC 2264IR 4N 

6 38 24.9 

+ 9 31 33 


NGC 2660 9023 


” 

” 

NGC 3201 1309 

10 15 12 

+46 08 


NGC 2264IR 4S 

6 38 24.9 

+ 9 31 25 


NGC 2660 9025 

” 

” 

” 

NGC 3201 1312 

10 15 18 

+46 07 


NGC 2264IR 4W 

6 38 24.6 

+ 9 31 29 


NGC 2663 

8 43 08 

-33 36 42 

789908 

NGC 3201 1314 

” 



NGC 2264IR 8E 

6 38 25.4 

+ 9 31 29 


NGC 2672 

8 46 31.3 

+ 19 15 40 

769909 

NGC 3201 1315 

” 

" 


NGC 2264IR 8N 

6 38 24.9 

+ 9 31 37 


NGC 2673 

8 46 33.7 

+ 19 15 36 

” 

NGC 3201 1410 

10 15 18 

+46 08 


NGC 2264IR 8S 

6 38 24.9 

+ 9 31 21 

»* 

NGC 2681 

8 49 57.9 

+ 51 30 13 

851212 

NGC 3201 1501 

10 15 18 

+46 09 


NGC 2264IR 8W 

6 38 24.4 

+ 9 31 29 


NGC 2683 

8 49 34.8 

+ 33 36 23 

821013 

NGC 3201 1626 

10 15 30 

+46 08 


NGC2264IR 8SE 

6 38 25.2 

+ 9 31 21 

” 

NGC 2685 

8 51 40.7 

+ 58 55 33 

851212 

NGC 3201 2321 

10 15 24 

+46 12 


NGC2264IR 8SW 

6 38 24.4 

+ 9 31 21 


NGC 2693 

8 53 25.2 

+ 51 32 24 

769909 

NGC 3201 2405 

10 15 18 

+46 09 

” 

*> 

6 38 24.6 

+ 9 31 21 

” 

NGC 2701 

8 55 26.0 

+ 53 57 53 

821013 

NGC 3201 2608 

10 15 24 

+46 09 

” 

NGC 2268 

7 00 47.6 

+ 84 27 41 

821013 

NGC 2719A 

8 57 07.4 

+ 35 55 28 

769909 

NGC 3201 3204 

10 15 36 

+46 13 

” 

NGC 2273 

6 45 37.5 

+60 54 13 

861203 

NGC 2719B 

” 

” 

” 

NGC 3201 3217 

10 15 42 

+46 12 

” 

NGC 2273B 

6 42 02.8 

+60 23 38 

821013 

NGC 2749 

9 02 32.4 

+ 18 30 53 

” 

NGC 3201 3218 

” 

*’ 


NGC 2274 

6 44 00.0 

+33 37 19 

769909 

NGC 2768 

9 07 44.7 

+60 14 34 

851212 

NGC 3201 3304 

10 15 36 

+ 46 12 

” 

NGC 2275 

6 44 00.6 

+ 33 39 13 

" 

” 

9 07 45.2 

+60 14 40 

769909 

NGC 3201 3401 

10 15 30 

46 11 

” 

NGC 2280 

6 42 50.0 

-27 35 12 

821013 

NGC 2770 

9 06 30.3 

+ 33 19 42 

821013 

NGC 3201 3405 

10 15 36 

+46 11 

” 

NGC 2282 

6 44 15 

+ 1 20 30 

840619 

NGC 2775 

9 07 41.0 

+ 7 14 35 

769909 

NGC 3201 3414 

10 15 42 

+46 10 

” 

NGC 2298 NOM. 

6 47 13 

-35 56 42 

789908 

NGC 2782 

9 10 54.0 

+40 19 12 

860702 

NGC 3201 3504 

10 15 30 

+46 10 


NGC 2298 #7 

** 

•• 


NGC 2784 

9 10 05.7 

-23 57 56 

759903 

NGC 3201 3522 

10 15 36 

+46 10 


NGC 2298 #8 

” 

** 

” 

NGC 2787 

9 14 49.3 

+ 69 24 51 

851212 

NGC 3201 3616 

” 

” 

" 

NGC 2298 #9 

” 



NGC 2792 

9 10 33.7 

-42 13 08 

739909 

NGC 3201 4318 

10 15 36 

+46 06 

” 

NGC 2298 #11 


*• 

" 

NGC 2792 10E 

9 10 34.6 

-42 13 08 

ED 

NGC 3201 4319 

10 15 30 

+46 06 

” 

NGC 2298 #31 


” 


NGC 2798 

9 14 09.5 

+42 12 37 

769909 

NGC 3201 4403 

10 15 42 

+46 09 

” 

NGC 2298 IR1 

” 

” 

” 

NGC 2799 

9 14 18.1 

+42 12 15 

” 

NGC 3201 4507 

10 15 36 

+46 08 

” 

NGC 2300 

7 15 45.1 

+85 48 31 

769909 

NGC 2808 

9 11 04 

-64 39 30 

779907 

NGC 3201 4524 

10 15 30 

+46 07 

” 

NGC 2310 

6 52 16 

-40 47 54 

789908 

NGC 2808 #11 

” 

” 

’’ 

NGC 3211 

10 16 12.5 

-62 25 06 

769910 

NGC 2316 

6 57 16.7 

- 7 41 54 

860202 

NGC 2808 #13 

” 

” 

” 

” 

10 16 12.6 

-62 25 10 

860421 

NGC 2329 

7 05 21.7 

+48 41 48 

769909 

NGC 2808 #14 

” 

” 

” 

NGC 3225 

10 21 52.1 

+ 58 24 15 

821013 

NGC 2332 

7 05 43.3 

+ 50 15 48 

” 

NGC 2808 #15 

” 

” 


NGC 3226 

10 20 43.5 

+20 09 07 

769909 

NGC 2336 

7 18 24.6 

+ 80 16 30 

841103 

NGC 2808 #19 

” 

” 

** 

NGC 3227 

10 20 46.8 

+20 07 06 

830804 

** 

7 18 28.0 

+ 80 16 35 

821013 

NGC 2808 #20 


” 


NGC 3239 

10 22 23.3 

+ 17 24 50 

769909 

NGC 2341 

7 06 14.2 

+20 40 58 

769909 

NGC 2808 #22 

” 

” 


NGC 3242 

10 22 21.3 

-18 23 17 

840923 

NGC 2342 

7 06 20.7 

+20 43 03 

** 

NGC 2808 #39 

” 

** 

” 

NGC 3242 15E 

10 22 22.4 

-18 23 17 

ED 

NGC 2346 

7 06 50.0 

— 0 43 35 

840923 

NGC 2808 #65 

” 

" 


NGC 3242 30E 

10 22 23.4 

-18 23 17 

” 

NGC 2357 

7 14 39.9 

+23 26 49 

821013 

NGC 2808 #82 

” 

” 


NGC 3247 

10 22 10 

-57 30 30 

740906 

NGC 2363 

7 23 28 

+69 10 

RNGC 

NGC 2808 #87 

” 

” 

” 

NGC 3250 

10 24 21 

-39 41 18 

789908 

NGC 2365 

7 23 23.9 

+69 17 30 

841103 

NGC 2808 #204 

” 

” 

” 

NGC 3254 

10 26 31.3 

+ 29 44 50 

821013 

NGC 2366 

7 23 38.0 

+69 19 15 

800506 

NGC 2814 

9 17 05.7 

+ 64 28 03 

841103 

NGC 3256 

10 25 43 

-43 39 00 

779909 

NGC 2371 

7 22 25.9 

+29 35 25 

840923 

NGC 2818 

9 13 59.4 

-36 24 58 

739909 

NGC 3264 

10 29 08.1 

+ 56 20 30 

821013 

NGC 2371/2 

7 22 25.5 

+29 35 23 

749905 

” 

9 13 59.9 

-36 24 59 

840923 

NGC 3265 

10 28 18.8 

+ 29 03 16 

739910 

NGC 2377 

7 22 36 

- 9 33 

RNGC 

NGC 2818 20S 

9 13 59.4 

-36 25 18 

ED 

NGC 3268 

10 27 45 

-35 04 06 

789908 

NGC 2392 

7 26 13.2 i 

+21 00 56 

840923 

NGC 2818 30E 

9 14 01.9 

-36 24 58 

” 

NGC 3274 

10 29 29.4 

+27 55 38 

841103 

NGC 2397 

7 21 30 

-68 54 18 

789907 

NGC 2822 

9 13 15 

-69 26 12 

779909 

NGC 3281 

10 29 36 

-34 35 48 

789908 

NGC 2403 

7 32 05.5 

+65 42 40 

769909 

NGC 2831 

9 16 43.3 

+ 33 57 20 

739910 

NGC 3294 

10 33 23.7 

+ 37 35 01 

821013 

” 

7 32 11.9 

+65 43 23 

860130 

NGC 2832 

9 16 43.7 

+ 33 57 45 

769909 

NGC 3308 

10 34 01.2 

-27 10 43 

759903 

NGC 2403 R57 

7 32 05.5 

+ 65 42 40 

769909 

NGC 2835 

9 15 36.6 

-22 08 45 

821013 

NGC 3309 

10 34 14.5 

-27 15 33 

” 

NGC 2403 R95 

” 


” 

NGC 2841 

9 18 35.8 

+ 51 11 25 

851212 

NGC 3310 

10 35 39.6 

+ 53 45 49 

860702 

NGC 2403 R156 

” 

” 


NGC 2855 

9 19 02.5 

-11 41 47 

759903 

” 

10 35 40.3 

+ 53 45 45 

769909 

NGC 2403 V3 




NGC 2867 

9 20 00.4 

-58 05 49 

840923 

NGC 3310 18SW 

10 35 38.3 

+ 53 45 27 

ED 

NGC 2403 V19 

” 



NGC 2867 5”E 

9 20 00.0 

-58 05 49 

ED 

NGC 3310 POS1 

10 35 40.6 

+ 53 45 45 

” 

NGC 2403 V21 

” 


” 

NGC 2883 

9 23 13 

-33 53 12 

789908 

NGC 3310 POS2 

10 35 41.0 

+ 53 45 45 

** 

NGC 2403 V33 

” 



NGC 2899 

9 25 31.0 

-55 53 17 

840923 

NGC 3310 POS 3 

10 35 41.3 

+ 53 45 45 

” 

NGC 2403 V41 

” 



NGC 2903 

9 29 19.9 

+21 43 24 

860702 

NGC 3310 POS4 

10 35 41.7 

+ 53 45 45 


NGC 2403 V46 

** 

" 


” 

9 29 20 

+21 43 14 

840815 

NGC 3310 POS5 

10 35 40.0 

+ 53 45 45 

” 

NGC 2403 V57 

" 

" 



9 29 20.2 

+21 43 20 

ED 

NGC 3310 POS6 

10 35 39.6 

+ 53 45 45 


NGC 2403 V60 

” 

" 

•* 

»• 

9 29 20.3 

+21 43 23 

840414 

NGC 3310 POS7 

10 35 39.3 

+ 53 45 45 

” 

NGC 2403-1 


” 

” 

*• 

9 29 20.4 

+ 21 43 20 

ED 

NGC 3310 POS8 

10 35 39.0 

+53 45 45 

” 

NGC 2419 

7 34 48 

+ 39 00 

RNGC 

NGC 2903 AB 

9 29 20.4 

+ 21 43 26 

” 

NGC 3310 POS9 

10 35 40.3 

+ 53 45 48 


NGC 2427 

7 35 01.0 

-47 31 18 

821013 

NGC 2903 C 

9 29 20.3 

+21 43 16 

" 

NGC 3310POS10 

10 35 40.3 

+ 53 45 51 


NGC 2434 

7 34 59 

-69 10 18 

789907 

NGC 2903 6N4E 

9 29 20.6 

+ 21 43 28 

’’ 

NGC 3310POS1 1 

10 35 40.3 

+ 53 45 54 

” 

NGC 2438 

7 39 32.8 

-14 36 59 

840923 

NGC 2907 

9 29 14.8 

-16 31 00 

759903 

NGC 3310POS12 

10 35 40.3 

+ 53 45 57 


NGC 2440 

7 39 42.1 

-18 05 26 

” 

NGC 2911 

9 31 05.5 

+ 10 22 30 

769909 

NGC 3310POS13 

10 35 40.3 

+ 53 45 42 


NGC 2440N 

7 39 41.5 

- 18 05 26 

739909 

NGC 2936 NOM. 

9 35 08.3 

+ 2 58 40 


NGC 3310POS14 

10 35 40.3 

+ 53 45 39 


NGC 2440S 

” 

*• 

M 

NGC 2936 KNOT 



” 

NGC 3310POS15 

10 35 40.3 

+ 53 45 36 


NGC2440 6”NW 

7 39 41.2 

-18 05 22 

ED 

NGC 2964 

9 39 55.7 

+ 32 04 36 

860702 

NGC 3310POS16 

10 35 40.3 

+ 53 45 33 

” 

NGC 2442 

7 36 33 

-69 25 00 

789907 

NGC 2966 

9 39 34.1 

+ 4 54 09 

” 

NGC 3310POS17 

10 35 40.3 

+ 53 45 30 

” 

NGC 2444 

7 43 30.6 

+ 39 09 24 

769909 

NGC 2968 

9 40 14.5 

+ 32 09 26 

769909 

NGC 3310POS18 

10 35 40.5 

+ 53 45 47 


NGC 2445 

7 43 32.3 

+39 08 25 

*• 

NGC 2974 

9 40 01.8 

- 3 28 08 

759903 

NGC 3310POS19 

10 35 40.8 

+ 53 45 49 

” 

NGC 2445 KNOT 


” 

” 

NGC 2976 

9 43 10.0 

+ 68 08 43 

769909 

NGC 3310POS20 

10 35 41.0 

+ 53 45 51 

” 

NGC 2452 

7 45 24.7 

-27 12 43 

739909 

NGC 2985 

9 45 53.8 

+ 72 30 45 

851212 

NGC 3310POS21 

10 35 41.2 

+ 53 45 53 


NGC 2466 

7 45 39 

-71 17 06 

789907 

NGC 2986 

9 41 56.8 

-21 02 53 

759903 

NGC 3310POS22 

10 35 41.4 

+ 53 45 55 


NGC 2477 NOM. 

7 50 24 

-38 23 54 

” 

NGC 2989 

9 43 04.3 

-18 08 44 

•* 

NGC 3310POS23 

10 35 41.7 

+ 53 45 57 


NGC 2477 C2 




NGC 2992 

9 43 18.4 

- 14 05 48 

830804 

NGC 3310POS24 

10 35 41.9 

+ 53 45 59 

" 

NGC 2477 LAM 



** 

NGC 2993 

9 43 24.2 

-14 08 13 

759903 

NGC 3310POS25 

10 35 40.1 

+ 53 45 43 

” 

NGC 2477 1044 




NGC 2997 

9 43 27.0 

-30 58 00 

860523 

NGC 3310POS26 

10 35 39.9 

+ 53 45 41 


NGC 2477 1069 



” 

” 

9 43 27.4 

-30 57 35 

759903 

NGC 3310POS27 

10 35 39.6 

+ 53 45 39 

’* 

NGC 2477 1220 



” 

NGC 3003 

9 45 37.9 

+ 33 39 16 

821013 

NGC 3310POS28 

10 35 39.4 

+ 53 45 37 

" 

NGC 2477 1252 


" 


NGC 3018 

9 47 07.1 

+ 0 51 22 

769909 

NGC 3310POS29 

10 35 39.2 

+ 53 45 35 

” 

NGC 2477 1272 



” 

NGC 3023 

9 47 19.9 

+ 0 51 00 

861203 

NGC 3310POS30 

10 35 39.0 

+ 53 45 33 


NGC 2477 1388 



” 

NGC 3026 

9 48 00.8 

+ 28 47 07 

821013 

NGC 3310POS31 

10 35 38.7 

+ 53 45 31 


NGC 2477 2009 



" 

NGC 3027 

9 51 16.8 

+72 26 27 

** 

NGC 3310POS32 

10 35 38.5 

+ 53 45 29 

” 

NGC 2477 2117 

’’ 

** 


NGC 3031 

9 51 27.0 

+ 69 18 06 

851212 

NGC 3310POS33 

10 35 40.5 

+ 53 45 43 


NGC 2477 3181 

’* 

” 

” 

*■ 

9 51 29.1 

+69 18 05 

860702 

NGC 3310POS34 

10 35 40.8 

+ 53 45 41 


NGC 2477 4004 

” 

” 


NGC 3034 

9 51 42.4 

+ 69 54 59 

" 

NGC 3310POS35 

10 35 41.0 

+ 53 45 39 

” 

NGC 2477 4035 

” 

” 

” 

” 

9 51 44.0 

+ 69 55 04 

700904 

NGC 3310POS36 

10 35 41.2 

+ 53 45 37 

** 

NGC 2477 4067 

” 


” 

NGC 3034 NOM. 

9 51 43 

+ 69 55 

RNGC 

NGC 3310POS37 

10 35 41.4 

+ 53 45 35 

” 

NGC 2477 6053 


” 

1 ” 

NGC 3034 NE 

” 


" 

NGC 3310POS38 

10 35 40.1 

+ 53 45 47 

” 


A-66 


NAME 

RA (19 

80) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NGC 

3310POS39 

10 

35 

39.9 

+ 53* 45' 49' 


NGC 

3656 

11 

h m s 

20 50.3 

+ 54 

06 

51 

841103 

NGC 4127 

12 

06 

01.3 

+ 77 04 57 

821013 

NGC 

3310POS40 

10 

35 

39.6 

+ 53 45 51 

” 

” 


11 

20 

50.5 

+ 54 

07 

08 

769909 

NGC 4142 

12 

07 

00.0 

+ 53 22 57 

*’ 

NGC 

3310POS41 

10 

35 

39.4 

+ 53 45 53 

” 

NGC 

3665 

11 

22 

00.9 

+ 39 

02 

16 

” 

NGC 4144 

12 

07 

28.3 

+ 46 44 07 

** 

NGC 

3310POS42 

10 

35 

39.2 

+ 53 45 55 


NGC 

3666 

11 

21 

49.7 

+ 11 

37 

03 

821013 

NGC 4145 

12 

07 

30.3 

+ 40 09 41 

” 

NGC 

3310POS43 

10 

35 

40.5 

+ 53 45 37 


NGC 

3675 

11 

23 

24.2 

+ 43 

51 

36 

*• 

NGC 4147 

12 

07 

38 

+ 18 49 

RNGC 

NGC 

3310POS44 

10 

35 

39.3 

+ 53 45 49 


NGC 

3683 

11 

24 

42.8 

+ 57 

09 

09 

860702 

NGC 4150 

12 

08 

01.2 

+ 30 40 53 

739910 

NGC 

3310POS45 

10 

35 

39.9 

+ 53 45 54 


NGC 

3690 

11 

25 

42.1 

+ 58 

50 

18 

” 

NGC 4151 

12 

08 

00.7 

+ 39 40 

840414 

NGC 

3310POS46 

10 

35 

41.3 

+ 53 45 41 

” 

NGC 

3690 #1 

11 

25 

42.5 

+ 58 

50 

20 

831013 


12 

08 

01.1 

+ 39 41 02 

830804 

NGC 

3310POS47 

10 

35 

40.8 

+ 53 45 36 


NGC 

3690 #2 

11 

25 

40.9 

+ 58 

50 

12 

*» 

NGC 4157 

12 

08 

34.4 

+ 50 45 39 

860702 

NGC 

3310POS48 

10 

35 

39.9 

+ 53 45 36 


NGC 

3690 A 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

18 

861009 

NGC 4168 

12 

09 

43.5 

+ 13 29 05 

769909 

NGC 

3310POS49 

10 

35 

39.3 

+ 53 45 41 


NGC 

3690 B 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

23 

769909 

NGC 4178 

12 

10 

13.1 

+ 11 08 30 


NGC 

3310POS50 

10 

35 

39.4 

+ 53 45 32 

” 

NGC 

3690 C 

11 

25 

41.2 

+ 58 

50 

20 

ED 

NGC 4179 

12 

10 

18.5 

+ 1 34 41 

*» 

NGC 

3310POS51 

10 

35 

41.3 

+ 53 45 49 

" 

NGC 

3690 5”S 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

18 

»* 

NGC 4183 

12 

10 

47.2 

+43 58 35 

” 

NGC 

3310POS52 

10 

35 

39.4 

+ 53 45 28 

” 

NGC 

3690 5”N 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

28 

” 

NGC 4189 

12 

11 

13.9 

+ 13 42 17 

830808 

NGC 

3310POS53 

10 

35 

40.8 

+ 53 45 54 

” 

NGC 

3690 10N 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

33 

»» 

NGC 4192 

12 

11 

15.4 

+ 15 10 23 

769909 

NGC 

3310POS54 

10 

35 

38.8 

+ 53 45 41 

** 

NGC 

3690 10S 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

13 


NGC 4194 

12 

11 

39.9 

+ 54 48 20 

861203 

NGC 

3310POS55 

10 

35 

40.6 

+ 53 45 39 


NGC 

3690 15N 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

38 

” 

NGC 4206 

12 

12 

43.7 

+ 13 18 10 

769909 

NGC 

3310POS56 

10 

35 

40.8 

+ 53 45 33 

” 

NGC 

3690 15S 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

08 

” 

NGC 4212 

12 

13 

06.4 

+ 14 10 45 

830808 

NGC 

3310POS57 

10 

35 

39.1 

+ 53 45 38 

” 

NGC 

3690 20N 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

43 

” 

NGC 4214 

12 

13 

09.3 

+ 36 36 02 

841103 

NGC 

3310FOS58 

10 

35 

38.7 

+ 53 45 36 

” 

NGC 

3690 20S 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

03 

” 

NGC 4216 

12 

13 

21.7 

+ 13 25 38 

851212 

NGC 

3310POS59 

10 

35 

39.9 

+ 53 45 32 

” 

NGC 

3690 25N 

11 

25 

44.2 

+ 58 

50 

48 

” 

NGC 4217 

12 

13 

21.7 

+47 22 12 

821013 

NGC 

3310POS60 

10 

35 

38.4 

+ 53 45 34 

” 

NGC 

3690 25S 

11 

25 

44.2 

+ 58 

49 

58 

” 

NGC 4218 

12 

13 

17.4 

+48 24 32 

830515 

NGC 

3311 

10 

34 

21.6 

-27 16 08 

759903 

NGC 

3697 

11 

26 

12.9 

+ 21 

04 

15 

850211 

NGC 4220 

12 

13 

43.2 

+48 09 32 

739910 

NGC 

3319 

10 

36 

14.7 

+41 56 50 

821013 

NGC 

3699 

11 

25 

40 

-59 

40 

54 

779909 

NGC 4235 

12 

14 

35.7 

+ 7 28 11 

769909 

NGC 

3320 

10 

36 

37.1 

+47 39 31 

M 

NGC 

3701 

11 

26 

51.0 

+24 

22 

10 

850211 

NGC 4236 

12 

14 

23.8 

+ 69 43 52 

800506 

NGC 

3338 

10 

39 

28.2 

+ 14 00 34 


NGC 

3705 

11 

27 

32.2 

+ 9 

33 

11 

821013 

NGC 4237 

12 

14 

38.2 

+ 15 36 08 

830808 

NGC 

3344 

10 

40 

46.4 

+25 11 07 

860702 

NGC 

3717 

11 

29 

03.6 

-30 

01 

52 

” 

NGC 4244 

12 

15 

00.4 

+ 38 05 12 

821013 

NGC 

3351 

10 

41 

19.6 

+ 11 58 00 

769909 

NGC 

3718 

11 

29 

49.9 

+ 53 

20 

39 

851212 

NGC 4254 

12 

16 

16.9 

+ 14 41 46 

830808 

NGC 

3359 

10 

43 

20.5 

+ 63 29 14 

821013 

NGC 

3726 

11 

30 

38.3 

+47 

18 

13 

821013 


12 

16 

17.2 

+ 14 41 38 

860702 

NGC 

3362 

10 

42 

15.2 

+ 6 51 28 

769909 

NGC 

3733 

11 

32 

16.9 

+ 55 

07 

39 

” 

NGC 4258 

12 

16 

29 

+47 35 01 

840815 

NGC 

3365 

10 

43 

38.2 

+ 2 04 38 

821013 

NGC 

3735 

11 

33 

04.8 

+70 

48 

42 

” 

*’ 

12 

16 

29.7 

+47 34 55 

821013 

NGC 

3367 

10 

43 

54.7 

+ 14 00 58 

860702 

NGC 

3738 

11 

33 

03.3 

+ 54 

48 

09 

841103 

NGC 4261 

12 

16 

49.5 

+ 6 06 15 

769909 

NGC 

3368 

10 

44 

07.8 

+ 12 05 00 


NGC 

3755 

11 

33 

54.1 

+36 

41 

15 

821013 

NGC 4264 

12 

17 

02.4 

+ 6 07 30 


NGC 

3377 

10 

45 

02.6 

+ 14 14 51 

769909 

NGC 

3756 

11 

34 

04.7 

+54 

34 

22 

” 

NGC 4270 

12 

17 

15.4 

+ 5 44 31 

♦» 

NGC 

3379 

10 

45 

11.3 

+ 12 50 48 


NGC 

3769 

11 

34 

57 

+ 48 

10 


RNGC 

NGC 4272 

12 

17 

17.5 

+ 30 36 55 

" 

NGC 

3384 

10 

45 

38.7 

+ 12 53 41 

” 1 

NGC 

3782 

11 

36 

40.2 

+46 

47 

26 

821013 

NGC 4274 

12 

17 

19.7 

+ 29 53 20 

739910 

NGC 

3393 

10 

46 

00 

-24 53 48 

819916 

NGC 

3783 

11 

36 

33.0 

-37 

27 

41 

830804 

NGC 4278 

12 

17 

35.1 

+29 33 29 

860702 

NGC 

3395 

10 

47 

02.3 

+ 33 14 45 

769909 

NGC 

3786 

11 

37 

04.7 

+ 32 

11 

13 

861203 

NGC 4281 

12 

17 

48.4 

+ 5 39 51 

769909 

NGC 

3396 

10 

47 

09.0 

+ 33 15 16 

” 

NGC 

3788 

11 

37 

06.3 

+ 32 

12 

35 

769909 

NGC 4283 

12 

17 

50.3 

+ 29 35 18 


NGC 

3424 

10 

48 

59.8 

+33 09 54 

860702 

NGC 

3799 

11 

37 

33.4 

+ 15 

36 

17 

” 

NGC 4293 

12 

18 

41.1 

+ 18 39 36 

830808 

NGC 

3430 

10 

49 

24.7 

+33 13 00 

821013 

NGC 

3800 

11 

37 

37.5 

+ 15 

37 

11 


NGC 4294 

12 

18 

45.2 

+ 11 47 17 

841103 



10 

49 

25.2 

+ 33 12 53 

860702 

NGC 

3801 

11 

37 

40.5 

+ 18 

00 

20 

” 

NGC 4298 

12 

19 

00.4 

+ 14 53 03 

830808 

NGC 

3432 

10 

49 

42.0 

+ 36 52 58 

821013 

NGC 

3808 

11 

38 

08.5 

+ 22 

43 

22 

•• 


12 

19 

03.6 

+ 14 52 44 

860702 

NGC 

3443 

10 

50 

20.1 

+ 17 50 24 

" 

NGC 

3808A 


” 



” 


” 

NGC 4303 

12 

19 

21.7 

+ 4 45 04 

851212 

NGC 

3448 

10 

51 

38.4 

+54 34 23 

769909 

NGC 

3811 NOM. 

11 

38 

36.0 

+ 47 

58 

13 

861203 

■* 

12 

19 

24.1 

+ 4 44 52 

860702 

NGC 

3486 

10 

57 

40.0 

+ 29 14 40 

” 

NGC 

3811 SN 


” 



” 


” 

NGC 4304 

12 

19 

35.0 

-33 12 27 

759903 

NGC 

3495 

10 

58 

41.1 

+ 3 53 48 

821013 

NGC 

3813 

11 

38 

40.0 

+ 36 

49 

28 

821013 

NGC 4307 

12 

19 

32.4 

+ 9 19 17 

830808 

NGC 

3501 

11 

00 

08.1 

+ 18 15 36 

” 

NGC 

3840 

11 

41 

23.3 

+ 20 

21 

17 

850211 

NGC 4314 

12 

20 

02.0 

+ 30 10 25 


NGC 

3504 

11 

00 

28.5 

+ 28 14 27 

860702 

NGC 

3842 

11 

41 

26.4 

+ 20 

13 

40 

769909 

NGC 4321 

12 

20 

24.7 

+ 16 05 44 

860702 

NGC 

3510 

11 

01 

00.1 

+ 29 09 28 

841103 

NGC 

3844 

11 

41 

25.2 

+ 20 

18 

26 

850211 

NGC 4321 SN 

12 

20 

41 

+ 16 05 

800102 



11 

01 

00.8 

+ 29 09 12 

821013 

NGC 

3857 

11 

42 

14.6 

+ 19 

48 

38 

” 

NGC 4324 

12 

20 

32.5 

+ 5 31 36 

830808 

NGC 

3516 

11 

03 

22.6 

+ 72 50 25 

769909 

NGC 

3859 

11 

42 

16.9 

+ 19 

43 

57 

•* 

NGC 4342 

12 

21 

05.8 

+ 7 19 56 

769909 

NGC 

3521 

11 

03 

14.3 

+ 0 14 06 

860702 

NGC 

3860 

11 

42 

13.8 

+ 20 

04 

23 

” 

NGC 4359 

12 

21 

42.0 

+ 31 47 56 

821013 



11 

03 

15.5 

+ 0 14 12 

821013 

NGC 

3861 

11 

42 

28.4 

+ 20 

15 

05 

” 

NGC 4361 

12 

21 

54.3 

-18 30 23 

840923 

NGC 

3528 

11 

04 

50 

-19 12 06 

819917 

NGC 

3867 

11 

42 

54.2 

+ 19 

40 

40 

” 

NGC 4365 

12 

21 

55.0 

+ 7 35 43 

769909 

NGC 

3549 

11 

08 

02.8 

+ 53 39 30 

821013 

NGC 

3877 

11 

43 

29.4 

+ 47 

46 

18 

769909 

NGC 4370 

12 

22 

21.9 

+ 7 43 15 


NGC 

3556 

11 

08 

35.2 

+ 55 56 44 

860702 

NGC 

3879 

11 

44 

04.3 

+ 69 

39 

40 

821013 

NGC 4371 

12 

22 

22.8 

+ 11 58 53 

” 

NGC 

3557 

11 

07 

35 

-37 16 00 

789908 

NGC 

3883 

11 

44 

11.8 

+ 20 

57 

10 

850211 

NGC 4372 NOM. 

12 

22 

53 

-72 22 12 

779909 

NGC 

3568 

11 

08 

26 

-37 10 24 

” 

NGC 

3884 

11 

43 

36.8 

+ 20 

40 

08 

*» 

NGC 4372 #1 






NGC 

3576 

11 

09 

46.3 

-61 02 09 

760910 

NGC 

3893 

11 

46 

00.1 

+48 

59 

19 

860702 

NGC 4372 #2 


** 


>» 

»* 



11 

09 

46.6 

-61 02 06 

820005 

” 


11 

46 

01.1 

+48 

59 

20 

” 

NGC4372 #2002 


** 


** 

*» 



11 

09 

47 

-61 02 

820405 

NGC 

3894 

11 

46 

11.4 

+ 59 

41 

41 

769909 

NGC 4385 

12 

23 

09.2 

+ 0 50 53 

769909 

NGC 

3576 1 

11 

09 

46.0 

-61 02 10 

ED 

NGC 

3898 

11 

46 

36.3 

+ 56 

21 

44 

851212 

NGC 4387 

12 

23 

09.6 

+ 13 05 18 


NGC 

3576 2 

11 

09 

43.6 

-61 02 15 

*’ 

NGC 

3904 

11 

46 

41.4 

-28 

59 

54 

759903 

NGC 4388 

12 

23 

14.8 

+ 12 56 18 

” 

NGC 

3576 3 

11 

09 

43.2 

-61 02 48 

” 

NGC 

3917 

11 

48 

07.7 

+ 52 

06 

14 

821013 

NGC 4394 

12 

23 

24.7 

+ 18 29 30 

•* 

NGC 

3576 4 

11 

09 

41.1 

-61 02 50 


NGC 

3918 

11 

47 

50.1 

-56 

54 

10 

769910 

NGC 4406 

12 

23 

39.7 

+ 13 13 25 

»* 

NGC 

3576 5 

11 

09 

52.3 

-61 02 10 


NGC 

3923 

11 

48 

29.7 

-28 

31 

40 

759903 

NGC 4410A 

12 

23 

56.6 

+ 9 17 52 

** 

NGC 

3576 6 

11 

09 

55 

-61 02 24 

” 

NGC 

3933 

11 

49 

27.4 

+ 17 

05 

15 

850211 

NGC 441 0B 

12 

23 

55.2 

+ 9 17 53 

♦» 

NGC 

3576 7 

11 

09 

47 

-61 02 

820405 

NGC 

3936 

11 

49 

47.7 

-26 

37 

40 

821013 

NGC 441 IB 

12 

24 

14.7 

+ 9 09 38 

” 

NGC 

3585 

11 

10 

50.0 

-26 28 48 

769909 

NGC 

3947 

11 

50 

45.5 

+ 21 

01 

50 

850211 

NGC 4414 

12 

23 

57.8 

+ 31 29 58 

860702 

NGC 

3587 

11 

11 

51 

+55 18 

RNGC 

NGC 

3949 

11 

51 

05.2 

+ 48 

08 

16 

821013 

** 

12 

23 

58.0 

+ 31 29 54 

821013 

NGC 

3593 

11 

11 

59.2 

+ 13 05 28 

769909 

NGC 

3951 

11 

51 

06.6 

+ 23 

39 

36 

85021 1 

NGC 4418 

12 

24 

20.3 

- 0 36 09 

769909 

NGC 

3600 

11 

13 

06.5 

+41 51 50 

821013 

NGC 

3952 

11 

51 

04.7 

- 3 

42 

51 

841103 

NGC 4419 

12 

24 

24.7 

+ 15 19 26 

851212 

NGC 

3603 

11 

12 

51.1 

-60 59 38 

760910 

NGC 

3953 

11 

51 

12.9 

+ 52 

36 

20 

821013 

” 

12 

24 

25.1 

+ 15 19 28 

830808 



11 

12 

55.0 

-61 00 00 

820005 

NGC 

3956 

11 

51 

28.0 

-20 

17 

18 

” 

NGC 4424 

12 

24 

39.0 

+ 9 41 51 

« 



11 

12 

55.7 

-60 59 21 

770503 

NGC 

3962 

11 

52 

06.7 

-13 

41 

48 

759903 

NGC 4435 

12 

25 

08.6 

+ 13 21 23 

769909 



11 

12 

59 

-61 00 

ED 

NGC 

3972 

11 

53 

10.0 

+ 55 

35 

48 

769909 

NGC 4438 

12 

25 

13.8 

+ 13 17 05 

860702 

NGC 

3603 E 

11 

12 

58.5 

-61 00 20 


NGC 

3976 

11 

53 

23.2 

! 7 

01 

38 

821013 

NGC 4442 

12 

25 

31.3 

+ 10 04 53 

769909 

NGC 

3603 W 

11 

12 

53.0 

-60 59 30 


NGC 

3982 

11 

53 

54 

+ 55 

24 


RNGC 

NGC 4449 

12 

25 

45.2 

+ 44 22 15 


NGC 

3603 IRS1 

11 

12 

50.8 

-60 59 37 

770503 

NGC 

3985 

11 

54 

06.7 

+48 

36 

48 

769909 


12 

25 

46 

+44 22 20 

860408 



11 

12 

51.5 

-60 59 38 

ED 

NGC 

3985A 


” 



” 


” 

NGC 4449 — N 

12 

25 

50 

+ 44 23 24 

” 



11 

12 

54 

-61 00 

” 

NGC 

3987 

11 

54 

46.2 

+25 

28 

24 

860702 

NGC 4449 -S 

12 

25 

46 

+44 21 55 


NGC 

3603 IRS2 

11 

13 

00 

-61 01 

” 

NGC 

3991 

11 

55 

05.7 

+ 32 

34 

11 


NGC 4450 

12 

25 

58.2 

+ 17 21 42 

851212 

NGC 

3603 IRS4 

11 

12 

52.3 

-60 58 08 

770503 

NGC 

3992 

11 

55 

00.7 

+ 53 

39 

15 

821013 

NGC 4455 

12 

26 

13.5 

+ 23 05 53 

821013 



11 

12 

54.3 

-60 57 58 

811209 

** 


11 

55 

00.8 

+ 53 

39 

11 

851212 

NGC 4457 

12 

26 

26.0 

+ 3 50 51 

830808 

NGC 

3603 IRS5 

11 

12 

40 

-60 58 

ED 

” 


11 

55 

01.0 

+ 53 

39 

13 

821013 

NGC 4458 

12 

26 

25.9 

+ 13 31 10 

769909 



11 

12 

40.4 

-60 57 38 

770503 

NGC 

3998 

11 

55 

20.9 

+ 55 

43 

56 

851212 

NGC 4459 

12 

26 

28.3 

+ 14 15 20 

*• 

NGC 

3603 IRS6 

11 

13 

14.3 

-60 57 26 


NGC 

4010 

11 

56 

03.2 

+47 

32 

20 

769909 

NGC 4461 

12 

26 

31.1 

+ 13 27 43 

»* 



11 

13 

16.5 

-60 57 19 

811209 

NGC 

4013 

11 

55 

57.1 

+ 44 

13 

30 

” 

NGC 4464 

12 

26 

48.1 

+ 8 26 05 

»* 

NGC 

3603 IRS7 

11 

12 

48.6 

-61 03 07 

770503 

NGC 

4032 

11 

57 

59.1 

+ 20 

21 

16 

830808 

NGC 4468 

12 

26 

59.6 

+ 14 19 33 


NGC 

3603 IRS8 

11 

12 

57.9 

-60 59 43 

” 

NGC 

4036 

11 

58 

53.1 

+62 

10 

27 

851212 

NGC 4469 

12 

26 

55.7 

+ 9 01 40 

830808 

NGC 

3603IRS8A 

11 

13 

01.8 

-60 59 48 

811209 

NGC 

4037 

11 

58 

49.9 

+ 13 

40 

48 

830808 

NGC 4472 

12 

27 

13.9 

+ 8 16 32 

769909 

NGC 

3603IRS8B 


” 


” 

’* 

NGC 

4038 

11 

59 

19.0 

-18 

35 

05 

759903 

NGC 4472 DW1 

12 

25 

57.5 

+ 7 36 06 

851219 

NGC3603IRS8 + 9 

11 

13 

05 

-61 00 20 

** 



11 

59 

19.3 

-18 

35 

38 

860130 

NGC 4472 DW6 

12 

25 

22.4 

+ 8 22 07 


NGC 

3603 IRS9 

11 

12 

59.4 

-61 00 25 

770503 

NGC 

4038 KNOT 

11 

59 

19.0 

-18 

35 

05 

759903 

NGC 4472 DW7 

12 

27 

04.8 

+ 8 12 32 

»* 



11 

13 

02.8 

-61 00 21 

811209 

NGC 

4039 

11 

59 

20.2 

-18 

36 

21 

*» 

NGC 4472 DW8 

12 

27 

13.9 

+ 8 16 32 

769909 



11 

13 

04 

-61 01 

ED 

NGC 

4051 

12 

00 

35.9 

+ 44 

48 

48 

769909 

NGC 4472 DW9 

12 

24 

46.0 

+ 8 29 33 

851219 

NGC 

3603IRS12 

11 

12 

47.1 

-61 00 58 

770503 

” 


12 

00 

36 

+ 44 

48 


831113 

NGC 4472 DW10 

12 

27 

13.9 i 

+ 8 16 32 

769909 

NGC 

3603IRS13 

11 

12 

42.8 

-61 02 14 

” 

NGC 

4051 POS1 

12 

00 

38 

+ 44 

49 


ED 

NGC 4473 

12 

27 

17.0 ! 

+ 13 42 23 


NGC 

3603IRS14 

11 

12 

51.2 

-60 59 22 

’* 

NGC 

4051 POS2 

12 

00 

41 

+ 44 

48 


” 

NGC 4476 

12 

27 

26.7 

+ 12 37 27 

»♦ 

NGC 

3603IRSI5 

11 

13 

13.7 

-60 55 45 

” 

NGC 

4051 POS 3 

12 

00 

39 

+ 44 

47 


*» 

NGC 4477 

12 

27 

30.7 

+ 13 54 45 | 




11 

13 

15.7 

-60 55 41 

811209 

NGC 

4051 POS4 

12 

00 

34 

+ 44 

47 


” 

NGC 4478 

12 

27 

45.5 

+ 12 36 18 j 


NGC 

3603IRS16 

11 

i3 

08. i 

-60 58 28 


NGC 

4051 POS5 

i2 

00 

3i 

+ 44 

48 


” 

N'GC 447y 

12 

27 

46.8 

+ 13 5i 15 




11 

13 

10 

-60 59 

ED 

NGC 

4051 POS6 

12 

00 

33 

+ 44 

49 



NGC 4486 

12 

28 

17.8 

+ 12 39 58 


NGC 

3607 

11 

14 

16.1 

+ 18 19 35 

769909 

NGC 

4062 

12 

01 

30.6 

+ 32 

10 

33 

821013 

NGC 4486A 

12 

28 

26 

+ 12 33 

RNGC 

NGC 

3608 

11 

14 

20.7 

+ 18 25 20 

** 

NGC 

4064 

12 

01 

37.3 

+ 18 

43 

16 

830808 

NGC 4486B 

12 

28 

00 

+ 12 46 00 

769914 

NGC 

3610 

11 

15 

31.4 

+ 59 03 38 

** 

NGC 

4085 

12 

02 

50.5 

+ 50 

37 

56 

769909 

NGC 4490 

12 

28 

08.1 

+41 55 24 

860702 

NGC 

3613 

11 

15 

42.4 

+ 58 16 29 

** 

NGC 

4088 

12 

03 

01.7 

+ 50 

49 

07 

860702 

»* 

12 

28 

09.0 

+41 55 09 

860130 

NGC 

3621 

11 

15 

50.4 

-32 32 25 

821013 

NGC 

4094 

12 

03 

19.7 

-14 

14 

53 

821013 

” 

12 

28 

11 

+41 54 56 

840815 

NGC 

3623 

11 

16 

18.6 

+ 13 22 00 

” 

NGC 

4096 

12 

03 

28.4 

+47 

45 

20 


NGC 4494 

12 

28 

54.8 

+ 26 02 58 

769909 

NGC 

3627 

11 

17 

37.9 

+ 13 16 08 

” 

” 


12 

03 

28.9 

+47 

45 

25 

851212 

NGC 4496 

12 

29 

05.8 

+ 4 12 56 

830808 



11 

17 

39.7 

+ 13 15 37 

860702 

NGC 

4100 

12 

03 

36.4 

+49 

51 

36 

769909 

NGC 4498 

12 

29 

08.8 

+ 17 07 46 

769909 

NGC 

3628 

11 

17 

39.6 

+ 13 51 48 

821013 

NGC 

4102 

12 

03 

50.8 

+ 52 

59 

21 

860702 

NGC 4501 

12 

29 

27.7 

+ 14 41 44 

851212 



11 

17 

41.6 

+ 13 51 40 

860702 

NGC 

4111 

12 

04 

31.1 

+43 

20 

37 

851212 

*’ 

12 

29 

28.2 

+ 14 41 28 

860702 

NGC 

3631 

11 

18 

12.0 

+53 26 39 

” 

NGC 

4116 

12 

05 

03.2 

+ 2 

58 

13 

821013 

NGC 4503 

12 

29 

34.4 

+ 11 27 15 

830808 

NGC 

3640 

11 

18 

32.3 

+ 3 30 35 

769909 

NGC 

4124 

12 

05 

35.8 

+ 10 

39 

27 

769909 

NGC 4507 

12 

32 

54.5 

-39 38 02 

789906 

NGC 

3642 

11 

19 

25.1 

+ 59 20 56 

851212 

NGC 

4125 

12 

05 

36.7 

+65 

27 

08 

851212 

NGC 4517A 

12 

29 

54.5 

+ 0 39 56 

821013 


A-67 

ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (19! 

*0) DEC 

POS REF 

NGC 4519 

12 30 58.1 

+ 8 55 48 

830808 

NGC 4889 

12 57 43.6 

+ 28 14 48 

769909 

NGC 5409 

13 h 59 m i8 S .l 

+ 9° 43 53* 

850211 

NGC 4522 

12 31 07.8 

+ 9 27 02 

769909 

NGC 4906 

12 58 15 

+ 28 11 30 

769914 

NGC 5410A 

13 58 49.9 

+41 13 40 

769909 

NGC 4526 

12 31 30.4 

+ 7 58 33 

” 

NGC 4907 

12 58 24.3 

+ 28 25 37 

850211 

NGC 541 0B 

13 58 40 

+41 14 

RNGC 

NGC 4527 

12 31 34.9 

+ 2 55 47 

860702 

NGC 4911 

12 58 31.6 

+ 28 03 37 

** 

NGC 5416 

13 59 43.6 

+ 9 40 52 

850211 

NGC 4532 

12 31 46.7 

+ 6 44 43 

769909 

NGC 4921 

12 59 01.8 

+ 28 09 19 

” 

NGC 5426 

14 00 47.7 

- 5 49 47 

759903 

NGC 4535 

12 31 47.9 

+ 8 28 23 

830808 

NGC 4923 

12 59 07 

+ 28 06 54 

769914 

NGC 5427 

14 00 48.6 

- 5 47 27 


NGC 4536 

12 31 52.7 

4- 2 27 57 

821013 

NGC 4934 

13 00 54 

+28 17 

RNGC 

NGC 5447 

14 00 43 

+ 54 31 

RNGC 


12 31 53.5 

+ 2 27 50 

830808 

NGC 4939 

13 01 37.6 

-10 04 22 

821013 

NGC 5448 

14 00 56.1 

+49 24 48 

769909 

NGC 4536 SN 

12 31 56.5 

+ 2 28 27 

810308 

NGC 4944 

13 01 26.0 

+ 28 27 14 

850211 

NGC 5455 

14 01 18.9 

+ 54 28 51 

841106 

NGC 4545 

12 32 19.8 

+63 48 01 

821013 

NGC 4945 

13 02 31.8 

-49 12 01 

840622 

NGC 5457 

14 01 22.8 

+ 54 35 46 

860702 

NGC 4546 

12 32 54.9 

- 3 31 04 

759903 

NGC 4951 

13 02 31.8 

- 6 13 38 

821013 

NGC 5461 

14 01 55 

+ 54 33 

RNGC 

NGC 4548 

12 32 55.1 

+ 14 46 20 

830808 

NGC 4958 

13 03 11.9 

- 7 45 04 

759903 

NGC 5462 

14 02 07 

+ 54 36 

" 

NGC 4550 

12 32 59.3 

+ 12 29 48 

769909 

NGC 4966 

13 03 54.0 

+ 29 19 49 

850211 

NGC 5463 

14 03 42.6 

+ 9 36 00 

850211 

NGC 4552 

12 33 08.4 

+ 12 49 56 

” 

NGC 4976 

13 05 42 

-49 14 18 

779909 

NGC 5471 

14 02 34.9 

+ 54 37 54 

841106 

NGC 4559 

12 33 28.9 

+28 14 23 

821013 

NGC 5005 

13 08 37.8 

+ 37 19 28 

860702 

” 

14 02 43.1 

+ 54 38 10 

840702 

NGC 4561 

12 33 38.4 

+ 19 35 56 

830808 

NGC 5018 

13 10 19.9 

-19 15 12 

759903 

” 

14 02 43.8 

+ 54 38 07 

860311 

NGC 4564 

12 33 55.3 

+ 11 42 51 

769909 

NGC 5023 

13 09 58.0 

+ 44 18 13 

821013 

NGC 5474 

14 03 14.9 

+ 53 54 06 

851212 

NGC 4565 

12 33 51.3 

+26 15 35 

760711 

NGC 5024 

13 10 29 

+ 18 26 

RNGC 

NGC 5485 

14 05 27.9 

+ 55 14 21 

769909 


12 33 52.1 

+26 15 44 

821013 

NGC 5024 G 

” 

” 

” 

NGC 5486 

14 05 41.6 

+ 55 20 23 

821013 

NGC 4566 

12 33 41.1 

+ 54 29 43 

769909 

NGC 5024 IR— 1 

” 

” 

” 

NGC 5496 

14 09 03.6 

- 0 55 24 

” 

NGC 4567 

12 34 01.1 

+ 11 32 01 

” 

NGC 5024 K 

” 

” 

” 

NGC 5506 

14 10 38.7 

- 2 58 27 

759903 

NGC 4568 

12 34 03.0 

+ 11 30 45 

" 

NGC5024 1-2-8 

” 

’’ 

” 

** 

14 10 38.7 

- 2 58 29 

ED 

NGC 4569 

12 34 18.5 

+ 13 26 17 

851212 

NGC 5033 

13 11 09.6 

+ 36 51 27 

821013 

” 

14 10 38.9 

- 2 58 28 

841103 

NGC 4571 

12 34 25.5 

+ 14 29 33 

830808 

” 

13 11 09.8 

+ 36 51 24 

860702 


14 10 39.1 

- 2 58 26 

830804 

NGC 4578 

12 34 58.7 

+ 9 49 48 

769909 


13 11 10.0 

+ 36 51 48 

830804 

NGC 5507 

14 10 43.9 

- 2 54 55 

759903 

NGC 4579 

12 35 11.6 

+ 12 05 37 

860702 

NGC 5042 

13 12 47.9 

-23 43 10 

821013 

NGC 5523 

14 13 35.0 

+ 25 33 01 

821013 

NGC 4580 

12 35 15.6 

+ 5 38 38 

830808 

NGC 5055 

13 13 34.7 

+ 42 17 32 

860702 

NGC 5529 

14 13 27.5 

+ 36 27 30 


NGC 4583 

12 35 35 

+33 44 

RNGC 

’* 

13 13 34.9 

+ 42 17 35 

851212 

NGC 5532 

14 14 26.0 

+ 11 02 15 

830107 

NGC 4586 

12 35 55.1 

+ 4 35 37 

830808 

” 

13 13 35 

+ 42 17 55 

840815 

NGC 5541 

14 14 28.5 

+39 49 16 

860702 

NGC 4589 

12 35 29.0 

+ 74 27 59 

851212 

NGC 5055 SN 

13 13 34.9 

+ 42 17 35 

851212 

NGC 5544 

14 14 56.5 

+ 36 48 11 

769909 

NGC 4590 A- 14 

12 36 49 

—26 28 00 

819916 

NGC 5061 

13 15 20.1 

-26 34 23 

759903 

NGC 5545 

14 14 59.5 

+ 36 48 25 

" 

NGC 4590 G 



*’ 

NGC 5065 

13 15 10.0 

+ 31 21 20 

850211 

NGC 5548 

14 15 43.5 

+25 22 01 

830804 

NGC 4590 1-82 



” 

NGC 5077 

13 16 53.0 

-12 23 43 

759903 

NGC 5557 

14 16 20.4 

+ 36 43 25 

769909 

NGC4590 1-144 




NGC 5081 

13 16 46.5 

+28 46 03 

769909 

NGC 5566 

14 17 49.4 

+ 4 09 42 

” 

NGC4590 1-256 




NGC 5090 

13 18 18 

-43 26 36 

779909 

NGC 5576 

14 18 32.6 

+ 3 29 55 

” 

NGC4590 1-260 




NGC 5102 

13 19 07 

-36 22 12 

789908 

NGC 5577 

14 18 41.5 

+ 3 39 48 

821013 

NGC 4590 NOM. 



” 

NGC 5107 

13 19 09.3 

+ 38 47 57 

821013 

NGC 5585 

14 18 12.9 

+ 56 57 32 

769909 

NGC 4590 ZNG2 



” 

NGC 5128 

13 22 31.8 

-42 45 30 

850414 

NGC 5592 

14 21 00.2 

-28 27 41 

759903 

NGC 4592 

12 36 44.5 

- 0 15 17 

821013 

NGC 5128 #1 

13 22 35.4 

-42 45 57 

781210 

NGC 5614 

14 22 01.7 

+ 35 05 00 

769909 

NGC 4593 

12 37 04.8 

- 5 04 12 

830804 

NGC 5128 #2 

13 22 34.5 

-42 45 50 

” 

NGC 5626 

14 26 52 

-29 31 36 

789908 

NGC 4594 

12 37 23.4 

-11 20 53 

851212 

NGC 5128 #3 

13 22 33.6 

-42 45 44 

” 

NGC 5630 

14 25 37.2 

+41 28 51 

821013 

NGC 4595 

12 37 20.9 

+ 15 34 23 

830808 

NGC 5128 #4 

13 22 30.9 

-42 45 23 

” 

NGC 5634 

14 26 59 

- 5 45 

RNGC 

NGC 4596 

12 37 24.3 

+ 10 27 01 

” 

NGC 5128 #5 

13 22 30.2 

-42 45 21 

” 

NGC 5643 

14 29 28 

-43 57 12 

779909 

NGC 4605 

12 37 48.6 

+61 52 50 

860702 

NGC 5128 #6 

13 22 29.1 

-42 45 10 

” 

NGC 5673 

14 29 45.9 

+ 50 10 48 

821013 

NGC 4614 

12 39 03.6 

+ 26 19 00 

769909 

NGC 5128 #7 

13 22 28.2 

-42 45 03 

” 

NGC 5676 

14 31 01.4 

+49 40 37 

” 

NGC 4615 

12 39 09.5 

+26 20 55 

” 

NGC 5128 #8 

13 22 27.3 

-42 44 56 

” 

NGC 5690 

14 35 09.4 

+ 2 30 23 

” 

NGC 4621 

12 39 31.2 

+ 11 55 15 

” 

NGC 5128 #9 

13 22 26.3 

-42 44 49 

” 

NGC 5701 

14 36 41.5 

+ 5 34 50 

769909 

NGC 4623 

12 39 38.5 

+ 7 57 08 

” 

NGC 5128 Cl 

13 22 31.8 

-42 45 30 

850414 

NGC 5705 

14 37 15.4 

- 0 30 15 

821013 

NGC 4631 

12 39 40.9 

+ 32 49 03 

860702 

NGC 5128 C3 

” 

” 

” 

NGC 5713 

14 37 37.6 

- 0 04 35 

769909 

NGC 4631 A 

12 39 44.7 

+32 49 16 

780219 

NGC 5128 C5 

” 

” 

” 

NGC 5728 

14 39 36.8 

-17 02 22 

759903 

NGC 4631 PEAK 

12 39 40.9 

+ 32 49 19 

'* 

NGC 5128 C6 



” 

NGC 5740 

14 41 52.1 

+ 1 53 25 

821013 

NGC 4636 

12 40 16.6 

+ 2 57 43 

769909 

NGC 5128 C7 



” 

NGC 5746 

14 42 24.2 

+ 2 09 53 

” 

NGC 4639 

12 40 21.7 

+ 13 31 56 

830808 

NGC 5128 Cll 

” 


” 

NGC 5746 12E 

14 42 25.0 

+ 2 09 53 

ED 

NGC 4643 

12 40 46.9 

+ 2 15 06 

769909 

NGC 5128 C12 


” 

” 

NGC 5746 12N 

14 42 24.2 

+ 2 10 05 

” 

NGC 4647 

12 41 01.1 

+ 11 51 21 

” 

NGC 5128 C17 



” 

NGC 5746 12NE 

14 42 25.0 

+ 2 10 05 

” 

NGC 4649 

12 41 09.0 

+ 11 49 23 

” 

NGC 5128 C18 

” 

” 

” 

NGC 5746 12NW 

14 42 23.4 

+ 2 10 05 

*’ 

NGC 4651 

12 41 12.5 

+ 16 40 05 

” 

NGC 5128 C21 

” 

” 

” 

NGC 5746 12S 

14 42 24.2 

+ 2 09 41 

” 

NGC 4654 

12 41 25.3 

+ 13 24 08 

860702 

NGC 5128 C23 


” 

” 

NGC 5746 12SE 

14 42 25.0 

+ 2 09 41 

" 

NGC 4656 

12 41 32.8 

+ 32 27 00 

769909 

NGC 5128 C26 

” 

” 

” 

NGC 5746 12SW 

14 42 23.4 

+ 2 09 41 

” 

NGC 4660 

12 42 01.1 

+ 11 27 51 

” 

NGC 5135 

13 22 56.7 

-29 34 26 

759903 

NGC 5746 12W 

14 42 23.4 

+ 2 09 53 

” 

NGC 4666 

12 42 34.6 

- 0 11 21 

860130 

NGC 5139 V42 

13 23 48 

-47 13 36 

779909 

NGC 5746 24E 

14 42 25.8 

+ 2 09 53 

” 

NGC 4670 

12 42 48.8 

+27 24 02 

841103 

NGC 5139 V184 

** 

** 

*' 

NGC 5746 24N 

14 42 24.2 

+ 2 10 17 

” 

” 

12 42 50.1 

; +27 23 55 

830515 

NGC 5161 

13 26 24.0 

-32 54 56 

841110 

NGC 5746 24S 

14 42 24.2 

+ 2 09 29 

” 

NGC 467 6 A 

12 43 44.2 

+31 00 23 

769909 

NGC 5170 

13 27 07.3 

-17 42 24 

821013 

NGC 5746 24W 

14 42 22.6 

+ 2 09 53 

” 

NGC 4676B 

12 43 45.3 

+ 30 59 51 

" 

NGC 5189 

13 29 59.5 

-65 43 00 

769910 

NGC 5746 36N 

14 42 24.2 

+ 2 10 29 

” 

NGC 4689 

12 45 15.3 

+ 14 02 13 

830808 

NGC 5194 

13 27 45.3 

+47 27 25 

860702 

NGC 5746 36S 

14 42 24.2 

+ 2 09 17 

” 

NGC 4691 

12 45 37 

- 3 04 

RNGC 

” 

13 27 46 

+47 27 16 

840815 

NGC 5746 60 SE 

14 42 24.9 

+ 2 08 53 

” 

NGC 4696 

12 46 04 

-41 02 18 

779909 


13 27 46.1 

+47 27 21 

860130 

NGC 5753 

14 43 25 

+ 38 55 

RNGC 

NGC 4697 

12 46 00.7 

- 5 31 39 

759903 


13 27 46.9 

+47 27 16 

769909 

NGC 5755 

14 43 31 

+ 38 58 


NGC 4698 

12 45 51.8 

+ 8 45 37 

769909 

NGC 5195 

13 27 53.2 

+ 47 31 23 

861009 

NGC 5757 

14 45 00 

-18 53 

*' 

NGC 4699 

12 46 26.5 

- 8 23 34 

759903 

NGC 5204 

13 27 44.5 

+ 58 40 42 

739910 

NGC 5774 

14 51 12.1 

+ 3 47 06 

769909 

NGC 4705 

12 46 50.2 

- 4 55 26 


NGC 5205 

13 28 18.6 

+ 62 46 12 

821013 

NGC 5792 

14 55 47.9 

- 0 53 28 

821013 

NGC 4713 

12 47 25.3 

+ 5 34 59 

821013 

NGC 5210 

13 30 19.0 

+ 7 25 36 

769909 

NGC 5798 

14 55 31.2 

+30 10 07 

” 

” 

12 47 25.6 

+ 5 34 58 

830808 

NGC 5236 

13 34 11.4 

-29 36 39 

860130 

NGC 5806 

14 57 28.1 

+ 2 05 22 


NGC 4725 

12 47 59.9 

+25 46 20 

769909 


13 34 12.0 

-29 36 40 

850414 

NGC 5813 

14 58 38.9 

+ 1 53 57 

769909 

NGC 4725 SN 

” 

” 

** 

NGC 5248 

13 35 02.4 

+ 9 08 23 

769909 

NGC 5824 

15 00 54 

-32 52 30 

779909 

NGC 4736 

12 48 31.8 

+41 23 34 

860702 

NGC 5253 

13 37 04.5 

-31 23 14 

841103 

NGC 5838 

15 02 54.6 

+ 2 17 37 

769909 

” 

12 48 31.9 

+41 23 32 

851212 

” 

13 37 11.0 

-31 23 09 

841106 

NGC 5846 

15 03 57.0 

+ 1 47 57 

” 

” 

12 48 32 

+41 23 35 

840815 

NGC 5253 SN 

” 

” 

” 

NGC 5861 

15 06 32.7 

-11 07 54 

821013 

NGC 4738 

12 50 08.0 

+28 54 00 

850211 

NGC 5257 

13 37 19.7 

+ 1 05 40 

769909 

NGC 5866 

15 05 07.8 

+ 55 57 16 

769909 

NGC 4742 

12 49 11.7 

-10 11 01 

759903 

NGC 5258 

13 37 24.7 

+ 1 05 10 

” 

NGC 5873 

15 09 38.0 

-37 56 16 

739909 

NGC 4753 

12 49 48.7 

- 0 55 40 

769909 

NGC 5272 

13 39 57 

+ 28 38 

RNGC 


15 09 38.9 

-37 56 21 

860421 

NGC 4754 

12 49 46.9 

+ 11 35 06 

” 

NGC 5272 AA 


” 

’* 

NGC 5879 

15 08 29.2 

+ 57 11 25 

821013 

NGC 4758 

12 50 14.8 

+ 16 07 10 

” 

NGC 5272 1146 


" 

” 

NGC 5882 

15 13 24.9 

-45 27 56 

769910 

NGC 4760 

12 50 31.0 

-10 13 25 

759903 

NGC 5272 297 

” 


” 

” 

15 13 25.5 

-45 27 06 

860421 

NGC 4762 

12 50 25.5 

+ 11 30 05 

769909 

NGC 5272 1397 

” 

” 


NGC 5894 

15 10 32.3 

+ 59 59 42 

821013 

NGC 4782 

12 51 59.1 

-12 18 05 

759903 

NGC 5273 

13 39 55.1 

+ 35 54 18 

769909 

NGC 5897 NOM. 

15 14 32 

-20 49 30 

819917 

NGC 4783 

12 51 59.6 

-12 17 25 

” 

NGC 5278 

13 39 47.2 

+ 55 55 19 

861203 

NGC 5897 #9 


” 

” 

NGC 4793 

12 52 15.8 

+29 12 37 

860702 

NGC 5279 

13 39 51.8 

+ 55 55 29 

769909 

NGC 5897 #160 

” 

” 

” 

NGC 4795 

12 52 31.6 

+ 8 20 15 

769909 

NGC 5286 NOM. 

13 43 16 

-51 07 36 

779909 

NGC 5897 #209 

” 

” 

” 

NGC 4796 

12 52 32 

+ 8 20 

RNGC 

NGC 5286 #4 


” 

” 

NGC 5897 #255 

” 

” 

*’ 

NGC 4798 

12 52 29.5 

+27 41 00 

850211 

NGC 5286 #49 

” 

” 

” 

NGC 5897 #263 

” 

” 

” 

NGC 4800 

12 52 20.6 

+46 48 06 

769909 

NGC 5286 #50 

” 

’■ 

” 

NGC 5897 V5 

” 

” 

” 

NGC 4808 

12 53 16.4 

+ 4 34 29 

821013 

NGC 5286 #97 


” 

” 

NGC 5904 

15 16 02 

+ 2 16 

RNGC 

NGC 4826 

12 54 17.4 

+21 57 06 

860130 

NGC 5286 #101 


” 

” 

NGC 5906 

15 14 40.8 

+ 56 29 36 

860702 

NGC 4818 

12 54 18 

- 8 15 

RNGC 

NGC 5286 #107 

” 


” 

NGC 5907 

15 14 34.8 

+ 56 30 33 

821013 

NGC 4826 

12 54 16.9 

+21 57 18 

821013 

NGC 5289 

13 43 01.0 

+41 45 13 

821013 

NGC 5921 

15 19 27.2 

+ 5 14 53 

769909 

NGC 4833 NOM. 

12 56 14 

-70 36 24 

779909 

NGC 5290 

13 43 11.6 

+41 57 48 

” 

NGC 5927 NOM. 

15 24 23 

-50 30 00 

779909 

NGC 4833 B55 

** 

” 

” 

NGC 5300 

13 45 44.3 

+ 4 12 00 

” 

NGC 5927 #23 


” 

” 

NGC 4833 B172 

*’ 

” 


NGC 5301 

13 44 21.4 

+ 46 21 28 

769909 

NGC 5927 #100 

” 

” 

” 

NGC 4833 C81 

” 


” 

NGC 5307 

13 47 51.3 

-50 57 29 

860421 

NGC 5927 #157 

” 

” 

” 

NGC 4833 D75 

" 

” 


” 

13 47 51.6 

-50 57 26 

769910 

NGC 5927 #532 

” 

” 

’* 

NGC 4833 MAI 

” 



NGC 5315 

13 50 12.7 

-66 16 06 

” 

NGC 5927 #536 

” 

” 

” 

NGC 4833 MA18 

" 

” 


NGC 5318 

13 48 23.4 

+ 33 57 15 

769909 

NGC 5927 #563 

” 


” 

NGC 4833 MA75 

” 

" 

** 

NGC 5320 

13 48 13.7 

+41 36 49 

821013 

NGC 5927 #587 

” 

»* 

” 

NGC4833 MA100 

” 



NGC 5322 

13 47 35.1 

+ 60 26 21 

769909 

NGC 5927 #622 

” 

” 


NGC 4833 V9 

” 



NGC 5348 

13 51 40.4 

+ 5 28 19 

821013 

NGC 5927 #627 

” 

” 

” 

NGC 4833 VI 6 

” 



NGC 5350 

13 51 14.6 

+ 40 36 32 

861203 

NGC 5927 #799 

” 

” 

” 

NGC 4848 

12 55 40.7 

+28 30 46 

850211 

NGC 5353 

13 51 19.8 

+ 40 31 47 

769909 

NGC 5927 #857 

’* 

” 

” 

NGC 4853 

12 56 10.4 

+27 52 03 

769909 

NGC 5354 

13 51 19.6 

+40 33 00 

” 

NGC 5927 LM9 

” 



NGC 4861 

12 56 38.2 

+ 35 06 50 

840702 

NGC 5357 

13 53 07.1 

-30 05 50 

759903 

NGC 5927 LM21 




NGC 4866 

12 56 57.9 

+ 14 26 25 

830808 

NGC 5363 

13 53 36.3 

+ 5 29 58 

769909 

NGC 5927 V3 

" 


” 

NGC 4874 

12 57 10.5 

+ 28 13 45 

769909 

NGC 5364 

13 53 41.1 

+ 5 15 33 


NGC 5927 V5 




NGC 4880 

12 57 40.9 

+ 12 45 10 


NGC 5371 

13 53 33.6 

+ 40 42 23 

851212 

NGC 5927 V6 

** 



NGC 4881 

12 57 33.0 

+ 28 30 52 

739910 

NGC 5394 

13 56 25.2 

+ 37 41 51 

769909 

NGC 5927 V8 



” 

NGC 4883 

12 57 31 

+ 28 18 06 

769914 

NGC 5395 

13 56 29.7 

+ 37 40 05 

” 

NGC 5927 V9 




NGC 4886 

12 57 39.5 

+ 28 15 16 

739910 

NGC 5408 

14 00 18 

-41 08 16 

779909 

NGC 5929 

15 24 18.3 

+41 50 43 

769909 


A-68 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

NGC 5930 

h m s 

15 24 20.6 

+41 51 05 



17 17 07.8 

-35 48 12 

781211 

NGC6357VI IR1 

h m i 

17 21 39 

-34 20 49 


NGC 5949 

15 27 18.6 

+ 64 56 04 

821013 

” 

17 17 10 

-35 48 49 

860413 

NGC6357VI IR2 

17 21 37 

-34 21 19 


NGC 5951 

15 31 23.6 

+ 15 10 27 

” 

NGC 6334 IV 

17 16 58 

-35 51 55 

" 

NGC6357VI IR3 

17 21 36 

-34 20 34 

” 

NGC 5953 

15 32 13.2 

+ 15 21 40 

769909 

NGC 6334 V 

17 16 36 

-35 54 23 

" 

NGC 6362 #14 

17 26 45 

— 67 00 42 

749906 

NGC 5954 

15 32 15.7 

+ 15 22 10 

” 

NGC 6334 IRS1 

17 17 32.3 

-35 44 04 

830309 

NGC 6362 #17 


” 

” 

NGC 5962 

15 34 14.1 

+ 16 46 23 

” 

” 

17 17 32.5 

-35 44 07 

740001 

NGC 6362 #25 

” 

” 

” 

NGC 5970 

15 36 08.1 

+ 12 20 53 

” 

NGC6334IRSV — 1 

17 16 36.6 

-35 54 46 

820702 

NGC 6362 #32 

” 

” 

” 

NGC 5979 

15 43 26.0 

-61 03 48 

769910 

NGC63 34IR S V 1 E 

17 16 39.2 

-35 54 49 

” 

NGC 6362 #34 

” 

” 

” 

NGC 5982 

15 37 38.5 

+ 59 31 03 

769909 

NGC 6334 IV 

17 16 59 

-35 51 49 

790911 

NGC 6362 #36 

” 

” 


NGC 5984 

15 40 33.1 

+ 14 23 28 

821013 

NGC 6334 IV -1 

17 16 57.5 

-35 51 00 

ED 

NGC 6362 NOM. 

” 

” 

” 

NGC 5987 

15 38 52.3 

+ 58 14 33 

769909 

NGC 6334 IV -2 

17 16 58.0 

-35 51 41 

” 

NGC 6366 NOM. 

17 25 04 

- 5 02 

RNGC 

NGC 5994 

15 44 43.2 

+ 18 02 22 

861203 

NGC 6334 IV -3 

17 16 56.3 

-35 51 52 


NGC 6366 1-68 

” 

” 

” 

NGC 5996 

15 44 37.8 

+ 18 01 38 

769909 

NGC 6334 IV -4 

17 16 57.2 

-35 52 10 

” 

NGC 6366 1-73 

” 

” 

” 

NGC 6000 

15 46 44.1 

-29 14 08 

860130 

NGC 6334 IV -6 

17 17 00.2 

-35 52 13 


NGC 636611-70 

” 

” 

’* 

NGC 6012 

15 51 54.5 

+ 14 44 55 

769909 

NGC 6334 N1 

17 13 

-35 45 


NGC 6366III50 

” 

” 

” 

NGC 6015 

15 50 40.1 

+ 62 27 34 

821013 

NGC 6334 N4 

17 14 

-35 25 

” 

NGC 6366IV — 50 

” 

” 

” 

NGC 6022 

15 55 30.9 

+ 16 25 30 

850211 

NGC 6334 N5 

17 14 

-35 12 

’* 

NGC 6366IV — 70 

” 

” 

” 

NGC 6034 

16 01 10 

+ 17 20 

RNGC 

NGC 6334 N6 

17 14 

-35 21 


NGC 6368 

17 24 51.6 

+ 11 35 06 

821013 

NGC 6045 

16 02 52.8 

+ 17 53 33 

850211 

NGC 6334 N8 

17 14 

-35 29 


NGC 6369 

17 26 17.9 

-23 43 12 

739909 

NGC 6047 

16 02 53 

+ 17 52 

RNGC 

NGC 6334 N9 

” 


” 

NGC6369 10”N 

17 26 17.9 

-23 43 02 

ED 

NGC 6050 

16 03 08.3 

+ 17 53 30 

850211 

NGC 6334 Nil 

17 14 

-35 28 

” 

NGC 6376 

17 24 38.6 

+ 58 51 53 

769909 

NGC 6054 

16 03 15.6 

+ 17 54 10 

*’ 

NGC 6334 N12 

17 14 

-35 29 

” 

NGC 6377 

17 24 34.7 

+ 58 51 35 

•’ 

NGC 6058 

16 02 50 

+40 49 

RNGC 

NGC 6334 N14 

17 15 

-35 11 

” 

NGC 6383 

17 31 27 

-32 33 00 

789908 

NGC 6070 

16 07 25.7 

+ 0 50 22 

821013 

NGC 6334 N35 

17 21 26 

-34 09 

” 

NGC 6383 #1 

” 

” 

” 

NGC 6072 

16 09 42.3 

-36 06 12 

840923 

NGC 6334 V 

17 16 36.0 

-35 54 44 

” 

NGC 6383 #2 


” 

” 

NGC 6072 20E 

16 09 43.3 

-36 06 12 

ED 

” 

17 16 36.0 

-35 54 45 

820804 

NGC 6383 #3 

” 

” 

” 

NGC 6072 20W 

16 09 39.3 

-36 06 12 

” 

" 

17 16 37 

-35 55 00 

790911 

NGC 6383 #4 

” 

” 

** 

NGC 6093 

16 14 04 

-22 51 12 

819916 

NGC 6334 V-l 

17 16 35.0 

-35 54 15 

830605 

NGC 6383 #5 



” 

NGC 6106 

16 16 21.4 

+ 7 31 56 

821013 

” 

17 16 36.6 

-35 54 48 

850103 

NGC 6383 #6 

” 

” 

” 

NGC 6118 

16 19 12.4 

- 2 10 01 

” 

NGC 6334 V— 2 

17 16 35.5 

-35 54 36 

830605 

NGC 6383 #18 


” 

” 

NGC 6121 NOM. 

16 20 31 

-26 24 42 

819916 

NGC 6334 V —3 

17 16 36.2 

-35 54 50 

” 

NGC 6383 #20 

” 

” 

” 

NGC 6121 V4 


” 

” 

NGC 6334 V —4 

17 16 36.6 

-35 54 59 

” 

NGC 6383 #21 


” 

” 

NGC 6121 219 


” 

” 

NGC 6334 V — 5 

17 16 37.0 

-35 54 19 

" 

NGC 6383 #22 


** 

” 

NGC 6121 243 

” 


” 

NGC 6334 V— 6 

17 16 38.9 

-35 54 28 

” 

NGC 6383 #23 


” 

" 

NGC 6121 398 

” 

” 

” 

NGC6334 VIRS1 

17 16 34.6 

-35 54 01 

840518 

NGC 6383 #24 

" 

” 

” 

NGC 6121 515 

” 


” 

NGC6334 VIRS2 

17 16 35.7 

-35 54 21 

” 

NGC 6383 T17 

” 

” 

” 

NGC 6121 516 

” 

” 

” 

NGC6334 VIRS3 

17 16 36.3 

-35 54 40 

" 

NGC 6383 T54 

” 

” 

” 

NGC 6121 522 

” 

” 

” 

NGC6334 VIRS4 

17 16 36.1 

-35 54 47 

” 

NGC 6384 

17 29 59.0 

+ 7 05 43 

821013 

NGC 6121 529 

** 


’’ 

NGC6334VIRS4E 

17 16 36.7 

-35 54 47 

” 

NGC 6384 SN 

” 

” 

769909 

NGC 6121 571 

” 

” 

*’ 

NGC6334VIRS4W 

17 16 35.3 

-35 54 48 

” 

NGC 6388 

17 32 38 

-44 42 18 

759905 

NGC 6153 

16 28 05.0 

-40 08 58 

739909 

NGC6334 VIRS5 

17 16 37.2 

-35 54 05 

” 

NGC 6388 V4 

” 

** 

” 

*» 

16 28 05.5 

-40 08 49 

840923 

NGC6334 VIRS6 

17 16 39.0 

-35 54 16 

'* 

NGC 6395 

17 27 10.6 

+71 08 10 

821013 

NGC 6153 10E 

16 28 06.4 

-40 08 49 

ED 

NGC6334 VIRS7 

17 16 37.3 

-35 53 42 

” 

NGC 6397 NOM. 

17 36 38 

-53 38 54 

749906 

NGC 6153 10W 

16 28 04.6 

-40 08 49 

” 

NGC 6334 VI 

17 16 39 

-36 06 43 

790911 

NGC 6397 Cl 2 

’’ 

” 

” 

NGC 6166 

16 26 55.4 

+ 39 39 37 

830107 

NGC 6334(B) 

17 17 24 

-35 42 45 

840815 

NGC 6397 C25 

” 

” 

” 

NGC 6171 NOM. 

16 29 42 

-12 56 

RNGC 

NGC 6334AIRS1 

17 16 59.8 

-35 51 58 

820819 

NGC 6397 C28 

” 

" 

” 

NGC 6171 #217 


” 

” 

NGC 6334AIRS2 

17 16 58.2 

-35 51 13 

” 

NGC 6397 C43 
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NGC 7225 

22 

10 

19 

-26 23 42 

819916 


23 

11 

36.6 

+61 

11 30 

ED 

NGC 7752 

23 

44 

27.0 

+ 29 10 57 

" 

NGC 7232 

22 

12 

33 

-46 06 00 

759905 

NGC 7538 #9 

23 

11 

32.3 

+ 61 

12 39 

860612 

NGC 7753 

23 

44 

33.2 

+ 29 12 22 

” 

NGC 7236 

22 

12 

18.4 

+ 13 35 53 

769909 

” 

23 

11 

36.4 

+ 61 

10 54 

ED 

NGC 7757 

23 

46 

11.6 

+ 3 53 43 

” 

NGC 7237 

22 

12 

20.4 

+ 13 35 31 

859903 

NGC 7538 #10 

23 

11 

22 

+61 

14 06 

860612 

NGC 7769 

23 

48 

31.5 

+ 19 52 25 

” 

NGC 7284 

22 

25 

50 

-25 06 00 

819917 


23 

11 

36.0 

+61 

10 35 

ED 

NGC 7771 

23 

48 

52.3 

+ 19 50 08 


NGC 7285 

22 

25 

52 

-25 05 48 

” 

NGC 7538 #11 

23 

11 

24.2 

+61 

14 00 

860612 

NGC 7793 

23 

55 

15.0 

-32 52 06 

821013 

NGC 7292 

22 

26 

06.3 

+ 30 02 08 

841103 

” 

23 

11 

36.6 

+ 61 09 50 

ED 

NGC 7796 

23 

56 

25 

-55 44 06 

749906 


22 

26 

06.5 

+ 30 02 09 

769909 

NGC 7538 #12 

23 

11 

25.3 

+ 61 

15 06 

860612 

NGC 7800 

23 

57 

03.4 

+ 14 31 46 

769909 

NGC 7293 

22 

26 

55 

-21 05 36 

819917 

” 

23 

11 

40.3 

+61 

12 54 

ED 

” 

23 

57 

04.5 

+ 14 31 55 

841103 

NGC 7293 5’E 

22 

27 

18 

-21 05 36 

ED 

NGC 7538 #13 

23 

11 

25.3 

+61 

13 13 

860612 

NGC 7805 

23 

58 

52.7 

+ 31 09 20 

861203 

NGC 7293 5’N 

22 

26 

55 

-21 00 36 

” 

” 

23 

11 

40.3 

+ 61 

12 27 

ED 

NGC 7806 

23 

58 

56.4 

+ 31 09 51 

769909 

NGC 7293 5'S 

22 

26 

55 

-21 10 36 

" 

NGC 7538 #14 

23 

11 

28.5 

+ 61 

12 59 

860612 

NGC 7814 

0 

00 

41.1 

+ 15 52 03 

” 

NGC 7293 5'W 

22 

26 

36 

-21 05 36 


” 

23 

11 

39.4 

+ 61 

11 57 

ED 

NGC 7814 12NE 

0 

00 

41.9 

+ 15 52 15 

ED 

NGC 7293 6’W 

22 

26 

31 

-21 05 36 


NGC 7538 #15 

23 

11 

29.6 

+ 61 

13 45 

860612 

NGC 7814 12SE 

0 

00 

41.9 

+ 15 51 51 

” 

NGC 7293 7’E 

22 

27 

27 

-21 05 36 

•* 

” 

23 

11 

44.2 

+ 61 

12 27 

ED 

NGC 7817 

0 

01 

24.9 

+20 28 18 

821013 

NGC 7293 7’N 

22 

26 

55 

-20 57 36 

** 

NGC 7538 #16 

23 

11 

33.9 

+ 61 

13 45 

860612 

NIPPS 392C2 

4 

51 

50 

+ 44 15 59 

850401 

NGC 7293 7’S 

22 

26 

55 

-21 12 36 

*’ 

M 

23 

11 

48.0 

+ 61 

10 35 

ED 

NIPPS 392C3 

4 

51 

58 

+ 44 47 31 

** 

NGC 7293 7’W 

22 

26 

27 

-21 05 36 

” 

NGC 7538 #17 

23 

11 

51.6 

+ 61 

10 54 

” 

NIPPS 392C4 

4 

52 

04 

+44 27 31 

” 

NGC 7307 

22 

30 

57.0 

-41 11 30 

821013 

NGC 7538 A 

23 

10 

36 

+61 08 30 

760601 

NIPPS 392C5 

4 

52 

05 

+44 21 20 

” 

NGC 7314 

22 

33 

00.4 

-26 18 31 

” 

NGC 7538 B 

23 

11 

24.1 

+ 61 

12 43 

’* 

NIPPS 392C7 

4 

53 

05 

+44 27 31 

*• 

NGC 7316 

22 

33 

31.4 

+ 20 03 53 

' 861203 

NGC 7538 C 

23 

11 

36.6 

+61 

11 48 

’* 

NIS #1 

3 

27 

31 

+ 22 28 43 

680903 

NGC 7318A 

22 

33 

39.2 

+ 33 42 26 

! 769909 

NGC 7538 D 

23 

12 

13 

+ 61 

13 54 

” 

NIS #2 

3 

48 

21 

+ 15 36 29 

” 

NGC 7318B 

22 

33 

40.9 

+ 33 42 26 

” 

NGC 7538 E 

23 

11 

52.8 

+ 61 

10 58 

790511 

NIS #3 

4 

08 

34 

+ 51 02 46 

” 

NGC 7319 

22 

33 

45 

+ 33 43 

RNGC 

” 

23 

11 

53 

+ 61 

10 40 

790803 

NIS #4 

4 

22 

50 

+ 16 27 21 

” 

NGC 7320 

22 

33 

45.8 

+33 41 21 

821013 

” 

23 

11 

53 

+61 

10 58 

861016 

NIS #5 

6 

07 

14 

+ 17 33 10 

” 

NGC 7331 

22 

34 

46.1 

+ 34 09 08 

860130 

** 

23 

12 

53 

+ 61 

18 54 

760601 

NIS #6 

7 

05 

23 

+ 7 35 19 

’* 

” 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 35 

821013 

NGC 7538 HII 

23 

11 

23 

+ 61 

12 50 

790803 

NIS #7 

7 

27 

40 

+28 14 11 

” 

NGC 7331 4.8E 

22 

34 

48.1 

+ 34 09 35 

ED 

NGC 7538 IRS1 

23 

11 

36.5 

+ 61 

11 50 

” 

NIS #8 

20 

33 

51 

+40 48 41 

*’ 

NGC 7331 4.8N 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 40 

" 

” 

23 

11 

36.7 

+ 61 

11 48 

820102 

NIS #9 

20 

43 

21 

+41 04 55 

” 

NGC 7331 4.8S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 30 

” 

” 

23 

11 

36.7 

+ 61 

11 49 

790510 

NIS #10 

20 

43 

26 

+ 39 03 25 

” 

NGC 7331 4.8W 

22 

34 

47.3 

+ 34 09 35 


*’ 

23 

11 

36.8 

+ 61 

11 49 

740203 

NIS #11 

20 

45 

33 

+40 46 47 


NGC 7331 9.5E 

22 

34 

48.5 

+ 34 09 35 


" 

23 

11 

36.8 

+ 61 

11 58 

760603 

NIS #12 

23 

07 

37 

+ 50 56 31 


NGC 7331 9.5N 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 45 

** 

NGC 7538 IRS2 

23 

11 

36.8 

+ 61 

11 56 

820102 

NIS #13 

23 

10 

32 

+ 56 20 24 

" 

NGC 7331 9.5S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 25 

** 

** 

23 

11 

37 

+ 61 

It 50 

791008 

GAM 1 NOR 

16 

13 

15.6 

-49 56 42 

CSI 79 

NGC 7331 9.5W 

22 

34 

46.9 

+ 34 09 35 


” 

23 

11 

37.0 

+61 

11 58 

760603 

GU NOR 

16 

11 

02 

-53 12 48 

840427 

NGC7331 14.3E 

22 

34 

48.9 

+ 34 09 35 


NGC 7538 IRS3 

23 

11 

34.9 

+61 

11 52 

” 

KT NOR 

16 

24 

06 

-56 14 55 

GCVS 

NGC7331 14.3N 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 49 


" 

23 

11 

35.0 

+61 

11 51 

820102 

R NOR 

15 

32 

20.9 

-49 20 31 

CSI 79 

NGC7331 14.3S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 21 

” 

NGC 7538 IRS4 

23 

11 

24.1 

+61 

12 43 

740203 

RT NOR 

16 

20 

02.9 

-59 14 01 


NGC7331 14.3W 

22 

34 

46.5 

+ 34 09 35 

»* 

** 

23 

11 

26.9 

+ 61 

12 44 

860612 

RZ NOR 

16 

28 

40 

-53 09 37 

GCVS 

NGC7331 19. IE 

22 

34 

49.2 

+ 34 09 35 

»* 

NGC 7538 IRS5 

23 

11 

21.7 

+ 61 

13 50 

740203 

S NOR 

16 

14 

42 

-57 46 42 

840427 

NGC7331 19. IN 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 54 


” 

23 

11 

22.2 

+ 61 

13 49 

860612 

” 

16 

14 

42.4 

-57 46 41 

CSI 79 

NGC7331 19. IS 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 16 


NGC 7538 IRS6 

23 

11 

25.8 

+ 61 

13 54 

740203 

T NOR 

15 

40 

11.6 

-54 49 43 

” 

NGC7331 19.1W 

22 

34 

46.2 

+ 34 09 35 

” 

NGC 7538 IRS7 

23 

11 

28.0 

+ 61 

14 17 

860612 

TW NOR 

16 

01 

07 

-51 49 06 

GCVS 

NGC7331 23.8E 

22 

34 

49.6 

+ 34 09 35 

” 

” 

23 

11 

28.2 

+ 61 

14 19 

740203 

V NOR 

16 

06 

19.6 

-49 06 20 

CSI 79 

NGC7331 23.8N 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 59 


NGC 7538 IRS8 

23 

11 

18.8 

+ 61 

14 29 

** 

W NOR 

16 

12 

50.9 

-52 28 58 


NGC7331 23.8S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 11 

" 

NGC 7538 IRS9 

23 

11 

52.8 

+ 61 

10 58 

ED 

NORTHERN 






NGC7331 23.8W 

22 

34 

45.8 

+ 34 09 35 


” 

23 

11 

52.8 

+ 61 

10 59 

790803 

SPUR 

23 

30 


+63 36 

790809 

NGC7331 28.6E 

22 

34 

50.1 

+ 34 09 35 

” 

NGC 7538IRS9B 

23 

11 

53.0 

+ 61 

10 42 

ED 

NP 0532 

5 

31 

31.7 

+21 59 29 

790808 

NGC7331 28.6N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 04 


NGC 7538IRS9P 

23 

11 

48.8 

+ 61 

10 44 

” 

NRAO 140 

3 

33 

22.4 

+ 32 08 37 

809908 

NGC7331 28.6S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 06 

’* 

NGC 7538IRS9R 

23 

11 

51.3 

+61 

10 53 

” 

N9 

0 

41 

42 

-73 19 

569903 

NGC7331 28.6W 

22 

34 

45.4 

+ 34 09 35 


NGC 7538IRS10 

23 

11 

57.8 

+ 61 

11 37 

790803 

N13 A 

0 

43 

36 

-73 39 

” 

NGC7331 33.3E 

22 

34 

50.4 

+ 34 09 35 


NGC 7538IRS11 

23 

11 

35.2 

+61 

10 37 

” 

N25 

0 

46 

24 

-73 31 

*’ 

NGC7331 33.3N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 08 

” 

NGC 7538 N 

23 

11 

36 

+ 61 

11 55 

” 

N38 

18 

21 

47.0 

-22 16 11 

859908 

NGC7331 33.3S 

22 

34 

47.7 

+ 34 09 02 



23 

11 

36.9 

+ 61 

12 00 

790511 

N39 

18 

22 

37.2 

-22 14 26 

” 

NGC7331 33.3W 

22 

34 

45.0 

+ 34 09 35 


** 

23 

11 

37 

+ 61 

12 00 

861016 

N40 

18 

22 

05.3 

-22 14 28 


NGC7331 38.1E 

22 

34 

50.8 

+ 34 09 35 


NGC 7538 PTA 

23 

11 

50.5 

+ 61 

10 50 

790803 

N41 

18 

30 

15.3 

-22 12 22 


NGC7331 38.1N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 13 

” 

NGC 7538 PTB 

23 

11 

52.8 

+ 61 

10 42 

” 

N42 

18 

29 

51.4 

-22 12 36 

” 

NGC7331 38.1S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 57 


NGC 7538 S 

23 

11 

36 

+ 61 

10 30 

” 

N43 

18 

29 

20.1 

-22 12 57 


NGC7331 38. 1W 

22 

34 

44.6 

+ 34 09 35 


’* 

23 

11 

37 

+61 

10 30 

861016 

N46 NW 

0 

50 

06 

-73 07 

569903 

NGC7331 42. 9N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 18 


NGC 7538 S OH 

23 

11 

34 

+61 

10 40 

790511 

N46 SE 


” 


” 

” 

NGC7331 42.9S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 52 


NGC 7538 VES1 

23 

11 

36.9 

+ 61 

11 52 

820418 

N49 

5 

26 

00 

-66 08 

” 

NGC7331 47.6N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 23 


NGC 7538 VES2 

23 

11 

36.9 

+ 61 

12 00 

” 

N63A 

5 

35 

42 

-66 02 

” 

NGC7331 47.6S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 47 

” 

NGC 7538 l’N 

23 

11 

36.8 

+ 61 

13 19 

ED 

N64 A 

0 

56 

48 

-72 56 


NGC7331 52.4N 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 27 

” 

NGC 7538 1’W 

23 

11 

58 

+ 61 

13 

" 

N81 

1 

07 

44 

-73 27 30 

819916 

NGC7331 52.4S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 43 

” 

NGC 7541 

23 

12 

10.8 

+ 4 

15 39 

850211 

N159 FIELD 

5 

40 

21.4 

-69 46 52 

811211 

NGC7331 57. IN 

22 

34 

47.7 

+ 34 10 32 

” 

NGC 7552 

23 

13 

24.9 

-42 51 27 

730018 

N159 PS 

5 

40 

26.4 

-69 46 54 


NGC7331 57. IS 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 38 

” 

NGC 7557 

23 

13 

08 

+ 6 25 

RNGC 

OA 129 

4 

20 

43.5 

- 1 27 28 

809908 

NGC7331 61. 9S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 33 

” 

NGC 7562 

23 

13 

25.1 

+ 6 24 53 

769909 

OBJECT A 





830102 

NGC7331 66.7S 

22 

34 

47.7 

+ 34 08 28 

” 

NGC 7570 

23 

14 

14.0 

+ 13 

12 36 

850211 

OBJECT B 





" 

NGC 7332 

22 

35 

01.2 

+ 23 32 16 

769909 

NGC 7582 

23 

15 

36.4 

-42 

38 42 

830804 

ROOT 

5 

41 

09.7 

-86 25 13 

CSI 79 

NGC 7354 

22 

38 

28 

+61 01 

RNGC 

” 

23 

15 

38.3 

-42 38 39 

730018 

TW OCT 

19 

37 

41.3 

-77 22 33 


NGC 7361 

22 

39 

31.0 

-30 19 14 

759903 

NGC 7583 

23 

15 

20 

+ 7 08 

RNGC 

l T OCT 

13 

17 

59.3 

-83 57 51 


NGC 7368 

22 

42 

40.3 

-39 36 22 

821013 

NGC 7585 

23 

15 

27.3 

- 4 55 20 

759903 

X OCT 

10 

28 

01.2 

-84 05 32 


NGC 7377 

22 

45 

05.0 

-22 34 34 

759903 

NGC 7587 

23 

15 

27.6 

+ 9 24 24 

850211 

OE 110 

3 

06 

21.1 

+ 10 17 48 

809908 


A-71 


NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

OF 038 

4 

21 

12.5 

+ 0 29 17 


OH28.52— 0.01 


„ ■ 

* 

*» ' * 

840302 

OH359.22+0.16 

17 

1 39 m 55 S .3 

r 

29’ 29 '34’ 

840302 

OH 471 

6 

42 

53.1 

+44 54 31 


OH28.6— 0.6 

18 

43 

10 

- 4 04 06 

760701 

OH359.4+0. 1 

17 

40 

34.1 

_ 

29 25 00 

850510 

OHIR19.2— 1.0 

18 

26 

40.0 

-12 39 43 

830713 

OH28.7— 0.6 

18 

43 

09.7 

- 4 03 59 

850314 

OI 061 

7 

36 

42.5 

+ 

1 44 00 

809908 

OHIR20.3— 0.1 

18 

25 

27.3 

-11 18 18 



18 

43 

09.9 

- 4 04 00 

841103 

OI 090.4 

7 

54 

22.6 

+ 10 04 39 


OHIR23.7+1.2 

18 

27 

24.1 

- 7 39 06 

** 

" 

18 

43 

10.7 

- 4 04 00 

850314 

OI 158 

7 

35 

14.1 

+ 17 49 11 

»» 

OHIR26.2 — 0.6 

18 

38 

32.9 

- 6 17 55 

” 

OH29.4— 0.8 

18 

45 

12.3 

- 3 32 55 

820207 

OJ 049 

8 

29 

10.9 

+ 

4 39 51 

» 

OHIR26.4— 1.9 

18 

43 

45.4 

- 6 43 46 

’’ 

OH29.41 —0.79 

18 

45 

12.2 

- 3 32 53 

840302 

OJ 287 

8 

51 

57 

+ 20 17 59 

720701 

OHIR26.5 + 0.6 

18 

34 

52.6 

- 5 26 37 

771109 

OH30.09 — 0.68 

18 

46 

04.9 

- 2 53 54 

” 


8 

51 

57.3 

+ 20 17 59 

809908 

” 

18 

34 

52.7 

- 5 26 48 

830713 

OH30. 1-0.2 

18 

44 

33.0 

- 2 38 56 

771109 

OJ-131 

8 

18 

36.2 

_ 

12 49 25 


OHIR28.7— 0.6 

18 

43 

09.4 

- 4 04 05 

” 

OH30. 1-0.7 

18 

46 

03.3 

- 2 54 01 

841103 

OK 222 

9 

12 

53.5 

+ 29 45 55 

859906 

OHIR30. 1-0.2 

18 

44 

32.8 

- 2 39 03 

” 

” 

18 

46 

04.9 

- 2 53 54 

831012 

OK 270 

9 

41 

50.2 

+ 26 08 32 

809908 

OHIR30. 1-0.7 

18 

46 03.7 

- 2 53 48 

” 

” 

18 

46 

05.0 

- 2 53 57 

771109 

OL 108.1 

10 

04 

59.8 

+ 14 11 11 


OHIR30.7+0.4 

18 

43 

17.2 

- 1 50 02 

” 

OH30.7+0.4 

18 

43 

16.5 

- 1 49 54 

850314 

OL 133 

10 

20 

12.5 

+ 19 08 37 

•» 

OHIR31.7— 0.8 

18 

49 

26.3 

- 1 30 12 

” 


18 

43 

16.5 

- 1 50 00 

760701 

OM 280 

11 

47 

44.0 

+24 34 35 

»• 

OHIR32.8— 0.3 

18 

49 48.3 

- 0 17 52 

” 

” 

18 

43 

16.6 

- 1 50 00 

850314 

OMC CENTRAL 

5 

32 

46.5 

_ 

5 24 15 

820205 

OHIR39.9+0.0 

19 

01 

42.8 

+ 6 08 58 

” 

OH31.0— 0.2 

18 

46 

05.8 

- 1 52 00 

841103 

OMC IRC2 

5 

32 

47 

_ 

5 24 30 

ED 

OHIR42.3— 0.1 

19 

06 

44.0 

+ 8 11 55 

” 


18 

46 

06.9 

- 1 52 06 

831012 

OMC 







OHIR45.5+0.1 

19 

11 

58.7 

+ 11 05 21 

” 


18 

46 

07.2 

- 1 51 57 

850510 

NORTHERN 

5 

32 

46.3 

_ 

5 24 10 

820205 

OH0739 — 14 

7 

39 

58.9 

-14 35 44 

740203 

OH31.7— 0.8 

18 

49 

26 

- 1 30 24 

760701 

OMC PEAK 2 

5 

32 

48.3 

_ 

5 24 33 

790608 

OH0739 — 14 N 

7 

39 

58.9 

-14 35 40 

ED 

OH32.0— 0.5 

18 

48 

50.8 

- 1 07 32 

841103 

OMC PK1 

5 

32 

46.1 

_ 

5 24 00 

ED 

OH0739-14 3E 

7 

39 

59.1 

-14 35 45 

” 


18 

48 

51.1 

- 1 07 24 

850314 

OMC POS 1 

5 

32 

46.2 

_ 

5 23 28 

790607 

OH0739-14 3N 

7 

39 

58.9 

-14 35 42 

” 


18 

48 

51.1 

- 1 07 27 

” 


5 

32 

46.2 

_ 

5 24 01 

ED 

OH0739-14 3NE 

7 

39 

59.1 

-14 35 42 

” 


18 

48 

51.2 

- 1 07 29 

850510 

OMC POS 2 

5 

32 

46.2 

_ 

5 23 44 

790607 

OH0739— 14 3NW 

7 

39 

58.7 

-14 35 42 



18 

48 

51.2 

- 1 07 30 

831012 


5 

32 

48.2 

_ 

5 24 33 

ED 

OH0739— 14 3S 

7 

39 

58.9 

-14 35 48 


OH32. 1+0.9 

18 

44 

04.6 

- 0 20 30 

850510 

OMC POS 3 

5 

32 

45.2 

_ 

5 23 50 

790607 

OH0739— 14 3SE 

7 

39 

59.1 

-14 35 48 

” 

OH32.8— 0.3 

18 

49 

48 

- 0 18 00 

760701 


5 

32 

47.2 

_ 

5 24 29 

ED 

OH0739— 14 3SW 

7 

39 

58.7 

-14 35 48 

" 


18 

49 

48.0 

- 0 17 55 

771109 

OMC POS 4 

5 

32 

44.9 

_ 

5 24 05 

790607 

OH0739— 14 3S6 

7 

39 

58.5 

-14 35 48 



18 

49 

48.2 

- 0 17 54 

831012 


5 

32 

46.2 

_ 

5 24 28 

ED 

OH0739— 14 3W 

7 

39 

58.7 

-14 35 45 


OH34.9+0.8 

18 

49 

43.9 

+ 2 00 08 

850510 

OMC POS 5 

5 

32 

46.4 

_ 

5 23 50 


OH0739— 14 6W 

7 

39 

58.5 

-14 35 45 


OH35.6— 0.3 

18 

54 

55.3 

+ 2 08 08 

841103 


5 

32 

47.3 

_ 

5 24 00 

790607 

OHO. 2 +0.0 

17 

42 

45.5 

-28 44 10 

850510 


18 

54 

56.0 

+ 2 07 42 

850314 

OMC POS 6 

5 

32 

46.3 

_ 

5 23 56 


OHO. 3 -0.2 

17 

43 

56.6 

-28 43 41 



18 

54 

56.3 

+ 2 08 14 



5 

32 

47.2 

_ 

5 24 00 

ED 

OHO.33— 0. 18 

17 

43 

56.6 

-28 43 39 

840302 

OH37. 1-0.8 

18 

59 

36.3 

+ 3 15 52 

841103 

OMC POS 7 

5 

32 

45.8 

_ 

5 24 05 

790607 

OHO. 5 -0.2 

17 

44 

14.9 

-28 35 32 

850510 

OH37.7 — 1.4 

19 

02 

40.1 

+ 3 36 23 

850510 


5 

32 

45.8 

_ 

5 24 14 

ED 

OH 1.08 +0.4 

17 

43 

35.4 

-27 48 47 

” 

OH39.7+ 1.5 

18 

56 

03.8 

+ 6 38 48 

841103 

OMC POS 8 

5 

32 

45.8 

_ 

5 23 50 


OH 1.09 -0.83 

17 

48 

16.8 

-28 24 52 

840302 

” 

18 

56 

04.2 

+ 6 38 18 

850314 


5 

32 

45.8 


5 24 13 

790607 

OH2.19 — 1.66 

17 

54 

02.3 

-27 53 59 

” 

OH39.9— 0.0 

19 

01 

42.4 

+ 6 08 39 

841103 

OMC POS 9 

5 

32 

46.2 

_ 

5 24 05 


OH2.58 — 0.43 

17 

50 

11.2 

-26 56 01 

” 

” 

19 

01 

42.9 

+ 6 08 45 

850510 

” 

5 

32 

46.8 

_ 

5 24 45 

ED 

OH2.6-0.4 

17 

50 

11.1 

-26 56 02 

850510 

” 

19 

01 

43.0 

+ 6 08 44 

850314 

OMC POS 10 

5 

32 

46.2 

_ 

5 24 13 

790607 

OH4.0+0.9 

17 

48 

17.9 

-25 01 09 

” 


19 

01 

43.0 

+ 6 08 46 



5 

32 

46.7 

_ 

5 24 18 

ED 

OH4.6 — 0.4 

17 

54 

32.2 

-25 12 43 

” 

” 

19 

01 

43.2 

+ 6 08 48 

” 

OMC POS 11 

5 

32 

47.0 

_ 

5 24 13 

790607 

OH5.0+ 1.5 

17 

48 

25 

-23 50 36 

760701 

OH39.9 + 0.0 

19 

01 

42.9 

+ 6 08 46 

831012 

*• 

5 

32 

47.1 

_ 

5 24 23 

ED 

OHS. 88— 0.39 

17 

57 

26.7 

-24 03 56 

840302 

OH42.3— 0.1 

19 

06 

42.8 

+ 8 11 38 

841103 

OMC POS 12 

5 

32 

46.2 


5 24 30 

790607 

OH5.9 — 0.4 

17 

57 26.7 

-24 03 55 

831012 

OH42.3— 0.2 

19 

06 

43.7 

+ 8 11 48 

850314 

OMC POS 13 

5 

32 

47.3 

_ 

5 24 29 


OH7.96+ 1.45 

17 

55 

05.0 

-21 20 52 

840302 

OH42.31 — 0.13 

19 

06 

43.8 

+ 8 11 42 

840302 

OMC POS 14 

5 

32 

48.3 

_ 

5 24 37 

»* 

OH9.6 + 0.5 

18 

02 

10.2 

-20 22 31 

850510 

OH42.6+0.1 

19 

06 

34.5 

+ 8 32 54 

831012 

OMC 6N6E 

5 

32 

46.5 

_ 

5 23 54 

ED 

OH10.8+ 1.5 

18 

00 42.6 

-18 41 18 

” 

OH42.60 + 0.07 

19 

06 

34.5 

+ 8 32 56 

840302 

OMC 6N6W 

5 

32 

45.7 

_ 

5 23 54 


OH10.9+ 1.5 

18 

00 44.1 

-18 41 16 

841 103 

OH42.75+0.07 

19 

06 

50.4 

+ 8 40 55 

” 

OMC 6S6E 

5 

32 

46.5 

_ 

5 24 06 

>• 

OH1 1. 5+0.1 

18 

07 

41.9 

-18 53 40 


OH44.79 — 2.31 

19 

19 

13.2 

+ 9 22 12 

” 

OMC 6S6W 

5 

32 

45.7 


5 24 06 

*> 

OH12.3— 0.2 

18 

10 

13.4 

-18 28 42 


OH44.8 — 2.3 

19 

19 

13.1 

+ 9 22 07 

841 103 

OMC 8N16E 

5 

32 

47.2 

_ 

5 23 52 

*» 

OH12.8— 1.9 

18 

17 40 

-18 48 37 

821111 

OH45.07 + 0.13 

19 

11 

00.4 

+ 10 45 44 

770401 

OMC 8N8E 

5 

32 

46.6 

_ 

5 23 52 

•* 

OH12.9— 0.3 

18 

11 

44.3 

-17 53 02 

790114 

OH45. 10+0.12 

19 

11 

07.0 

+ 10 46 42 

” 

OMC 8S8W 

5 

32 

45.6 

_ 

5 24 08 


OH13.1 + 5.0 

17 

52 

53.7 

-15 03 20 

841103 

OH45. 4+0.0 

19 

12 

04.4 

+ 11 04 15 

750706 

OMC 12S12E 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 12 

** 

OH15.68+0. 80 

18 

13 

26.7 

-14 56 34 

840302 

OH45.47+0.05 





770401 

OMC 12S12W 

5 

32 

45.3 

__ 

5 24 12 

•* 

OH15. 7+0.8 

18 

13 

34.5 

-14 56 19 

841103 

OH45. 47 + 0.13 

19 

11 

46.1 

+ 11 07 06 

” 

OMC 16S16W 

5 

32 

45.0 

_ 

5 24 16 

•• 

OH 16. 1-0.3 

18 

18 

14.3 

-15 04 50 

” 

OH45.5 +0. 1 

19 

11 

58.3 

+ 11 05 20 

771109 

OMC 18S12E 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 18 

*• 

OHI7.2 — 1.1 

18 

23 

18.8 

-14 30 09 

” 


19 

11 

58.3 

+ 11 05 25 

850314 

OMC 18S18W 

5 

32 

44.9 

_ 

5 24 18 


OH 17.7 -2.0 

18 

27 

36 

-14 29 

ED 

OH45.5 — 0.0 

19 

11 

59.5 

+ 11 05 30 

760701 

OMC 24”S 

5 

32 

46.1 

_ 

5 24 24 


OH18.2+0.5 

18 

19 

07.2 

-12 56 50 

850510 

OH48.6 + 0.2 

19 

17 

35 

+ 13 54 

ED 

OMC 24”W 

5 

32 

44.5 

_ 

5 24 00 

** 

OH18.3 + 0.1 

18 

20 

58 

-12 51 48 

760701 

OH51.8— 0.1 

19 

25 

26.4 

+ 16 31 12 

841103 

OMC 24S12E 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 24 

*• 

OH 18.3 +0.3 

18 

19 

53.4 

-12 49 17 

841103 

OH53.63— 0.24 

19 

29 

11.8 

+ 18 06 46 

840302 

OMC 24S12W 

5 

32 

45.3 

_ 

5 24 24 

•» 

OH 18.3 +0.4 

18 

19 

54.1 

-12 48 54 

820207 

OH57.5+ 1.8 

19 

29 

31.1 

+22 28 50 

831012 

OMC 24S24E 

5 

32 

47.7 

_ 

5 24 24 

•» 

OH 18.30+0.43 

18 

19 

54.2 

-12 49 14 

840302 

OH65.4+ 1.3 

19 

49 

20.6 

+29 05 15 

” 

OMC 24S36E 

5 

32 

48.5 

_ 

5 24 24 


OH18.5+ 1.4 

18 

16 

46.1 

-12 09 30 

841103 

OH69.54— 0.98 

20 

08 

09.8 

+ 31 22 41 

770401 

OMC 24S8W 

5 

32 

46.6 

_ 

5 24 24 


OH18.52+ 1.41 

18 

16 47.4 

-12 09 28 

840302 

OH75.27— 1.84 

20 

27 

13.0 

+ 35 35 40 

840302 

OMC 30S18E 

5 

32 

47.3 

_ 

5 24 30 


OH18. 77+0.30 

18 

21 

16.9 

-12 27 51 

" 

OH75. 3-1.8 

20 

27 

12.5 

+ 35 35 35 

841103 

OMC 30S30E 

5 

32 

48.1 

_ 

5 24 30 

•» 

OH18.8+0.4 

18 

21 

21.4 

-12 27 58 

850314 

OH75. 78+0.34 

20 

19 

52.0 

+ 37 17 04 

770401 

OMC 36S24E 

5 

32 

47.7 

_ 

5 24 36 



18 

21 

21.5 

-12 27 57 

” 

OH77.9+0.2 

20 

26 

39.5 

+ 38 56 55 

841103 

OMC 36S36E 

5 

32 

48.5 

_ 

5 24 36 

** 

OH19.1 — 1.0 

18 

26 

40 

-12 39 54 

760701 

OH83.4— 0.9 

20 

49 

09.5 

+42 36 47 


OMC 46.3-2406 

5 

32 

46.3 

__ 

5 24 06 

820205 

OH20.2— 0.1 

18 

25 

26.5 

-11 18 00 

” 

OH83.42— 0.89 

20 

49 

10.3 

+42 36 54 

840302 

OMC 48.3-2436 

5 

32 

48.3 

_ 

5 24 36 


OH20.27— 0.05 

18 

25 

26.7 

-11 18 06 

840302 

OH104.9+2.4 

22 

17 

43.1 

+ 59 36 16 

841103 

OMC— 1 

5 

32 

46 

_ 

5 24 20 

ED 

OH20.4— 0.3 

18 

26 

48.5 

-11 17 56 

820207 

OH127. 8+0.0 

1 

30 

27.7 

+ 62 11 30 

850314 


5 

32 

46.6 

_ 

5 24 25 

840918 

OH20.43— 0.34 


” 



840302 

OH 127.9 -0.0 

1 

30 

27.0 

+ 62 11 25 

841103 


5 

32 

46.7 

_ 

5 24 19 

771106 

OH20.68+0.09 

18 

25 

44.3 

-10 52 51 


OH138.0+7.2 

3 

20 

41.6 

+ 65 21 31 



5 

32 

47 

_ 

5 24 30 

761003 

OH20.7+0. 1 

18 

25 

40 

-10 52 06 

760701 

OH231. 8+4.2 

7 

39 

58.9 

-14 35 44 

740203 


5 

32 

47 

_ 

5 24 50 

ED 


18 

25 

41.1 

-10 52 20 

831012 

OH235.3 + 18. 1 

8 

35 

42.9 

-10 12 33 

ED 

OMC— 1 A 

5 

32 

45.7 

_ 

5 24 09 

821212 


18 

25 

44.3 

-10 52 51 

850510 

OH284.2— 0.8 

10 

19 

44.4 

-57 50 40 

760910 

OMC— 1 B 

5 

32 

45.8 

_ 

5 24 15 


” 

18 

25 

44.7 

-10 52 52 

841103 


10 

19 

44.7 

-57 50 42 

750404 

OMC — 1 C 

5 

32 

45.9 

_ 

5 24 20 

>* 

OH21.5+0.5 

18 

25 

45.5 

-10 00 14 

771109 

OH285.05+0.07 

10 

28 

43.3 

-57 33 27 

820308 

OMC— 1 D 

5 

32 

46.1 

_ 

5 24 32 

*• 


18 

25 

45.6 

-10 00 12 

850510 

OH308.9+0.1IR 

13 

39 

34.4 

-61 53 45 

810417 

OMC — 1 E 

5 

32 

46.1 

_ 

5 24 14 

*• 

OH22.04 — 0.61 

18 

30 

49.2 

- 9 59 56 

840302 

OH308.92 + 0.12 

13 

39 

37 

-61 54 

ED 

OMC — 1 F 

5 

32 

46.3 

_ 

5 24 27 

*♦ 

OH23. 1-0.3 

18 

31 

27.0 

- 9 00 54 

850314 

OH309.8 +0.511 

13 

47 

12.7 

-61 20 17 

810417 

OMC — 1 G 

5 

32 

46.4 

_ 

5 24 17 



18 

31 

27.1 

- 9 00 28 

” 

OH309.8 +0.512 

13 

47 

02.3 

-61 20 14 

” 

OMC — 1 H 

5 

32 

46.4 

_ 

5 24 01 

*♦ 

” 

18 

31 

27.2 

- 9 00 20 


OH309.8+0.5I3 

13 

47 

13.7 

-61 20 05 

” 

OMC — 1 I 

5 

32 

46.4 

_ 

5 24 25 

»» 

OH23.7+ 1.2 

18 

27 

25 

- 7 39 00 

760701 

OH327.4— 0.1 

15 

47 

39.4 

-54 00 01 

780102 

” 

5 

32 

46.5 

__ 

5 24 24 

ED 

OH23. 75+0.21 

18 

31 

06.5 

- 8 06 22 

840302 

OH327.4— 0.6 

15 

50 

17.6 

-54 24 33 

” 

OMC — 1 IRC2 

5 

32 

47.0 

_ 

5 24 32 


OH23.8 + 0.2 

18 

31 

06.8 

- 8 06 14 

820207 

OH328.2+0.0 

15 

51 

31.1 

-53 23 24 

" 


5 

32 

47.1 

_ 

5 24 23 

»* 

OH24.7+0.3 

18 

32 46.8 

- 7 15 37 

850314 

OH328.4— 0.2 

15 

53 

31.8 

-53 28 53 

” 

OMC — 1 IRC4 

; 5 

32 

46.7 

_ 

5 24 36 

»» 


18 

32 

47.1 

- 7 15 42 

’* 

OH328.7— 0.2 

15 

55 

15.9 

-53 16 31 

” 

OMC — 1 IRS1 

5 

32 

46.2 

_ 

5 24 33 

790607 

” 

18 

32 

47.3 

- 7 15 40 

” 

OH330.4+0. 1 

16 

01 

59.7 

-51 57 44 

’* 

OMC— 1 IRS2 

5 

32 

46.2 

_ 

5 23 44 


OH24.7— 0.1 

18 

34 

03.6 

- 7 20 52 

850510 

OH331.6— 0.3 

16 

09 

40.6 

-51 22 45 

•• 

” 

5 

32 

47.0 


5 24 24 

ED 

OH25. 1-0.3 

18 

35 33.3 

- 7 12 33 

841 103 

OH334.8 + 50.1 

14 

08 

45.5 

- 7 31 30 

ED 

OMC — 1 IRS3 

5 

32 

46.6 

_ 

5 24 24 

831123 

OH26.2— 0.6 

18 

38 31.7 

- 6 17 54 

850314 1 

OH337.3— 0.2 

16 

34 

01.9 

-47 17 33 

780102 

OMC — 1 IRS4 

5 

32 

46.8 

_ 

5 24 28 

ED 


18 

38 

32.5 

- 6 18 06 

760701 

OH337.4— 0.1 

16 

33 

45.0 

-47 13 12 

” 

OMC — 1 IRS6 

5 

32 

46.7 

_ 

5 24 21 


” 

18 

38 

33.3 

- 6 17 52 

850314 

OH337.5+0.1 

16 

33 

30.1 

-46 54 19 | 

** 

OMC — 1 IRS7 

5 

32 

46.8 

_ 

5 24 24 

»» 

OH26.21— 0.59 

18 

38 

33.4 

- 6 17 53 

840302 

OH337.9+0.3 

16 

34 

02.0 

-46 34 40 


OMC — 1 J 

5 

32 

46.6 

_ 

5 24 33 

821212 

OH26.4 — 1.9 

18 

43 

44 

- 6 43 44 

821111 

OH338.0— 0.1 

16 

36 

18.8 

- 46 44 44 


OMC — 1 K 

5 

32 

46.6 

_ 

5 24 30 



18 

43 

45.4 

- 6 43 46 

850314 

OH338.5+0.1 

16 

37 

30.1 

-46 13 10 

” 

OMC— 1 L 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 14 

•» 


18 

43 

45.4 

- 6 43 51 

” 

OH338.5 +0. 1IR 

16 

37 

15.2 

-46 14 20 

730023 

OMC— 1 M 

5 

32 

46.9 

_ 

5 23 58 

** 


18 

43 

46.1 

- 6 43 50 

841103 

OH338.5-0.2 

16 

38 

16.4 

-46 26 51 

780102 

OMC— 1 N 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 27 

** 

OH26.4— 2.0 

18 

43 

45 

- 6 43 54 

760701 

OH342.01+0.25 

16 

49 

31.1 

-43 27 44 

820308 

” 

5 

32 

47 

_ 

5 24 20 

ED 

OH26.42 — 1 .93 

18 

43 

45.3 

- 6 43 49 

840302 

OH344.93+0.01 

17 

00 

25.4 

-41 19 50 

840302 

OMC— 1 NS 

5 

32 

46 

_ 

5 24 15 


OH26.5+0.6 

18 

34 

51 

- 5 26 23 

821111 

OH345.05— 1.85 

17 

08 

49.4 

-42 21 36 

” 

OMC— 1 P 

5 

32 

46.9 

_ 

5 24 31 

821212 


18 

34 

51.6 

- 5 27 24 

749902 

OH347. 10+0.20 

17 

06 

32.8 

-39 29 35 

’* 

OMC— 1 PEAK 

5 

32 

46.7 

_ 

5 24 21 

830812 


18 

34 

52.5 

- 5 26 37 

841213 

OH349. 18+0.20 

17 

12 

52.0 

-37 48 52 


OMC— 1 PEAK 1 

5 

32 

46.1 

_ 

5 24 10 

ED 


18 

34 

52.5 

- 5 26 42 

760701 

OH350.55+0.06 

17 

17 

25.3 

-36 46 55 


” 

5 

32 

46.2 

_ 

5 24 02 

850002 


18 

34 

52.6 

- 5 26 37 

771109 

OH351.8 — 0.54A 

17 

23 

20.5 

-36 06 45 

820807 

OMC— 1 PEAK 2 

5 

32 

48.1 

__ 

5 24 41 

ED 

OH27. 1-0.4 

18 

39 22.6 

- 5 23 48 

820207 

OH351.8— 0.54B 

17 

23 

21.7 

-36 06 44 

ED 

OMC— 1 PEAK 5 

5 

32 

46.3 


5 23 58 


OH27. 10-0.35 

18 

39 

22.0 

- 5 24 03 

840302 

OH353.6— 0.23 

17 

27 

07 

-34 25 

” 

OMC— 1 Q 

5 

32 

47.0 


5 24 10 

821212 

OH27. 2+0.2 

18 

37 

36.7 

- 5 05 28 

850510 

OH353.60- 0.23 






OMC— 1 R 

5 

32 

47.0 


5 24 25 


OH27.3+0.2 

18 

37 

41.5 

- 4 58 49 

850314 

OH353.61 —0.23 

17 

27 

08.3 

-34 25 28 

840302 

OMC— 1 S 

5 

32 

45.6 


5 25 25 

840918 


18 

37 

42.0 

- 5 00 36 


OH354.76 — 0.06 

17 

29 

31.0 

-33 21 56 



5 

32 

46 

_ 

5 25 50 

ED 


18 

37 

47 

- 4 57 59 

841 103 

OH354.88— 0 54 

17 

31 

45.0 

-33 31 33 



5 

32 

47.2 


5 24 01 

821212 

OH27.5— 0.9 

18 

42 

01.6 

- 5 12 25 


OH356.50-0.55 

17 

35 

57.7 

-32 10 20 

” 

OMC— 1 T 

5 

32 

47.2 


5 24 28 

ED 

OH27.6— 0.9 

18 

42 

01.4 

- 5 12 23 

820207 

OH357.68— 0.06 

17 

36 

59.8 

-30 55 01 


OMC— 1 U 

5 

32 

47.4 


5 24 26 

821212 

OH27.8— 1.5 

18 

44 

58.0 

- 5 14 27 

850510 

OH358.16 + 0 49 

17 

36 

02.4 

-30 12 46 


OMC— 1 V 

5 

32 

47.5 


5 24 33 


OH28.5— 0.0 

18 

40 

47.5 

- 3 58 58 


OH359.1 + 1.1 

17 

35 

57.0 

-29 02 25 

850510 

OMC— 1 W 

5 

32 

47.8 

- 

5 24 25 



A-72 

ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

OMC-1 X 

5 32 47.8 

- 5 24 31 


OPH #71 

16 25 27.7 

-26 06 57 


RHO OPH #20 

16 22 23.7 

-23 48 22 

» 

OMC-1 Y 

5 32 47.9 

- 5 24 09 

** 

OPH #72 

16 25 32.0 

-25 05 19 

” 

RHO OPH #21 

16 22 28.1 

-23 39 38 

” 

OMC-1 Z 

5 32 47.9 

- 5 24 19 

” 

OPH #73 

16 25 47.4 

-23 30 25 

” 

RHO OPH #22 

16 22 05.8 

-24 25 37 

” 

OMC-2 

5 32 59 

- 5 11 37 

780502 

OPH #74 

16 26 20.2 

-26 19 22 

” 

RHO OPH #23 

16 22 48.8 

-24 32 27 

” 

” 

5 32 59 

- 5 12 10 

761003 

OPH #75 

16 26 36.7 

-23 43 37 

” 

RHO OPH #24 

16 22 59.9 

-23 54 06 

” 

” 

5 32 59 

- 5 12 11 

ED 

OPH #76 

16 27 09.9 

-25 00 24 

” 

RHO OPH #25 

16 23 21.8 

-24 36 28 

” 


5 32 59.5 

- 5 12 30 

791209 

OPH #77 

16 28 09.3 

-24 33 13 

” 

RHO OPH #27 

16 23 45.2 

-24 05 16 

” 

” 

5 33 00 

- 5 12 18 

740803 

OPH #78 

16 28 18.4 

-26 25 50 

” 

RHO OPH #29 

16 24 07.7 

-24 30 40 

780902 

OMC-2 IRS1 

5 32 56.9 

- 5 12 21 

861210 

OPH #79 

16 28 43.8 

-23 37 32 

” 

RHO OPH #30 

16 24 08.3 

-24 38 50 

761101 

” 

5 32 57.0 

- 5 12 15 

ED 

OPH #80 

16 30 16.7 

-23 17 34 

’* 

RHO OPH #31 

16 24 08.9 

-24 12 30 


OMC-2IRS1 




OPH #81 

16 31 39.4 

-24 18 13 

” 

RHO OPH #34 

16 25 02.1 

-24 19 54 

” 

5NE 

5 32 57.1 

- 5 12 17 

” 

OPH #82 

16 32 07.5 

-26 22 49 

” 

RHO OPH #35 

16 25 08.9 

-24 09 23 


OMC-2IRS1 




OPH #83 

16 32 26.1 

-24 50 40 

” 

RHO OPH #37 

16 25 46.1 

-23 57 30 

” 

8NE 

5 32 57.3 

- 5 12 15 

” 

OPH #84 

16 33 06.7 

-24 41 40 

” 

RHO OPH #38 

16 25 43.9 

-24 41 21 


OMC2IRS1 14NE 

5 32 57.6 

- 5 12 11 

” 

OPH #85 

16 36 25.3 

-24 49 27 

•* 

RHO OPH #39 

16 25 57.2 

-24 42 35 


OMC-2 IRS2 

5 32 58.7 

- 5 11 18 

861210 

OPH #86 

16 37 53.1 

-26 31 04 


RHO OPH #40 

16 26 52.9 

-23 55 08 

” 

OMC-2 IRS3 

5 32 59.1 

- 5 12 10 

” 

OPH #87 

16 38 27.0 

-23 34 49 

” 

RHO OPH #41 

16 26 43.6 

-24 13 20 


” 

5 32 59.5 

- 5 12 30 

740801 

OPH A 

16 23 28.5 

-24 18 55 

760601 

RHO OPH #42 

16 26 11.2 

-24 17 22 

” 

OMC-2 IRS4 

5 32 59.9 

- 5 11 29 

ED 

OPH DC #1 

16 22 17.8 

-24 20 03 

810620 

RHO OPH #46 

16 28 03.1 

-23 58 07 

” 

OMC-2 IRS4N 

5 32 59.8 

- 5 11 26 

861210 

OPH DC #3 

16 22 20.6 

-24 23 25 

” 

RHO OPH #47 

16 27 57.8 

-23 32 35 


OMC-2 IRS4S 

5 32 59.8 

- 5 11 30 

** 

OPH DC #4 

16 22 22.8 

-24 21 07 

*’ 

RHO OPH #52 

16 28 05.2 

-24 44 27 

” 

OMC-2 IRS3 

5 32 59.1 

- 5 12 10 

740801 

OPH DC #10 

16 23 01.7 

-24 16 50 

” 

RHO OPH #53 

16 28 10.0 

-24 56 35 

" 

” 

5 32 59.5 

- 5 12 10 

” 

OPH DC #14 

16 23 15.8 

-24 13 37 

” 

RHO OPH #54 

16 28 32.8 

-24 59 38 


” 

5 32 59.5 

- 5 12 30 

” 

OPH DC #16 

16 23 22.0 

-24 14 15 

” 

RHO OPH #55 

16 28 32.5 

-25 02 09 

” 

OMC-2 IRS4 

5 32 59.5 

- 5 11 30 

” 

OPH DC #31 

16 24 48.3 

-24 19 02 

” 

RHO OPH #61 

16 29 14.6 

-24 44 34 


” 

5 32 59.6 

- 5 11 32 

800603 

OPH DC #34 

16 25 02.2 

-24 19 54 

" 

RHO OPH #65 

16 29 34.6 

-24 16 28 


OMC-2 SS 

5 32 46 

- 5 25 55 

ED 

OPH FIR #1 

16 23 09 

-24 19 

731202 

RHO OPH #66 

16 29 23.4 

-23 53 53 


OMC-3 

5 32 42.3 

- 4 56 55 

780502 

OPH FIR #2 

16 23 05 

-24 17 

” 

RHO OPH #73 

16 30 06.7 

-24 44 59 

” 

ON 1 

20 08 09.8 

+ 31 22 44 

830215 

OPH FIR #3 

16 23 31 

-24 19 

” 

RHO OPH #74 

16 30 07.7 

-24 11 01 


” 

20 08 10 

+ 31 23 

ED 

OPH FIR #4 

16 23 09 

-24 22 


RHO OPH #76 

16 31 01.4 

-24 36 43 

” 

ON 1-IRS1 

20 08 09.3 

+ 31 22 41 

810614 

OPH FIR #5 

16 22 48 

-24 19 

” 

RHO OPH #78 

16 31 00.1 

-23 36 11 

” 

ON 1-IRS2 

20 08 09.8 

+ 31 19 40 

” 

OPH FIR #6 

16 22 26 

-24 39 

” 

RHO OPH #79 

16 30 57.4 

-23 37 34 


ON 1-IRS3 

20 08 13.5 

+ 31 18 03 

” 

OPH SI 

16 23 32.8 

-24 16 44 

820707 

RHO OPH #80 

16 31 25.0 

-24 07 32 


ON 2 

20 19 51.6 

+ 37 17 00 

830215 

ALF OPH 

17 32 36.6 

+ 12 35 41 

CSI 79 

RHO OPH #81 

16 31 47.0 

-24 41 33 

” 

ON 3 

19 59 58.7 

+ 33 26 01 

790511 

BET OPH 

17 41 00.0 

+ 4 35 12 

810720 

RHO OPH #83 

16 32 32.0 

-24 37 41 

” 

” 

19 59 59 

+ 33 26 01 

861016 

BF OPH 

17 02 59 

-26 30 48 

840427 

RHO OPH #85 

16 31 49.5 

-24 17 57 

” 

ON 3 C 

20 00 00 

+ 33 26 00 

ED 

” 

17 02 59.3 

-26 30 48 

CSI 79 

RHO OPH #86 

16 32 02.3 

-23 15 38 

•* 

ON 3 Cl 

19 59 59 

+ 33 25 50 

” 

CHI OPH 

16 24 07.2 

-18 20 38 

” 

RHO OPH #87 

16 33 06.7 

-24 41 41 

” 

ON 3 C2 

20 00 00 

+ 33 25 50 

” 

DEL OPH 

16 11 43.3 

- 3 34 00 

” 

RHO OPH #95 

16 34 23.0 

-24 26 43 


ON 029 

12 17 38.4 

+ 2 20 21 

809908 

” 

16 11 47 

- 3 33 55 

771201 

RHO OPH #96 

16 36 36.2 

-24 23 07 

” 

ON 231 

12 19 01.1 

+28 30 36 

** 

GAM OPH 

17 45 22.9 

+ 2 43 27 

CSI 79 

RHO OPH #98 

16 38 01.9 

-24 09 38 

” 

ON 231 I 

12 19 01 

+28 30 30 

ED 

IX OPH 

17 06 40 

-27 13 09 

GCVS 

RHO OPH #100 

16 40 37.0 

-24 05 42 

” 

ON 231 II 

12 19 00 

+28 30 20 

” 

KAP OPH 

16 55 17.9 

+ 9 27 03 

CSI 79 

RHO OPH #101 

16 41 40.1 

-24 02 42 


ON 325 

12 15 21.1 

+ 30 23 40 

809908 

KK OPH 

17 07 01 

-27 11 38 

GCVS 

RHO OPH #102 

16 42 45.7 

-23 55 22 


OO 2284 

2 18 33.5 

+ 56 51 45 

CSI 79 

PHI OPH 

16 28 16.4 

-16 30 19 

830509 

RHO OPH #104 

16 43 52.6 

-23 46 15 

” 

OP 313 

13 08 07.6 

+ 32 36 41 

809908 

ROPH 

17 04 53.3 

-16 01 38 

CSI 79 

RHO OPH #105 

16 43 17.2 

-23 44 25 

” 

OPH #1 

16 14 12.9 

-24 56 56 

780902 

RHO OPH 

16 23 30.8 

-24 20 00 

791002 

RHO OPH #106 

16 41 49.2 

-23 50 50 


” 

16 23 30 

-24 17 20 

760607 

” 

16 24 

-24 28 

ED 

RHO OPH #107 

16 40 49.7 

-24 00 44 


OPH #2 

16 15 29.0 

-23 43 42 

780902 

RHO OPH 1 

16 23 52 

-24 16 

” 

RHO OPH #109 

16 38 34.7 

-23 50 58 

” 

OPH #3 

16 18 10.7 

-23 36 25 

” 

RHO OPH 1A 

16 23 49.7 

-24 14 07 

860512 

RHO OPH #111 

16 34 47.3 

-24 04 06 


OPH #4 

16 18 12.9 

-24 38 05 


RHO OPH IB 

16 23 53.9 

-24 13 45 

” 

RHO OPH #112 

16 34 02.4 

-24 17 10 


OPH #5 

16 20 40.0 

-25 36 35 

” 

RHO OPH 1C 

16 23 56.9 

-24 14 47 

” 

RHO OPH AB 

16 22 34.9 

-23 19 56 

CSI 79 

OPH #6 

16 22 17.8 

-24 20 03 


RHO OPH 2 

16 23 45 

-24 28 

ED 

RHO OPH C 

16 22 34.9 

-23 17 29 

” 

OPH #7 

16 22 18.6 

-24 22 28 

*’ 

RHO OPH 2A 

16 23 42.5 

-24 28 04 

860512 

RHO OPH D 

16 22 24.0 

-23 20 46 

” 

OPH #8 

16 22 20.6 

-24 23 25 

*’ 

RHO OPH 3 

16 23 59 

-24 38 

ED 

RHO OPH DC 1 

16 24 01.9 

-24 21 48 

831114 

OPH #9 

16 22 22.8 

-24 21 07 

” 

RHO OPH 3A 

16 23 56.4 

-24 38 48 

860512 

RHO OPH DC 2 

16 23 46.8 

-24 21 53 


OPH #10 

16 22 31.4 

-23 47 15 

” 

RHO OPH 3B 

16 23 56.5 

-24 38 55 

” 

RHO OPH DC 3 

16 24 17.6 

-24 22 00 


OPH #11 

16 22 33.9 

-24 27 13 


RHO OPH 4 

16 23 59 

-24 28 

ED 

RHO OPH DC 4 

16 24 16.8 

-24 22 23 

” 

OPH #12 

16 22 36.7 

-24 06 56 


RHO OPH 4A 

16 23 57.2 

-24 29 08 

860512 

RHO OPH DC 5 

16 24 16.4 

-24 22 11 

** 

OPH #13 

16 22 54.8 

-24 14 01 

” 

RHO OPH 4B 

16 23 55.5 

-24 28 56 

” 

RHO OPH DC 6 

16 24 19.8 

-24 23 08 

” 

OPH #14 

16 23 01.7 

-24 16 50 

” 

RHO OPH 4C 

16 23 57.3 

-24 28 15 

” 

RHO OPH DC 7 

16 23 39.8 

-24 24 14 


OPH #15 

16 23 04.0 

-24 36 09 


RHO OPH 5 

16 24 02 

-24 32 

ED 

RHO OPH DC 8 

16 23 40.3 

-24 26 41 


OPH #16 

16 23 07.7 

-24 27 26 


RHO OPH 5A 

16 24 00.3 

-24 30 44 

860512 

RHO OPH DC 9 

16 24 09.3 

-24 26 41 

” 

OPH #17 

16 23 11.6 

-23 11 54 


RHO OPH 6 

16 24 05 

-24 23 

ED 

RHO OPH DC 10 

16 24 07.3 

-24 27 35 


OPH #18 

16 23 15.5 

-24 15 38 


RHO OPH 6A 

16 24 02.4 

-24 21 46 

860512 

RHO OPH DC 11 

16 24 09.5 

-24 28 07 


OPH #19 

16 23 15.8 

-24 13 37 


RHO OPH 7 

16 24 10 

-24 32 

ED 

RHO OPH DC 12 

16 23 42.5 

-24 28 04 

** 

OPH #20 

16 23 17.5 

-24 12 33 


RHO OPH 7A 

16 24 07.8 

-24 30 33 

860512 

RHO OPH DC 13 

16 24 25.4 

-24 24 34 

»* 

OPH #21 

16 23 19.9 

-24 16 18 

” 

RHO OPH 8 

16 24 10 

-24 13 

ED 

RHO OPH DC 14 

16 23 57.2 

-24 29 08 

” 

OPH #22 

16 23 22.0 

-24 14 15 

*’ 

RHO OPH 8A 

16 24 08.9 

-24 12 31 

860512 

RHO OPH DC 15 

16 24 07.8 

-24 30 33 


OPH #23 

16 23 22.6 

-24 18 04 

” 

RHO OPH 9 

16 24 10 

-24 27 

ED 

RHO OPH DC 16 

16 24 00.3 

-24 30 44 


OPH #24 

16 23 22.9 

-24 09 29 

” 

RHO OPH 9A 

16 24 08.5 

-24 26 39 

860512 

RHO OPH DC 17 

16 24 04.8 

-24 31 33 

” 

OPH #25 

16 23 32.8 

-24 16 44 

” 

RHO OPH 10 

16 24 09 

-24 19 

0512 

RHO OPH DC 18 

16 23 47.4 

-24 31 34 

” 

OPH #26 

16 23 41.5 

-24 13 47 

" 

RHO OPH 10A 

16 24 04.1 

-24 19 37 

860512 

RHO OPH DC 19 

16 24 09.7 

-24 31 49 

” 

OPH #27 

16 23 43.3 

-24 16 24 

” 

RHO OPH 10B 

16 24 13.6 

-24 19 58 

” 

RHO OPH DC 20 

16 24 13.9 

-24 31 59 

” 

OPH #28 

16 23 56.5 

-24 38 53 


RHO OPH 10C 

16 24 13.9 

-24 18 33 

” 

RHO OPH FIR 1 

16 23 29.0 

-24 17 30 

841204 

OPH #29 

16 24 07.7 

-24 30 40 


RHO OPH 1 1 

16 24 12 

-24 32 

ED 

RHO OPH FIR 2 

16 22 39.0 

-24 19 30 

” 

OPH #30 

16 24 08.9 

-24 12 31 


RHO OPH 11A 

16 24 09.7 

-24 31 49 

860512 

RHO OPH FIR 3 

16 23 06.0 

-24 15 30 


OPH #31 

16 24 25.4 

-24 24 34 

" 

RHO OPH 11B 

16 24 13.9 

-24 31 59 

” 

RHO OPH FIR 4 

16 22 30.0 

-24 28 00 


OPH #32 

16 24 26.9 

-24 20 37 


RHO OPH 12 

16 24 15 

-24 23 

ED 

RHO OPH FIR 5 

16 23 06.0 

-24 28 00 

” 

OPH #33 

16 24 28.6 

-24 21 00 


RHO OPH 12A 

16 24 15.9 

-24 22 14 

860512 

RHO OPH FIR 6 

16 23 58.0 

-24 31 00 


OPH #34 

16 24 38.8 

-24 15 24 


RHO OPH 12B 

16 24 16.5 

-24 22 09 


RHO OPH FIR 7 

16 24 13.0 

-24 22 30 

” 

OPH #35 

16 24 45.2 

-24 16 43 

’* 

RHO OPH 12C 

16 24 16.8 

-24 22 23 


RHO OPH SI 

16 23 32.7 

-24 16 44 

830215 

OPH #36 

16 24 48.3 

-24 19 02 


RHO OPH 12D 

16 24 17.6 

-24 22 00 


RR OPH 

16 46 07.6 

-19 22 28 

CSI 79 

OPH #37 

16 25 02.2 

-24 19 54 

” 

RHO OPH 13 

16 24 20 

-24 35 

ED 

RS OPH 

17 47 31.6 

- 6 41 39 

739903 

OPH #38 

16 25 07.8 

-24 16 44 

” 

RHO OPH 13A 

16 24 17.4 

-24 34 59 

860512 

RT OPH 

17 54 11.3 

+ 11 10 30 

CSI 79 

OPH #39 

16 25 46.9 

-25 40 01 

” 

RHO OPH 13B 

16 24 19.3 

-24 35 03 

” 

RU OPH 

17 30 29.4 

+ 9 27 23 

” 

OPH #40 

16 26 21.8 

-25 46 13 


RHO OPH 14 

16 24 19 

-24 24 

ED 

RY OPH 

18 14 07.3 

+ 3 40 26 

*’ 

OPH #41 

16 27 01.5 

-23 44 40 

" 

RHO OPH 14A 

16 24 19.8 

-24 23 08 

860512 

S OPH 

16 31 22.3 

-17 03 25 


OPH #42 

16 28 17.4 

-24 31 02 

” 

RHO OPH 15 

16 24 25 

-24 35 

ED 

SIG OPH 

17 24 01.9 

+ 4 10 55 

” 

OPH #43 

16 29 44.1 

-26 16 48 

” 

RHO OPH 15A 

16 24 24.9 

-24 34 09 

860512 

SS OPH 

16 55 18.4 

- 2 40 48 


OPH #44 

16 30 00.8 

-24 16 24 

” 

RHO OPH 16 

16 24 26 

-24 33 

ED 

T OPH 

16 30 52.0 

-16 01 42 

** 

OPH #45 

16 30 20.5 

-23 44 06 


RHO OPH 16A 

16 24 25.7 

-24 32 51 

860512 

IT OPH 

16 47 06.1 

+ 3 43 03 


OPH #46 

16 34 46.5 

-24 20 09 


RHO OPH 16B 

16 24 27.4 

-24 32 56 

” 

TW OPH 

17 26 44.7 

-19 26 36 


OPH #47 

16 35 53.0 

-24 05 26 


RHO OPH 17 

16 24 28 

-24 22 

ED 

TX OPH 

17 01 31.9 

+ 5 03 08 

” 

OPH #48 

16 36 48.9 

-24 00 19 

” 

RHO OPH 17A 

16 24 26.9 

-24 20 37 

860512 

TY OPH 

18 28 52.5 

+ 4 20 54 

" 

OPH #49 

16 37 16.4 

-23 47 56 


RHO OPH 17B 

16 24 28.6 

-24 21 00 


UZ OPH 

17 19 31.5 

+ 6 57 25 

” 

OPH #50 

16 38 04.6 

-24 03 26 


RHO OPH 18 

16 24 31 

-24 35 

ED 

V OPH 

16 23 56.5 

-12 18 54 


OPH #51 

16 14 14.0 

-25 54 55 


RHO OPH #1 

16 23 32.0 

-24 16 53 

790312 

V426 OPH 

18 05 25 

+ 5 51 25 

GCVS 

OPH #52 

16 14 49.8 

-23 16 38 


RHO OPH #2 

16 23 29.0 

-24 17 20 

” 

V442 OPH 

17 29 23 

-16 13 38 

” 

OPH #53 

16 15 12.1 

-25 33 58 

” 

RHO OPH #3 

16 23 29.0 

-24 16 40 


V446 OPH 

16 43 53 

-11 33 33 

” 

OPH #54 

16 15 25.4 

-25 57 05 


RHO OPH #4 

16 18 39.0 

-23 56 44 

761101 

V453 OPH 

17 24 12.6 

- 2 21 48 

CSI 79 

OPH #55 

16 16 39.5 

-25 27 31 

” 


16 23 28.0 

-24 16 53 

790312 

V551 OPH 

17 37 44.2 

-27 22 12 

” 

OPH #56 

16 16 41.7 

-23 15 22 


RHO OPH #5 

16 23 28.0 

-24 16 26 


V564 OPH 

1/ 49 36.7 

7 57 08 


OPH #57 

16 16 52.1 

-23 58 19 

” 

RHO OPH #6 

16 23 26.1 

-24 16 53 


V679 OPH 

18 39 31.1 

+ 6 46 09 

*» 

OPH #58 

16 17 37.4 

-24 03 02 

” 

RHO OPH #7 

16 19 09.2 

-24 02 06 

761101 

V841 OPH 

16 56 42 

-12 49 03 

GCVS 

OPH #59 

16 17 44.0 

-23 43 37 


*’ 

16 23 24.1 

-24 17 20 

790312 

V853 OPH 

16 25 43 

-24 19 47 

*» 

OPH #60 

16 17 45.4 

-25 28 42 

*’ 

RHO OPH #8 

16 19 26.8 

-23 49 04 

761101 

V1054 OPH 

16 52 48.3 

- 8 14 39 

CSI 79 

OPH #61 

16 18 08.7 

-25 28 28 

” 


16 22 40.0 

-24 19 30 

790312 

VI 111 OPH 

18 34 57 

+ 10 22 27 

GCVS 

OPH #62 

16 19 23.2 

-23 34 47 


RHO OPH #9 

16 22 40.0 

-24 20 10 


V1121 OPH 

16 46 26 

-14 18 22 


OPH #63 

16 19 27.5 

-22 59 30 


RHO OPH #10 

16 20 21.9 

-23 21 05 

761101 

V2051 OPH 

17 05 17 

-25 44 04 

” 

OPH #64 

16 20 12.4 

-24 32 24 

” 

RHO OPH #11 

16 19 51.0 

-23 58 48 

” 

V2090 OPH 

18 21 23 

+ 3 35 30 

690001 

OPH #65 

16 20 22.0 

-23 21 06 


RHO OPH #12 

16 19 56.8 

-24 11 55 

" 

V2108 OPH 

17 11 56 

+ 8 59 12 

” 

OPH #66 

16 21 55.4 

-23 09 02 

** 

RHO OPH #13 

16 19 49.7 

-24 29 47 

” 

W OPH 

16 18 42.5 

- 7 35 03 

CSI 79 

OPH #67 

16 22 35.0 

-23 20 01 


RHO OPH #14 

16 20 37.2 

-24 30 32 

” 

X OPH 

18 35 57.4 

+ 8 47 18 

” 

OPH #68 

16 24 28.5 

-25 22 57 


RHO OPH #15 

16 20 25.7 

-24 18 33 

’* 

XX OPH 

17 41 15.3 

- 6 14 50 

” 

OPH #69 

16 25 17.5 

-26 29 01 


RHO OPH #16 

16 21 02.3 

-23 41 24 

” 

Y OPH 

17 49 57.7 

- 6 07 58 

»• 

OPH #70 

16 25 20.3 

-26 21 57 


RHO OPH #17 

16 21 14.8 

-24 25 54 

” 

” 

17 49 58 

- 6 08 00 

840427 


ORIGINAL PAGE IS 

QE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

ZOPH 

17 17 01.7 

+ 1 33 41 

CSI 79 

ORI POS 17 

5 32 46.3 

- 5 25 06 

.. 

V ORI 

h m » 

5 03 25.0 

+ 4 02 12 

CSI 79 

ZET OPH 

16 34 24.1 

-10 28 02 


ORI POS 18 

5 32 46.3 

- 5 24 43 

" 

VV ORI 

5 30 59.0 

- 1 11 21 

” 

12 0PH 

16 33 42.9 

- 2 13 01 

** 

ORI POS 19 

5 32 46.3 

- 5 24 30 

” 

VY ORI 

5 31 08 

- 5 03 31 

GCVS 

27 OPH 

16 55 17.9 

+ 9 27 03 

” 

ORI POS 20 

5 32 46.6 

- 5 25 45 

” 

VZ ORI 

5 31 18 

- 5 32 49 

” 

66 OPH 

16 21 55.4 

-23 09 02 

” 

ORI POS 21 

5 32 46.6 

- 5 25 37 


V346 ORI 

5 22 07.9 

+ 1 40 57 

CSI 79 

67 OPH 

17 58 08.3 

+ 2 55 55 

” 

ORI POS 22 

5 32 46.6 

- 5 25 29 


V350 ORI 

5 37 49 

- 9 43 42 

GCVS 

70 OPH 

18 02 55.5 

+ 2 30 33 


ORI POS 23 

5 32 46.6 

- 5 25 04 


V359 ORI 

5 33 05.2 

- 4 52 06 

CSI 79 

OQ 100 

14 00 21.5 

+ 16 14 22 

809908 

ORI POS 24 

5 32 46.8 

- 5 25 13 


V360 ORI 

5 33 05 

- 5 11 21 

GCVS 

OQ 172 

14 42 50.6 

+ 10 11 13 

'* 

ORI POS 25 

5 32 47.2 

- 5 25 22 

” 

V361 ORI 

5 33 03.9 

- 5 27 07 

CSI 79 

OQ 208 

14 04 44.1 

+28 41 38 

860702 

ORI POS 26 

5 32 47.2 

- 5 25 13 


V370 ORI 

5 27 13.9 

+ 12 10 52 

829902 

OQ 530 

14 18 00.0 

+ 54 40 00 

809908 

ORI POS 27 

5 32 47.2 

- 5 25 04 


V372 ORI 

5 32 19.6 

- 5 36 09 

CSI 79 

ORI BN 

5 32 46.8 

- 5 25 17 

ED 

ORI POS 28 

5 32 47.4 

- 5 25 29 


V380 ORI 

5 33 59.1 

- 6 44 47 

811209 

ORI IRA + IRB 

5 32 48 

- 5 24 

701103 

ORI POS 29 

5 32 47.4 

- 5 24 58 


” 

5 33 59.5 

- 6 44 26 

860202 

ORI NEB 1 

5 32 44.7 

- 5 22 25 

840204 

ORI POS 30 

5 32 47.7 

- 5 25 29 

” 

” 

5 34 00.9 

- 6 44 34 

860716 

ORI NEB 2 

5 32 44.8 

- 5 22 40 

” 

ORI POS 31 

5 32 48.4 

- 5 25 37 

” 

V384 ORI 

5 30 43 

- 5 44 17 

GCVS 

ORI NEB 3 

5 32 44.8 

- 5 22 38 

*• 

ORI POS 32 

5 32 48.8 

- 5 25 29 

” 

V386 ORI 

5 31 18 

- 5 33 07 

’* 

ORI NEB 4 

5 32 45.0 

- 5 22 41 


AA ORI 

5 32 43 

- 5 48 26 

GCVS 

V390 ORI 

5 33 32 

- 5 00 35 

” 

ORI NEB 5 

5 32 45.1 

- 5 24 55 

” 

AB ORI 

5 32 47 

- 5 45 14 


V431 ORI 

5 13 09 

+ 11 54 41 

” 

ORI NEB 6 

5 32 45.1 

- 5 25 37 

” 

AI ORI 

5 33 00 

- 5 13 03 


V442 ORI 

5 26 45.5 

+ 12 54 01 

829902 

ORI NEB 7 

5 32 45.2 

- 5 22 37 

” 

AL ORI 

5 33 03 

- 4 57 09 

” 

V447 ORI 

5 27 47.4 

+ 12 34 42 

” 

ORI NEB 8 

5 32 45.2 

- 5 22 29 

" 

ALF ORI 

5 52 27.7 

+ 7 23 56 

CSI 79 

V448 ORI 

5 28 03.5 

+ 12 06 20 

** 

ORI NEB 9 

5 32 45.4 

- 5 22 37 

” 

” 

5 52 32 

+ 7 23 44 

771201 

V451 ORI 

5 28 40.1 

+ 10 59 12 

” 

ORI NEB 10 

5 32 45.4 

- 5 23 27 


AR ORI 

5 33 27 

- 5 06 05 

GCVS 

V452 ORI 

5 28 54.8 

+ 12 28 21 

" 

ORI NEB 11 

5 32 45.6 

- 5 22 22 

»» 

AV ORI 

5 33 34.2 

- 6 44 23 

860716 

V453 ORI 

5 29 00.5 

+ 12 29 50 

” 

ORI NEB 12 

5 32 45.6 

- 5 23 46 

” 

AZ ORI 

5 33 26.9 

- 5 13 29 

CSI 79 

V466 ORI 

5 30 35 

- 5 28 29 

GCVS 

ORI NEB 13 

5 32 45.6 

- 5 24 07 

" 

BD ORI 

5 34 06 

- 6 21 08 

GCVS 

V486 ORI 

5 32 45 

- 5 45 14 

” 

ORI NEB 14 

5 32 45.8 

- 5 22 43 


BE ORI 

5 34 34.0 

- 6 35 13 

860716 

V571 ORI 

5 33 14.7 

- 6 24 38 

850920 

ORI NEB 15 

5 32 45.8 

- 5 24 51 


BET ORI 

5 12 08.0 

- 8 15 29 

810720 

V573 ORI 

5 33 17 

- 6 36 40 

GCVS 

ORI NEB 16 

5 32 45.9 

- 5 25 46 

*» 

BF ORI 

5 34 47.2 

- 6 36 45 

860716 

V577 ORI 

5 33 31.5 

- 6 44 32 

860716 

ORI NEB 17 

5 32 46.0 

- 5 25 33 

” 

BL ORI 

6 22 36.9 

+ 14 45 03 

CSI 79 

V586 ORI 

5 34 32.6 

- 6 11 01 

CSI 79 

ORI NEB 18 

5 32 46.0 

- 5 23 00 

” 

BN ORI 

5 33 47.7 

+ 6 48 10 

” 

V599 ORI 

5 36 33.4 

- 7 18 22 

860716 

ORI NEB 19 

5 32 46.0 

- 5 24 30 


BO ORI 

5 33 14 

- 4 26 46 

GCVS 

V614 ORI 

5 38 51.2 

+ 9 06 50 

829902 

ORI NEB 20 

5 32 46.0 

- 5 24 12 


BQ ORI 

5 54 05.5 

+ 22 50 01 

CSI 79 

V625 ORI 

5 40 36.5 

+ 9 04 55 


ORI NEB 21 

5 32 46.1 

- 5 25 23 


CE ORI 

5 33 20 

- 5 03 28 

GCVS 

V630 ORI 

5 41 32.6 

+ 9 09 43 

” 

ORI NEB 22 

5 32 46.1 

- 5 25 53 


CHI 1 ORI 

5 51 25.1 

+ 20 16 06 

CSI 79 

V631 ORI 

5 41 57.2 

+ 8 55 46 

” 

ORI NEB 23 

5 32 46.2 

- 5 22 24 


CHI 2 ORI 

6 00 56.9 

+ 20 08 27 

” 

V649 ORI 

5 26 36.4 

+ 11 49 37 

” 

ORI NEB 24 

5 32 46.2 

- 5 22 32 


CO ORI 

5 24 50.7 

+ 11 23 15 

*’ 

V998 ORI 

5 29 29.9 

+ 9 47 12 

CSI 79 

ORI NEB 25 

5 32 46.2 

- 5 23 13 

” 

CT ORI 

6 07 12.2 

+ 9 52 10 

” 

W ORI 

5 02 48.5 

+ 1 06 37 

” 

ORI NEB 26 

5 32 46.2 

- 5 25 48 

" 

CY ORI 

6 12 02.9 

+ 9 35 52 

” 

WX ORI 

5 31 40 

- 5 15 45 

GCVS 

ORI NEB 27 

5 32 46.3 

- 5 24 16 


DEL ORI 

5 29 26.9 

- 0 20 01 

” 

XX ORI 

5 32 10 

- 6 07 29 

** 

ORI NEB 28 

5 32 46.3 

- 5 22 58 


DEL ORI A 

” 

’* 

" 

YY ORI 

5 32 21 

- 5 59 54 

** 

ORI NEB 29 

5 32 46.3 

- 5 23 29 

” 

DL ORI 

5 39 01 

- 8 07 23 

GCVS 

YZ ORI 

5 32 26 

- 5 05 24 

” 

ORI NEB 30 

5 32 46.3 

- 5 24 36 

” 

DL ORI/G1 

5 38 29 

- 8 05 42 

791211 

ZET ORI 

5 38 13.9 

- 1 58 00 

CSI 79 

ORI NEB 31 

5 32 46.4 

- 5 23 54 

” 

DL ORI/G2 

5 38 27 

- 8 04 22 

” 

ZET ORI A 

” 

” 

** 

ORI NEB 32 

5 32 46.4 

- 5 23 55 

” 

DL ORI/G3 

5 38 26 

- 8 07 10 

” 

ZET 1 ORI 

” 

•* 

” 

ORI NEB 33 

5 32 46.5 

- 5 24 23 


DL ORI/G4 

5 38 27 

- 8 05 11 

” 

16 ORI 

5 06 34.3 

+ 9 45 59 

” 

ORI NEB 34 

5 32 46.5 

- 5 23 16 


DL ORI/G5 

5 38 28 

- 8 04 44 


25 ORI 

5 22 08.7 

+ 1 48 08 

” 

ORI NEB 35 

5 32 46.6 

- 5 25 32 

” 

DY ORI 

6 03 21.9 

+ 13 53 33 

CSI 79 

29 ORI 

5 21 32.1 

- 7 51 07 

*’ 

ORI NEB 36 

5 32 46.7 

- 5 22 16 


EPS ORI 

5 33 40.4 

- 1 13 54 


40 ORI 

5 34 09.3 

+ 9 15 53 

*• 

ORI NEB 37 

5 32 46.7 

- 5 24 17 


ETA ORI 

5 21 57.6 

- 2 26 27 

” 

42 ORI 

5 32 55.0 

- 4 52 09 

” 

ORI NEB 38 

5 32 46.7 

- 5 24 29 

” 

ETA ORI AB 

” 

" 

” 

ORION #1 

5 32 46.2 

- 5 24 02 

780708 

ORI NEB 39 

5 32 46.8 

- 5 25 01 


EZ ORI 

5 31 48.9 

- 5 06 52 


ORION #1 10E 

5 32 45.6 

- 5 24 02 

ED 

ORI NEB 40 

5 32 46.9 

- 5 24 47 


FU ORI 

5 42 38.9 

+ 9 02 57 


ORION #1 10W 

5 32 46.8 

- 5 24 02 

’* 

ORI NEB 41 

5 32 47.0 

- 5 25 28 

” 

FU ORI NNE 

5 42 40.8 

+ 9 03 45 

ED 

ORION #2 

5 32 48.3 

- 5 24 34 

780708 

ORI NEB 42 

5 32 47.2 

- 5 24 26 

” 

FU ORI NNW 

5 42 37.0 

+ 9 03 45 

” 

ORION #3 

5 32 47.3 

- 5 24 26 

” 

ORI NEB 43 

5 32 47.2 

- 5 22 35 

” 

FU ORI SSE 

5 42 40.8 

+ 9 02 09 


ORION #4 

5 32 46.2 

- 5 24 27 

’’ 

ORI NEB 44 

5 32 47.2 

- 5 24 35 

” 

FU ORI SSW 

5 42 37.0 

+ 9 02 09 


ORION #4 5N 

5 32 46.2 

- 5 24 22 

ED 

ORI NEB 45 

5 32 47.2 

- 5 22 58 

” 

FU ORI 56”E 

5 42 42.6 

+ 9 02 57 


ORION #4 5S 

5 32 46.2 

- 5 24 32 

" 

ORI NEB 46 

5 32 47.2 

- 5 24 43 


FU ORI 56”W 

5 42 35.1 

+ 9 02 57 

” 

ORION #4 10N 

5 32 46.2 

- 5 24 17 

** 

ORI NEB 47 

5 32 47.2 

- 5 25 15 


GAM ORI 

5 22 26.8 

+ 6 18 22 

810720 

ORION #4 10S 

5 32 46.2 

- 5 24 37 

** 

ORI NEB 48 

5 32 47.3 

- 5 22 22 

” 

GI ORI 

6 10 25 

+ 18 33 33 

GCVS 

ORION #4 15S 

5 32 46.2 

- 5 24 42 

** 

ORI NEB 49 

5 32 47.4 

- 5 24 57 


GK ORI 

6 14 58.3 

+ 8 32 28 

CSI 79 

ORION #4 20S 

5 32 46.2 

- 5 24 47 

*’ 

ORI NEB 50 

5 32 47.4 

I - 5 25 38 


GP ORI 

4 59 59.1 

+ 15 15 32 

” 

ORION #5 

5 32 46.4 

- 5 23 50 

780708 

ORI NEB 51 

5 32 47.4 

- 5 26 05 

” 

GS ORI 

5 26 41.3 

+ 3 26 41 

” 

ORION A 

5 32 48 

- 5 25 30 

830809 

ORI NEB 52 

5 32 47.4 

- 5 25 22 

” 

GW ORI 

5 26 20.7 

+ 11 49 51 

” 

” 

5 32 49.7 

- 5 25 12 

760601 

ORI NEB 53 

5 32 47.5 

- 5 22 53 

" 

GX ORI 

5 27 14.0 

+ 12 11 17 

829902 

” 

5 32 50 

- 5 25 00 

ED 

ORI NEB 54 

5 32 47.5 

- 5 23 53 

” 

HI ORI 

5 28 35.7 

+ 12 07 31 

” 

” 

5 32 50.8 

- 5 25 40 

** 

ORI NEB 55 

5 32 47.5 

- 5 24 32 

” 

HK ORI 

5 28 39.9 

+ 12 06 54 

CSI 79 

ORION AREA II 

5 32 38.2 

- 5 25 08 

** 

ORI NEB 56 

5 32 47.5 

- 5 25 32 

” 

HT ORI 

5 30 33 

- 6 09 04 

GCVS 

ORION AREAIII 

5 32 45.8 

- 5 25 08 

’* 

ORI NEB 57 

5 32 47.6 

- 5 24 17 

” 

IOT ORI 

5 32 59.1 

- 5 56 27 

CSI 79 

ORION AREA 




ORI NEB 58 

5 32 47.6 

- 5 25 40 

” 

IU ORI 

5 32 08.9 

- 5 43 45 

” 

IV 

5 32 49.0 

- 5 26 00 

” 

ORI NEB 59 

5 32 47.7 

- 5 24 48 

” 

IX ORI 

5 32 13 

- 5 24 36 

GCVS 

ORION AREA V 

5 32 52.2 

- 5 25 08 

” 

ORI NEB 60 

5 32 47.8 

- 5 27 21 

'* 

KAP ORI 

5 45 22.9 

- 9 41 07 

CSI 79 

ORION AREA 




ORI NEB 61 

5 32 47.8 

- 5 24 48 

** 

KN ORI 

5 32 30 

- 5 13 31 

GCVS 

VI 

5 32 55.4 

- 5 25 08 

” 

ORI NEB 62 

5 32 47.8 

- 5 23 23 

” 

KP ORI 

5 32 29 

- 5 43 19 

” 

ORION 




ORI NEB 63 

5 32 47.8 

- 5 24 18 

" 

KX ORI 

5 32 36.5 

- 4 45 47 

CSI 79 

AREA VII 

5 32 59.0 

- 5 24 30 

** 

ORI NEB 64 

5 32 47.9 

- 5 24 08 

” 

LAM ORI 

5 32 22.9 

+ 9 54 10 

” 

ORION B + B’ 

5 32 48.5 

- 5 24 12 

" 

ORI NEB 65 

5 32 47.9 

- 5 23 08 


LP ORI 

5 32 42.4 

- 5 29 45 

” 

ORION H2 

5 32 46.2 

- 5 24 02 

820801 

ORI NEB 66 

5 32 47.9 

- 5 25 38 


LX ORI 

5 32 46 

- 5 41 26 

GCVS 

ORION H2 PK1 

” 

” 

780708 

ORI NEB 67 

5 32 48.0 

- 5 24 43 

” 

LZ ORI 

5 32 48.9 

- 4 43 34 

CSI 79 

ORION H2 PK2 

5 32 48.3 

- 5 24 34 

” 

ORI NEB 68 

5 32 48.1 

- 5 24 50 

” 

MX ORI 

5 32 53.5 

- 5 11 01 


ORION H2 PK5 

5 32 46.4 

- 5 23 50 

" 

ORI NEB 69 

5 32 48.1 

- 5 23 32 

” 

NU ORI 

5 33 03.7 

- 5 17 53 


ORION IRC1 

5 32 45.8 

- 5 24 05 

ED 

ORI NEB 70 

5 32 48.2 

- 5 25 55 

” 

NV ORI 

5 33 04.1 

- 5 34 53 


ORION IRC2 

5 32 45.9 

- 5 24 00 

** 

ORI NEB 71 

5 32 48.3 

- 5 24 40 


OME ORI 

5 36 32.5 

+ 4 05 38 


ORION IRS2 

5 32 46.5 

- 5 23 55 

** 

ORI NEB 73 

5 32 48.3 

- 5 25 08 


OMI 2 ORI 

4 53 33.3 

+ 13 26 12 

” 

ORION IRC2 

5 32 47.1 

- 5 24 23 

” 

ORI NEB 74 

5 32 48.3 

- 5 25 16 

” 

OT ORI 

5 33 23 

- 5 18 23 

GCVS 

ORION IRC3 

5 32 46.3 

- 5 23 45 

” 

ORI NEB 76 

5 32 48.3 

- 5 22 34 

” 

PHI 1 ORI 

5 32 04.3 

+ 9 27 25 

CSI 79 

ORION IRC4 

5 32 45.7 

- 5 24 15 

” 

ORI NEB 77 

5 32 48.4 

- 5 24 56 

*' 

PI 1 ORI 

4 52 08.3 

+ 10 04 22 

” 

ORION IRC5 

5 32 46.3 

- 5 22 40 

** 

ORI NEB 78 

5 32 48.4 

- 5 24 15 

” 

PI 3 ORI 

4 47 07.3 

+ 6 52 31 


ORION IRC6 

5 32 45.3 

- 5 23 00 

" 

ORI NEB 79 

5 32 48.4 

- 5 23 03 

” 

PI 4 ORI 

4 48 32.4 

+ 5 31 16 

830509 

ORION IRC7 

5 32 45.5 

- 5 23 15 

’* 

ORI NEB 80 

5 32 48.5 

- 5 25 45 


PQ ORI 

5 33 50 

- 2 12 49 

GCVS 

ORION IRC8 

5 32 46.0 

- 5 23 35 

” 

ORI NEB 81 

5 32 48.5 

- 5 22 31 


R ORI 

4 56 18.5 

+ 8 03 45 

CSI 79 

ORION IRC9 

5 32 46.6 

- 5 23 35 

” 

ORI NEB 82 

5 32 48.5 

- 5 23 40 

” 

RHO ORI 

5 10 40.5 

+ 2 48 12 

830509 

ORION IRC 10 

5 32 43.8 

- 5 23 35 

” 

ORI NEB 83 

5 32 48.6 

- 5 24 48 

” 

RT ORI 

5 30 31.6 

+ 7 07 09 

CSI 79 

ORION KL 

5 32 46.7 

- 5 24 15 

810216 

ORI NEB 84 

5 32 48.6 

- 5 25 01 

” 

RY ORI 

5 29 44.3 

- 2 51 46 


ORION NEB PI 

5 32 49 

- 5 25 16 

861219 

ORI NEB 85 

5 32 48.6 

- 5 26 10 


S ORI 

5 26 32.6 

- 4 43 50 

” 

ORION NEB P2 

5 32 49 

- 5 26 01 


ORI NEB 86 

5 32 48.6 

- 5 23 26 


SIG ORI 

5 36 13.9 

- 2 37 36 


ORION NEB P3 

5 32 49 

- 5 26 46 

»* 

ORI NEB 87 

5 32 48.7 

- 5 23 02 


SIG ORI E 

5 36 16.3 

- 2 37 16 


ORION NEB P4 

5 32 49 

- 5 27 31 


ORI NEB 88 

5 32 48.7 

- 5 24 04 

** 

SW ORI 

5 31 49 

- 6 38 10 

GCVS 

ORION NEB P5 

5 32 49 

- 5 28 16 

*• 

ORI PK 1 

5 32 46.5 

- 5 24 54 

ED 

SY ORI 

5 32 41 

- 4 29 32 


ORION NEB P6 

5 32 49 

- 5 29 01 

” 

ORI PK 2 

5 32 48.3 

- 5 25 29 


T ORI 

5 33 23.1 

- 5 30 17 

CSI 79 

ORION NEB P7 

5 32 49 

- 5 29 46 


ORI POS 1 

5 32 44.5 

- 5 25 17 


THE 1 ORI 

5 32 48.5 

- 5 25 12 

740903 

ORION NEB #1 

5 32 55.0 

- 5 26 50 

ED 

ORI POS 2 

5 32 44.5 

- 5 25 10 


THE 1 ORI A 

5 32 48.3 

- 5 25 22 

CSI 79 

ORION NEB #2 

5 32 56.5 

- 5 26 17 


ORI POS 3 

5 32 44.7 

- 5 25 06 


THE 1 ORI B 

5 32 48.6 

- 5 25 29 


ORION NEB #3 

5 32 54.2 

- 5 26 47 


ORI POS 4 

5 32 45.0 

- 5 25 29 


THE 1 ORI C 

5 32 48.9 

- 5 25 13 


ORION NEB #4 

5 32 52.2 

- 5 27 02 


ORI POS 5 

5 32 45.0 

- 5 25 17 


THE 1 ORI D 

5 32 49.7 

- 5 25 01 

” 

ORION NEB. A 

5 32 47.2 

- 5 25 34 

*» 

ORI POS 6 

5 32 45.0 

- 5 25 10 

** 

THE 1 ORI S 

5 32 48.9 

- 5 25 13 


ORION NEB. B 

5 32 49.0 

- 5 25 10 

780807 

ORI POS 7 

5 32 45.2 

- 5 24 52 

” 

THE 2 ORI 

5 32 55.3 

- 5 26 49 


ORION NEB. C 

5 32 48.0 

- 5 24 37 


ORI POS 8 

5 32 45.6 

- 5 25 29 

** 

THE 2 ORI A 

” 

» 

” 

ORION NEB. 1 

5 32 48.0 

- 5 25 40 

•* 

ORI POS 9 

5 32 45.6 

- 5 25 22 


THE 2 ORI B 

5 32 58.9 

- 5 26 51 

" 

ORION NEB. 2 

5 32 45.0 

- 5 25 10 

»* 

ORI POS 10 

5 32 45.8 

- 5 25 13 


TT ORI 

5 32 49 

- 4 47 38 

GCVS 

ORION NEB. 3 

5 32 47.0 

- 5 24 25 


ORI POS 11 

5 32 45.8 

- 5 25 06 


TV ORI 

5 33 08.6 

- 5 03 02 

CSI 79 

ORION NEB. 4 

5 32 49.0 

- 5 25 16 

" 

ORI POS 12 

5 32 46.1 

- 5 25 45 

” 

TW ORI 

5 33 05 

- 6 47 15 

GCVS 

ORION NEB. 5 

5 32 50.2 

- 5 25 16 


ORI POS 13 

5 32 46.1 

- 5 25 37 


U ORI 

5 52 51.0 

+ 20 10 24 

760302 

ORION NEB. 6 

5 32 52.4 

- 5 26 46 

** 

ORI POS 14 

5 32 46.1 

- 5 25 22 


UPS ORI 

5 29 30.5 

- 7 20 11 

CSI 79 

ORION NEB. 7 

5 32 43.0 

- 5 23 16 

" 

ORI POS 15 

5 32 46.3 

- 5 25 30 

” 

UU ORI 

5 38 22 

- 8 06 02 

GCVS 

ORION NEBULA 

5 32 45.9 

- 5 24 04 

791007 

ORI POS 16 

5 32 46.3 

- 5 25 13 

” 

UX ORI 

5 02 01 

- 3 51 26 

” 


5 32 46 

- 5 24 00 

780908 


A-74 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 


5 

32 

46 

- 5 24 05 

781205 

PC 18 

17 

37 

20 

-47 01 54 

759905 

ZET PER 

3 

a 

50 

58.9 

+ 31 44 11 

CSI 79 


5 

32 

46.1 

- 5 24 05 

780110 

PC 19 

18 

22 

13.6 

+ 2 27 48 

769910 

5 PER 

2 

07 

58.9 

+ 57 24 38 

” 

” 

5 

32 

46.5 

- 5 24 26 

780101 

PC 20 

18 

40 

29.3 

+ 0 19 37 

’* 

9 PER 

2 

18 

51.1 

+ 55 37 05 

” 

” 

5 

32 

46.7 

- 5 24 28 

800804 

PC 23 

19 

49 

57.2 

+ 32 51 33 

819914 

10 PER 

2 

21 

43.0 

+ 56 23 03 

” 

’* 

5 

32 

47 

- 5 24 20 

ED 

PEAK1 4”NW 

5 

32 

46.2 

- 5 23 58 

ED 

24 PER 

2 

55 

57.2 

+ 34 59 02 

” 

’* 

5 

32 

47.5 

- 5 24 30 

” 

PEAK1 4”SE 

5 

32 

46.4 

- 5 24 06 

** 

48 PER 

4 

05 

01.3 

+47 34 51 

” 

” 

5 

32 

48 

- 5 24 35 

” 

PEAK1 4”SW 

5 

32 

46.3 

- 5 24 04 

” 

49 PER 

4 

04 

56.5 

+ 37 35 53 

’* 

” 

5 

32 

48 

- 5 25 12 

” 

PEAK1 8”SE 

5 

32 

46.5 

- 5 24 09 


PEI- 7 

16 

26 

48.1 

-45 56 22 

769910 


5 

32 

48.0 

- 5 25 26 

790812 

PEAK1 8”SW 

5 

32 

46.1 

- 5 24 09 

” 

PE2— 1 

9 

02 

24 

-44 21 00 

789907 

” 

5 

32 

48.5 

- 5 25 17 

790111 

PEAK2 3”W 

5 

32 

48.1 

- 5 24 33 

*» 

PE2- 2 

9 

07 

14 

-44 05 30 

” 

” 

5 

32 

48.5 

- 5 25 31 

ED 

PEG(A2326) 

23 

26 


+ 14 

*’ 

PE2— 3 

9 

08 

27 

-44 12 18 

” 

’* 

5 

32 

49.0 

- 5 25 46 

” 

AG PEG 

21 

48 

36.1 

+ 12 23 26 

CSI 79 

PE2— 7 

10 

39 

20 

-55 53 36 

779909 

ORION PEAK1 

5 

32 

46.3 

- 5 24 02 

** 

AK PEG 

23 

00 

40.5 

+ 11 05 21 

’* 

PE2— 8 

15 

19 

48.9 

-56 58 39 

769910 

ORION PEAK3 

5 

32 

47.4 

- 5 24 27 

” 

ALF PEG 

23 

02 

16.1 

+ 14 56 09 

810720 

PE2— 9 

16 

21 

14 

-48 36 42 

779909 

ORION PEAK5 

5 

32 

46.5 

- 5 23 50 

” 

ALF 1 PEG 


” 


** 

PE2— 15 

18 

42 

45.4 

- 7 00 01 

819914 

ORION PK1 

5 

32 

46.2 

- 5 24 02 

830108 

AU PEG 

21 

21 

40.3 

+ 18 03 47 

CSI 79 

PE2— 16 

18 

51 

31.0 

- 4 42 41 

769910 

” 

5 

32 

46.3 

- 5 24 01 

ED 

BET PEG 

23 

01 

20.7 

+ 27 48 39 

” 

PG 0026+ 12 

0 

26 

38.1 

+ 12 59 30 

809908 

ORION PK2 

5 

32 

48.3 

- 5 24 33 

*’ 

CHI PEG 

0 

12 

00.6 

+ 19 55 42 

” 

PG 0026+129 




” 

ORION PK3 

5 

32 

47.4 

- 5 24 28 


DS PEG 

21 

39 

54.4 

+ 35 16 53 

779907 

PG 0838+770 

8 

38 


+ 77 00 

ED 

ORION PK5 

5 

32 

46.5 

- 5 23 49 

” 

El PEG 

23 

19 

14.6 

+ 12 19 16 

CSI 79 

PG 0906 +48 

9 

06 

45.1 

+48 25 56 

810609 

ORION POS A 

5 

32 

53.3 

- 5 26 04 

790611 

EPS PEG 

21 

41 

43.7 

+ 9 38 40 


PG 0906 +484 


” 


*• 

ORION POS 2 

5 

32 

56.8 

- 5 26 13 

** 

” 

21 

41 

47 

+ 9 38 34 

771201 

PG 1001+05 

10 

01 

43.3 

+ 5 27 35 

809908 

ORION POS 3.5 

5 

32 

53.5 

- 5 26 52 

’* 

EQ PEG 

23 

29 

18.9 

+ 19 39 43 

CSI 79 

PG 1001+054 


” 


” 

” 

ORION POS 4 

5 

32 

52.4 

- 5 27 04 

” 

ETA PEG 

22 

40 

39.2 

+ 29 57 32 

” 

PG 1031+234 

10 

31 


+23 24 

ED 

ORION POS1 

5 

32 

46.2 

- 5 24 01 

ED 

EZ PEG 

23 

14 

26 

+ 25 26 48 

GCVS 

PG 1211 + 14 

12 

11 


+ 14 18 

” 

ORION POS3.25 

5 

32 

54.0 

- 5 26 47 

790611 

GAM PEG 

0 

10 

39.4 

+ 14 54 21 

810720 

PG 1244+026 

12 

44 


+ 2 36 

” 

ORION POS6 

5 

32 

45.0 

- 5 24 10 

ED 

GT PEG 

22 

49 

29.9 

+31 29 23 

CSI 79 

PG 1307+08 

13 

07 


+ 8 30 

■* 

ORION POS 13 

5 

32 

45.5 

- 5 24 01 

" 

II PEG 

23 

52 

29.0 

+ 28 21 17 

•* 

PG 1307+085 


” 


*» 


ORION POSH 

5 

32 

46.7 

- 5 24 07 

” 

IOT PEG 

22 

04 

40.8 

+ 25 06 01 

810720 

PG 1351+64 

13 

51 

46.2 

+64 00 29 

810609 

ORION POSH 

5 

32 

45.7 

- 5 23 41 

” 

IP PEG 

23 

20 

39 

+ 18 08 42 

859905 

PG 1351+640 


” 


” 

ORION POSH 

5 

32 

45.6 

- 5 23 52 

” 

NUU PEG 

22 

03 

09.3 

+ 4 48 47 

CSI 79 

PG 1358+04 

13 

58 

00.6 

+ 4 19 27 

809908 

ORION POS 17 

5 

32 

47.1 

- 5 24 20 

” 

OMI PEG 

22 

39 

24.3 

+ 29 02 45 

*’ 

PG 1413+01 

14 

13 

03.6 

+ 1 31 13 

780910 

ORION POS 19 

5 

32 

47.7 

- 5 23 55 

” 

PHI PEG 

23 

49 

56.3 

+ 18 50 32 

” 

PG 1519+22 

15 

19 


+ 22 

ED 

ORION POS20 

5 

32 

47.0 

- 5 23 55 

” 

R PEG 

23 

04 

08.0 

+ 10 16 22 

760302 

PG 1550+191 

15 

50 

33.1 

+ 19 05 18 

820506 

ORION POS21 

5 

32 

46.2 

- 5 24 05 

” 

RR PEG 

21 

42 

15.9 

+ 24 46 40 

CSI 79 

PSI PHE 

1 

51 

38.5 

-46 32 48 

CSI 79 

ORION POS23 

5 

32 

45.7 

- 5 23 35 


RS PEG 

22 

09 

49.6 

+ 14 18 43 

” 

R PHE 

23 

53 

51.9 

-50 03 54 

*’ 

ORION POS25 

5 

32 

47.8 

- 5 24 26 

” 

RT PEG 

22 

01 

59.3 

+ 34 52 45 

779907 

RT PHE 

1 

51 

34 

-49 14 54 

GCVS 

ORION POS26 

5 

32 

48.8 

- 5 24 35 

** 

RV PEG 

22 

23 

17.3 

+ 30 13 09 

CSI 79 

RU PHE 

23 

25 

26 

-47 43 30 


ORION POS28 

5 

32 

45.0 

- 5 23 55 

” 

RW PEG 

23 

01 

38.5 

+ 15 05 44 

** 

S PHE 

23 

56 

29.6 

-56 51 12 

CSI 79 

ORION POS 29 

5 

32 

46.6 

- 5 23 40 

” 

RZ PEG 

22 

03 

39.1 

+ 33 15 41 

779907 

ST PHE 

0 

33 

45.9 

-56 05 59 

*• 

ORION POS30A 

5 

32 

46.4 

- 5 23 55 

” 

S PEG 

23 

18 

00.9 

+ 8 38 40 

CSI 79 

SY PHE 


28 

20.4 

-42 57 51 

** 

ORION POS30B 


” 


” 

” 

SV PEG 

22 

03 

31.0 

+ 35 06 39 

760302 

SZ PHE 

1 

31 

54.5 

-43 29 50 

” 

ORION POS31 

5 

32 

45.0 

- 5 24 10 

” 

SX PEG 

22 

47 

57.9 

+ 17 37 43 

CSI 79 

T PHE 

0 

28 

01.5 

-46 41 22 

” 

ORION POS33 

5 

32 

45.6 

- 5 24 05 

” 

T PEG 

22 

06 

27.3 

+ 12 17 41 

” 

TT PHE 

1 

43 

24.4 

-42 10 40 

” 

ORION POS34 

5 

32 

46.3 

- 5 23 40 

” 

TU PEG 

21 

42 

39.1 

+ 12 28 05 

” 

TU PHE 

23 

32 

39 

-55 19 26 

GCVS 

ORION POS35 

5 

32 

45.2 

- 5 24 15 

” 

TW PEG 

22 01 

41.0 

+ 28 06 30 

760302 

V PHE 

23 

29 

43.6 

-46 15 26 

CSI 79 

ORION POS39 

5 

32 

45.4 

- 5 23 57 

” 

UPS PEG 

23 

22 

52.7 

+ 23 07 42 

CSI 79 

W PHE 

1 

17 

52.2 

-56 10 45 

M 

ORION POS44 

5 

32 

47.6 

- 5 24 30 

” 

UU PEG 

21 

28 

39 

+ 10 56 02 

GCVS 

PHL 658 





700101 

ORION PI 

5 

32 

57.4 

- 5 27 20 

” 

V PEG 

21 

58 

30.1 

+ 5 52 18 

CSI 79 

PHL 909 

0 

54 

31.9 

+ 14 29 59 

810609 

ORION P2 

5 

32 

56.1 

- 5 27 01 

" 

W PEG 

23 

17 

15.2 

+ 26 00 21 

’* 

PHL 938 




700101 

ORION P3 

5 

32 

54.5 

- 5 26 37 

” 

X PEG 

21 

18 

38 

+ 14 14 16 

GCVS 

PHL 957 

1 

00 

33.4 

+ 13 00 11 

810609 

ORION P4 

5 

32 

51.8 

- 5 25 55 

” 

Y PEG 

22 09 

13.6 

+ 14 06 41 

CSI 79 

PHL 1027 

1 

30 

31.6 

+ 3 23 41 

809908 

ORION P5 

5 

32 

48.9 

- 5 25 13 

CSI 79 

Z PEG 

23 

57 

32.7 

+ 25 37 41 

” 

PHL 1070 





700101 

ORION P6 

5 

32 

44.5 

- 5 24 07 

ED 

ZET PEG 

22 

38 

57.9 

+ 10 34 10 

” 

PHL 1092 

1 

37 

19.0 

+ 6 04 11 

809908 

ORION P7 

5 

32 

43.3 

- 5 23 49 

” 

2 PEG 

21 

27 

40.7 

+23 25 06 

” 

PHL 1377 

2 

32 

36.8 

- 4 15 18 

789912 

ORION P8 

5 

32 

40.9 

- 5 23 13 

” 

9 PEG 

21 

42 

08.4 

+ 17 07 10 

” 

PIC A 

5 

18 

24.1 

-45 49 45 

ED 

ORION 10N10E 

5 

32 

53.4 

- 5 26 50 


12 PEG 

21 

43 

46.1 

+22 43 02 

** 

PICTOR A 


” 


*’ 


ORION 60N60E 

5 

32 

56.7 

- 5 26 00 

” 

25 PEG 

22 

05 

29.2 

+21 27 30 

” 

BET PIC 

5 

46 

05.9 

-51 05 00 

CSI 79 

ORION -KL 

5 

32 

46.7 

- 5 24 34 

670701 

31 PEG 

22 

19 

03.3 

+ 11 57 08 


R PIC 

4 

44 

49.2 

-49 20 05 


OS 562 

16 

37 

17.5 

+ 57 26 15 

809908 

32 PEG 

22 

19 

00.5 

+28 04 39 

" 

RR PIC 

6 

35 

10 

-62 35 49 

861201 

OT 081 

17 

49 

10.4 

+ 9 39 43 

” 

51 PEG 

22 

55 

00.3 

+20 30 00 

** 

” 

6 

35 

10.3 

-62 35 48 

CSI 79 

OV— 236 

19 

21 

42.4 

-29 20 26 

849904 

55 PEG 

23 

04 

28.9 

+ 9 08 19 

*» 

SPIC 

5 

09 

37.2 

-48 34 00 

" 

OX 169 

21 

41 

13.8 

+ 17 30 02 

809908 

57 PEG 

23 06 

59.9 

+ 8 24 20 

’* 

T PIC 

5 

13 

41.3 

-46 58 30 


OX- 192 

21 

55 

23.1 

-15 15 21 

’* 

85 PEG 

23 

59 

33.1 

+26 49 02 

” 

V PIC 

6 

12 

36.5 

-59 53 51 

” 

OX- 325 

21 

15 

11.2 

-30 31 50 

” 

AC PER 

3 

41 

36.9 

+44 37 25 


WPIC 

5 

41 

50.1 

-46 28 30 

*» 

OY 091 

22 

54 

46.0 

+ 7 27 10 

’* 

AD PER 

2 

16 

57.0 

+ 56 45 51 

779907 

Y PIC 

5 

09 

44.3 

-45 38 13 

” 

OZ 187 

22 

56 

24.6 

+ 1 47 36 

” 

ALF PER 

3 

20 

44.3 

+49 41 05 

CSI 79 

PISMIS 17IRS1 

10 

59 

14.8 

-59 32 34 

811209 

P 0735+178 

7 

35 

14.1 

+ 17 49 11 

809908 

AW PER 

4 

44 

25.3 

+ 36 38 03 

” 

PISMIS 17IRS2 


” 


” 

” 

P 0828+411 

8 

28 


+ 41 06 

ED 

AX PER 

1 

33 

05.3 

+ 54 00 19 

” 

PKS 0046-315 

0 

46 

57.9 

-31 32 48 

809908 

P 1153+433 

11 

53 


+43 18 

” 

BET PER 

3 

04 

54.4 

+ 40 45 52 

779907 

PKS 0054-00 

0 

54 

43.4 

- 0 40 43 

" 

PAL 12 NOM. 

21 

43 


-21 24 

** 

BS PER 

2 

23 

28.0 

+ 51 53 41 

CSI 79 

PKS 0106+01 

1 

06 

04.5 

+ 1 19 01 


PAL 12 STAR13 


” 


” 

” 

BU PER 

2 

15 

20.9 

+ 57 11 29 

779907 

PKS 0122-00 

1 

22 

55.8 

- 0 21 34 

719903 

PAL 12 STAR 14 


” 


” 

” 

CF PER 

2 00 

04 

+ 57 27 32 

GCVS 

PKS 0159-11 

1 

59 

30.4 

-11 47 00 

809908 

PAL 12 STAR15 


” 


” 

” 

DEL PER 

3 

39 

21.2 

+47 37 45 

CSI 79 

PKS 0237-23 

2 

37 

52.7 

-23 22 09 

" 

PAL 12 STAR20 


” 


" 

” 

EO PER 

2 

46 

56 

+ 57 07 45 

GCVS 

PKS 0312-77 

3 

12 

55.7 

-77 03 01 

*» 

PARSAMYAN 1 

5 

28 

06 

+34 10 

800101 

EPS PER 

3 

54 

29.3 

+ 39 52 01 

CSI 79 

PKS 0349-27 

3 

49 

31.9 

-27 53 30 

859906 

PARSAMYAN 3 





741017 

ETA PER 

2 

47 

01.9 

+ 55 41 22 

" 

PKS 0400-181 

4 

00 

29.8 

-18 08 44 

831105 

PARSAMYAN 4 






FR PER 

4 

07 

45.0 

+ 51 12 18 

860405 

PKS 0402-362 

4 

02 

02.2 

-36 13 16 

809908 

PARSAMYAN 5 

6 

03 

37.0 

— 15 39 01 


FZ PER 

2 

17 

27.1 

+ 56 55 47 

779907 

PKS 0405-12 

4 

05 

27.4 

-12 19 31 

789912 

PARSAMYAN 7 






GK PER 

3 

27 

48 

+43 44 06 

GCVS 

PKS 0414-06 

4 

14 

49.2 

- 6 01 04 

809908 

PARSAMYAN 8 





” 

IO PER 

3 

03 

03 

+ 55 33 03 

** 

PKS 0521-36 

5 

21 

12.9 

-36 30 16 

840401 

PARSAMYAN 10 





” 

IOT PER 

3 

05 

26.7 

+49 25 25 

CSI 79 

PKS 0521-365 




” 

»» 

PARSAMYAN 11 






IP PER 

3 

37 

38.4 

+ 32 22 17 

779907 

PKS 0528-25 

5 

28 

05.2 

-25 05 43 

809908 

PARSAMYAN 12 





” 

IS PER 

1 

28 

58.4 

+ 53 59 40 

” 

PKS 0537-441 

5 

37 

20.5 

-44 06 40 

840401 

PARSAMYAN 






KAP PER 

3 

06 

06.7 

+44 40 08 

CSI 79 

PKS 0548-322 

5 

48 

50.3 

-32 16 56 

” 

13N 

4 

07 

21.7 

+ 38 00 23 

831011 

KK PER 

2 

06 

48.4 

+ 56 19 24 

779907 

PKS 0622 - 441 

6 

22 

02.7 

-44 11 24 

809908 

PARSAMYAN 






KS PER 

4 

45 

19.9 

+43 11 19 

” 

PKS 0625-35 

6 

25 

20.0 

-35 27 20 

859906 

13S 

4 

07 

20.9 

+ 38 00 07 


KT PER 

1 

33 

50.6 

+ 50 40 52 


PKS 0637-75 

6 

37 

23.4 

-75 13 38 

809908 

PARSAMYAN 14 





741017 

MUU PER 

4 

11 

12.9 

+48 17 02 

CSI 79 

PKS 0735+178 

7 

35 

14.1 

+ 17 49 11 

»» 

PARSAMYAN 15 

6 

42 

15.5 

+ 3 01 18 

’* 

OMI PER 

3 

41 

10.5 

+ 32 07 53 

779907 

PKS 0736+01 

7 

36 

42.5 

+ 1 44 00 

” 

PARSAMYAN 16 

6 

54 

48 

- 8 06 

800101 

PHI PER 

1 

40 

30.7 

+ 50 26 15 

CSI 79 

PKS 0837-12 

8 

37 

28.0 

-12 03 54 


PARSAMYAN 17 

6 

55 

37.6 

- 7 52 35 

741017 

PP PER 

2 

13 

34.1 

+ 58 17 55 

779907 

PKS 0837-120 


” 


•» 

>» 

PARSAMYAN 18 

6 

57 

16.7 

- 7 41 54 

” 

PR PER 

2 

18 

08.1 

+ 57 38 06 


PKS 0859-14 

8 

59 

54.8 

- 14 03 38 

»» 

PARSAMYAN 






PSI PER 

3 

32 

55.4 

+ 48 01 40 

CSI 79 

PKS 0925-203 

9 

25 

33.6 

-20 21 45 


18’ 

6 

57 

16.7 

- 7 41 42 

ED 

QQ PER 

2 

51 

06 

-51 37 27 

GCVS 

PKS 1004+13 

10 

04 

45.1 

+ 13 03 38 

»» 


6 

57 

15.9 

- 7 41 42 

” 

R PER 

3 

26 

51.7 

+ 35 30 02 

779907 

PKS 1004- 217 

10 

04 

25.4 

-21 44 44 

»» 

PARSAMYAN 19 





741017 

RHO PER 

3 

01 

57.9 

+ 38 38 52 

” 

PKS 1011-282 

10 

11 

12.2 

-28 16 32 

•* 

PARSAMYAN 20 





” 

RR PER 

2 

25 

06.1 

+ 51 02 55 

” 

PKS 1050-184 

10 

50 

06.9 

-18 29 21 


PARSAMYAN 21 

19 

26 

37.5 

+ 9 32 24 

** 

RS PER 

2 

18 

51.3 

+ 56 52 55 


PKS 1055+01 

10 

55 

55.5 

+ 1 49 42 

»* 

PARSAMYAN 22 

20 

22 

44.7 

+ 42 04 16 

’* 

RZ PER 

1 

26 

40.0 

+ 50 34 57 


PKS 1101-325 

11 

01 

08.2 

-32 35 05 

»» 

PARSAMYAN 23 





” 

S PER 

2 

19 

15.1 

+ 58 21 34 

»» 

PKS 1103-006 

11 

03 

58.1 

- 0 36 38 

*» 

AR PAV 

18 

15 

23.9 

-66 05 57 

CSI 79 


2 

19 

16.0 

+ 58 21 30 

760302 

PKS 1144-379 

11 

44 

31.0 

-37 55 31 

849904 

DEL PAV 

20 

03 

50.3 

-66 18 42 


SU PER 

2 

18 

35.2 

+ 56 22 35 

779907 

PKS 1217+02 

12 

17 

38.4 

+ 2 20 21 

809908 

KAP PAV 

18 

51 

48.3 

-67 17 56 

’* 

SY PER 

4 

12 

46.6 

+ 50 30 11 

CSI 79 

PKS 1217+023 





*» 

R PAV 

18 

08 

04.9 

-63 37 42 

” 

T PER 

2 

15 

45.7 

+ 58 43 54 

779907 

PKS 1302-102 

13 

02 

55.8 

-10 17 17 


RS PAV 

18 

02 

56.6 

-58 58 22 

” 

TT PER 

1 

47 

14.0 

+53 29 43 

CSI 79 

PKS 1308 + 32 

13 

08 

07.6 

+ 32 36 41 


RT PAV 

18 

30 

55.5 

-69 55 30 

” 

TX PER 

2 

44 

53.5 

+ 36 45 32 

779907 

PKS 1327-21 

13 

27 

23.4 

-21 26 34 


X PAV 

20 

07 

37.7 

-60 05 24 

” 

TZ PER 

2 

10 

20 

+ 58 08 51 

GCVS 

PKS 1335-127 

13 

34 

59.8 

-12 42 09 

859906 

Y PAV 

21 

19 

47.0 

-69 56 55 

” 

U PER 

1 

56 

14.7 

+ 54 34 50 

779907 

PKS 1351-018 

13 

51 

32.0 

- 1 51 20 

860215 

Z PAV 

19 

30 

54.4 

-62 52 06 

” 

UV PER 

2 

06 

39.4 

+ 56 57 12 

850903 

PKS 1354 + 19 

13 

54 

42.1 

+ 19 33 44 

809908 

PB 2 

8 

19 

03.3 

-46 10 39 

769910 

W PER 

2 

46 

55.4 

+ 56 46 38 

779907 

PKS 1355-41 

13 

55 

57.3 

-41 38 19 

« 

PB 5 

9 

14 

21.0 

-45 16 12 

739909 

X PER 

3 

52 

15.1 

+ 30 53 59 

CSI 79 

PKS 1402 +044 

14 

02 

30.0 

+ 4 29 55 

»> 

PB 8 

11 

30 

57.5 

-56 49 43 

769910 

XI PER 

3 

55 

42.7 

+ 35 38 55 

” 

PKS 1424-11 

14 

24 

56.0 

-11 50 26 

*• 

PB 10 

19 

25 

54.4 

+ 12 13 35 

” 

XX PER 

1 

59 

47.2 

+ 54 59 33 

779907 

PKS 1448-232 

14 

48 

09.2 

-23 17 11 


PC 11 

16 

33 

37.1 

-55 36 25 


XY PER 

3 

46 

17.4 

+ 38 49 50 

” 

PKS 1451-375 

14 

51 

18.3 

-37 35 23 


PC 12 

16 

40 

58 

-18 51 36 

819917 

Y PER 

3 

24 

18.0 

+ 44 00 12 

” j 

PKS 1508-05 

15 

08 

15.0 

- 5 31 49 

*» 

PC 13 

16 

47 

06 

-30 14 48 

809909 

YZ PER 

2 

34 

46.9 

+ 56 49 49 

” 

PKS 1510-08 

15 

10 

09.0 

- 8 54 48 

” 


A-75 

ORIGINAL PAGE IS 
QE POOR QUALITY 


NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

PKS 1656+053 

h 

16 

tn 

56 

05/7 

+ 5 19 47 

« 

P1429 

h 


5 


. , * 

840301 

P2404 

5 

34 

04.7 

- 5 25 33 

749908 

PKS 1934-63 

19 

34 


-63 

ED 

P1455 

5 

31 

57 

— 

5 23 

779904 

P2433 

5 

34 

15.8 

- 5 08 35 

** 

PKS 2048-57 

20 

48 

12 

-57 15 30 

779909 

PI 467 

5 

32 

01.0 

— 

4 26 50 

749908 

P2441 

5 

34 

22.8 

- 4 27 27 

729902 

PKS 2115-30 

21 

15 

11.2 

-30 31 50 

809908 

P1469 






730705 

P2442 

5 

34 

21.0 

- 5 30 45 

749908 

PKS 2126-15 

21 

26 

26.7 

-15 51 52 

” 

P1474 

5 

32 

02.9 

— 

4 26 50 

749908 

P2445 

5 

34 

22.9 

- 5 01 20 

” 

PKS 2126-158 


” 


** 

” 

P1492 






730705 

P2474 

5 

34 

35.9 

- 4 40 09 


PKS 2135-14 

21 

35 

01.2 

-14 46 27 


PI 507 

5 

32 

06.6 

— 

5 04 56 

CSI 79 

P2486 

5 

34 

41.3 

- 5 12 25 

” 

PKS 2135-147 


” 




PI 5 1 1 

5 

32 

02.9 

— 

5 44 45 

” 

P2494 

5 

34 

42.9 

- 6 08 01 

” 

PKS 2145 + 06 

21 

45 

36.1 

+ 6 43 41 

” 

P1538 

5 

32 

13.6 

— 

4 26 50 

749908 

P2534 

5 

34 

55.8 

- 5 50 20 


PKS 2154-18 

21 

54 


-18 

790307 

P1539 

5 

32 

10 

— 

5 12 

779904 

P2552 

5 

35 

03.9 

- 5 19 13 

” 

PKS 2155-304 

21 

55 

58.2 

-30 27 52 

809908 

P1540 






730705 

P2566 

5 

35 

08.0 

- 5 54 49 

” 

PKS 2158-380 

21 

58 

17.2 

-38 00 51 

821218 

P1553 






660301 

P2571 





840301 

PKS 2204-573 

22 

04 

30.4 

-57 22 15 

809908 

P1561 

5 

32 

15.8 

— 

4 28 35 

749908 

P2575 





” 

PKS 2216-03 

22 

16 

16.0 

- 3 50 36 

” 

PI 562 

5 

32 

15.5 

— 

5 09 46 

CSI 79 

P2576 

5 

35 

10.5 

- 6 04 14 

749908 

PKS 2251 + 11 

22 

51 

40.6 

+ 11 20 39 

” 

P1575 

5 

32 

15 

— 

6 01 

779904 

P2660 





840301 

PKS 2256+017 

22 

56 

24.6 

+ 1 47 36 

” 

P1585 

5 

32 

18 

— 

5 08 48 

829909 

P2737 

5 

36 

26.6 

- 4 01 02 

749908 

PKS 2300-683 

23 

00 

28.5 

-68 23 56 

” 

P1586 

5 

32 

18 

— 

5 12 42 

GCVS 

P2752 





840301 

PKS 2310-322 

23 

10 

27.5 

-32 14 07 

’* 

P1590 

5 

32 

17.0 

— 

6 01 25 

749908 

P2909 

5 

37 

47.3 

- 5 36 41 

749908 

PKS 2344+09 

23 

44 

03.7 

+ 9 14 05 

” 

P1605 

5 

32 

19.6 

— 

5 36 09 

CSI 79 

Q0122 — 379 

1 

22 

02.2 

-38 00 04 

809908 

PKS 2344 + 092 


” 


” 

810609 

P1623 

5 

32 

22.4 

— 

5 20 32 

” 

Q0420— 388 

4 

20 

30.1 

-38 51 50 

780901 

PKS 2349-01 

23 

49 

22.3 

- 1 25 54 

789906 

PI 626 

5 

32 

22 

— 

5 53 54 

829909 

Q1101 — 264 

11 

00 

59.9 

-26 29 05 

809908 

PKS 2351-154 

23 

51 

55.9 

-15 29 54 

789912 

P1649 

5 

32 

24.9 

— 

5 34 56 

CSI 79 

Q1246 — 057 

12 

46 

28.9 

- 5 42 58 

” 

POINT SOURCE 

5 

32 

46.8 

- 5 24 17 

670701 

P1657 

5 

32 

26 

— 

6 00 

779904 

Q 1309 -056 

13 

09 

00.7 

- 5 36 43 

” 

POX 175 

13 

20 


-10 

ED 

P1659 

5 

32 

28 

— 

5 25 07 

GCVS 

R 2 

0 

41 

22 

-73 39 

609903 

ALF PSA 

22 

54 

53.5 

-29 53 16 

810720 

PI 660 

5 

32 

27.1 

— 

5 31 47 

CSI 79 

R 4 

0 

45 

05 

-73 25 

” 

R PSA 

22 

15 

09.7 

-29 51 15 

CSI 79 

PI 662 

5 

32 

27.8 

— 

6 03 59 

749908 

R 13 

0 

57 

15 

-72 13 

” 

RX PSA 

22 

10 

21 

-27 31 07 

GCVS 

P1683 

5 

32 

34 

— 

5 07 

779904 

R 20 

0 

59 

02.0 

-72 26 45 

830910 

S PSA 

22 

00 

51.9 

-28 17 34 

CSI 79 

P1684 

5 

32 

32 

— 

5 24 55 

GCVS 

R 29 

1 

01 

34.9 

-72 23 02 

CSI 79 

V PSA 

22 

52 

34.9 

-29 52 42 

” 

P1685 

5 

32 

32 

— 

5 27 13 


R 38 

1 

04 

12 

-72 02 

609903 

BET PSC 

23 

01 

19.7 

+ 3 33 01 

” 

P1691 

5 

32 

36 

— 

6 21 

ED 

R 40 

1 

05 

45.1 

-72 43 55 

CSI 79 

KAP PSC 

23 

24 

22.0 

+ 0 58 52 


PI 693 

5 

32 

34 

— 

5 11 25 

GCVS 

R 47 

1 

28 

06 

-72 58 

609903 

LAM PSC 

23 

39 

29.6 

+ 1 30 16 


PI 703 






730705 

R 50 

1 

43 

25 

-74 55 

” 

NUU PSC 

1 

38 

49.5 

+ 5 14 06 


P1712 

5 

32 

34 

— 

5 08 

779904 

R 55 

4 

52 

16.3 

-69 30 12 

CSI 79 

R PSC 

1 

28 

03.3 

+ 2 37 26 

” 

PI724 






750405 

R 59 

4 

54 

26.5 

-69 17 13 

” 

RZ PSC 

1 

06 

56.9 

+27 41 30 

” 

P1736 






730705 

R 66 

4 

57 

00.9 

-69 54 54 


S PSC 

1 

14 

57.3 

+ 8 40 03 


P1744 

5 

32 

38.4 

— 

5 14 08 

CSI 79 

R 67 

4 

59 

50.9 

-70 15 40 


TV PSC 

0 

25 

26.2 

+ 17 36 58 


PI 746 

5 

32 

38 

— 

5 27 13 

GCVS 

R 69 

5 

00 

23 

-68 31 

609903 

TX PSC 

23 

43 

50.0 

+ 3 12 32 

” 

P1750 






761002 

R 71 

5 

02 

50.1 

-71 24 20 

CSI 79 

TY PSC 

1 

22 

50.4 

+ 32 07 35 

850903 

PI 762 

5 

32 

41 

— 

5 07 49 

GCVS 

R 74 

5 

04 

16.0 

-67 19 05 

” 

U PSC 

1 

20 

19.3 

+ 12 26 16 

CSI 79 

P1764 

5 

32 

42 

— 

5 08 43 

” 

R 76 

5 

06 

01.9 

-67 57 04 

” 

WX PSC 

1 

03 

48.0 

+ 12 19 45 

720001 

PI 768 

5 

32 

40.6 

— 

5 54 01 

CSI 79 

R 81 

5 

10 

37.3 

-68 49 57 


X PSC 

1 

09 

29.2 

+21 56 59 

CSI 79 

PI 772 

5 

32 

42.4 

— 

5 29 45 


R 82 

5 

13 

57.9 

-69 24 38 


Z PSC 

1 

13 

20.9 

+25 30 18 

” 

P1784 

5 

32 

43 

— 

5 25 38 

GCVS 

R 84 

5 

14 

16.9 

-69 34 39 


19 PSC 

23 

43 

50.0 

+ 3 12 32 

” 

P1785 

5 

32 

43 

_ 

5 28 14 

” 

R 85 

5 

18 

16.2 

-69 19 05 


29 PSC 

23 

59 

15.5 

- 3 18 19 

” 

P1789 

5 

32 

39 

— 

6 04 

779904 

R 92 

5 

20 

54.6 

-65 50 51 


30 PSC 

23 

59 

23.7 

- 6 17 30 

’’ 

P1795 

5 

32 

44.7 

— 

4 37 33 

CSI 79 

R 94 

5 

21 

38.6 

-65 47 58 


54 PSC 

0 

36 45.3 

+20 58 51 

” 

PI 799 

5 

32 

44 

— 

5 18 50 

GCVS 

R 99 

5 

22 

58.9 

-68 04 19 


109 PSC 

1 

42 

11.6 

+ 19 50 01 


P1817 

5 

32 

47.0 

— 

4 46 37 

729902 

R 108 

5 

30 

38.9 

-67 19 03 

609903 

AC PUP 

8 

20 

25.7 

-15 45 16 

” 

PI828 

5 

32 

46 

— 

5 41 26 

GCVS 

R 116 

5 

32 

07.4 

-68 34 40 

CSI 79 

AP PUP 

7 

56 00.9 

-39 59 14 


P1870 

5 

32 

48 

— 

5 25 44 

” 

R 117 

5 

32 

41.9 

-67 43 58 

” 

AR PUP 

8 

01 

09.2 

-36 26 46 

” 

P1885 

5 

32 

49 

_ 

5 23 38 


R 123 

5 

35 

45.5 

-69 42 14 

” 

AT PUP 

8 

10 

30.7 

-36 47 33 


P1898 

5 

32 

49 

— 

5 41 06 

829909 

R 126 

5 

36 

48.3 

-69 24 18 


FK PUP 

8 

07 

20 

-36 08 03 

GCVS 

PI 902 

5 

32 

48.9 

— 

6 10 09 

749908 

R 127 

5 

37 

05.9 

-69 31 50 


FW PUP 

7 

30 26 

-12 39 21 

” 

P1905 

5 

32 

50.2 

— 

5 05 46 

CSI 79 

R 128 

5 

37 

12.5 

-69 30 27 

»* 

GO PUP 

7 

45 

22 

-11 48 20 


P1910 

5 

32 

50 

— 

5 24 38 

GCVS 

R 136 

5 

39 

03.4 

-69 07 34 

” 

GT PUP 

7 

12 

44.2 

-37 58 33 

CSI 79 

PI 922 

5 

32 

51 

— 

5 22 26 

” 

R 136 A 





” 

IK PUP 

8 

01 

32 

-23 40 23 

GCVS 

P1931 

5 

32 

50.9 

— 

6 00 20 

729902 

R 143 

5 

39 

12.7 

-69 09 49 

780108 

KQ PUP 

7 

31 

30.1 

-14 24 52 

810720 

P1937 

5 

32 

52 

— 

5 22 50 

GCVS 

R 150 

5 

40 

41.7 

-69 41 05 

CSI 79 

L2 PUP 

7 

12 

00.6 

-44 33 26 

CSI 79 

P1946 

5 

32 

54.3 

— 

4 30 44 

729902 

R 627 

11 

21 

37.9 

+ 21 38 05 

” 

OMI PUP 

7 

46 

00.3 

-25 48 42 

'* 

P1952 

5 

32 

54 

— 

5 08 56 

GCVS 

RAFGL 2S 

0 

00 

01.0 

+ 73 45 06 

830610 

R PUP 

7 

38 

56.2 

-31 32 35 


P1953 

5 

32 

53.5 

— 

5 11 01 

CSI 79 

RAFGL 3S 

0 

00 

15.0 

+ 24 37 12 

” 

RHO PUP 

8 

05 

24.7 

-24 09 31 


P1955 

5 

32 

51 

_ 

5 14 

779904 

RAFGL 4S 

0 

00 

20.0 

+ 58 17 30 


RS PUP 

8 

11 

08.9 

-34 25 35 

*' 

PI 956 

5 

32 

53.2 

— 

5 23 29 

CSI 79 

RAFGL 5 

0 

00 

44.0 

+55 24 24 



8 

11 

09 

-34 25 36 

840427 

P1971 






750405 

RAFGL 7 

0 

01 

16.1 

+ 66 26 02 


RT PUP 

8 

03 

32.0 

-38 37 56 

CSI 79 

P1988 

5 

32 

55.7 

_ 

5 12 45 

740801 

RAFGL 8 

0 

01 

45.6 

+ 39 49 53 


RU PUP 

8 

05 

20.0 

-22 45 59 

” 

P1993 

5 

32 

55.3 

— 

5 26 49 

CSI 79 

RAFGL 9 

0 

01 

56.0 

+41 50 42 


RV PUP 

6 

40 

57.7 

-42 19 49 

” 

P1996 

5 

32 

55 

_ 

5 53 00 

829909 

RAFGL 12 

0 

03 

34.0 

+ 69 46 36 


RW PUP 

6 

07 

56.3 

-50 11 47 


P2001 

5 

32 

56 

_ 

5 32 38 

! GCVS 

RAFGL 13 

0 

03 

53.0 

+26 48 42 

*• 

RX PUP 

8 

12 

28.2 

-41 33 18 

739903 

P2006 

5 

32 

57.9 

_ 

5 11 45 

740801 

RAFGL 14 

0 

04 

17.0 

+42 47 54 

" 

ST PUP 

6 

47 

12.9 

-37 12 58 

CSI 79 

P2007 

5 

32 

57.7 

— 

5 12 40 


RAFGL 17 

0 

05 

01.0 

-25 46 30 


SU PUP 

7 

54 

35 

-44 00 34 

GCVS 

P2020 

5 

32 

59 

__ 

5 10 33 

GCVS 

RAFGL 18 

0 

06 

00.3 

-17 51 20 


VV PUP 

8 

12 

51.9 

-18 53 52 

CSI 79 

P2021 

5 

32 

58 

— 

5 17 03 

” 

RAFGL 21 

0 

06 

29.7 

+ 58 52 27 


W PUP 

7 

44 

17.7 

-42 04 21 

” 

P2029 

5 

33 

00 

— 

5 13 03 

” 

RAFGL 22 

0 

06 

47.8 

+63 40 33 


X PUP 

7 

30 

36.7 

-20 48 02 

” 

P2030 






730705 

RAFGL 24 

0 

07 

31.0 

+ 54 35 54 


XI PUP 

7 

47 

11.3 

-24 43 57 1 

” 

P2031 

5 

32 

58.9 

_ 

5 26 51 

CSI 79 

RAFGL 25S 

0 

07 

42.0 

+ 38 09 06 

** 

Z PUP 

7 

30 

29.0 

-20 32 49 

760302 

P2032 

5 

32 

59 

_ 

5 27 33 

GCVS 

RAFGL 26S 

0 

07 

45.0 

+ 33 23 00 

" 

ZET PUP 

8 

01 

49.5 

-39 51 40 

CSI 79 

P2033 






730705 

RAFGL 27 

0 

07 

51.6 

+ 28 22 30 


3 PUP 

7 

41 

47.9 

-28 50 02 


P2068 

5 

33 

04 

_ 

5 06 06 

829909 

RAFGL 28 

0 

08 

11.7 

+ 31 57 52 


R PYX 

8 

43 

23.7 

-28 01 03 


P2074 

5 

33 

03.7 

— 

5 17 53 

CSI 79 

RAFGL 29 

0 

08 

25.2 

-18 51 02 

” 

S PYX 

9 

02 

53.9 

-24 52 49 

" 

P2084 

5 

33 

05 

— 

5 11 21 

GCVS 

RAFGL 30S 

0 

09 

07.0 

+ 27 57 18 


TY PYX 

8 

57 

33.9 

-27 37 09 


P2085 

5 

33 

03.9 


5 27 07 

CSI 79 

RAFGL 3 IS 

0 

09 

11.0 

- 6 17 48 


V PYX 

8 

51 

25.6 

-34 37 43 

” 

P2086 

5 

33 

04.1 

— 

5 34 53 


RAFGL 32 

0 

09 

28.0 

-24 50 30 


VW PYX 

8 

55 

43 

-28 45 

829909 

P2100 






730705 

RAFGL 33S 

0 

09 

33.0 

+ 28 08 00 


P13 S 





841210 

P2118 

5 

33 

08.2 

— 

5 14 04 

CSI 79 

RAFGL 34S 

0 

10 

04.0 

+ 24 52 30 


P18 12”N 

6 

57 

16.7 

- 7 41 42 

ED 

P2119 

5 

33 

09 

_ 

5 14 16 

GCVS 

RAFGL 35S 

0 

11 

19.9 

+73 06 47 


P18 12N12W 

6 

57 

15.9 

- 7 41 42 


P2125 






840301 

RAFGL 37 

0 

11 

54.2 

- 8 03 31 


P18 15”W 

6 

57 

15.7 

- 7 41 54 

M 

P2133 

5 

33 

10 

_ 

5 28 28 

GCVS 

RAFGL 38 

0 

12 

06.1 

-19 12 35 


P837 

5 

29 

38.9 

- 5 26 32 

749908 

P2143 






750405 

RAFGL 40 

0 

12 

51.1 

-32 19 22 


P967 

5 

30 

11.2 

- 5 33 23 

” 

P2158 






840301 

RAFGL 41 

0 

14 

15.0 

+ 49 11 03 


P972 

5 

30 

13.4 

- 5 06 29 


P2164 






” 

RAFGL 42 

0 

14 

05.5 

+ 1 34 22 


P1037 

5 

30 

27.1 

- 4 36 39 

" 

P2167 

5 

33 

14 


5 30 04 

GCVS 

RAFGL 43 

0 

14 

11.1 

+ 9 58 01 


PI 139 

5 

30 

49.0 

- 6 08 30 

CSI 79 

P2171 

5 

33 

16 

— 

5 07 34 

750405 

RAFGL 44S 

0 

14 

32.0 

+ 33 20 54 


PI 147 





840301 

P2172 

5 

33 

16 

— 

5 11 10 

GCVS 

RAFGL 45 

0 

15 

05.0 

+ 74 19 30 


PI 158 

5 

30 

54.1 

- 5 30 20 

749908 

P2173 






750405 

RAFGL 46S 

0 

15 

01.0 

+ 33 30 48 

•• 

PI 196 

5 

31 

02.5 

- 6 05 40 

CSI 79 

P2174 






730705 

RAFGL 48 

0 

16 

52.8 

- 9 06 03 


P1199 

5 

31 

02.5 

- 5 47 24 

749908 

P2181 

5 

33 

17 

— 

5 09 10 

GCVS 

RAFGL 50 

0 

17 

14.0 

+44 25 54 

” 

PI 207 

5 

31 

05.0 

- 5 35 34 

729902 

P2208 






730705 

RAFGL 53 

0 

19 

14.5 

-20 20 06 


P1212 

5 

31 

16 

- 5 07 

779904 

P2216 






750405 

RAFGL 54S 

0 

19 

47.0 

+ 53 18 54 


P1241 

5 

31 

16 

- 5 03 


P2243 

5 

33 

24 

_ 

5 08 59 

GCVS 

RAFGL 56 

0 

20 

18.5 

+ 38 28 37 


PI 270 

5 

31 

19.7 

- 5 59 13 

729902 

P2244 

5 

33 

24 

_ 

5 10 00 

829909 

RAFGL 57 

0 

20 

31.2 

+ 55 30 56 


P1281 

5 

31 

22.3 

- 5 34 06 

CSI 79 

P2247 

5 

33 

23.1 

_ 

5 30 17 

CSI 79 

RAFGL 58S 

0 

20 

32.2 

-16 13 13 

*• 

PI 284 

5 

31 

22.4 

- 5 47 44 

749908 

P2248 

5 

33 

21 

_ 

5 42 

779904 

RAFGL 59 

0 

21 

23.0 

+ 38 18 02 

** 

P1322 





761002 

P2252 






840301 

RAFGL 60 

0 

22 

13.0 

+69 51 54 

»* 

P1361 





840301 

P2257 






761002 

RAFGL 63S 

0 

22 

32.0 

+48 33 42 

” 

PI 372 





761002 

P2271 

5 

33 

26.9 

_ 

5 38 49 

CSI 79 

RAFGL 64 

0 

23 

49.0 

-42 34 38 

” 

PI 374 

5 

31 

41.9 

- 5 24 57 

CSI 79 

P2279 

5 

33 

30 

_ 

5 14 48 

829909 

RAFGL 66 

0 

24 

33.6 

- 6 52 52 

•• 

P1391 

5 

31 

46.9 

- 5 13 45 

** 

P2284 

5 

33 

30.9 

_ 

5 24 20 

CSI 79 

RAFGL 67 

0 

24 

47.0 

+ 69 22 16 


PI 393 

5 

31 

47 

- 5 30 18 

829909 

P2292 

5 

33 

32.0 

_ 

5 41 50 

749908 

RAFGL 68 

0 

24 

52.5 

+ 35 18 40 


P1394 

5 

31 

46.9 

- 5 38 45 

CSI 79 

P2305 

5 

33 

34.3 

_ 

5 19 27 

” 

RAFGL 70 

0 

25 

27.1 

-33 16 59 

•» 

PI 397 

5 

31 

47.7 

- 5 48 44 

729902 

P2317 

5 

33 

36.6 


5 09 05 

” 

RAFGL 71 

0 

25 

26.3 

+ 17 36 59 

»♦ 

P1403 

5 

31 

50 

- 5 06 10 

GCVS 

P2339 






840301 

RAFGL 73 

0 

26 

14.3 

+ 48 08 15 


PI 404 

5 

31 

49.3 

- 5 38 44 

729902 

P2340 






761002 

RAFGL 74S 

0 

27 

05.0 

+ 57 00 00 

»* 

PI 409 

5 

31 

48.9 

- 5 06 52 

CSI 79 

P2345 

5 

33 

41.5 

_ 

6 02 32 

749908 

RAFGL 75 

0 

27 

29.2 

- 4 14 00 


P1410 





750405 

P2346 

5 

33 

44.5 

_ 

4 23 26 

” 

RAFGL 76 

0 

27 

46.6 

+ 82 10 42 


P1414 

5 

31 

52.7 

- 4 20 36 

749908 

P2358 

5 

33 

48.9 

_ 

4 24 21 

” 

RAFGL 79S 

0 

28 

55.0 

+ 76 18 05 

» 

P1423 





730705 

P2370 






840301 

RAFGL 82 

0 

29 

43.0 

+ 25 45 00 

*» 

P1425 

5 

31 

54.7 

- 4 32 11 

749908 

P2374 






’* 

RAFGL 86S 

0 

32 

29.0 

+ 70 14 36 

” 


A-76 


NAME 

RA (1950) DEC j 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 88 

0 33 59.9 

+48 40 37 


RAFGL 253 

1 47 14.1 

+ 53 29 43 


RAFGL 428 

3 01 57.8 

+ 38 38 53 


RAFGL 89 

0 34 02.9 

+44 12 47 

” 

RAFGL 254 

1 47 49.1 

-13 08 04 

” 

RAFGL 432 

3 01 52.1 

+ 75 36 42 


RAFGL 90 

0 34 34.0 

+ 53 25 30 

” 

RAFGL 255 

1 48 59.4 

-10 34 53 

*’ 

RAFGL 434 

3 03 07.0 

+ 55 32 06 

9 * 

RAFGL 91S 

0 35 25.0 

+ 68 18 06 


RAFGL 257 

1 48 44.5 

+ 38 53 38 

” 

RAFGL 437 

3 03 31.3 

+ 58 19 19 

” 

RAFGL 92 

0 36 17.0 

+ 59 24 00 


RAFGL 259 

1 50 32.2 

+ 59 54 27 


RAFGL 439 

3 04 04.9 

- 6 16 51 


RAFGL 94 

0 36 38.9 

+ 30 35 16 


RAFGL 2 60S 

1 51 25.0 

+ 6 46 36 

” 

RAFGL 440 

3 04 11.0 

+ 58 50 54 

’* 

RAFGL 95S 

0 36 23.4 

+ 49 04 48 

” 

RAFGL 261 

1 51 38.6 

-46 32 49 


RAFGL 441 

3 04 09.0 

-47 03 30 


RAFGL 96 

0 36 53.0 

+ 37 56 36 

” 

RAFGL 262 

1 51 43.6 

+ 8 32 09 

” 

RAFGL 443 

3 04 54.4 

+40 45 52 

” 

RAFGL 99 

0 37 31.9 

+ 59 14 23 

” 

RAFGL 263S 

1 52 10.0 

-31 52 24 


RAFGL 445S 

3 05 34.0 

-24 13 30 

” 

RAFGL 100 

0 37 39.3 

+ 56 15 49 

” 

RAFGL 264S 

1 52 17.0 

+ 6 58 36 


RAFGL 449 

3 06 06.8 

+44 40 10 


RAFGL 104 

0 40 02.0 

+ 41 00 00 


RAFGL 265 

1 52 29.5 

+ 69 57 34 


RAFGL 453 

3 07 33.5 

+ 57 42 53 

” 

RAFGL 106 

0 41 04.8 

-18 15 39 


RAFGL 267S 

1 52 28.0 

+ 7 42 36 

” 

RAFGL 454 

3 08 04.0 

-47 56 48 

” 

RAFGL 107 

0 42 50.0 

+ 68 54 36 

” 

RAFGL 269S 

1 52 59.0 

+43 32 24 


RAFGL 455 

3 08 15.0 

+ 14 36 24 

” 

RAFGL 108 

0 43 55.7 

+ 15 12 12 

** 

RAFGL 270S 

1 53 08.0 

+ 59 01 06 

** 

RAFGL 457 

3 08 49.0 

+74 03 25 


RAFGL 109 

0 44 35.3 

+ 32 24 26 


RAFGL 272 

1 54 19.7 

-22 46 13 

” 

RAFGL 458 

3 08 56.0 

-33 43 48 

” 

RAFGL 110S 

0 45 31.0 

+ 8 24 24 


RAFGL 273 

1 48 48.6 

+ 89 01 44 

” 

RAFGL 459S 

3 09 12.0 

+ 23 31 54 


RAFGL 111 

0 46 05.1 

+ 7 18 48 

” 

RAFGL 274 

1 54 52.9 

+ 27 33 43 


RAFGL 460 

3 09 50.0 

+65 21 24 

” 

RAFGL 112 

0 46 03.4 

+ 57 33 03 


RAFGL 276 

1 55 10.7 

+ 30 53 31 


RAFGL 461 

3 09 47.0 

+ 6 28 26 

” 

RAFGL 113 

0 46 18.8 

+ 56 48 10 


RAFGL 277 

1 55 16.0 

-48 45 18 

” 

RAFGL 463 

3 11 22.0 

-44 35 36 


RAFGL 116 

0 48 24.2 

+62 38 57 

” 

RAFGL 278 

1 55 37.3 

+45 11 32 


RAFGL 464 

3 11 48.0 

+46 24 00 


RAFGL 117 

0 48 15.9 

+61 32 02 

” 

RAFGL 279 

1 55 58.0 

- 7 19 18 


RAFGL 465 

3 12 04.5 

- 2 31 05 

** 

RAFGL 119 

0 49 14.5 

+ 56 17 06 


RAFGL 280 

1 56 14.8 

+ 54 34 49 

*' 

RAFGL 466 

3 12 32.0 

+64 34 36 


RAFGL 120 

0 49 21.2 

+ 59 27 15 


RAFGL 282S 

1 55 54.1 

+75 42 40 

” 

RAFGL 467 

3 12 40.1 

+45 09 45 

” 

RAFGL 121 

0 50 07.6 

+69 41 06 

” 

RAFGL 283 

1 57 05.4 

-14 06 54 


RAFGL 468S 

3 12 50.0 

-25 44 18 

” 

RAFGL 122 

0 49 54.2 

+47 09 22 

” 

RAFGL 284 

1 57 25.0 

-21 04 00 


RAFGL 469S 

3 13 05.0 

-23 47 24 

” 

RAFGL 123 

0 50 27.0 

- 1 24 55 

” 

RAFGL 285 

1 57 50.0 

+63 54 00 

” 

RAFGL 470S 

3 13 54.0 

- 8 45 48 

” 

RAFGL 124 

0 50 26.0 

+ 17 15 42 

” 

RAFGL 286 

1 57 38.9 

-21 19 10 

’* 

RAFGL 471 

3 14 58.0 

+ 32 44 24 

” 

RAFGL 125S 

0 50 38.0 

+ 52 25 00 


RAFGL 287 

1 57 57.8 

- 8 45 54 

’* 

RAFGL 472 

3 14 53.0 

+81 58 30 


RAFGL 127 

0 52 14.0 

+ 48 24 29 

” 

RAFGL 288S 

1 58 27.1 

+71 03 26 

” 

RAFGL 474 

3 17 00.5 

+ 31 50 29 

” 

RAFGL 128 

0 52 01.0 

+ 58 42 09 

” 

RAFGL 289 

1 58 22.9 

+ 61 39 52 

” 

RAFGL 475 

3 17 17.5 

-21 56 20 


RAFGL 129 

0 52 33.7 

+ 24 17 12 

” 

RAFGL 290 

1 59 53.4 

+ 13 14 11 

** 

RAFGL 476 

3 17 24.0 

-24 18 11 

” 

RAFGL 133 

0 53 40.3 

+ 60 26 47 


RAFGL 292 

2 00 00.3 

+ 7 26 12 

” 

RAFGL 477 

3 17 18.5 

+28 52 07 

” 

RAFGL 134 

0 54 10.0 

+ 48 25 42 


RAFGL 293S 

2 00 20.0 

-45 36 12 

” 

RAFGL 478S 

3 17 54.0 

+ 3! 46 06 


RAFGL 135 

0 53 40.2 

+ 58 54 41 


RAFGL 294 

2 00 49.2 

+42 05 27 

” 

RAFGL 480S 

3 18 17.0 

- 7 36 54 


RAFGL 136 

0 54 31.9 

+23 08 53 

” 

RAFGL 295 

2 01 09.3 

- 4 20 32 


RAFGL 481 

3 18 20.0 

+22 48 18 


RAFGL 137 

0 54 43.0 

+ 58 08 06 


RAFGL 297 

2 03 38.2 

-10 27 02 


RAFGL 482 

3 18 38.8 

+ 70 16 27 


RAFGL 139S 

0 56 58.0 

+ 32 38 54 

” 

RAFGL 298S 

2 04 41.0 

+ 59 01 30 

” 

RAFGL 483 

3 19 25.1 

+ 32 03 43 


RAFGL 140S 

0 56 59.0 

- 8 48 42 

” 

RAFGL 299 

2 05 23.0 

+ 51 34 12 

” 

RAFGL 484S 

3 19 50.0 

+29 26 00 

” 

RAFGL 141 

0 57 53.5 

+ 56 20 37 


RAFGL 301 

2 06 23.4 

-18 00 55 


RAFGL 485 

3 20 18.5 

+64 24 34 

*’ 

RAFGL 143 

0 58 07.2 

- 1 55 39 

” 

RAFGL 303 

2 07 51.0 

+ 19 15 56 


RAFGL 487 

3 20 44.5 

+49 41 06 

” 

RAFGL 146S 

0 59 35.0 

+61 35 30 


RAFGL 304S 

2 08 11.0 

+ 22 14 42 

” 

RAFGL 488 

3 22 47.1 

-12 31 48 


RAFGL 147 

1 00 12.5 

+ 52 52 20 

” 

RAFGL 305 

2 08 40.0 

+ 63 56 06 

” 

RAFGL 489 

3 22 59.0 

+47 21 30 


RAFGL 149 

1 01 03.8 

+ 74 34 00 

” 

RAFGL 310 

2 14 21.0 

+44 04 12 

” 

RAFGL 490 

3 23 39.1 

+ 58 36 36 

” 

RAFGL 152 

1 02 32.1 

+ 18 55 49 


RAFGL 311 

2 14 41.0 

+ 78 32 06 

” 

RAFGL 491 

3 25 05.9 

+71 41 32 


RAFGL 153 

1 02 38.0 

+ 85 57 24 


RAFGL 313 

2 15 20.9 

+ 57 11 29 

” 

RAFGL 492 

3 27 02.3 

+47 49 28 

” 

RAFGL 154 

1 03 14.0 

+65 31 42 

” 

RAFGL 314 

2 15 44.3 

-14 21 50 

” 

RAFGL 494 

3 28 09.7 

- 2 06 29 

” 

RAFGL 155S 

1 02 47.0 

+ 19 58 54 


RAFGL 315S 

2 15 43.0 

+63 56 00 

” 

RAFGL 497 

3 30 34.4 

- 9 37 35 

” 

RAFGL 156 

1 03 04.0 

-31 57 42 


RAFGL 317 

2 16 36.0 

+24 12 18 

’* 

RAFGL 500 

3 31 53.9 

-16 19 47 

” 

RAFGL 157 

1 03 49.0 

+ 12 18 42 

” 

RAFGL 318 

2 16 49.0 

- 3 12 13 

” 

RAFGL 502 S 

3 34 37.0 

- 6 51 12 

” 

RAFGL 160 

1 05 07.8 

+ 63 19 11 

” 

RAFGL 319 

2 18 01.0 

+60 40 36 

” 

RAFGL 503 

3 36 06.0 

-33 00 48 

” 

RAFGL 161 

1 06 04.4 

- 10 26 48 


RAFGL 320 

2 18 51.3 

+ 56 52 55 


RAFGL 504S 

3 37 03.0 

+61 40 12 

” 

RAFGL 162 

1 06 25.0 

- 5 50 48 


RAFGL 321 

2 19 22.7 

+ 0 10 06 

” 

RAFGL 505 

3 37 29.1 

+62 29 19 

” 

RAFGL 163 

1 07 07.0 

+ 65 51 00 

*’ 

RAFGL 323 

2 19 15.1 

+ 58 21 34 

” 

RAFGL 506 

3 37 47.7 

+ 63 03 25 

” 

RAFGL 164 

1 06 55.5 

+ 35 21 22 

” 

RAFGL 324S 

2 19 26.0 

+ 70 45 24 


RAFGL 507 

3 37 48.0 

+ 51 20 54 

’’ 

RAFGL 165 

1 07 32.1 

+ 15 24 30 

** 

RAFGL 326 

2 21 53.2 

+ 61 52 21 


RAFGL 511 

3 38 56.0 

-10 55 00 

” 

RAFGL 167 

1 08 04.0 

+ 53 28 00 

” 

RAFGL 327 

2 21 47.0 

+ 57 12 43 


RAFGL 512 

3 40 31.9 

+ 12 38 11 

” 

RAFGL 168 

1 08 30.0 

+ 30 22 00 

** 

RAFGL 328 

2 23 13.0 

+62 03 01 

” 

RAFGL 513 

3 40 51.0 

- 9 55 53 

” 

RAFGL 169 

1 08 48.4 

-13 46 08 

” 

RAFGL 331 

2 23 16.5 

+61 38 58 

” 

RAFGL 514 

3 41 32.8 

+ 80 10 06 

’* 

RAFGL 170S 

1 09 23.0 

+21 57 12 


RAFGL 332 

2 23 44.2 

+60 29 49 

” 

RAFGL 515 

3 41 09.5 

-31 10 37 


RAFGL 172 

1 09 39.0 

- 3 40 54 


RAFGL 333 

2 24 31.0 

+ 61 17 54 

'* 

RAFGL 516 

3 41 47.0 

-43 03 06 

” 

RAFGL 174S 

1 09 52.0 

- 1 09 06 

” 

RAFGL 335 

2 25 03.0 

+ 51 03 24 

” 

RAFGL 517 

3 42 16.8 

+ 53 44 59 

” 

RAFGL 175 

1 10 02.0 

+ 67 32 36 


RAFGL 337 

2 26 58.0 

-26 19 06 

” 

RAFGL 519 

3 43 46.5 

-12 15 26 

” 

RAFGL 176S 

1 09 54.0 

-32 16 24 


RAFGL 339 

2 28 16.0 

-22 45 59 

" 

RAFGL 520 

3 44 55.1 

+65 22 26 

” 

RAFGL 177 

1 10 32.0 

+62 41 30 

” 

RAFGL 340 

2 29 03.5 

+ 76 29 57 

” 

RAFGL 521 

3 44 56.8 

+ 50 41 32 

” 

RAFGL 178S 

1 10 51.0 

+ 13 03 12 

” 

RAFGL 341 

2 29 21.1 

+ 57 48 53 

” 

RAFGL 522 

3 45 51.0 

+ 50 55 36 

” 

RAFGL 179 

1 11 03.7 

+26 52 07 

” 

RAFGL 346S 

2 30 18.0 

-16 56 06 

” 

RAFGL 523 

3 46 11.8 

+63 33 22 

” 

RAFGL 180S 

1 11 04.0 

-43 09 24 

” 

RAFGL 347 

2 30 13.1 

+45 26 06 

” 

RAFGL 524 

3 46 13.0 

+ 67 28 24 

” 

RAFGL 182 

1 11 41.7 

- 2 26 38 

1 " 

RAFGL 348 

2 31 19.6 

- 13 22 02 

” 

RAFGL 525 

3 46 20.8 

- 7 10 00 

” 

RAFGL 184 

1 11 51.0 

+ 66 24 12 

I ’* 

RAFGL 349 

2 31 43.0 

+64 56 36 

” 

RAFGL 526 

3 48 18.5 

-32 26 10 

” 

RAFGL 186 

1 12 34.1 

+ 71 28 48 


RAFGL 350 

2 32 38.0 

+ 53 16 06 

” 

RAFGL 527 

3 48 55.0 

+ 39 43 42 

” 

RAFGL 187S 

1 12 48.0 

+ 48 59 12 

” 

RAFGL 351 

2 32 44.2 

4*34 28 14 


RAFGL 528 

3 49 05.0 

+44 55 36 

’’ 

RAFGL 188 

1 13 21.0 

+ 25 30 20 

** 

RAFGL 352 

2 33 03.6 

-42 19 50 


RAFGL 529 

3 50 46.0 

+ 11 15 42 


RAFGL 189 

1 14 32.0 

+ 59 02 36 


RAFGL 354 

2 33 32.2 

- 8 02 53 


RAFGL 531 

3 51 54.1 

+ 57 31 42 

*’ 

RAFGL 190 

1 14 26.3 

+ 66 58 08 


RAFGL 355 

2 34 01.5 

+ 34 03 08 


RAFGL 532S 

3 51 44.0 

-17 29 30 


RAFGL 192 

1 14 43.1 

+ 13 39 08 

” 

RAFGL 357 

2 35 08.0 

-27 11 24 


RAFGL 533S 

3 53 56.0 

-34 24 54 

*’ 

RAFGL 193 

1 15 05.6 

+ 57 32 25 


RAFGL 359 

2 36 04.6 

+ 59 22 58 


RAFGL 534 

3 54 07.8 

-13 44 30 

” 

RAFGL 194 

1 15 57.7 

+72 20 56 

•* 

RAFGL 360 

2 36 01.2 

+ 80 55 26 

” 

RAFGL 535S 

3 54 27.0 

+ 12 56 12 

” 

RAFGL 195 

1 16 05.0 

+ 35 29 54 


RAFGL 361 

2 36 16.0 

+ 60 12 18 

” 

RAFGL 537 

3 55 41.7 

-13 38 58 


RAFGL 197 

1 16 18.6 

+ 56 04 01 

” 

RAFGL 362S 

2 36 30.0 

+ 55 45 18 

” 

RAFGL 538 

3 58 00.5 

+ 56 56 20 


RAFGL 198S 

1 16 36.0 

+ 1 16 18 


RAFGL 365 

2 36 52.8 

+ 39 37 13 

” 

RAFGL 540 

4 01 21.8 

-24 35 48 


RAFGL 200 

1 17 00.6 

+ 63 45 47 


RAFGL 367 

2 38 00.7 

+30 59 10 

” 

RAFGL 542 

4 02 01.6 

-15 51 39 

" 

RAFGL 201 S 

1 18 21.0 

+ 18 54 54 

” 

RAFGL 368S 

2 38 16.0 

+62 03 18 

” 

RAFGL 543 

4 03 31.0 

-10 25 48 


RAFGL 202S 

1 18 41.0 

+76 37 12 

” 

RAFGL 369 

2 39 55.0 

- 5 46 36 

” 

RAFGL 545 

4 04 29.0 

+42 54 00 

” 

RAFGL 203 

1 18 40.0 

+ 66 35 00 

*’ 

RAFGL 370S 

2 40 01.0 

-23 50 42 


RAFGL 547S 

4 06 19.0 

-38 07 30 


RAFGL 204S 

1 19 03.0 

- 1 10 42 

” 

RAFGL 371 

2 40 44.0 

+ 36 02 42 


RAFGL 548 

4 06 30.6 

- 8 13 54 


RAFGL 205 

1 19 55.7 

+61 35 20 

” 

RAFGL 372 

2 42 13.0 

-29 24 36 

** 

RAFGL 549 

4 06 57.9 

+42 02 38 


RAFGL 208 

1 20 47.0 

- 9 00 42 

” 

RAFGL 373 

2 42 43.0 

+ 62 48 06 


RAFGL 550 

4 07 18.1 

+ 51 02 11 


RAFGL 209S 

1 21 11.4 

-31 12 20 


RAFGL 377 

2 44 55.5 

+ 29 02 27 


RAFGL 551 

4 08 33.3 

+ 2 11 24 

** 

RAFGL 210 

1 21 31.4 

- 8 26 27 


RAFGL 378 

2 45 32.1 

-12 40 04 

" 

RAFGL 552 

4 09 21.0 

-25 15 54 


RAFGL 21 1 

1 21 47.0 

+ 60 48 30 


RAFGL 379 

2 45 32.0 

+ 17 18 07 

” 

RAFGL 553 

4 11 06.9 

- 10 30 46 

” 

RAFGL 213S 

1 22 22.2 

+ 67 52 12 


RAFGL 380 

2 46 08.0 

+ 60 49 36 


RAFGL 555 

4 12 23.7 

+ 23 57 15 

” 

RAFGL 214 

1 24 26.0 

+ 16 40 30 


RAFGL 381 

2 46 55.3 

+ 56 46 37 


RAFGL 556 

4 12 22.0 

+ 33 42 06 

*’ 

RAFGL 215 

1 24 40.0 

-32 48 07 


RAFGL 382 

2 47 01.9 

+ 55 41 23 

” 

RAFGL 557S 

4 13 01.0 

-13 21 42 

” 

RAFGL 216 

1 25 08.0 

+ 16 26 42 

” 

RAFGL 383 

2 47 12.0 

-45 03 36 

” 

RAFGL 558 

4 12 48.0 

+ 50 30 24 

” 

RAFGL 218 

1 26 11.8 

-43 34 26 


RAFGL 384 

2 47 18.8 

+ 57 39 06 

” 

RAFGL 559 

4 13 15.8 

+ 62 13 27 

” 

RAFGL 220 

1 25 33.4 

+ 51 25 15 


RAFGL 385 

2 48 25.5 

+ 34 51 19 

” 

RAFGL 560 

4 13 47.0 

+ 31 14 30 


RAFGL 221S 

1 26 02.0 

+ 79 25 18 

” 

RAFGL 386 

2 48 50.0 

+ 53 48 24 


RAFGL 562 

4 15 07.0 

-38 13 42 


RAFGL 222S 

1 26 36.0 

+ 35 40 06 

” 

RAFGL 388S 

2 49 04.0 

+47 16 48 


RAFGL 563 

4 15 42.0 

-18 37 24 

** 

RAFGL 224 

1 27 33.7 

+ 5 53 12 

” 

RAFGL 391S 

2 49 48.0 

+ 27 43 12 


RAFGL 564 

4 16 05.1 

-20 50 11 


RAFGL 226 

1 28 03.4 

+ 2 37 28 


RAFGL 392 

2 49 47.1 

- 8 28 17 


RAFGL 565 

4 16 35.0 

+40 56 54 

” 

RAFGL 227 

1 28 37.8 

+ 62 04 20 


RAFGL 393 

2 50 19.6 

+74 06 39 


RAFGL 566 

4 16 56.7 

+ 15 30 31 


RAFGL 228 

1 28 48.2 

+ 15 05 19 


RAFGL 396 

2 51 04.9 

+ 9 07 58 

” 

RAFGL 567 

4 17 25.8 

+ 60 37 09 


RAFGL 230 

1 30 27.2 

+62 11 31 

** 

RAFGL 400 

2 53 19.0 

+ 54 26 24 


RAFGL 570 

4 18 52.0 

+ 68 07 12 

” 

RAFGL 231 

1 31 16.4 

+ 65 32 31 

*’ 

RAFGL 401 

2 52 59.6 

+ 18 07 49 


RAFGL 572 

4 19 26.0 

+ 20 42 17 

*’ 

RAFGL 232S 

1 31 48.0 

+ 15 06 00 

” 

RAFGL 403 

2 53 59.0 

- 9 05 46 


RAFGL 574 

4 20 42.0 

-13 00 18 

” 

RAFGL 236 

1 34 06.1 

+ 7 34 36 


RAFGL 404 

2 54 06.3 

+ 14 24 33 

*’ 

RAFGL 578S 

4 21 38.9 

-27 56 42 


RAFGL 237 

1 34 54.6 

+ 48 22 33 

” 

RAFGL 405 

2 54 27.2 

+ 4 18 01 


RAFGL 579 

4 22 09.4 

-34 07 55 


RAFGL 239S 

1 35 20.0 

+ 8 25 18 


RAFGL 406 

2 55 18.0 

+ 62 54 06 


RAFGL 581 

4 25 33.5 

+ 10 03 09 

” 

RAFGL 240 

1 35 27.7 

i 65 15 45 

” 

RAFGL 410 

2 56 50.0 

+43 56 36 

” 

RAFGL 582 

4 26 19.0 

+ 39 45 42 

” 

RAFGL 241 S 

1 37 00.0 

+ 8 40 42 


RAFGL 412 

2 58 12.0 

+ 13 46 42 

" 

RAFGL 583 

4 26 31.9 

+ 57 18 13 


RAFGL 242S 

I 37 28.0 

+ 55 47 24 


RAFGL 413 

2 58 19.6 

- 3 04 34 

” 

RAFGL 584S 

4 26 59.6 

+ 5 03 22 

” 

RAFGL 243 

1 38 49.6 

+ 5 14 07 

” 

RAFGL 414 

2 58 43.0 

+ 21 36 06 

” 

RAFGL 585 

4 26 59.0 

+ 35 10 12 

” 

RAFGL 245 

1 39 57.0 

+ 28 18 00 

” 

RAFGL 416 

2 59 22.0 

+ 60 16 15 

” 

RAFGL 586 

4 28 01.0 

+27 23 06 

” 

RAFGL 247 

1 43 42.0 

+ 10 07 00 

” 

RAFGL 418 

2 59 21.2 

+79 13 26 


RAFGL 590 

4 29 14.0 

+ 31 00 30 


RAFGL 248 

1 44 07.7 

+ 64 17 36 

*• 

RAFGL 419 

2 59 39.8 

+ 3 53 41 


RAFGL 591 

4 29 28.0 

-37 09 36 


RAFGL 251 

1 47 38.2 

+ 64 36 27 

»* 

RAFGL 424S 

3 00 36.0 

+ 38 44 30 

*’ 

RAFGL 592 

4 29 29.0 

+ 8 51 00 

** 

RAFGL 252 

1 47 23.4 

- 5 06 25 

” 

RAFGL 425 

3 01 09.6 

+ 53 18 44 

” 

RAFGL 593 

4 29 48.4 

+48 36 29 



ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 595 

4 30 49.0 

+62 10 12 

.. 

RAFGL 776 

5 32 02.6 

- 5 13 41 


RAFGL 921 

h » . 

6 19 22.0 

- 3 50 12 

„ 

RAFGL 598 

4 31 47.0 

- 8 20 05 

” 

RAFGL 777 

5 32 28.7 

+ 54 23 53 

” 

RAFGL 922 

6 19 56.1 

+22 32 28 

*» 

RAFGL 599 

4 31 48.0 

- 9 04 19 

" 

RAFGL 778 

5 32 26.0 

+67 25 24 

” 

RAFGL 923 

6 19 46.0 

+ 3 27 00 


RAFGL 600 

4 32 52.0 

+28 24 42 

” 

RAFGL 779 

5 32 50.1 

- 5 25 37 


RAFGL 924 

6 20 17.1 

-33 24 36 

** 

RAFGL 601 

4 33 02.9 

+ 16 24 37 

” 

RAFGL 780 

5 32 32.8 

+ 8 40 09 


RAFGL 925 

6 20 12.4 

- 2 10 10 


RAFGL 602 

4 33 13.1 

+41 09 51 

” 

RAFGL 781 

5 32 41.2 

- 4 54 26 

” 

RAFGL 926S 

6 20 36.0 

+ 59 11 30 


RAFGL 603 

4 33 36.3 

-30 39 49 

** 

RAFGL 782 

5 32 42.0 

+ 37 59 54 

” 

RAFGL 927 

6 21 02.9 

+49 18 57 


RAFGL 604 

4 33 44.7 

- 5 22 20 

” 

RAFGL 783 

5 33 21.9 

- 5 11 39 


RAFGL 928 

6 21 41.0 

- 0 04 00 


RAFGL 605 

4 34 32.8 

-27 40 44 

” 

RAFGL 784S 

5 33 01.0 

+ 20 58 18 

’’ 

RAFGL 930S 

6 22 23.0 

- 2 56 36 

»> 

RAFGL 606 

4 35 08.0 

+66 03 12 

” 

RAFGL 786 

5 35 06.9 

- 1 48 00 

” 

RAFGL 931 

6 22 27.1 

+ 58 26 50 

»> 

RAFGL 608 

4 35 31.6 

+ 8 14 12 


RAFGL 787 

5 35 26.0 

+ 42 35 42 

” 

RAFGL 933 

6 22 41.0 

- 9 06 06 


RAFGL 610 

4 35 53.3 

-14 24 02 


RAFGL 788 

5 35 26.0 

+ 24 58 06 

” 

RAFGL 934 

6 22 36.9 

+ 14 45 04 

»» 

RAFGL 612 

4 37 27.0 

+ 17 25 30 

” 

RAFGL 791 

5 36 08.0 

+46 43 42 

” 

RAFGL 935 

6 23 04.7 

- 9 30 21 


RAFGL 614 

4 38 15.2 

-19 45 58 

” 

RAFGL 793 

5 36 34.0 

-14 04 12 

” 

RAFGL 936 

6 23 15.0 

+ 5 35 06 


RAFGL 615 

4 38 11.0 

-14 17 24 


RAFGL 794 

5 36 44.0 

+ 37 36 36 


RAFGL 937 

6 23 17.0 

+ 19 06 06 

” 

RAFGL 617 

4 38 44.0 

-38 19 30 


RAFGL 795 

5 37 11.0 

-12 28 36 


RAFGL 939S 

6 23 44.0 

-18 20 06 

’’ 

RAFGL 618 

4 39 32.9 

+ 36 01 09 

” 

RAFGL 796 

5 37 18.5 

- 8 10 45 

” 

RAFGL 940 

6 23 55.0 

+ 9 03 05 

»* 

RAFGL 619 

4 39 39.9 

+ 6 46 59 

” 

RAFGL 797 

5 37 26.9 

+ 31 53 43 


RAFGL 941 

6 24 08.0 

+ 3 42 20 

” 

RAFGL 622 

4 40 59.0 

+20 40 42 


RAFGL 799 

5 37 46.6 

+ 13 46 45 


RAFGL 943 

6 24 19.0 

+ 5 25 00 

” 

RAFGL 624 

4 42 00.0 

+ 32 49 42 

” 

RAFGL 800 

5 37 53.0 

+ 28 04 24 

” 

RAFGL 945 

6 25 02.0 

+61 34 36 

” 

RAFGL 627 

4 42 01.0 

-12 45 30 

” 

RAFGL 801 

5 38 21.0 

+ 12 16 00 

” 

RAFGL 947 

6 26 07.0 

+ 16 38 24 

*» 

RAFGL 63 IS 

4 43 56.0 

+ 14 47 48 


RAFGL 802 

5 38 27.0 

+ 38 54 42 


RAFGL 948S 

6 26 51.1 

- 8 04 01 

»■ 

RAFGL 632 

4 44 34.8 

+61 25 13 


RAFGL 803 

5 38 27.9 

+ 17 29 52 


RAFGL 949 

6 27 41.2 

+ 8 05 44 

»» 

RAFGL 633 

4 46 01.2 

+68 05 02 


RAFGL 804 

5 39 01.0 

- 4 09 24 

” 

RAFGL 950 

6 27 52.0 

+27 28 54 

” 

RAFGL 635 

4 46 32.4 

+ 37 24 07 

” 

RAFGL 805 

5 38 55.0 

+ 32 01 06 

” 

RAFGL 951 

6 28 20.4 

+ 10 28 30 

” 

RAFGL 636 

4 47 23.6 

+ 63 25 22 


RAFGL 806 

5 39 03.7 

- 2 17 41 

” 

RAFGL 953S 

6 29 04.9 

+46 57 38 

" 

RAFGL 637S 

4 48 01.0 

+ 8 49 24 


RAFGL 807 

5 39 14.5 

- 1 55 59 

” 

RAFGL 954 

6 29 05.8 

+43 19 30 

»» 

RAFGL 639 

4 48 23.0 

+28 26 36 

” 

RAFGL 808S 

5 39 23.0 

-20 48 00 

” 

RAFGL 955 

6 29 45.0 

+40 44 54 


RAFGL 641S 

4 49 01.0 

- 4 58 42 

” 

RAFGL 809 

5 40 33.3 

+ 32 40 49 

” 

RAFGL 956 

6 30 00.3 

+60 58 48 

” 

RAFGL 643 

4 49 10.5 

+38 25 22 

” 

RAFGL 810S 

5 40 31.0 

-23 43 06 

” 

RAFGL 957 

6 30 23.3 

+ 55 23 32 

” 

RAFGL 644 

4 49 42.0 

+ 14 10 08 

” 

RAFGL 811 

5 41 16.0 

+ 69 56 54 

*’ 

RAFGL 958 

6 30 26.0 

+64 07 54 


RAFGL 647 

4 50 46.2 

+ 2 25 38 

” 

RAFGL 812 

5 42 09.7 

+ 24 24 01 

” 

RAFGL 959 

6 31 32.0 

+ 16 07 12 


RAFGL 648 

4 52 48.7 

+59 02 34 


RAFGL 813 

5 44 00.0 

+ 2 09 36 


RAFGL 960S 

6 31 51.0 

+60 42 12 

” 

RAFGL 652 

4 53 33.4 

+ 13 26 14 


RAFGL 814 

5 44 04.1 

+ 0 03 22 


RAFGL 961 

6 31 58.7 

+ 4 15 17 

*• 

RAFGL 654 

4 53 44.0 

+33 05 20 


RAFGL 815 

5 44 03.0 

+43 11 36 

” 

RAFGL 962 

6 31 55.7 

+45 39 51 


RAFGL 655S 

4 54 19.0 

+48 29 06 

” 

RAFGL 818 

5 44 30.0 

+ 0 17 52 

” 

RAFGL 963 S 

6 32 00.0 

-29 13 42 


RAFGL 657S 

4 55 21.0 

-34 23 12 


RAFGL 819 

5 44 55.5 

-12 49 18 

” 

RAFGL 964 

6 31 56.1 

+ 5 00 31 

»* 

RAFGL 659 

4 55 57.3 

+ 1 38 20 


RAFGL 820 

5 45 05.2 

-21 33 37 

” 

RAFGL 966 

6 33 06.6 

+38 29 16 

»> 

RAFGL 661 

4 56 06.2 

-16 46 49 


RAFGL 822 

5 47 37.7 

+ 37 17 36 

” 

RAFGL 967 

6 33 07.0 

+ 14 15 24 

*» 

RAFGL 663 

4 55 57.8 

+74 11 44 


RAFGL 823 

5 48 10.1 

+32 06 45 


RAFGL 968 

6 33 18.9 

- 5 20 07 

*» 

RAFGL 664 

4 56 44.0 

+ 56 06 54 

” 

RAFGL 825S 

5 48 37.0 

+ 0 12 54 


RAFGL 969 

6 33 57.0 

+ 17 46 18 


RAFGL 667 

4 57 19.7 

-14 52 47 

" 

RAFGL 826 

5 49 02.0 

+ 63 00 06 


RAFGL 970 

6 34 08.0 

+21 09 12 


RAFGL 668S 

4 57 26.0 

+ 32 43 48 

” 

RAFGL 827S 

5 49 21.0 

+61 31 00 

” 

RAFGL 971 

6 34 16.5 

+ 3 28 04 


RAFGL 670 

4 58 22.5 

+43 45 05 

” 

RAFGL 828 

5 49 10.2 

-20 52 55 


RAFGL 972 

6 34 30.1 

-19 12 43 


RAFGL 671 

4 58 57.6 

+ 60 22 19 

” 

RAFGL 829 

5 49 11.7 

-35 47 10 


RAFGL 973S 

6 34 38.0 

+ 81 46 48 

»» 

RAFGL 672 

4 59 30.6 

+ 50 33 45 


RAFGL 830 

5 49 50.6 

+ 1 50 40 


RAFGL 974S 

6 34 41.0 

+ 10 57 12 


RAFGL 673S 

4 59 10.0 

- 1 55 54 


RAFGL 831 

5 50 09.0 

+64 58 24 

” 

RAFGL 975 

6 34 49.4 

+ 16 26 37 


RAFGL 674 

4 58 58.7 

+41 00 18 


RAFGL 832 

5 50 53.0 

+ 39 30 06 


RAFGL 976 

6 34 38.0 

+ 14 45 06 


RAFGL 677S 

5 00 24.0 

+ 9 17 06 


RAFGL 833S 

5 51 50.0 

- 1 05 07 

" 

RAFGL 977 

6 34 59.1 

- 1 21 02 


RAFGL 679S 

5 02 27.0 

+21 35 00 

” 

RAFGL 834 

5 52 09.2 

+ 0 57 38 

” 

RAFGL 978S 

6 35 07.0 

- 2 46 36 


RAFGL 681 

5 02 39.0 

+44 48 00 

” 

RAFGL 835S 

5 52 35.1 

+41 28 59 


RAFGL 980 

6 35 41.4 

-18 11 34 


RAFGL 682 

5 02 43.2 

-21 58 19 


RAFGL 836 

5 52 27.8 

+ 7 23 58 


RAFGL 981 

6 36 11.2 

+ 5 14 11 


RAFGL 683 

5 02 48.7 

+ 1 06 37 


RAFGL 837 

5 52 51.0 

+ 20 10 06 

” 

RAFGL 982 

6 36 21.0 

+ 59 54 54 

*• 

RAFGL 684S 

5 02 57.0 

+38 39 09 

** 

RAFGL 838S 

5 53 06.0 

+ 2 18 42 

” 

RAFGL 985 

6 36 59.5 

-14 05 58 


RAFGL 686 

5 03 08.6 

+34 47 20 

” 

RAFGL 839 

5 53 25.1 

+ 45 30 14 

” 

RAFGL 986 

6 36 57.0 

- 2 24 24 

** 

RAFGL 688 

5 03 20.6 

-22 26 13 

” 

RAFGL 841 

5 53 33.4 

+ 35 34 25 

” 

RAFGL 987S 

6 37 00.8 

+20 32 00 

♦» 

RAFGL 692 

5 05 14.6 

+42 30 54 

” 

RAFGL 842 

5 53 35.0 

+ 48 22 36 


RAFGL 988 

6 38 34.0 

+27 06 42 

»» 

RAFGL 693 

5 05 26.0 

+68 36 29 

” 

RAFGL 843 

5 54 05.5 

+ 22 50 02 

” 

RAFGL 989 

6 38 25.3 

+ 9 32 29 

” 

RAFGL 694 

5 05 30.7 

-12 39 19 

** 

RAFGL 844S 

5 53 49.0 

+ 6 45 24 


RAFGL 990 

6 38 48.0 

+ 2 48 30 

” 

RAFGL 697 

5 06 44.0 

+22 58 00 

” 

RAFGL 846 

5 55 07.0 

+ 2 42 12 


RAFGL 991 

6 38 45.7 

+ 55 31 25 

»» 

RAFGL 698 

5 06 39.4 

+ 14 17 36 

” 

RAFGL 848 

5 55 24.5 

+ 54 17 00 

” 

RAFGL 992 S 

6 39 10.0 

— 4 33 06 

»♦ 

RAFGL 699 

5 06 58.0 

-34 34 48 


RAFGL 849 

5 55 58.3 

+74 30 47 

;; 

RAFGL 993S 

6 39 15.0 

-16 57 54 

»* 

RAFGL 700 

5 07 20.0 

+ 52 48 42 

” 

RAFGL 850 

5 55 58.0 

+ 38 26 12 


RAFGL 994 

6 39 26.7 

+44 34 29 

*♦ 

RAFGL 701 S 

5 07 50.0 

-12 18 42 

” 

RAFGL 851 

5 56 13.4 

+45 56 04 

” 

RAFGL 995 

6 39 23.0 

+ 8 50 06 

•* 

RAFGL 702 

5 09 02.7 

-11 54 36 


RAFGL 853 

5 57 38.0 

+ 39 40 24 

" 

RAFGL 996 

6 39 38.0 

+ 1 24 06 


RAFGL 703S 

5 09 04.0 

+38 35 36 

” 

RAFGL 855S 

5 58 34.0 

+ 6 01 42 


RAFGL 997 

6 40 19.0 

-18 57 36 


RAFGL 706 

5 10 40.5 

+ 2 48 12 


RAFGL 856 

5 58 53.0 

+ 10 54 42 


RAFGL 998 

6 40 14.0 

+ 57 58 12 


RAFGL 707 

5 11 12.9 

+ 0 30 12 

” 

RAFGL 857 

5 59 08.0 

- 7 36 06 


RAFGL 999 

6 40 18.0 

-14 24 24 

” 

RAFGL 708 

5 12 03.8 

- 0 37 09 

” 

RAFGL 858 

5 59 15.9 

- 2 21 11 


RAFGL 1001 

6 40 51.4 

+25 10 57 


RAFGL 709 

5 12 07.4 

+49 29 28 


RAFGL 859S 

5 59 21.0 

+ 1 51 00 


RAFGL 1003 

6 41 19.3 

+77 02 42 

»• 

RAFGL 710 

5 12 08.0 

- 8 15 29 


RAFGL 86 IS 

5 59 31.0 

- 2 56 12 

” 

RAFGL 1004 

6 41 35.4 

+29 01 24 


RAFGL 712 

5 13 07.3 

+45 30 50 

” 

RAFGL 862 

5 59 47.3 

+ 50 36 53 


RAFGL 1007 

6 42 56.7 

-16 38 46 


RAFGL 713 

5 12 59.5 

+45 56 58 

*’ 

RAFGL 864 

6 01 08.0 

+ 28 29 24 


RAFGL 1008 

6 43 28.0 

-36 28 42 

*» 

RAFGL 714 

5 13 11.0 

+ 11 55 24 


RAFGL 865 

6 01 17.5 

+ 7 26 03 

•* 

RAFGL 1009 

6 43 55.0 

+ 30 20 12 


RAFGL 715 

5 13 15.3 

+53 31 57 


RAFGL 866 

6 01 27.0 

+ 67 44 24 


RAFGL 1010 

6 44 36.9 

+ 8 05 34 

♦» 

RAFGL 718S 

5 14 01.0 

+51 22 12 

” 

RAFGL 869S 

6 02 30.0 

+ 68 48 36 


RAFGL 1012 

6 45 10.0 

-20 16 12 


RAFGL 719S 

5 14 26.0 

+27 13 30 


RAFGL 870 

6 02 45.2 

-16 28 47 


RAFGL 1014 

6 45 13.8 

- 8 56 33 


RAFGL 720 

5 14 41.3 

+42 44 24 


RAFGL 871 

6 03 14.0 

+ 10 07 00 


RAFGL 1016S 

6 45 59.0 

-16 13 54 


RAFGL 721 

5 14 34.0 

+29 33 42 


RAFGL 872 

6 03 41.9 

-24 11 23 

»• 

RAFGL 1017 

6 47 05.0 

+ 3 02 06 


RAFGL 722 

5 14 53.6 

+33 19 17 

*' 

RAFGL 873 

6 03 53.0 

- 5 42 42 


RAFGL 1020 

6 48 55.6 

+ 5 50 54 

»» 

RAFGL 724 

5 15 05.0 

+63 12 54 


RAFGL 874 

6 04 50.6 

-21 48 19 


RAFGL 1021 

6 49 06.5 

+61 04 39 

»• 

RAFGL 725 

5 15 16.0 

+ 13 22 00 


RAFGL 876 

6 05 43.3 

+ 34 54 10 

»• 

RAFGL 1022 

6 49 18.1 

+ 4 49 32 

*» 

RAFGL 726S 

5 15 26.0 

-25 45 48 

” 

RAFGL 877 

6 05 18.6 

- 6 22 57 

»» 

RAFGL 1028 

6 50 03.5 

+ 8 29 00 


RAFGL 727S 

5 15 45.0 

+43 15 42 

” 

RAFGL 878 

6 05 31.1 

-19 09 31 

** 

RAFGL 1030S 

6 50 32.0 

-37 09 00 

•» 

RAFGL 728 

5 15 42.0 

+62 36 11 ] 

" 

RAFGL 881 

6 06 34.0 

+ 47 44 59 

»» 

RAFGL 1032S 

6 51 08.0 

-27 42 24 


RAFGL 729 

5 16 10.0 ! 

-10 12 06 


RAFGL 882 

6 06 42.2 

+ 60 27 52 


RAFGL 1034 

6 51 52.0 

-11 58 29 


RAFGL 732 

5 17 28.3 

-25 10 26 


RAFGL 883 

6 06 44.0 

+ 31 24 54 

” 

RAFGL 1035 

6 52 03.4 

-24 07 13 

*» 

RAFGL 733 

5 17 42.0 

-17 55 24 

” 

RAFGL 884 

6 07 49.3 

+ 65 43 53 


RAFGL 1036 

6 52 48.3 

+77 02 44 

«• 

RAFGL 735 

5 18 33.3 

+ 32 27 51 

” 

RAFGL 887S 

6 08 02.0 

+ 34 52 00 


RAFGL 1038 

6 52 55.6 

+ 6 26 37 


RAFGL 736S 

5 19 54.8 

- 8 42 47 

” 

RAFGL 888 

6 08 06.9 

+ 3 46 03 

” 

RAFGL 1039 

6 53 09.1 

- 2 16 20 

»> 

RAFGL 737S 

5 21 08.0 

+20 14 18 


RAFGL 889S 

6 08 10.0 

-31 42 42 


RAFGL 1041 

6 53 49.1 

-13 58 39 


RAFGL 739 

5 21 22.9 

+ 36 09 19 


RAFGL 890 

6 08 21.4 

- 6 12 27 


RAFGL 1042 

6 53 55.2 

+ 37 27 41 


RAFGL 740 

5 22 02.2 

- 6 11 29 


RAFGL 891 

6 08 41.0 

+ 11 14 00 

*» 

RAFGL 1043 

6 55 07.6 

+ 3 22 14 


RAFGL 74 IS 

5 22 07.0 

+ 33 53 12 

” 

RAFGL 892 

6 08 58.2 

- 7 14 17 

” 

RAFGL 1044 

6 55 43.6 

- 8 57 32 

»• 

RAFGL 742S 

5 22 42.0 

- 0 18 18 


RAFGL 893 

6 08 50.9 

+ 21 52 52 


RAFGL 1045 

6 55 40.7 

+ 6 14 08 


RAFGL 744 

5 23 36.0 

- C 40 48 


RAFGL 894 

6 09 03.6 

+ 32 42 23 


RAFGL 1048S 

6 56 03.0 

+ 8 31 30 


RAFGL 745S 

5 23 39.0 

-33 34 24 


RAFGL 895 

6 09 17.2 j 

+22 55 18 

” 

RAFGL 1050 

6 57 10.8 

+55 24 07 


RAFGL 746 

5 2 3 46.0 

+48 40 36 

” 

RAFGL 896 

6 10 00.0 

+ 17 59 54 

" 

RAFGL 1051 

6 57 23.4 

+ 16 08 59 


RAFGL 747S 

5 23 29.9 

+ 36 51 34 


RAFGL 897 

6 10 26.0 

+ 18 33 42 


RAFGL 1052 

6 58 27.0 

+30 36 12 


RAFGL 748 

5 23 47.0 

+ 34 06 54 


RAFGL 899S 

6 10 45.0 

- 2 13 06 


RAFGL 1053 

6 58 31.9 

- 3 10 50 


RAFGL 749 

5 23 58.5 

+29 52 46 

** 

RAFGL 900 

6 10 40.0 

+76 41 32 


RAFGL 1054S 

6 59 04.0 

+ 15 43 54 


RAFGL 751 

5 24 17.0 

+23 04 00 


RAFGL 901 

6 11 11.1 

+ 60 00 57 

•* 

RAFGL 1055 

6 59 31.0 

+ 17 49 43 


RAFGL 752 

5 25 07.3 

+ 17 11 57 


RAFGL 902 

6 11 41.4 

+ 13 52 08 


RAFGL 1056 

6 59 40.3 

+ 16 44 52 

»» 

RAFGL 753 

5 25 26.4 

+63 01 42 


RAFGL 903 

6 12 06.6 

+ 56 45 08 


RAFGL 1057 

6 59 43.6 

-27 51 43 


RAFGL 754 

5 25 37.1 

+ 32 26 17 


RAFGL 905 

6 12 24.9 

- 6 15 29 


RAFGL 1058 

7 00 03.0 

- 4 33 36 

»• 

RAFGL 755 

5 25 32.0 

+ 39 00 00 


RAFGL 906 

6 13 06.0 

-10 57 48 


RAFGL 1059 

7 01 22.6 

-11 28 35 

•* 

RAFGL 756 

5 2 6 06.1 

-20 47 53 


RAFGL 907 

6 13 18.3 

+ 61 32 04 


RAFGL 1060 

7 02 04.0 

- 8 52 36 

** 

RAFGL 757 

5 26 32.7 

- 4 43 52 


RAFGL 908 

6 14 07.0 

-27 29 30 

” 

RAFGL 1061 

7 02 37.0 

+ 10 37 35 


RAFGL 759 

5 27 11.5 

- 1 07 48 

” 

RAFGL 909 

6 13 54.0 

+ 33 13 30 

" 

RAFGL 1062 

7 02 48.8 

-14 56 21 

»* 

RAFGL 761 

5 28 10.4 

+ 18 31 26 

” 

RAFGL 910 

6 14 58.2 

+ 8 32 20 


RAFGL 1063S 

7 03 16.0 

-40 58 42 


RAFGL 766 

5 29 26.2 

-35 30 22 

” 

RAFGL 912 

6 16 58.0 

-12 35 24 


RAFGL 1064 

7 03 26.5 

-35 51 46 


RAFGL 767 

5 29 16.8 

+ i8 33 32 


RAFGL 913 

6 17 29.3 

- 2 55 18 


RAFGL 1065 

7 03 32.4 

-25 01 55 

»• 

RAFGL 768 

5 29 29.0 

+65 01 24 


RAFGL 915 

6 17 37.0 

-10 36 52 

" 

RAFGL 1066S 

7 03 32.0 

+ 12 44 06 

•* 

RAFGL 769 

5 30 05.4 

+ 13 01 03 


RAFGL 916 

6 18 04.0 

+ 11 59 30 

” 

RAFGL 1067 

7 04 14.7 

+ 8 57 18 


RAFGL 771 

5 30 31.4 

-17 51 24 


RAFGL 918 

6 18 20.0 

+ 11 35 42 

" 

RAFGL 1068S 

7 04 15.0 

+28 22 30 


RAFGL 772 

5 31 36 2 

- 5 28 54 

” 

RAFGL 919 

6 18 26.2 

+ 2 35 35 


RAFGL 1070 

7 04 31.1 

— 7 28 43 


RAFGL 774S 

5 31 31.0 

+ 54 52 54 

” 

RAFGL 920 

6 19 15.3 

+ 7 22 27 

” 

RAFGL 1072 

7 05 06.0 

+66 01 24 

” 


A-78 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

RAFGL 1073 

h m » 

7 05 10.0 

+ 24 10 54 


RAFGL 1229S 

8 03 20.0 

+ 60 51 54 


RAFGL 1388 

9 51 43.9 

+69 55 01 


RAFGL 1074 

7 05 26.0 

- 10 39 30 

” 

RAFGL 1230S 

8 03 33.0 

- 0 32 06 

” 

RAFGL 1389 

9 52 30.6 

-18 46 18 


RAFGL 1075 

7 05 43.2 

-11 50 35 


RAFGL 1231 

8 05 30.8 

-20 32 16 


RAFGL 1393S 

10 00 31.0 

+20 57 18 


RAFGL 1077 

7 05 58.4 

+ 4 15 24 


RAFGL 1232 

8 06 25.0 

+ 65 22 24 


RAFGL 1394S 

10 01 05.0 

+45 08 18 


RAFGL 1078 

7 06 21.4 

-26 18 45 

” 

RAFGL 1233 

8 08 23.0 

+ 19 17 52 

” 

RAFGL 1396 

10 02 13.0 

+ 4 50 00 

” 

RAFGL 1080 

7 07 57.5 

+ 30 19 45 


RAFGL 1234S 

8 08 51.0 

+ 3 39 18 

” 

RAFGL 1398S 

10 05 09.0 

+ 10 58 18 

” 

RAFGL 1081 

7 08 13.1 

+ 39 24 15 

" 

RAFGL 1235 

8 08 51.4 

-32 43 08 

” 

RAFGL 1399 

10 05 15.1 

+ 10 14 36 


RAFGL 1082 

7 09 09.6 

-29 02 15 

” 

RAFGL 1236S 

8 09 51.0 

+ 2 02 30 

” 

RAFGL 1401S 

10 10 59.6 

+ 59 38 54 

** 

RAFGL 1083 

7 09 29.8 

+ 51 30 50 

” 

RAFGL 1237S 

8 10 34.0 

-32 40 00 

” 

RAFGL 1402S 

10 11 17.0 

+ 56 36 00 


RAFGL 1084 

7 09 34.1 

+ 68 53 25 

” 

RAFGL 1240 

8 11 44.0 

+ 24 53 16 

" 

RAFGL 1403 

10 13 12.0 

+ 30 49 24 


RAFGL 1085 

7 09 53.7 

-20 12 18 


RAFGL 1241 

8 13 48.5 

+ 11 52 53 

" 

RAFGL 1404 

10 13 54.7 

+23 40 02 


RAFGL 1086 

7 10 30.0 

+ 16 14 44 


RAFGL 1243 

8 17 30.6 

+ 2 55 43 

” 

RAFGL 1405 

10 13 59.8 

+ 13 58 42 

” 

RAFGL 1087 

7 10 23.3 

- 7 50 30 

" 

RAFGL 1244 

8 18 54.7 

+ 5 07 06 

” 

RAFGL 1406 

10 14 34.0 

-14 24 30 

” 

RAFGL 1088S 

7 11 02.0 

- 6 02 12 


RAFGL 1245 

8 19 25.2 

+ 43 21 01 


RAFGL 1408S 

10 16 10.0 

+ 18 50 18 

” 

RAFGL 1089S 

7 11 38.5 

+24 58 25 

” 

RAFGL 1246S 

8 19 35.0 

+ 33 40 00 


RAFGL 1409S 

10 16 33.0 

+ 21 30 00 

” 

RAFGL 1091 

7 12 49.9 

+ 27 59 11 


RAFGL 1247 

8 19 36.9 

+ 15 09 11 

** 

RAFGL 1410 

10 17 13.1 

+20 05 43 


RAFGL 1092 

7 12 59.4 

+ 5 08 56 

” 

RAFGL 1248S 

8 20 58.0 

+ 1 33 06 

*• 

RAFGL 1411 

10 19 21.5 

+41 45 06 


RAFGL 1094 

7 14 28.7 

+ 48 36 38 


RAFGL 1249 

8 21 54.0 

+ 52 26 30 

” 

RAFGL 1416 

10 23 40.2 

-16 34 50 


RAFGL 1095 

7 14 30.3 

-23 13 32 


RAFGL 1250 

8 22 02.2 

- 8 21 27 


RAFGL 1418 

10 27 30.3 

+ 75 08 14 


RAFGL 1096 

7 14 34.7 

-27 47 30 

** 

RAFGL 1253 

8 23 36.9 

- 4 44 11 


RAFGL 1419 

10 29 31.7 

+ 14 23 40 


RAFGL 1097S 

7 14 32.0 

+ 39 11 54 

” 

RAFGL 1254 

8 23 43.0 

+ 3 53 00 

” 

RAFGL 1423 

10 30 35.0 

+ 70 01 30 


RAFGL 1098 

7 15 00.0 

+ 38 08 30 


RAFGL 1255 

8 23 58.1 

+ 12 49 16 


RAFGL 1425S 

10 32 32.0 

+ 14 37 30 

” 

RAFGL 1099 

7 15 15.8 

-34 44 14 


RAFGL 1256S 

8 24 34.0 

+ 13 08 54 


RAFGL 1427 

10 35 05.0 

-13 07 26 


RAFGL 1100S 

7 15 24.0 

+ 76 15 48 

” 

RAFGL 1257S 

8 24 50.0 

-27 35 54 


RAFGL 1428 

10 35 22.0 

-11 45 36 


RAFGL 1101 

7 16 31.4 

-15 47 46 


RAFGL 1258 

8 27 13.3 

- 6 09 00 


RAFGL 1431 

10 39 31.0 

+ 69 20 18 

’* 

RAFGL 1103 

7 17 08.3 

+22 04 34 

” 

RAFGL 1260 

8 27 44.0 

-21 17 36 

” 

RAFGL 1432 

10 41 07.9 

+69 02 19 

*» 

RAFGL 1104 

7 18 07.1 

+ 55 54 04 

” 

RAFGL 1262 

8 28 44.8 

+ 18 15 53 


RAFGL 1433 

10 41 37.1 

+ 67 40 27 


RAFGL 1105 

7 18 48.0 

+ 4 44 42 

” 

RAFGL 1264S 

8 28 49.0 

+ 24 10 06 


RAFGL 1434 

10 42 32.4 

- 6 33 42 

” 

RAFGL 1106 

7 17 50.7 

+ 87 07 35 

” 

RAFGL 1265 

8 29 48.2 

+67 21 38 

” 

RAFGL 1437 

10 46 09.5 

+ 8 55 48 

’* 

RAFGL 1108 

7 20 12.7 

-20 24 36 

” 

RAFGL 1269S 

8 31 30.0 

+ 4 07 24 

” 

RAFGL 1438 

10 47 09.3 

-15 55 54 

” 

RAFGL 1109 

7 20 50.0 

+47 16 42 

” 

RAFGL 1271 

8 34 36.0 

-17 47 12 


RAFGL 1439 

10 49 11.3 

-20 59 05 

** 

RAFGL 1110 

7 20 40.9 

+ 82 30 50 

” 

RAFGL 1272S 

8 34 39.0 

+ 19 49 30 


RAFGL 1440 

10 50 31.2 

+ 34 29 06 

** 

RAFGL 1111 

7 20 54.6 

-25 40 12 


RAFGL 1274 

8 35 44.1 

-10 16 32 

” 

RAFGL 1441 

10 51 02.8 

+ 13 59 06 


RAFGL 1112 

7 21 28.2 

-27 44 10 


RAFGL 1275 

8 36 01. 0 

+ 11 11 36 

” 

RAFGL 1442 

10 51 15.4 

+ 77 21 14 


RAFGL 1113 

7 22 33.4 

-21 24 22 

” 

RAFGL 1276 

8 36 08.7 

+ 3 31 05 


RAFGL 1443 

10 52 06.0 

+ 72 08 30 

” 

RAFGL 1114 

7 22 37.4 

+ 27 53 57 

” 

RAFGL 1277S 

8 35 51.9 

+ 64 30 17 

” 

RAFGL 1446 

10 53 25.7 

+ 6 27 09 

" 

RAFGL 1115 

7 22 52.0 

+ 6 10 42 

” 

RAFGL 1278 

8 36 23.0 

- 3 59 12 

" 

RAFGL 1448 

10 53 47.1 

+ 74 36 14 


RAFGL 1117 

7 23 00.0 

+ 33 28 12 

” 

RAFGL 1279S 

8 37 07.0 

-23 55 36 

” 

RAFGL 1449 

10 55 38.0 

+ 70 15 25 


RAFGL 1118 

7 23 19.0 

- 5 44 24 

** 

RAFGL 1280 

8 37 18.5 

- 9 24 33 


RAFGL 1450 

10 58 06.0 

-18 03 22 


RAFGL 1119S 

7 23 48.0 

+ 12 47 48 


RAFGL 1281 

8 37 35.7 

-17 07 23 

” 

RAFGL 1452 

10 59 16.6 

- 2 12 54 

" 

RAFGL 1120 

7 24 33.5 

+ 46 05 36 


RAFGL 1282 

8 38 25.0 

- 0 30 36 

’* 

RAFGL 1454 

11 00 39.5 

+62 01 17 

” 

RAFGL 1121S 

7 24 07.0 

+ 75 10 00 

” 

RAFGL 1283 

8 39 10.1 

+ 2 22 05 

” 

RAFGL 1455 

11 01 05.3 

- 2 56 05 

” 

RAFGL 1122 

7 25 05.0 

+41 04 36 

” 

RAFGL 1285 

8 41 50.7 

+ 18 20 22 

" 

RAFGL 1457 

11 04 44.2 

+49 26 51 

** 

RAFGL 1123 

7 25 01.1 

+48 01 29 


RAFGL 1286S 

8 43 58.4 

+79 08 50 


RAFGL 1458 

11 04 53.0 

-11 11 42 


RAFGL 1124 

7 25 04.0 

-26 18 48 


RAFGL 1287 

8 43 40.5 

+28 56 39 


RAFGL 1460 

11 06 51.6 

+ 44 46 13 

” 

RAFGL 1126S 

7 25 41.7 

+ 68 34 15 


RAFGL 1288 

8 43 45.9 

+ 1 48 57 


RAFGL 1462 

11 06 34.4 

+ 36 34 51 

” 

RAFGL 1127 

7 25 26.4 

+ 9 01 42 

” 

RAFGL 1289 

8 44 07.8 

+ 6 36 12 


RAFGL 1463 

11 06 51.0 

+43 28 44 


RAFGL 1129 

7 26 37.0 

-10 15 06 

” 

RAFGL 1291 

8 44 13.6 

+78 21 04 

” 

RAFGL 1465S 

11 07 00.0 

+31 07 36 

** 

RAFGL 1130 

7 26 42.2 

+28 01 16 

” 

RAFGL 1292 

8 45 53.0 

+ 18 13 12 


RAFGL 1468S 

11 09 45.0 

+ 28 49 12 


RAFGL 1131 

7 27 01.0 

-19 21 24 

** 

RAFGL 1293 

8 45 54.7 

+ 12 43 57 


RAFGL 1469S 

11 11 20.0 

- 8 43 36 

” 

RAFGL 1132S 

7 27 06.0 

- 7 01 48 

” 

RAFGL 1295 

8 47 40.0 

+ 40 14 00 

” 

RAFGL 1470S 

11 11 50.0 

+27 10 00 


RAFGL 1133 

7 27 15.9 

+ 50 09 17 

“ 

RAFGL 1296 

8 49 28.4 

+28 26 54 

” 

RAFGL 1473 

11 12 32.8 

+ 23 22 06 

” 

RAFGL 1134 

7 27 58.0 

+ 51 53 06 

” 

RAFGL 1298 

8 52 34.0 

+ 17 25 22 


RAFGL 1474 

11 12 38.0 

+75 24 42 


RAFGL 1135 

7 28 24.1 

- 9 40 18 

” 

RAFGL 1299 

8 52 45.1 

+ 6 08 13 

” 

RAFGL 1475 

11 15 46.9 

+33 22 03 


RAFGL 1136 

7 28 13.0 

+ 20 39 00 


RAFGL 1300 

8 53 25.0 

-19 01 42 

” 

RAFGL 1476 

11 16 23.8 

-30 11 58 


RAFGL 1138 

7 30 00.3 

+ 8 25 36 


RAFGL 1301 

8 53 48.9 

+20 02 30 

” 

RAFGL 1477 

11 16 50.3 

-14 30 28 


RAFGL 1139 

7 30 41.7 

+ 11 07 15 

” 

RAFGL 1302 

8 55 33.1 

+ 11 02 23 

” 

RAFGL 1478S 

11 18 32.0 

+ 4 33 42 

" 

RAFGL 1140 

7 30 28.4 

-20 33 13 

” 

RAFGL 1304 

8 58 03.9 

+ 67 49 35 


RAFGL 1479 

11 20 05.3 

+43 45 26 

** 

RAFGL 1141 

7 30 44.0 

+30 37 12 


RAFGL 1307 

9 00 35.8 

+ 38 56 28 


RAFGL 1482 

11 21 23.2 

-19 38 00 

” 

RAFGL 1142S 

7 30 39.6 

+ 67 33 47 


RAFGL 1308 

9 01 18.8 

+ 60 29 12 

** 

RAFGL 1483 

11 22 04.9 

-10 35 05 


RAFGL 1143 

7 31 09.6 

+ 66 34 51 

** 

RAFGL 1309 

9 01 22.0 

+ 9 04 12 


RAFGL 1484 

11 22 27.0 

+ 16 29 48 

*» 

RAFGL 1144 

7 31 24.7 

+ 31 59 59 


RAFGL 1310 

9 01 55.0 

+ 64 58 30 


RAFGL 1488 

11 25 16.0 

+ 15 24 42 

** 

RAFGL 1145 

7 31 30.1 

-14 24 52 


RAFGL 1312S 

9 02 30.0 

- 5 56 12 


RAFGL 1489 

11 25 06.9 

+45 27 38 

” 

RAFGL 1146S 

7 31 34.0 

- 9 58 24 

” 

RAFGL 1313S 

9 02 31.0 

- 7 06 12 

•* 

RAFGL 1490S 

11 25 47.0 

+ 24 07 18 

" 

RAFGL 1147S 

7 31 54.0 

+ 5 47 36 

” 

RAFGL 1314 

9 03 21.3 

+ 38 39 12 

*» 

RAFGL 149 IS 

11 26 08.0 

+ 1 42 06 


RAFGL 1150 

7 32 50.6 

+27 00 31 


RAFGL 1315 

9 03 39.0 

- 9 43 36 

’* 

RAFGL 1492 

11 27 45.5 

- 2 43 39 

” 

RAFGL 1151 

7 33 00.0 

-23 52 24 


RAFGL 1316 

9 04 01.8 

+67 04 33 

” 

RAFGL 1493 

11 27 57.0 

-22 21 06 

" 

RAFGL 1153S 

7 34 51.0 

+ 29 17 42 

** 

RAFGL 1317 

9 04 25.0 

+ 1 39 52 


RAFGL 1494 

11 28 27.5 

+69 36 26 

” 

RAFGL 1154S 

7 34 59.0 

+ 8 44 30 


RAFGL 1319 

9 04 49.0 

-15 30 48 

** 

RAFGL 1495 

11 29 09.4 

-12 06 20 

” 

RAFGL 1157S 

7 35 30.0 

+ 13 12 00 


RAFGL 1320 

9 04 30.0 

+ 69 24 48 

’* 

RAFGL 1497 

11 30 25.4 

-30 48 40 

** 

RAFGL 1158S 

7 35 58.0 

- 7 32 48 

” 

RAFGL 1321 

9 05 42.1 

+ 13 25 26 

’* 

RAFGL 1498 

11 32 28.0 

+ 19 27 12 

” 

RAFGL 1160 

7 36 52.9 

+38 27 39 

” 

RAFGL 1322S 

9 06 37.0 

+ 3 34 12 


RAFGL 1499 

11 32 51.0 

+ 35 08 24 


RAFGL 1161 

7 36 41.1 

+ 5 21 17 

” 

RAFGL 1323 

9 06 55.9 

+25 26 59 


RAFGL 1500 

11 34 36.6 

+ 77 52 21 


RAFGL 1162 

7 37 38.0 

-21 35 54 

** 

RAFGL 1326 

9 07 37.7 

+ 31 10 05 

” 

RAFGL 1502 

11 35 52.9 

+ 8 24 40 

*• 

RAFGL 1163 

7 38 11.0 

+ 20 32 42 


RAFGL 1327 

9 07 44.0 

- 6 05 00 

” 

RAFGL 1503 

11 37 18.5 

-16 20 35 

H 

RAFGL 1165S 

7 38 36.0 

-28 23 18 


RAFGL 1329S 

9 08 36.0 

+ 19 11 12 


RAFGL 1504S 

11 37 37.0 

+ 16 13 30 


RAFGL 1167 

7 39 03.6 

+ 13 35 56 

” 

RAFGL 1332 

9 12 08.5 

+ 56 57 00 


RAFGL 1506S 

11 39 01.6 

+ 55 26 58 


RAFGL 1168 

7 39 14.1 

+ 14 19 37 

” 

RAFGL 1333S 

9 12 27.0 

+ 9 49 12 

’* 

RAFGL 1508 

11 42 58.1 

+ 36 10 18 

;; 

RAFGL 1169 

7 39 18.5 

- 4 03 33 

” 

RAFGL 1334 

9 12 34.0 

- 1 40 30 

” 

RAFGL 1509 

11 43 17.3 

+ 6 48 35 


RAFGL 11 70S 

7 39 16.0 

+ 8 34 54 


RAFGL 1335 

9 12 40.5 

- 3 45 34 


RAFGL 1510 

11 43 25.0 

+48 03 24 


RAFGL 1172S 

7 39 35.0 

+25 57 48 


RAFGL 1337S 

9 14 10.0 

+37 38 00 


RAFGL 1511 

11 44 36.1 

+43 44 57 

” 

RAFGL 1173 

7 39 55.3 

-10 45 39 


RAFGL 1338S 

9 15 47.0 

+ 5 57 06 


RAFGL 1512 

11 46 13.3 

-26 28 18 

•* 

RAFGL 1174 

7 40 11.4 

+29 00 22 

” 

RAFGL 1340S 

9 17 56.0 

+ 6 55 00 


RAFGL 1513S 

11 46 43.2 

- 3 02 04 

” 

RAFGL 1175 

7 40 47.1 

+ 38 57 31 

” 

RAFGL 1341 

9 18 00.9 

+ 34 36 19 


RAFGL 1515 

11 47 19.2 

-27 18 16 

*• 

RAFGL 1176 

7 41 04.0 

+ 25 54 18 

” 

RAFGL 1342 

9 18 02.7 

+ 0 23 40 

” 

RAFGL 1516 

11 48 33.3 

-10 55 47 

" 

RAFGL 1178 

7 41 25.9 

+ 24 31 11 


RAFGL 1344 

9 18 03.9 

+ 56 54 45 

** 

RAFGL 1517 

11 51 45.0 

+ 86 30 06 

»» 

RAFGL 1179 

7 41 31.2 

-28 17 27 

i ” 

RAFGL 1345S 

9 19 28.0 

+41 40 30 

*’ 

RAFGL 1519 

11 53 54.2 

+ 58 08 59 

** 

RAFGL 1181 

7 41 48.0 

-28 50 03 


RAFGL 1346S 

9 19 45.0 

- 6 33 54 

” 

RAFGL 1520S 

11 53 36.0 

-29 17 18 

” 

RAFGL 1183 

7 42 15.5 

+ 28 08 55 

” 

RAFGL 1347S 

9 20 29.0 

+ 31 58 12 


RAFGL 1521 

11 54 17.0 

+64 05 36 

** 

RAFGL 1184 

7 42 19.0 

+ 30 54 00 

” 

RAFGL 1348 

9 20 50.0 

+ 7 55 46 

" 

RAFGL 1523 

11 56 20.0 

+ 53 00 36 

** 

RAFGL 1185S 

7 43 02.0 

+ 3 42 54 


RAFGL 1349S 

9 20 48.0 

+21 35 18 


RAFGL 1526 

11 57 44.4 

+ 81 07 56 


RAFGL 1186 

7 43 13.8 

+ 18 38 01 


RAFGL 1350 

9 21 44.0 

+ 64 09 27 

" 

RAFGL 1527 

11 57 31.1 

+ 19 41 53 


RAFGL 1187 

7 43 19.3 

+37 38 25 


RAFGL 1351 

9 21 44.8 

+ 26 23 55 

” 

RAFGL 1535 

12 04 41.1 

- 6 29 15 

»» 

RAFGL 1191 

7 44 17.1 

+ 33 32 25 

” 

RAFGL 1353 

9 25 07.8 

- 8 26 28 

” 

RAFGL 1536 

12 07 32.9 

-22 20 30 

*» 

RAFGL 1192 

7 44 34.0 

-26 13 11 

” 

RAFGL 1354 

9 25 29.8 

+36 22 45 

" 

RAFGL 1537S 

12 08 08.0 

+ 35 24 30 

»» 

RAFGL 1195 

7 47 11.4 

-24 43 59 

** 

RAFGL 1355 

9 27 42.3 

+ 44 54 15 

” 

RAFGL 1538S 

12 08 57.0 

+51 28 54 

•* 

RAFGL 1198S 

7 48 43.0 

-34 48 42 

** 

RAFGL 1357 

9 28 30.2 

+35 19 31 


RAFGL 1540S 

12 10 00.0 

+21 05 24 


RAFGL 1199 

7 48 41.0 

- 2 29 36 

” 

RAFGL 1358 

9 28 52.2 

+23 11 22 


RAFGL 1 541 S 

12 12 10.0 

+48 11 18 

»» 

RAFGL 1200 

7 49 29.8 

+ 3 24 28 


RAFGL 1359S 

9 29 31.0 

- 7 27 36 


RAFGL 1542 

12 12 30.0 

+ 19 18 54 


RAFGL 1202S 

7 51 04.6 

+47 41 46 

” 

RAFGL 1360 

9 30 05.8 

+70 03 06 

” 

RAFGL 1543 

12 13 37.5 

+40 56 18 

•* 

RAFGL 1203S 

7 51 34.0 

-28 49 24 


RAFGL 1363 

9 30 07.4 

+ 81 33 00 


RAFGL 1545 

12 17 21.3 

+49 15 41 


RAFGL 1204 

7 51 54.0 ! 

-26 13 02 

” 

RAFGL 1364S 

9 31 08.0 

- 9 03 54 

” 

RAFGL 1546S 

12 19 24.0 

- 10 02 30 


RAFGL 1206S 

7 52 18.0 

+ 30 37 42 


RAFGL 1366 

9 33 45.1 

+ 31 23 13 

»* 

RAFGL 1547 

12 20 43.9 

-11 32 06 

»* 

RAFGL 1208S 

7 52 56.0 

+ 20 06 18 

” 

RAFGL 1367S 

9 34 53.0 

+ 11 55 00 

” 

RAFGL 1549 

12 22 40.5 

+ 1 02 48 

” 

RAFGL 1209 

7 52 57.0 

-36 03 00 

” 

RAFGL 1368 

9 36 50.0 

+ 78 04 41 

*’ 

RAFGL 1550 

12 22 40.2 

+57 03 17 

>* 

RAFGL 121 IS 

7 53 29.0 

+ 16 54 36 

” 

RAFGL 1369 

9 37 18.2 

- 0 54 54 

” 

RAFGL 1551 

12 24 26.9 

+28 32 46 

»» 

RAFGL 1212S 

7 53 46.0 

+ 11 02 06 


RAFGL 1370S 

9 38 11.0 

+ 19 27 00 

” 

RAFGL 1552 

12 25 12.8 

+ 55 59 22 

*• 

RAFGL 1215 

7 58 28.0 

-12 41 54 

** 

RAFGL 1371 

9 38 38.0 

+31 30 22 

” 

RAFGL 1553S 

12 25 52.0 

- 8 23 12 

** 

RAFGL 1216 

7 58 40.7 

- 1 15 09 


RAFGL 1372 

9 41 00.6 

+ 14 15 05 

” 

RAFGL 1554 

12 27 48.1 

+ 4 41 34 

** 

RAFGL 1218 

7 59 39.9 

+ 2 28 24 

” 

RAFGL 1376 

9 42 34.7 

+34 44 34 

” 

RAFGL 1555 

12 27 55.8 

+ 69 28 41 

*» 

RAFGL 1219S 

8 00 13.0 

+47 06 06 


RAFGL 1378 

9 43 00.1 

+ 57 21 32 


RAFGL 1556S 

12 28 17.0 

+ 69 54 06 


RAFGL 1220 

8 00 23.8 

+ 36 29 10 

" 

RAFGL 1379 

9 43 31.8 

+ 6 56 25 

” 

RAFGL 1557S 

12 30 39.0 

+40 32 24 


RAFGL 1223 

8 01 47.0 

-31 18 12 


RAFGL 1380 

9 44 52.2 

+ 11 39 42 


RAFGL 1558 

12 31 45.3 

-23 07 14 


RAFGL 1224 

8 02 19.2 

-32 31 56 


RAFGL 1381 

9 45 18.0 

+ 13 30 36 


RAFGL 1561S 

12 32 37.6 

+ 70 17 50 

*» 

RAFGL 1225S 

8 02 37.0 

+ 34 16 24 

” 

RAFGL 1382S 

9 47 56.0 

+ 2 23 42 


RAFGL 1564 

12 34 26.0 

+27 19 54 


RAFGL 1227 

8 03 20.7 

+22 46 48 


RAFGL 1386 

9 49 55.4 

+ 26 14 36 


RAFGL 1565 

12 34 29.0 

-17 15 24 

*■ 

RAFGL 1228 

8 03 29.2 

+ 5 43 34 

” 

RAFGL 1387 

9 51 05.4 

+ 6 11 41 

” 

RAFGL 1566 

12 35 49.3 

+ 2 07 46 



A-79 


/INAL PAGE IS 
GE POOR QUAXJTX 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 1570 

12 38 04.4 

+ 56 07 15 

.. 

RAFGL 1765 

15 19 19.0 

+ 14 29 35 


RAFGL 1934 

h m s 

17 10 17.0 

-10 31 06 

„ 

RAFGL 1571 

12 39 07.5 

- 1 10 32 

” 

RAFGL 1767 

15 21 24.7 

-22 43 45 

” 

RAFGL 1935 

17 10 58.0 

- 0 03 36 

** 

RAFGL 1572S 

12 39 42.0 

-13 50 24 


RAFGL 1769 

15 22 19.4 

- 2 03 34 

” 

RAFGL 1937 

17 11 34.3 

-33 22 44 

*• 

RAFGL 1576 

12 42 47.1 

+45 42 48 


RAFGL 1771 

15 22 35.9 

-36 03 26 


RAFGL 1938 

17 11 49.0 

+ 14 08 24 


RAFGL 1579 

12 44 45.4 

+ 4 25 02 

" 

RAFGL 1772 

15 23 28.1 

+ 15 36 09 


RAFGL 1939S 

17 11 45.0 

- 4 41 06 


RAFGL 1581 

12 47 09.6 

- 14 48 23 


RAFGL 1773 

15 25 32.0 

+ 19 44 06 

” 

RAFGL 1940 

17 11 55.8 

+ 8 59 25 

*» 

RAFGL 1583 

12 51 45.0 

- 9 16 04 

” 

RAFGL 1774S 

15 27 48.0 

-13 13 24 

” 

RAFGL 1941 

17 12 03.0 

- 0 44 12 

” 

RAFGL 1584 

12 51 50.1 

+ 56 13 51 


RAFGL 1775S 

15 28 26.0 

-22 45 54 


RAFGL 1942 

17 12 02.7 

+ 57 55 11 

” 

RAFGL 1585 

12 52 39.7 

+47 28 03 

” 

RAFGL 1776 

15 29 17.8 

-23 42 41 

” 

RAFGL 1943 

17 12 03.1 

-30 28 51 

” 

RAFGL 1586 

12 53 05.0 

+ 3 40 08 


RAFGL 1777 

15 29 54.3 

+ 3 48 34 

” 

RAFGL 1944 

17 12 18.8 

+ 11 07 32 


RAFGL 1588 

12 54 28.1 

+66 15 52 

” 

RAFGL 1778S 

15 30 00.0 

-16 53 48 

” 

RAFGL 1945 

17 12 26.0 

-21 23 00 


RAFGL 1589 

12 56 27.1 

+ 17 40 42 

” 

RAFGL 1779S 

15 30 19.0 

+ 13 42 36 

” 

RAFGL 1946S 

17 12 20.0 

- 9 53 36 


RAFGL 1593 

12 59 41.2 

+ 11 13 39 

” 

RAFGL 1780 

15 31 28.2 

+ 78 46 55 

” 

RAFGL 1947 

17 12 21.9 

+ 14 26 45 

” 

RAFGL 1594 

13 00 05.7 

+ 5 27 15 


RAFGL 178 IS 

15 31 23.0 

-18 21 48 

” 

RAFGL 1948 

17 12 39.0 

+ 36 25 27 

” 

RAFGL 1597 

13 01 24.5 

+ 7 20 09 


RAFGL 1783 

15 32 51.3 

+ 77 31 00 


RAFGL 1950 

17 13 18.2 

+ 36 51 52 


RAFGL 1600S 

13 05 58.0 

+39 26 48 

” 

RAFGL 1787 

15 33 59.0 

-27 58 15 


RAFGL 1951 

17 13 24.3 

-15 10 10 


RAFGL 1 601 S 

13 08 36.0 

-30 38 06 

” 

RAFGL 1788 

15 34 09.1 

+ 15 15 56 

" 

RAFGL 1954 

17 16 14.3 

- 19 34 40 


RAFGL 1602 

13 08 43.5 

-10 14 55 


RAFGL 1790 

15 36 07.7 

+ 24 41 04 


RAFGL 1955 

17 17 15.1 

+ 2 11 21 

»* 

RAFGL 1603S 

13 08 54.0 

-29 35 18 


RAFGL 179 IS 

15 36 09.0 

- 8 24 00 


RAFGL 1956 

17 18 06.5 

+ 18 06 26 

” 

RAFGL 1604 

13 10 11.5 

- 1 29 36 

” 

RAFGL 1792 

15 39 03.6 

-19 31 06 

” 

RAFGL 1958 

17 19 19.5 

+ 16 46 45 

*’ 

RAFGL 1605S 

13 10 22.0 

+42 29 42 

” 

RAFGL 1793 

15 41 01.4 

- 1 33 10 

” 

RAFGL 1959 

17 19 14.0 

-13 05 54 

** 

RAFGL 1606 

13 11 29.7 

- 2 32 33 

” 

RAFGL 1794 

15 41 48.2 

+ 6 34 54 


RAFGL 1960 

17 20 22.5 

+ 0 55 10 

” 

RAFGL 1607S 

13 11 34.0 

+ 5 37 06 

” 

RAFGL 1796 

15 46 00.4 

-20 17 48 


RAFGL 1961 

17 20 50.0 

-29 16 54 

” 

RAFGL 1608 

13 12 01.6 

+ 11 35 48 

” 

RAFGL 1799 

15 46 29.2 

+ 18 17 41 


RAFGL 1964 

17 22 27.0 

-26 48 24 

” 

RAFGL 1610 

13 13 52.8 

+ 6 46 08 


RAFGL 1801 

15 48 23.2 

+ 15 17 03 

” 

RAFGL 1965 

17 22 58.0 

- 3 01 12 

" 

RAFGL 1611 

13 15 04.7 

+ 5 43 58 


RAFGL 1803 

15 49 04.0 

+21 07 37 

” 

RAFGL 1967 

17 23 40.7 

+ 16 57 35 


RAFGL 1613S 

13 15 41.0 

+ 32 28 54 

” 

RAFGL 1804 

15 49 43.4 

-25 56 50 

” 

RAFGL 1968 

17 24 03.4 

+71 54 48 


RAFGL 1614 

13 16 11.9 

-22 54 30 


RAFGL 1805 

15 50 58.4 

-16 35 03 

’* 

RAFGL 1969 

17 24 01.9 

+ 4 10 56 

” 

RAFGL 1615 

13 17 17.1 

+45 47 22 


RAFGL 1806 

15 51 44.0 

-10 43 36 

” 

RAFGL 1970 

17 26 32.1 

- 7 25 28 

” 

RAFGL 1617 

13 19 53.0 

- 3 30 24 


RAFGL 1809 

15 52 30.3 

- 3 50 15 

” 

RAFGL 1971 

17 26 44.8 

-19 26 37 

” 

RAFGL 1618 

13 20 57.0 

+47 15 44 

” 

RAFGL 1810S 

15 52 49.0 

-12 43 00 

” 

RAFGL 1972 

17 26 53.0 

-26 25 42 

*' 

RAFGL 1619S 

13 20 43.0 

+ 42 21 18 


RAFGL 1811 

15 52 44.3 

-18 38 44 

” 

RAFGL 1973S 

17 27 16.0 

-18 54 18 

” 

RAFGL 1620 

13 21 38.0 

+ 37 17 40 


RAFGL 1814 

15 54 15.0 

-15 53 25 


RAFGL 1974 

17 27 19.0 

-26 43 06 

** 

RAFGL 162 IS 

13 21 54.9 

+ 55 11 10 

” 

RAFGL 1816 

15 55 30.9 

+ 27 01 17 


RAFGL 1976 

17 28 42.9 

+26 08 49 

” 

RAFGL 1622 

13 22 33.3 

-10 54 03 

” 

RAFGL 1818 

15 57 39.0 

-12 12 12 


RAFGL 1977 

17 29 42.0 

+ 17 47 36 

” 

RAFGL 1627 

13 26 58.5 

23 01 25 


RAFGL 1821 

16 03 05.0 

-21 36 12 


RAFGL 1979 

17 30 08.0 

-22 23 42 

” 

RAFGL 1630S 

13 29 12.0 

+ 23 06 30 


RAFGL 1822 

16 02 59.6 

-30 41 25 

” 

RAFGL 1981 

17 30 43.4 

+ 0 08 14 

” 

RAFGL 1631 

13 29 21.7 

- 5 59 54 


RAFGL 1823 

16 05 04.4 

-26 11 40 

” 

RAFGL 1982S 

17 31 10.1 

-24 50 34 


RAFGL 1633 

13 30 23.5 

- 6 56 19 

” 

RAFGL 1824S 

16 05 55.0 

- 0 54 12 

” 

RAFGL 1983 

17 31 24.8 

- 1 56 44 


RAFGL 1634 

13 30 47.0 

-26 19 30 


RAFGL 1825 

16 06 03.2 

+ 8 39 57 


RAFGL 1985 

17 31 47.0 

-23 41 54 

” 

RAFGL 1637 

13 34 02.3 

+ 76 48 06 


RAFGL 1826 

16 05 59.6 

- 1 24 21 


RAFGL 1986S 

17 32 22.0 

+ 15 20 12 

” 

RAFGL 1639S 

13 36 02.1 

-11 13 17 

” 

RAFGL 1827S 

16 06 40.0 

- 3 01 42 


RAFGL 1987 

17 32 55.0 

+ 53 59 30 

" 

RAFGL 1642 

13 38 50.6 

+ 54 56 03 


RAFGL 1828 

16 07 13.3 

- 3 20 12 

” 

RAFGL 1988 

17 33 26.0 

+ 15 36 54 

” 

RAFGL 1643 

13 38 59.0 

- 8 27 05 


RAFGL 1832 

16 08 05.8 

+ 25 12 02 


RAFGL 1989 

17 33 22.0 

+ 17 39 54 

” 

RAFGL 1644S 

13 41 08.0 

- 9 20 18 

” 

RAFGL 1834 

16 09 30.2 

+ 23 37 22 


RAFGL 1990S 

17 34 31.0 

-16 19 12 


RAFGL 1648 

13 44 41.9 

-17 36 37 


RAFGL 1835 

16 11 04.7 

-11 42 42 


RAFGL 1991 

17 35 13.0 

-20 50 24 


RAFGL 1650 

13 46 12.2 

-28 07 07 


RAFGL 1836S 

16 11 31.0 

-36 40 18 


RAFGL 1992 

17 36 03.0 

-30 12 46 


RAFGL 1651 

13 47 03.9 

+ 16 02 43 


RAFGL 1837 

16 11 43.3 

- 3 34 01 


RAFGL 1993 

17 36 11.7 

+ 57 46 09 


RAFGL 1652 

13 46 48.5 

+ 39 47 27 

” 

RAFGL 1838 

16 15 40.3 

- 4 34 20 

** 

RAFGL 1995 

17 37 35.6 

- 2 07 36 


RAFGL 1653 

13 49 15.9 

- 3 25 46 

” 

RAFGL 1840S 

16 16 10.7 

-14 45 09 

” 

RAFGL 1996 

17 38 56.0 

-20 46 06 

»* 

RAFGL 1654 

13 49 35.2 

+ 34 41 28 


RAFGL 1841 

16 16 24.9 

+ 59 52 33 


RAFGL 1997 

17 39 37.1 

-30 04 23 


RAFGL 1656 

13 49 58.2 

+ 64 58 11 


RAFGL 1842S 

16 16 47.0 

-17 44 30 

” 

RAFGL 1998 

17 39 55.7 

- 4 49 36 


RAFGL 1657S 

13 50 03.0 

-17 21 48 

” 

RAFGL 1843 

16 17 02.5 

-14 31 26 


RAFGL 1999 

17 40 18.0 

+62 34 12 


RAFGL 1658 

13 51 27.5 

+ 52 34 06 

” 

RAFGL 1844 

16 17 37.4 

-24 03 02 

” 

RAFGL 2000 

17 41 00.0 

+ 4 35 12 


RAFGL 1660 

13 52 29.9 

-26 U 13 


RAFGL 1845 

16 18 09.0 

-25 28 12 

” 

RAFGL 2001 

17 41 23.0 

-29 26 52 


RAFGL 1661 

13 54 17.2 

+ 27 44 1 1 

’* 

RAFGL 1847 

16 18 42.4 

- 7 34 55 

” 

RAFGL 2002 

17 42 03.4 

-29 16 09 

" 

RAFGL 1663 

13 54 51.0 

-30 49 30 


RAFGL 1850 

16 19 53.0 

-25 31 18 

” 

RAFGL 2003 

17 42 31.0 

-28 58 00 


RAFGL 1666S 

13 56 31.0 

- 5 20 06 

” 

RAFGL 1851 

16 20 18.1 

- 7 05 36 

” 

RAFGL 2004 

17 43 03.6 

-28 48 41 


RAFGL 1669 

13 57 24.8 

+ 37 26 22 

” 

RAFGL 1852 

16 20 08.8 

+ 31 00 25 

” 

RAFGL 2005 S 

17 43 37.0 

-20 53 36 


RAFGL 167 IS 

13 58 10.0 

+ 39 15 42 

’* 

RAFGL 1853 

16 20 28.4 

+ 33 54 56 

” 

RAFGL 2006 

17 43 48.3 

-28 32 20 

” 

RAFGL 1673 

13 59 31.8 

-27 11 21 

” 

RAFGL 1854 

16 20 53.5 

-22 15 13 

*’ 

RAFGL 2007 S 

17 44 56.0 

+ 7 00 54 


RAFGL 1676 

14 03 31.0 

-26 26 33 


RAFGL 1855 

16 22 23.0 

-24 17 54 


RAFGL 2008 

17 45 04.4 

- 3 37 38 

” 

RAFGL 1677 

14 03 59.2 

-13 58 01 

” 

RAFGL 1856 

16 23 16.0 

-33 42 54 


RAFGL 2009 

17 45 36.8 

-28 50 32 


RAFGL 1678S 

14 04 44.0 

- 7 44 24 

” 

RAFGL 1858 

16 23 34.9 

+ 19 00 18 

” 

RAFGL 2010 

17 46 11.2 

-29 01 58 


RAFGL 1679S 

14 04 48.0 

+ 20 38 00 

” 

RAFGL 1859 

16 23 56.6 

-12 18 55 

” 

RAFGL 2011 

17 46 11.2 

-28 43 48 

»* 

RAFGL 1680 

14 05 55.8 

+44 05 30 

*' 

RAFGL 1861 

16 25 01.6 

- 7 29 07 

” 

RAFGL 2012 

17 46 13.0 

- 9 07 30 

” 

RAFGL 168 IS 

14 05 58.0 

+ 24 12 06 

” 

RAFGL 1862 

16 25 59.0 

+ 34 54 36 

*• 

RAFGL 2013 

17 46 50.0 

-28 59 42 

♦* 

RAFGL 1683S 

14 07 33.0 

-15 08 18 

” 

RAFGL 1863 

16 26 20.2 

-26 19 22 

*' 

RAFGL 2014 

17 47 21.8 

+ 45 42 53 


RAFGL 1684 

14 08 06.3 

-16 04 00 

” 

RAFGL 1864 

16 26 59.8 

+ 41 59 27 


RAFGL 2015 

17 47 21.0 

-27 51 12 

” 

RAFGL 1685 

14 08 40.9 

-28 39 01 

” 

RAFGL 1866S 

16 29 59.0 

-16 00 36 


RAFGL 2016 

17 48 26.8 

- 8 00 36 


RAFGL 1686 

14 08 39.0 

- 7 30 44 i 

” 

RAFGL 1868 

16 30 38.0 

+ 72 23 12 


RAFGL 2017 

17 48 50.9 

-28 00 50 


RAFGL 1687 

14 09 00.5 

+ 77 46 57 

” 

RAFGL 1869 

16 30 52.1 

-16 01 48 

” 

RAFGL 2018 

17 49 06.0 

- 2 27 12 

” 

RAFGL 1688 

14 10 13.5 

-10 02 31 


RAFGL 1870 

16 33 28.0 

-31 08 06 


RAFGL 2019 

17 50 11.1 

-26 55 57 

” 

RAFGL 1689 

14 10 27.2 

-13 37 34 


RAFGL 1872 

16 34 17.5 

+60 34 10 


RAFGL 2020 

1 17 50 26.6 

- 2 34 07 


RAFGL 1690 

14 11 07.8 

+ 69 40 01 

” 

RAFGL 1873 

16 35 29.7 

+ 22 32 38 ! 

” 

RAFGL 202 IS 

17 50 53.0 

+ 10 45 36 


RAFGL 1693 

14 13 22.8 

+ 19 26 31 


RAFGL 1874 

16 36 04.6 

- 8 31 13 ; 


RAFGL 2023 

17 51 13.9 

-25 49 00 

*• 

RAFGL 1694 

14 14 15.0 

-16 12 42 


RAFGL 1875 

16 36 16.0 

-21 46 24 , 


RAFGL 2024 

17 51 23.0 

-23 13 30 


RAFGL 1696 

14 16 14.2 

+ 67 01 28 

" 

RAFGL 1876 

16 36 43.0 

-20 46 54 

” 

RAFGL 2025 

17 51 53.0 

+ 28 12 12 


RAFGL 1697 

14 16 31.5 

-14 10 41 

” 

RAFGL 1877S 

16 37 18.0 

-33 56 30 

” 

RAFGL 2026 

17 52 39.7 

+ 56 52 48 

*’ 

RAFGL 1698 

14 16 29.0 

-13 12 07 

” 

RAFGL 1878 

16 37 25.3 

-32 17 01 


RAFGL 2027 

17 52 54.0 

+ 57 05 30 


RAFGL 1699S 

14 16 42.0 

-20 25 54 

" 

RAFGL 1879 

16 37 23.3 

+49 01 31 


RAFGL 2028 

17 53 27.7 

+26 02 55 


RAFGL 1700 

14 16 49.0 

+ 3 01 00 

” 

RAFGL 1880 

16 38 19.0 

-19 52 06 


RAFGL 2029S 

17 53 31.9 

- 1 24 14 


RAFGL 1702S 

14 20 40.0 

- 1 44 36 


RAFGL 188 IS 

16 38 21.0 

-11 44 35 

” 

RAFGL 2032 

17 53 55.0 

+ 11 35 07 

” 

RAFGL 1705S 

14 21 52.0 

+ 84 03 48 


RAFGL 1882S 

16 38 40.6 

-17 38 50 

” 

RAFGL 2033 

17 53 58.0 

+ 10 37 36 

" 

RAFGL 1706 

14 21 56.7 

+ 25 55 49 

” 

RAFGL 1883 

16 38 43.9 

-27 00 37 

” 

RAFGL 2034 

17 54 04.0 

-23 56 01 


RAFGL 1707S 

14 22 38.0 

+ 33 07 24 

” 

RAFGL 1885 

16 41 10.8 

+ 39 00 59 

” 

RAFGL 2036 

17 54 02.0 

-19 20 54 

” 

RAFGL 1709S 

14 24 38.0 

-24 59 00 

” 

RAFGL 1886 

16 41 50.0 

+ 54 59 42 

’* 

RAFGL 2037 

17 54 11.0 

+ 11 10 30 

” 

RAFGL 1710 

14 24 45.7 

+ 4 54 06 


RAFGL 1887 

16 42 34.3 

- 2 59 39 

’* 

RAFGL 2038 

17 54 32.2 

+ 37 15 22 


RAFGL 1711 

14 26 03.2 

- 6 40 37 


RAFGL 1888 

16 43 06.5 

+ 15 50 11 

” 

RAFGL 2039 

17 55 26.6 

+ 51 29 39 


RAFGL 1713 

14 26 33.0 

+ 38 09 36 

” 

RAFGL 1889 

16 43 14.0 

+ 12 13 36 

” 

RAFGL 2040 

17 55 37.3 

+ 58 13 24 

” 

RAFGL 1714 

14 27 36.2 

+ 75 55 06 


RAFGL 1890 

16 43 54.0 

-11 33 06 


RAFGL 2041 

17 55 22.3 

+45 21 22 


RAFGL 1715 

14 28 01.7 

-29 52 34 


RAFGL 1891 

16 45 43.6 

+42 19 37 


RAFGL 2042 

17 56 16.3 

- 9 46 09 

»» 

RAFGL 1716 

14 29 40,4 

+ 30 35 24 

” 

RAFGL 1892S 

16 45 51.0 

-28 00 48 

** 

RAFGL 2045S 

17 57 16.0 

- 8 04 30 


RAFGL 1717S 

14 30 23.0 

+ 7 19 36 

" 

RAFGL 1893 

16 46 01.0 

-36 11 18 

” 

RAFGL 2046 

17 57 24.5 

-24 03 56 

” 

RAFGL 1719 

14 37 09.3 

+ 32 45 15 

” 

RAFGL 1894 

16 46 07.7 

-19 23 29 

” 

RAFGL 2047 

17 57 59.3 

-17 44 34 


RAFGL 1720 

14 39 06.2 

+ 31 47 07 

” 

RAFGL 1895 

16 46 35.8 

-21 45 58 

” 

RAFGL 2048 

17 59 01.0 

-23 37 36 

” 

RAFGL 1724 

14 41 13.5 

+ 26 44 22 

” 

RAFGL 1898 

16 47 24.0 

+ 57 53 59 


RAFGL 2049 

17 59 22.0 

-23 28 06 


RAFGL 1726 

14 42 33.6 

+ 56 19 03 

” 

RAFGL 1899 

16 47 30.0 

+63 02 06 

” 

RAFGL 2050 

17 59 17.0 

-23 03 33 

»• 

RAFGL 1728 

14 43 44.5 

+ 15 20 27 


RAFGL 1904 

16 49 26.0 

-12 52 06 


RAFGL 2051 

17 59 56.4 

-21 47 29 


RAFGL 1732 

14 45 31.4 

-36 25 35 


RAFGL 1905 

16 49 37.1 

+ 15 01 28 


RAFGL 2052 

18 00 38.0 

-24 21 46 


RAFGL 1736 

14 47 20.7 

-27 45 12 

” 

RAFGL 1908 

16 52 07.2 

-21 53 25 

” 

RAFGL 2053 

18 01 01.7 

-24 05 09 

»> 

RAFGL 1740 

14 50 49.6 

+ 74 21 36 

” 

RAFGL 1909 

16 53 32.0 

-32 54 42 


RAFGL 2054 

18 00 59.0 

-20 19 30 

>> 

RAFGL 1742S 

14 53 41.0 

-25 12 54 

" 

RAFGL 1910 

16 53 26.3 

-30 30 08 


RAFGL 2055S 

18 01 02.0 

- 16 56 06 


RAFGL 1743 

14 55 02.6 

-12 14 15 

” 

RAFGL 1911 

16 54 02.0 

-10 19 24 


RAFGL 2056 

18 01 10.5 

+ 19 33 12 


RAFGL 1744 

14 56 46.8 

+ 66 07 52 


RAFGL 1914 

16 55 18.0 

+ 9 27 05 

” 

RAFGL 2059 

18 01 49.0 

-24 27 00 

«* 

RAFGL 1745 

14 56 53.2 

+ 4 45 59 


RAFGL 1915S 

16 55 48.0 

+ 16 22 30 


RAFGL 2061 

18 01 51.0 

-28 02 54 


RAFGL 1746 

14 5 8 04.0 

-34 16 36 


RAFGL 1916 

16 56 53.7 

-25 01 05 


RAFGL 2062 

18 02 38.0 

-21 14 00 


RAFGL 1747S 

14 58 41.2 

-18 36 23 


RAFGL 1920 

17 00 13.0 

-20 29 54 

** 

RAFGL 2063 

18 02 54.0 

-20 49 06 

*» 

RAFGL 1748 

15 00 03.7 

+40 35 13 


RAFGL 1922 

17 04 54.4 

-24 40 29 


RAFGL 2064 

18 03 55.4 

+ 22 12 46 


RAFGL 1749S 

15 00 22.3 

+ 2 17 11 


RAFGL 1923 

17 04 53.4 

-16 01 40 


RAFGL 2065 

18 03 59.3 

- 8 13 36 


RAFGL 1750 

15 01 08.2 

-25 05 12 


RAFGL 1925S 

17 06 51.0 

+49 05 42 


RAFGL 2066 

18 03 59.0 

- 4 56 06 


RAFGL 1754 

15 09 47.7 

+ 19 09 47 


RAFGL 1927 

17 08 02.0 

-32 15 53 


RAFGL 2067 

18 04 05.0 

- 9 42 12 


RAFGL 1756 

15 12 21.9 

- 2 13 46 


RAFGL 1929 

17 08 40.8 

+40 45 01 


RAFGL 2068 

18 04 36.0 

+62 38 42 

»» 

RAFGL 1759S 

15 14 13.0 

-12 33 00 

” 

RAFGL 1930 

17 08 06.4 

+ 64 22 52 


RAFGL 2069 

18 04 29.1 

-29 26 59 


RAFGL 1761 

15 16 39.9 

- 8 57 55 


RAFGL 193 IS 

17 09 59.0 

+ 29 46 00 


RAFGL 2070 

18 04 56.3 

+ 6 32 08 

•* 

RAFGL 1763 

15 18 37.5 

-36 04 53 


RAFGL 1932 

17 10 06.3 

+ 10 38 40 


RAFGL 2071 

18 05 00.9 

-22 13 51 


RAFGL 1764 

15 19 02.9 

-32 00 39 


RAFGL 1933 

17 10 13.0 

-14 46 30 


RAFGL 2072 

18 05 17.1 

+43 26 40 

” 


A-80 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 2073S 

h m * 

18 05 20.0 

-20 03 00 

*» 

RAFGL 2200 

18 33 31.2 

- 7 12 30 

„ 

RAFGL 2324 

h m i 

19 03 57.7 

+ 8 09 10 

„ 

RAFGL 2074 

18 05 56.6 

-18 15 08 


RAFGL 2201 

18 33 47.0 

-19 56 24 

” 

RAFGL 2326 

19 04 30.9 

+ 7 04 21 

*• 

RAFGL 2075 

18 06 09.0 

+ 5 16 43 


RAFGL 2202 

18 33 57.8 

- 7 23 58 


RAFGL 2327 

19 04 46.0 

-17 06 24 

*» 

RAFGL 2076 

18 06 11.0 

-27 40 54 


RAFGL 2203 

18 34 21.3 

- 7 38 47 

” 

RAFGL 2328S 

19 05 30.0 

-12 45 18 

*’ 

RAFGL 2077 

18 06 25.8 

+ 42 12 53 


RAFGL 2204 

18 34 44.1 

- 2 41 50 


RAFGL 2329 

19 05 34.1 

+ 6 13 38 


RAFGL 2078 

18 06 34.1 

-20 20 10 


RAFGL 2205 

18 34 52.3 

- 5 26 34 

*’ 

RAFGL 2330 

19 05 56.0 

-22 19 12 

*» 

RAFGL 2079 

18 06 34.0 

-23 07 42 

” 

RAFGL 2206 

18 34 59.0 

+ 10 23 00 


RAFGL 2331 

19 06 31.4 

+ 39 04 27 

»» 

RAFGL 2081 

18 06 55.6 

-23 37 01 

” 

RAFGL 2207 

18 34 56.6 

- 6 20 42 


RAFGL 2333 

19 07 33.0 

+ 9 20 06 


RAFGL 2082 

18 07 21.0 

-26 52 24 

” 

RAFGL 2208 

18 35 14.7 

+ 38 44 10 

” 

RAFGL 2334 

19 07 54.0 

+ 9 00 48 


RAFGL 2083 

18 07 40.0 

-10 34 54 

” 

RAFGL 2209S 

18 35 18.0 

-12 24 54 

” 

RAFGL 2335 

19 08 00.5 

-15 09 39 

” 

RAFGL 2084 

18 07 42.2 

- 7 19 44 


RAFGL 2210 

18 35 34.9 

- 6 50 37 


RAFGL 2337 

19 09 29.0 

+ 10 03 06 


RAFGL 2085 

18 07 53.4 

-20 22 48 


RAFGL 2211 

18 35 36.6 

- 5 33 25 


RAFGL 2338 

19 09 52.0 

+ 66 01 07 

” 

RAFGL 2086 

18 08 20.2 

-26 30 15 


RAFGL 2212S 

18 36 01.0 

+22 40 12 

" 

RAFGL 2339S 

19 09 56.6 

+ 67 12 01 

•> 

RAFGL 2087 

18 09 06.0 

-18 52 54 

” 

RAFGL 2213 

18 35 57.5 

+ 8 47 20 

” 

RAFGL 2341 

19 10 53.0 

+ 10 48 06 

” 

RAFGL 2088 

18 09 17.3 

- 4 37 11 

*’ 

RAFGL 2214 

18 36 03.1 

-13 49 20 

” 

RAFGL 2342S 

19 11 04.0 

+ 25 55 36 


RAFGL 2089 

18 10 01.2 

+ 31 23 30 

” 

RAFGL 2215 

18 36 11.0 

-15 05 04 

" 

RAFGL 2343 

19 11 23.9 

+ 0 02 58 


RAFGL 2090 

18 11 21.0 

-17 56 19 


RAFGL 2216 

18 36 18.2 

- 5 22 31 

** 

RAFGL 2344S 

19 11 27.0 

+ 27 39 54 

’* 

RAFGL 2091 S 

18 11 15.0 

- 12 39 42 


RAFGL 2217 

18 36 27.3 

+ 39 37 23 


RAFGL 2345 

19 11 58.0 

+ 11 04 54 

’* 

RAFGL 2092 

18 11 15.6 

-21 43 42 


RAFGL 2218 

18 36 31.7 

+ 18 22 34 


RAFGL 2346 

19 11 47.0 

+46 53 54 

»• 

RAFGL 2094 

18 11 45.0 

-16 47 35 

** 

RAFGL 2219 

18 37 10.0 

+ 11 48 06 

" 

RAFGL 2348 

19 12 32.8 

+ 67 34 25 


RAFGL 2096 

18 11 59.2 

-22 44 53 

“ 

RAFGL 2220 

18 37 17.7 

- 7 50 13 

” 

RAFGL 2349 

19 12 41.7 

- 7 08 08 


RAFGL 2097 

18 12 40.5 

+ 15 32 07 


RAFGL 2222 

18 37 20.9 

- 0 21 27 

” 

RAFGL 2350 

19 13 30.9 

+ 9 31 38 


RAFGL 2098 

18 12 32.0 

+30 11 00 


RAFGL 2223 

18 37 35.0 

- 5 45 42 

” 

RAFGL 2351 

19 13 28.2 

+ 30 26 16 


RAFGL 2099S 

18 12 56.0 

+ 25 55 54 


RAFGL 2224 

18 38 21.2 

-25 46 32 

" 

RAFGL 2352S 

19 13 36.0 

- 10 07 24 


RAFGL 2100S 

18 13 22.0 

+27 33 30 

>• 

RAFGL 2225 

18 38 21.6 

+40 17 02 


RAFGL 2353 

19 13 45.8 

- 19 23 49 


RAFGL 2101 

18 13 25.2 

-16 51 46 


RAFGL 2226 

18 38 20.0 

- 5 42 36 


RAFGL 2355S 

19 14 08.0 

+ 34 35 18 

♦« 

RAFGL 2102 

18 13 31.0 

-17 40 24 

** 

RAFGL 2227 

18 38 48.0 

- 4 23 30 

” 

RAFGL 2356 

19 13 45.0 

+ 67 26 42 


RAFGL 2103 

18 13 31.0 

-16 40 00 

” 

RAFGL 2228 

18 39 31.0 

+ 28 45 54 

” 

RAFGL 2357 

19 14 37.9 

+ 38 02 37 

” 

RAFGL 2104 

18 13 36.7 

-18 59 48 

” 

RAFGL 2229 

18 39 26.0 

- 5 04 42 


RAFGL 2358 

19 14 49.0 

+ 21 50 00 

” 

RAFGL 2105 

18 13 53.4 

-16 12 11 

” 

RAFGL 2230 

18 39 31.0 

- 2 48 15 


RAFGL 2359 

19 15 09.0 

+ 11 50 54 

” 

RAFGL 2106 

18 13 34.5 

+ 2 21 36 

” 

RAFGL 223 IS 

18 38 55.0 

+ 74 17 00 

” 

RAFGL 2360 

19 15 22.0 

+ 12 03 42 

»• 

RAFGL 2107 

18 13 56.2 

-18 41 47 


RAFGL 2232 

18 39 41.0 

+ 17 37 36 


RAFGL 2361 

19 15 46.5 

-17 06 36 


RAFGL 2108 

18 14 03.1 

-12 12 58 

” 

RAFGL 2233 

18 39 48.4 

- 2 20 24 


RAFGL 2362 

19 16 08.0 

+ 23 43 53 


RAFGL 2109 

18 14 07.2 

-16 27 10 


RAFGL 2235 

18 39 58.3 

-19 20 02 

” 

RAFGL 2363 

19 16 17.8 

-16 00 03 

»» 

RAFGL 2110 

18 14 41.8 

-22 15 46 

” 

RAFGL 2236 

18 40 07.0 

+ 28 54 30 

” 

RAFGL 2364S 

19 16 31.5 

+ 73 15 48 


RAFGL 2112 

18 14 55.3 

-27 03 45 

” 

RAFGL 2237 

18 39 58.9 

- 4 32 53 

” 

RAFGL 2365 

19 16 37.0 

+ 3 18 42 

” 

RAFGL 2113 

18 15 03.7 

-11 46 42 


RAFGL 2238 

18 40 25.5 

- 3 38 04 


RAFGL 2366 

19 17 24.2 

+ 22 28 38 

>* 

RAFGL 2114 

18 15 31.0 

-13 27 24 


RAFGL 2239 

18 40 50.0 

+ 12 20 36 

” 

RAFGL 2367 

19 17 21.0 

+ 22 57 06 


RAFGL 2115 

18 15 34.0 

-15 20 36 

” 

RAFGL 2240 

18 41 06.0 

+ 36 54 30 


RAFGL 2368 

19 17 35.4 

- 8 07 51 


RAFGL 2116 

18 15 42.6 

+ 17 57 37 


RAFGL 2241 

18 41 17.0 

+ 13 54 30 


RAFGL 2369 

19 17 39.1 

-10 39 17 


RAFGL 2117 

18 15 46.2 

-13 44 34 


RAFGL 2242 

18 41 44.0 

+ 32 38 24 

” 

RAFGL 2370 

19 17 50.8 

-26 20 18 


RAFGL 2118 

18 15 37.2 

- 6 53 06 


RAFGL 2243 

18 41 39.5 

- 4 22 11 

” 

RAFGL 2371 

19 18 13.0 

+ 13 49 48 


RAFGL 2119 

18 16 06.0 

-13 57 48 

” 

RAFGL 2244 

18 43 04.0 

-19 39 37 


RAFGL 2372S 

19 18 10.0 

+40 41 42 


RAFGL 2120 

18 16 06.8 

-11 42 08 


RAFGL 2245 

18 43 27.7 

- 2 42 48 


RAFGL 2373 

19 18 51.8 

-16 03 02 


RAFGL 2121 

18 16 11.2 

-20 47 40 


RAFGL 2246 

18 43 40.0 

+43 34 54 

’* 

RAFGL 2374 

19 19 13.2 

+ 9 22 14 

” 

RAFGL 2122 

18 16 22.0 

-15 46 36 

” 

RAFGL 2247 

18 44 03.5 

+ 26 36 27 

” 

RAFGL 2375 

19 19 29.0 

+ 17 34 30 

>» 

RAFGL 2123 

18 17 02.0 

-12 19 36 


RAFGL 2248 

18 44 31.2 

- 4 48 1 1 


RAFGL 2376 

19 20 09.0 

+ 13 58 30 


RAFGL 2124 

18 17 35.0 

-16 12 24 


RAFGL 2249 

18 44 44.2 

- 2 26 47 

” 

RAFGL 2377S 

19 20 25.0 

+ 7 20 12 

»* 

RAFGL 2125 

18 17 34.0 

- 14 08 24 

’* 

RAFGL 2250S 

18 44 56.8 

- 12 23 08 

” 

RAFGL 2378 

19 20 38.0 

+ 14 23 00 

»• 

RAFGL 2126 

18 17 47.6 

-29 51 05 


RAFGL 2251 

18 45 00.5 

- 2 01 38 


RAFGL 2379 

19 20 44.0 

+ 14 10 00 


RAFGL 2127 

18 17 56.0 

-13 46 54 


RAFGL 2252 

18 44 59.6 

- 9 23 07 


RAFGL 2380 

19 20 55.0 

+ 14 47 42 


RAFGL 2128 

18 18 10.9 

+21 56 20 


RAFGL 2254 

18 45 35.0 

- 2 01 00 

” 

RAFGL 2381 

19 21 22.4 

+ 14 25 15 


RAFGL 2129 

18 18 06.5 

+ 36 02 27 

” 

RAFGL 225 5S 

18 46 09.0 

- 9 40 00 

” 

RAFGL 2382 

19 22 19.3 

-13 32 18 


RAFGL 2130 

18 18 09.0 

+25 50 12 

” 

RAFGL 2256 

18 46 28.8 

- 6 56 32 

” 

RAFGL 2383 

19 23 14.2 

+50 08 31 

** 

RAFGL 2131 

18 18 26.6 

-24 56 22 

” 

RAFGL 2257S 

18 46 25.8 

- 2 32 03 


RAFGL 2384 

19 23 22.4 

+76 27 42 


RAFGL 2132 

18 18 26.7 

-13 02 52 

” 

RAFGL 2258 

18 47 19.0 

- 1 32 36 

” 

RAFGL 2385S 

19 23 21.0 

+ 53 32 00 


RAFGL 2133 

18 18 39.0 

+ 31 44 12 

” 

RAFGL 2259 

18 47 31.1 

+ 9 26 34 

” 

RAFGL 2386S 

19 23 41.0 

+ 60 55 30 

*» 

RAFGL 2134 

18 18 43.3 

- 2 54 48 

” 

RAFGL 2260 

18 47 37.1 

- 7 57 59 


RAFGL 2387S 

19 23 49.6 

+65 33 13 

” 

RAFGL 2135 

18 19 26.9 

-27 08 05 


RAFGL 2261 

18 47 45.5 

+47 27 27 


RAFGL 2388 

19 24 20.0 

+ 71 35 42 


RAFGL 2136 

18 19 36.6 

-13 31 40 


RAFGL 2262S 

18 48 11.0 

- 6 48 24 

” 

RAFGL 2389 

19 24 10.0 

+36 05 08 


RAFGL 2137 

18 20 03.5 

+23 15 31 

” 

RAFGL 2263S 

18 48 38.0 

+ 23 43 36 


RAFGL 2390 

19 24 27.0 

+ 11 15 03 


RAFGL 2138 

18 20 15.8 

+49 05 44 


RAFGL 2264 

18 48 57.0 

-29 04 36 


RAFGL 2391 

19 24 49.0 

-17 22 24 


RAFGL 2139 

18 20 28.0 

-13 44 06 


RAFGL 2265S 

18 49 05.0 

- 1 36 18 


RAFGL 2392 

19 24 49.0 

+ 6 57 36 

*» 

RAFGL 2141S 

18 20 46.4 

- 4 31 37 

** 

RAFGL 2266 

18 49 25.5 

+ 12 09 30 


RAFGL 2393S 

19 25 40.0 

+ 33 25 06 

» 

RAFGL 2142 

18 21 22.5 

+ 3 35 43 

** 

RAFGL 2267 

18 49 47.6 

- 3 47 14 

” 

RAFGL 2394S 

19 26 17.0 

+ 12 45 24 


RAFGL 2143 

18 21 38.2 

-16 16 20 

” 

RAFGL 2268 

18 49 49.6 

- 5 24 00 

” 

RAFGL 2395 

19 26 37.4 

+ 24 33 45 

*» 

RAFGL 2144S 

18 21 57.5 

+ 72 42 42 

” 

RAFGL 2269S 

18 49 47.4 

+46 40 38 

” 

RAFGL 2396 

19 27 20.0 

+45 56 12 

*» 

RAFGL 2145 

18 21 33.9 

+21 44 44 

” 

RAFGL 2270 

18 50 13.0 

-21 32 30 


RAFGL 2398 

19 27 39.8 

+ 2 47 56 

*» 

RAFGL 2147 

18 22 08.8 

-13 17 17 


RAFGL 2271 

18 50 46.3 

+ l 11 12 


RAFGL 2400 

19 27 40.2 

- 0 56 28 


RAFGL 2148 

18 22 16.0 

+ 39 33 36 


RAFGL 2272 

18 51 14.0 

+ 0 34 42 

** 

RAFGL 2402 

19 28 02.9 

- 2 53 40 

” 

RAFGL 2149 

18 22 22.3 

-20 34 13 

" 

RAFGL 2273 

18 51 11.0 

+ 30 34 06 

” 

RAFGL 2403 

19 28 18.0 

+ 19 44 21 


RAFGL 2150 

18 23 02.2 

+ 5 44 16 

” 

RAFGL 2274 

18 51 41.2 

+40 55 54 


RAFGL 2404 

19 28 35.0 

+48 53 42 

*’ 

RAFGL 2151 

18 23 33.1 

-22 06 10 


RAFGL 2275 

18 52 01.5 

-16 35 23 


RAFGL 2405 S 

19 28 33.0 

+ 15 32 54 


RAFGL 2152 

18 23 31.4 

-11 53 08 


RAFGL 2276 

18 52 07.3 

+ 10 34 07 


RAFGL 2406 

19 28 42.2 

+ 27 51 12 


RAFGL 2153 

18 23 50.9 

-12 27 41 

” 

RAFGL 2278 

18 52 45.2 

+ 36 50 03 


RAFGL 2407 

19 28 43.0 

+46 02 32 

** 

RAFGL 2154 

18 23 57.6 

- 6 55 55 


RAFGL 2279 

18 52 55.0 

+42 27 52 


RAFGL 2408 

19 29 24.0 

+ 18 36 48 

” 

RAFGL 2155 

18 24 00.8 

+23 27 01 


RAFGL 2280 

18 53 12.0 

- 1 1 02 54 


RAFGL 2409 

19 29 40.0 

+43 31 42 


RAFGL 2156 

18 24 23.5 

+ 3 52 57 

” 

RAFGL 228 IS 

18 53 19.7 

- 4 51 34 


RAFGL 2410 

19 30 03.0 

+ 13 15 12 

** 

RAFGL 2157 

18 24 21.5 

-12 42 51 

" 

RAFGL 2282 

18 53 45.5 

-10 35 29 

„ 

RAFGL 2412 

19 30 39.4 

+ 4 55 15 

*» 

RAFGL 2158 

18 24 25.0 

+ 1 07 12 


RAFGL 2284 

18 53 47.0 

+ 7 51 06 


RAFGL 2413 

19 30 42.8 

+ 13 38 14 


RAFGL 2159 

18 24 43.9 

+ 7 29 34 


RAFGL 2285 

18 53 48.7 

+43 52 45 

•* 

RAFGL 2414 

19 31 09.0 

+ 23 32 36 


RAFGL 2161 

18 24 29.3 

-12 01 36 

” 

RAFGL 2286 

18 54 44.8 

-21 10 27 


RAFGL 2415 

19 31 18.0 

+ 5 21 24 

»* 

RAFGL 2162 

18 24 48.1 

-12 30 03 

** 

RAFGL 2287 

18 55 08.4 

+ 3 22 49 


RAFGL 2416 

19 31 27.1 

-16 29 02 

*• 

RAFGL 2163 

18 24 53.1 

-25 27 04 

** 

RAFGL 2288 

18 55 55.6 

+ 4 35 47 

” 

RAFGL 2417 

19 32 12.0 

+ 27 57 00 

>■ 

RAFGL 2164 

18 24 58.1 

- 8 42 32 

” 

RAFGL 2289 

18 56 04.0 

-29 54 30 


RAFGL 2418 

19 32 18.9 

+49 09 10 


RAFGL 2165 

18 25 01.6 

- 3 51 44 

” 

RAFGL 2290 

18 56 04.0 

+ 6 38 50 


RAFGL 2420 

19 33 03.2 

+ 33 41 04 


RAFGL 2166 

18 25 17.0 

-13 05 00 

” 

RAFGL 2291 

18 56 07.0 

+ 12 54 42 


RAFGL 242 IS 

19 34 52.0 

+ 12 02 36 


RAFGL 2167 

18 26 07.0 

-17 49 06 


RAFGL 2292 

18 56 14.0 

+ 14 17 30 


RAFGL 2422 

19 35 28.7 

+ 50 05 11 

>* 

RAFGL 2168 

18 26 16.0 

-11 34 06 


RAFGL 2293 

18 56 27.4 

-19 20 53 

” 

RAFGL 2423 

19 35 43.0 

+ 11 36 30 


RAFGL 2169 

18 26 29.6 

-10 55 19 


RAFGL 2294S 

18 56 28.2 

+ 25 10 46 


RAFGL 2424 

19 35 35.9 

+69 41 34 


RAFGL 2170 

18 26 41.0 

- 6 06 28 


RAFGL 2295S 

18 57 04.0 

- 6 56 12 


RAFGL 2425 

19 36 08.7 

-16 58 50 


RAFGL 2171 

18 27 37.2 

+ 82 36 52 


RAFGL 2296 

18 56 59.4 

+ 5 18 27 

” 

RAFGL 2426 

19 36 59.0 

+28 23 42 


RAFGL 2172 

18 27 32.0 

+ 24 19 42 

” 

RAFGL 2297 

18 57 51.5 

+ 22 44 37 

" 

RAFGL 2428 

19 38 07.6 

+ 33 15 27 


RAFGL 2173 

18 27 44.0 

- 1 24 12 

” 

RAFGL 2298 

18 57 53.0 

+ 3 41 13 


RAFGL 2429 

19 38 29.0 

+43 47 00 

»» 

RAFGL 2174 

18 28 26.4 

- 9 46 54 


RAFGL 2300 

18 58 39.0 

-12 49 54 


RAFGL 2430 

19 38 29.6 

- 4 02 11 

*» 

RAFGL 2177 

18 28 47.7 

- 2 07 42 


RAFGL 2301 

18 58 40.7 

+40 36 46 

” 

RAFGL 243 IS 

19 38 27.0 

+ 32 42 42 

*♦ 

RAFGL 2178 

18 28 52.4 

- 8 37 27 


RAFGL 2302 

18 59 00.6 

- 5 48 40 


RAFGL 2432 

19 39 01.9 

+ 32 30 02 


RAFGL 2179 

18 28 56.5 

-10 01 24 

” 

RAFGL 2303 

18 59 14.0 

+ 4 07 42 


RAFGL 2433 

19 38 58.0 

+ 39 56 12 


RAFGL 2180 

18 28 54.4 

+ 4 20 42 

*’ 

RAFGL 2304 

18 59 20.0 

+ 1 08 39 


RAFGL 2434 

19 38 48.1 

+ 17 21 32 


RAFGL 2181 

18 29 11.0 

+ 38 36 14 

” 

RAFGL 2305 

19 00 14.3 

+ 8 22 53 


RAFGL 2435 

19 39 03.9 

+42 57 37 


RAFGL 2182 

18 29 51.9 

-14 54 13 

” 

RAFGL 2306S 

19 00 09.0 

+22 45 30 


RAFGL 2436 

19 39 28.0 

+48 40 42 


RAFGL 2184 

18 30 10.0 

+ 86 39 30 


RAFGL 2307S 

19 00 17.0 

+ 25 15 54 


RAFGL 2439 

19 40 57.8 

+ 55 20 40 


RAFGL 2185 

18 30 27.7 

- 7 28 39 

** 

RAFGL 2308 

19 00 40.0 

+20 39 00 

” 

RAFGL 2440 

19 41 15.2 

+ 3 37 16 


RAFGL 2186 

18 30 32.6 

-14 08 46 


RAFGL 2309 

19 00 43.1 

-22 47 11 


RAFGL 2443 

19 41 42.0 

+ 34 22 06 


RAFGL 2187 

18 30 36.2 

+ 36 57 39 

” 

RAFGL 2310 

19 00 52.8 

+ 7 26 16 


RAFGL 2444S 

19 42 ii.o 

+ 32 23 18 


RAFGL 2188 

18 31 03.4 

- 9 09 15 


RAFGL 2312 

19 00 50.0 

+ 12 10 41 


RAFGL 2445 

19 42 15.7 

+ 35 06 52 


RAFGL 2189 

18 31 23.0 

+ 14 12 06 

” 

RAFGL 2313S 

19 01 10.0 

+ 5 26 48 

’* 

RAFGL 2446 

19 42 45.4 

+ 34 17 32 


RAFGL 2190 

18 31 23.3 

- 7 21 54 


RAFGL 2314 

19 01 43.9 

- 5 45 38 


RAFGL 2447 S 

19 42 51.0 

+ 33 15 30 


RAFGL 2191 

18 31 32.0 

-21 03 30 

” 

RAFGL 2315 

19 01 58.0 

-13 50 12 

” 

RAFGL 2448 

19 43 07.0 

+ 19 46 30 

” 

RAFGL 2192 

18 31 29.6 

-11 31 45 


RAFGL 2316 

19 02 57.0 

+ 8 07 51 

” 

RAFGL 2450 

19 43 07.1 

+40 35 42 


RAFGL 2193 

18 31 48.8 

- 8 46 34 


RAFGL 2317 

19 03 02.5 

+ 30 39 25 

’* 

RAFGL 245 IS 

19 43 31.0 

+ 31 21 12 


RAFGL 2194 

18 31 46.8 

- 7 57 56 

** 

RAFGL 2318 

19 02 56.9 

+ 20 17 25 

" 

RAFGL 2452 

19 43 44.8 

+ 1 34 04 


RAFGL 2195 

18 32 03.2 

- 8 35 26 

” 

RAFGL 2319 

19 03 14.0 

+ 27 03 06 


RAFGL 2453 

19 43 52.9 

+ 10 29 24 


RAFGL 2196 

18 32 26.6 

-19 18 34 

” 

RAFGL 2320 

19 03 24.0 

+ 39 36 12 


RAFGL 2454 

19 44 10.0 

+ 24 27 18 


RAFGL 2197 

18 32 29.1 

- 8 16 51 

” 

RAFGL 2321 

19 03 47.0 

+ 6 28 36 

’* 

RAFGL 2455 

19 44 41.0 

+25 05 12 


RAFGL 2198 

18 33 21.1 

+ 51 44 29 

“ 

RAFGL 2322S 

19 03 50.2 

+29 50 39 

” 

RAFGL 2456 

19 45 09.4 

+ 18 24 35 


RAFGL 2199 

18 33 19.6 

+ 5 33 17 

” 

RAFGL 2323 

19 03 49.1 

-27 44 43 

" 

RAFGL 2457S 

19 46 04.0 

+ 23 46 36 

” 


A-81 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR quality: 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (195 

0) DEC 

POS REF 

RAFGL 2458 

h m s 

19 46 07.1 

+ 3 34 17 


RAFGL 2588 

h m j 

20 26 51.2 

+ 16 06 22 


RAFGL 2731 

h m s 

21 14 14.0 

+ 53*49* 12* 


RAFGL 2459 

19 45 59.1 

+47 46 59 

" 

RAFGL 2589 

20 27 01.8 

+ 9 43 49 

” 

RAFGL 2733S 

21 14 47.0 

+ 41 45 36 

" 

RAFGL 2460 

19 47 10.0 

+26 43 00 

” 

RAFGL 2590 

20 27 01.4 

+ 39 48 52 

” 

RAFGL 2734S 

21 15 09.0 

+ 11 13 42 

” 

RAFGL 2461 

19 47 24.4 

- 7 44 32 


RAFGL 2591 

20 27 35.9 

+ 40 01 05 


RAFGL 2735 

21 14 57.0 

+40 50 54 

” 

RAFGL 2462 

19 48 04.8 

+24 49 31 


RAFGL 2592 

20 27 40.2 

- 4 55 23 


RAFGL 2737 

21 15 49.5 

+ 7 32 58 

” 

RAFGL 2463 

19 48 20.6 

+ 8 44 06 

■* 

RAFGL 2593 

20 27 42.0 

+ 38 50 18 

” 

RAFGL 2738S 

21 16 05.0 

- 1 27 48 


RAFGL 2464 

19 48 21.1 

+ 70 08 27 

** 

RAFGL 2596 

20 29 46.4 

+ 39 42 36 

” 

RAFGL 2739 

21 16 26.7 

+ 10 59 30 


RAFGL 2465 

19 48 38.5 

+32 47 12 

” 

RAFGL 2597 

20 29 36.4 

+ 32 23 40 

” 

RAFGL 2740 

21 16 16.7 

+ 76 48 07 

** 

RAFGL 2466 

19 48 47.6 

+ 38 35 34 

” 

RAFGL 2598 

20 29 46.1 

+ 49 03 03 

” 

RAFGL 2741 S 

21 16 37.0 

+ 19 52 42 


RAFGL 2467 

19 48 59.0 

+ 37 41 52 

” 

RAFGL 2599 

20 30 31.0 

+ 62 46 36 

” 

RAFGL 2743 

21 16 47.0 

+ 55 03 24 


RAFGL 2468S 

19 49 15.0 

+ 22 24 06 


RAFGL 2600 

20 29 41.0 

+40 29 06 


RAFGL 2744S 

21 17 03.0 

+ 8 21 24 


RAFGL 2471 

19 50 20.6 

+ 22 19 25 


RAFGL 2601 

20 30 14.0 

+ 35 17 12 


RAFGL 2745 

21 17 19.6 

+63 21 15 


RAFGL 2472 

19 52 18.9 

+49 27 50 

” 

RAFGL 2602 

20 30 46.4 

+ 40 05 48 

” 

RAFGL 2746 

21 17 17.3 

+60 58 22 

** 

RAFGL 2473S 

19 53 00.0 

+23 15 12 


RAFGL 2603 

20 30 57.3 

+ 40 29 32 


RAFGL 2747 

21 17 43.0 

+ 50 35 42 

” 

RAFGL 2474 

19 53 46.0 

+22 14 06 


RAFGL 2604 

20 31 09.1 

+ 42 22 43 


RAFGL 2748 

21 17 52.6 

+ 58 24 41 


RAFGL 2475 

19 54 25.7 

+ 34 56 58 


RAFGL 2605 

20 31 07.0 

+ 40 35 06 

” 

RAFGL 2750 

21 18 11.3 

+ 55 14 15 

** 

RAFGL 2476 

19 54 58.2 

+ 58 42 43 

” 

RAFGL 2606 

20 31 46.0 

+ 54 17 07 

” 

RAFGL 2751 

21 18 36.3 

+ 7 08 30 


RAFGL 2477 

19 54 49.2 

+ 30 35 54 


RAFGL 2607 

20 31 50.0 

+ 38 30 00 


RAFGL 2752 

21 18 35.0 

+49 08 22 


RAFGL 2478S 

19 54 55.0 

+33 53 36 


RAFGL 2608 

20 31 57.4 

+ 35 04 43 


RAFGL 2753 

21 20 08.7 

-22 53 00 


RAFGL 2479 

19 55 00.1 

- 2 01 17 

” 

RAFGL 2609 

20 32 14.0 

+ 42 15 12 


RAFGL 2754 

21 20 14.0 

+ 21 47 06 

” 

RAFGL 2480 

19 55 36.0 

+44 07 54 

” 

RAFGL 2610 

20 32 19.0 

- 7 37 06 


RAFGL 2755 

21 20 35.0 

+42 10 30 


RAFGL 2481 

19 55 55.0 

- 3 41 24 


RAFGL 2612 

20 33 32.0 

+ 41 04 18 


RAFGL 2756 

21 21 04.0 

+23 15 42 


RAFGL 2482 

19 55 56.0 

+ 33 00 18 


RAFGL 2613 

20 34 04.4 

+ 53 38 57 

” 

RAFGL 2757 

21 20 45.0 

+77 38 24 


RAFGL 2484 

19 56 16.0 

+ 15 52 30 

" 

RAFGL 2614 

20 34 07.4 

- 2 43 27 

” 

RAFGL 2759 

21 20 51.7 

-4-40 43 06 


RAFGL 2485 

19 56 31.9 

+ 19 21 19 

•» 

RAFGL 2616 

20 35 00.0 

+41 24 54 


RAFGL 2761 

21 21 31.7 

+ 79 33 12 

” 

RAFGL 2486 

19 57 47.7 

+ 17 22 43 


RAFGL 2617 

20 35 03.0 

+ 37 42 06 

” 

RAFGL 2762S 

21 23 38.0 

+ 16 05 24 

" 

RAFGL 2488 

19 58 39.0 

+ 36 38 12 

” 

RAFGL 2618 

20 35 37.7 

+ 18 05 30 


RAFGL 2764 

21 23 48.9 

-22 37 44 


RAFGL 2490 

19 58 34.4 

+ 52 00 42 

»» 

RAFGL 2620 

20 36 31.0 

+ 41 55 42 


RAFGL 2765 

21 24 32.3 

+ 62 21 25 


RAFGL 2491 

19 58 40.0 

+ 36 59 28 

*’ 

RAFGL 2621 

20 36 51.3 

+ 42 27 19 


RAFGL 2767 

21 26 02.4 

+ 59 31 55 


RAFGL 2492 

19 59 08.0 

+33 02 00 

** 

RAFGL 2623 

20 37 12.3 

-18 18 58 


RAFGL 2768 

21 26 13.0 

+70 00 12 


RAFGL 2493 

19 59 20.0 

+33 47 19 

»* 

RAFGL 2624 

20 37 12.7 

+ 42 09 09 

” 

RAFGL 2769 

21 26 42.6 

+21 57 36 


RAFGL 2494 

19 59 24.8 

+40 47 18 

»* 

RAFGL 2625 

20 37 28.0 

+ 41 08 06 


RAFGL 2770S 

2! 26 54.0 

+ 51 02 30 


RAFGL 2495 

19 59 55.0 

+ 33 22 24 


RAFGL 2626 

20 37 43.0 

+ 39 01 30 


RAFGL 2771 

21 26 59.0 

+ 71 36 06 

" 

RAFGL 2496 

20 01 02.4 

+76 20 34 


RAFGL 2627 

20 37 38.0 

+ 53 21 00 

” 

RAFGL 2772 

21 27 40.8 

+23 25 08 


RAFGL 2497 

20 00 57.0 

+ 64 40 51 

” 

RAFGL 2628S 

20 37 55.0 

+ 50 00 12 

" 

RAFGL 2774S 

21 28 23.0 

+ 12 45 06 


RAFGL 2498 

20 00 55.0 

+ 30 11 42 

” 

RAFGL 2629 

20 38 19.0 

+ 1 00 12 


RAFGL 2775 

21 28 38.0 

+ 10 56 12 


RAFGL 2499S 

20 01 31.0 

+21 21 16 


RAFGL 2631 

20 39 26.0 

+ 41 40 24 


RAFGL 2776 

21 28 55.6 

- 5 47 32 


RAFGL 2500 

20 01 38.0 

+ 30 19 54 


RAFGL 2632 

20 39 41.3 

+ 47 57 45 

" 

RAFGL 2777 

21 29 39.0 

+60 39 36 


RAFGL 2501 

20 02 35,9 

+ 67 43 51 


RAFGL 2633 

20 39 43.5 

+ 45 06 03 

” 

RAFGL 2779 

21 31 13.0 

+ 54 05 42 


RAFGL 2502 

20 02 37.0 

+ 40 18 06 


RAFGL 2634S 

20 39 43.0 

+ 62 17 24 

" 

RAFGL 2781 

21 32 05.0 

+ 38 51 00 


RAFGL 2503 

20 02 36.6 

+ 36 40 26 


RAFGL 2635 

20 40 39.0 

+ 38 31 30 

” 

RAFGL 2782 

21 32 10.2 

+ 1 36 21 


RAFGL 2504 

20 02 53.0 

+20 30 00 

” 

RAFGL 2636 

20 40 47.0 

+ 42 45 52 

” 

RAFGL 2783S 

21 32 20.0 

+ 13 39 54 

" 

RAFGL 2505 

20 03 08.4 

+ 15 21 23 

” 

RAFGL 2637 

20 41 36.0 

+ 43 01 00 

’’ 

RAFGL 2784 

21 34 24.5 

+ 31 52 39 

" 

RAFGL 2506 

20 03 45.4 

+51 41 43 


RAFGL 2639 

20 41 43.0 

+ 19 03 30 


RAFGL 2785 

21 35 52.6 

+ 78 23 59 

" 

RAFGL 2507 

20 03 43.8 

+25 27 24 


RAFGL 2640 

20 42 11.2 

+80 19 12 

” 

RAFGL 2787 

21 37 44.8 

- 2 00 48 


RAFGL 2508 

20 03 51.9 

-27 22 09 


RAFGL 2641 

20 43 10.8 

+ 17 54 26 

” 

RAFGL 2788 

21 38 13.2 

+43 02 46 


RAFGL 2509 

20 04 12.0 

+66 19 12 


RAFGL 2642 

20 43 28.0 

+42 09 00 


RAFGL 2789 

21 38 10.4 

+ 50 00 44 


RAFGL 2511 

20 05 15.0 

+ 5 54 27 


RAFGL 2643 

20 43 35.8 

+ 30 32 10 


RAFGL 2790 

21 38 58.5 

+ 54 05 49 


RAFGL 2512 

20 06 11.0 

+ 56 50 24 

” 

RAFGL 2644 

20 43 04.1 

+ 56 18 21 

'* 

RAFGL 279 IS 

21 38 47.0 

+ 51 31 36 


RAFGL 2513 

20 07 15.0 

+31 16 52 

” 

RAFGL 2645 

20 43 47.6 

- 4 16 01 

” 

RAFGL 2792 

21 39 45.3 

+ 5 27 05 

" 

RAFGL 2514 

20 07 47.7 

- 6 25 09 


RAFGL 2646 

20 44 02.2 

- 1 05 11 

” 

RAFGL 2793 

21 39 54.4 

+ 35 16 53 

” 

RAFGL 2515 

20 07 54.3 

- 1 46 36 


RAFGL 2648 

20 44 11.2 

+ 33 46 55 

” 

RAFGL 2794 

21 40 13.5 

+45 32 14 


RAFGL 2516 

20 07 58.7 

+47 43 25 


RAFGL 2649 

20 44 16.5 

+61 38 39 

” 

RAFGL 2795 

21 40 30.0 

+ 54 35 42 


RAFGL 2517 

20 08 01.0 

+26 08 30 

” 

RAFGL 2650 

20 44 33.0 

+ 39 56 06 

'* 

RAFGL 2796 

21 41 05.7 

+40 55 32 


RAFGL 2518S 

20 08 49.0 

- 7 48 00 

” 

RAFGL 265 IS 

20 44 47.0 

- 3 57 54 


RAFGL 2798 

21 41 12.0 

+ 37 47 17 

" 

RAFGL 2519 

20 09 14.0 

+ 35 58 06 

** 

RAFGL 2652 

20 45 06.0 

- 5 12 43 


RAFGL 2799 

21 41 34.0 

+76 09 42 

” 

RAFGL 2520 

20 09 29.3 

-11 21 21 

” 

RAFGL 2653 

20 45 37.8 

+ 45 23 43 

” 

RAFGL 2800 

21 41 43.8 

+ 9 38 42 


RAFGL 252 IS 

20 09 41.0 

+ 9 46 48 

” 

RAFGL 2654 

20 45 28.2 

+ 19 08 55 

” 

RAFGL 280 IS 

21 42 08.5 

+ 17 07 11 

** 

RAFGL 2522 

20 10 30.2 

- 0 28 56 


RAFGL 2655 

20 45 46.0 

+ 58 13 54 


RAFGL 2802 

21 41 58.5 

+ 58 33 01 

” 

RAFGL 2523 

20 10 38.9 

- 1 09 38 


RAFGL 2656S 

20 45 53.0 

+44 14 12 


RAFGL 2803 

21 42 20.4 

- 9 18 47 

" 

RAFGL 2525S 

20 11 04.0 

+ 32 05 00 

” 

RAFGL 2657 

20 46 10.6 

+ 28 03 48 


RAFGL 2804 

21 42 40.0 

+ 12 28 12 

” 

RAFGL 2526 

20 11 21.3 

+ 49 17 56 


RAFGL 2658 

20 46 43.0 

- 0 44 57 


RAFGL 2805 

21 44 05.0 

+ 73 24 36 

” 

RAFGL 2527S 

20 11 20.0 

+ 18 48 18 


RAFGL 2659 

20 46 38.3 

+ 22 48 29 


RAFGL 2806 

21 43 56.5 

- 2 26 41 

” 

RAFGL 2528 

20 11 34.5 

+38 34 36 


RAFGL 2660 

20 46 59.0 

+ 31 40 12 

” 

RAFGL 2807 

21 44 41.9 

+ 57 49 51 


RAFGL 2529S 

20 11 44.0 

+ 17 34 06 

” 

RAFGL 2661 S 

20 47 23.0 

- 3 12 18 

” 

RAFGL 2808 

21 45 38.0 

+64 22 00 

” 

RAFGL 2531 

20 12 03.3 

+46 35 20 

” 

RAFGL 2662 

20 47 56.2 

+ 5 54 23 

” 

RAFGL 2809S 

21 45 56.7 

+60 27 37 

’* 

RAFGL 2532 

20 12 19.9 

- 4 43 50 

»• 

RAFGL 2663 

20 48 03.0 

+ 49 56 24 

” 

RAFGL 2810 

21 47 51.0 

+ 61 02 21 

** 

RAFGL 2533 

20 12 08.0 

+39 14 42 

*» 

RAFGL 2665 

20 48 50.4 

-27 06 27 


RAFGL 2811 

21 47 30.0 

+ 52 11 12 

" 

RAFGL 2534 

20 12 26.0 

+26 16 48 


RAFGL 2666 

20 48 41.0 

-11 17 00 


RAFGL 2812 

21 49 58.1 

+ 21 02 14 

” 

RAFGL 2535 

20 12 26.1 

+ 66 05 36 


RAFGL 2667 

20 50 10.0 

+47 10 06 


RAFGL 2813 

21 50 52.0 

+ 55 44 54 

” 

RAFGL 2537 

20 13 27.2 

+ 7 30 58 

” 

RAFGL 2668 

20 49 54.7 

+ 80 21 57 

” 

RAFGL 2814S 

21 52 48.1 

+79 18 55 

” 

RAFGL 2538 

20 13 36.2 

+ 30 55 04 


RAFGL 2672 

20 50 48.0 

+23 11 00 

” 

RAFGL 2815 

21 53 02.0 

+ 51 14 30 

” 

RAFGL 2539S 

20 13 40.0 

+ 36 53 00 


RAFGL 2673S 

20 51 00.0 

+ 29 29 36 


RAFGL 2816 

21 53 21.0 

+ 54 14 42 

” 

RAFGL 2540 

20 13 55.5 

+47 33 36 


RAFGL 2674S 

20 51 09.0 

+ 32 55 18 


RAFGL 2817 

21 53 18.6 

+ 50 15 52 

” 

RAFGL 2541 

20 13 20.5 

+23 21 17 

•* 

RAFGL 2675 

20 51 12.0 

+ 25 23 36 

" 

RAFGL 2818 

21 54 01.0 

+22 37 42 

** 

RAFGL 2542 

20 14 05.0 

-21 28 30 


RAFGL 2676 

20 52 25.6 

+ 27 51 59 


RAFGL 2819 

21 54 19.3 

-14 21 05 


RAFGL 2543S 

20 14 08.0 

+ 80 01 42 


RAFGL 2677 

20 52 59.2 

+ 30 13 20 


RAFGL 2820 

21 54 55.9 

+ 17 31 26 


RAFGL 2544 

20 15 08.4 

+40 12 34 

" 

RAFGL 2678 

20 54 51.4 

+ 16 03 29 

" 

RAFGL 2821 

21 55 14.4 

+ 63 23 14 


RAFGL 2545S 

20 15 36.0 

+36 38 00 

” 

RAFGL 2679 

20 54 56.3 

+ 37 13 36 

” 

RAFGL 2822 

21 55 13.4 

+ 80 04 16 

” 

RAFGL 2546S 

20 15 46.0 

-15 03 42 


RAFGL 2682 

20 56 06.7 

+ 44 35 38 


RAFGL 2823 

21 55 56.6 

-21 25 21 

** 

RAFGL 2547 

20 15 58.0 

+ 33 56 02 


RAFGL 2683 

20 56 15.9 

+46 16 21 


RAFGL 2825 

21 56 20.0 

+ 56 30 54 

" 

RAFGL 2548S 

20 16 08.0 

+43 09 12 

»* 

RAFGL 268 5 S 

20 56 59.0 

+41 07 24 

'* 

RAFGL 2826 

21 56 35.0 

+ 54 19 36 


RAFGL 2549 

20 16 10.0 

+ 39 12 30 


RAFGL 2686 

20 56 59.8 

+27 14 59 

” 

RAFGL 2827 

21 57 24.9 

+ 62 27 29 


RAFGL 2550 

20 16 35.0 

+ 34 13 24 

*’ 

RAFGL 2688 

21 00 16.0 

+ 36 30 00 

” 

RAFGL 2828 

21 57 30.7 

+ 23 42 03 

” 

RAFGL 2551 

20 17 24.0 

+ 66 51 12 

" 

RAFGL 2689 

21 00 36.8 

+ 44 35 35 

” 

RAFGL 2829S 

21 57 18.0 

+ 76 23 54 


RAFGL 2552 

20 17 07.0 

- 7 42 48 

” 

RAFGL 2690 

21 00 01.8 

+ 82 51 41 


RAFGL 2832 

21 59 58.0 

+48 29 06 


RAFGL 2554 

20 17 33.0 

+40 48 18 


RAFGL 2691 

21 00 51.0 

+ 35 39 24 


RAFGL 2833 

22 00 08.0 

+ 56 44 12 


RAFGL 2555 

20 18 12.2 

-14 56 27 


RAFGL 2692S 

21 00 53.0 

- 2 32 54 

” 

RAFGL 2834S 

22 00 30.0 

+ 54 28 12 


RAFGL 2556 

20 18 03.2 

+47 44 10 


RAFGL 2694 

21 01 16.7 

+23 47 51 

” 

RAFGL 2835 

22 00 22.4 

- 0 10 20 

” 

RAFGL 2557 

20 18 45.0 

+41 11 52 

” 

RAFGL 2695 

21 00 59.7 

+ 67 57 56 


RAFGL 2836 

22 00 22.7 

-31 41 14 


RAFGL 2558 

20 19 17.5 

+ 35 27 35 

” 

RAFGL 2696S 

21 02 11.0 

+ 25 34 54 

” 

RAFGL 2837 

22 01 43.2 

+ 28 06 20 


RAFGL 2559 

20 19 38.5 

+ 36 45 57 

•* 

RAFGL 2697 

21 02 19.0 

+ 37 38 42 

” 

RAFGL 2839 

22 02 22.8 

+62 52 34 

** 

RAFGL 2560 

20 19 46.6 

+ 37 22 22 

” 

RAFGL 2698 

21 02 43.0 

+ 37 04 36 

” 

RAFGL 2841 S 

22 03 09.0 

+ 59 53 30 

” 

RAFGL 2561 

20 19 48.8 

+ 40 17 13 


RAFGL 2699 

21 02 42.9 

+ 53 09 07 

” 

RAFGL 2842 

22 03 17.0 

+46 30 05 

” 

RAFGL 2562 

20 19 53.2 

+68 43 14 

” 

RAFGL 2700 

21 02 47.0 

+ 27 12 06 

” 

RAFGL 2843 

22 03 09.4 

+ 4 48 48 


RAFGL 2563 

20 20 09.4 

+ 16 45 21 


RAFGL 2701 S 

21 03 11.0 

-18 19 42 


RAFGL 2844 

22 03 12.9 

- 0 33 49 

** 

RAFGL 2565 

20 20 35.0 

+40 05 30 


RAFGL 2702 

21 03 17.6 

- 0 24 44 


RAFGL 2845 

22 03 31.0 

+ 35 06 17 


RAFGL 2566 

20 20 29.0 

+63 49 11 


RAFGL 2703 

21 03 06.6 

+ 43 43 39 


RAFGL 2846S 

22 03 34.0 

+ 10 18 48 


RAFGL 2567 

20 20 44.9 

- 0 36 51 

” 

RAFGL 2704 

21 03 34.0 

+ 51 36 42 


RAFGL 2847 

22 03 38.6 

+62 50 11 


RAFGL 2568 

20 21 21.3 

+ 0 46 59 

” 

RAFGL 2705 S 

21 03 39.3 

+ 7 37 46 

” 

RAFGL 2848 

22 03 52.0 

+ 62 15 42 

** 

RAFGL 2569 

20 20 55.6 

+ 51 50 32 


RAFGL 2707 

21 04 12.4 

-25 12 25 

” 

RAFGL 2849S 

22 04 33.0 

+41 37 06 


RAFGL 2570 

20 21 31.0 

+62 43 42 

" 

RAFGL 2708 

21 04 28.0 

-16 37 27 


RAFGL 2851 

22 04 52.0 

+ 11 39 12 


RAFGL 2571 

20 21 51.7 

+ 32 01 40 

” 

RAFGL 2709 

21 04 52.6 

+ 47 26 48 


RAFGL 2852 

22 05 30.7 

-34 17 18 

” 

RAFGL 2572S 

20 22 23.0 

+ 24 07 18 

” 

RAFGL 2712 

21 04 58.9 

- 0 21 57 

” 

RAFGL 2853S 

22 05 28.0 

+ 17 31 18 


RAFGL 2573S 

20 23 25.0 

+ 33 45 48 

” 

RAFGL 2713 

21 05 08.0 

+42 01 48 


RAFGL 2854 

22 06 27.3 

+ 12 17 42 


RAFGL 2574 

20 24 01.0 

- 2 12 42 


RAFGL 2716 

21 05 59.9 

+ 6 47 11 


RAFGL 2855 

22 06 42.2 

+ 74 29 17 


RAFGL 2575 

20 24 07.0 

+ 38 11 00 


RAFGL 2717 

21 05 55.3 

+ 3 00 57 


RAFGL 2856 

22 06 19.8 

+49 33 05 

” 

RAFGL 2577 

20 25 06.9 

- 5 49 13 

” 

RAFGL 2718S 

21 07 32.0 

+37 42 48 

” 

RAFGL 2857 

22 06 57.9 

+ 59 18 36 

” 

RAFGL 2578 

20 25 17.0 

+ 39 15 30 

" 

RAFGL 2719 

21 08 44.5 

+47 27 0! 


RAFGL 2859 

22 07 23.1 

+72 31 24 

” 

RAFGL 2579 

20 25 19.0 

+ 39 53 06 


RAFGL 2720 

21 08 39.0 

+ 52 38 36 


RAFGL 2862 

22 08 10.2 

+ 11 22 44 


RAFGL 2580 

20 25 13.9 

+ 36 23 18 

” 

RAFGL 2721 

21 08 52.9 

+ 68 17 12 

'* 

RAFGL 2864 

22 09 06.9 

+ 57 57 16 


RAFGL 2581 

20 24 53.9 

+75 05 22 

” 

RAFGL 2722 

21 10 01.0 

-14 35 55 

” 

RAFGL 2865 

22 09 43.0 

+ 56 47 42 

” 

RAFGL 2582 

20 25 25.0 

+ 55 34 54 

” 

RAFGL 2723 

21 10 48.4 

+ 30 01 15 

” 

RAFGL 2866 

22 09 50.0 

+ 14 18 36 

” 

RAFGL 2583 

20 25 36.0 

+ 40 55 00 

” 

RAFGL 2724S 

21 11 11.0 

+ 70 51 24 

” 

RAFGL 2867 

22 10 48.8 

+63 02 37 


RAFGL 2584 

20 25 34.6 

+ 37 12 53 

” 

RAFGL 2725 

21 11 30.8 

+ 59 53 28 


RAFGL 2868 

22 11 18.0 

+ 25 10 36 

” 

RAFGL 2585 

20 26 36.1 

+ 37 37 21 

*’ 

RAFGL 2727 

21 12 58.9 

-15 22 50 

" 

RAFGL 2869 

22 11 43.7 

+ 39 27 58 


RAFGL 2586 

20 26 29.0 

+40 42 30 

” 

RAFGL 2728 

21 13 36.8 

- 9 25 27 

” 

RAFGL 2872 

22 12 16.2 

+ 57 45 56 



A-82 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REP 

RAFGL 

2874S 

22 

13 

45.0 

+ 3 06 00 


RAFGL 3033 

23 

h 

07 

23.1 

-40 51 45 

„ 

RAFGL 3180 

23 

h 

54 

08.4 

+22 22 12 

„ 

RAFGL 

2875 

22 

13 

47.2 

+ 37 29 57 

” 

RAFGL 3034 

23 

07 

44.8 

+ 33 29 48 

” 

RAFGL 3181 

23 

54 

05.5 

+70 31 35 

« 

RAFGL 

2878S 

22 

14 

57.0 

+ 66 45 42 

” 

RAFGL 3035S 

23 

07 

46.0 

+ 17 48 00 

*» 

RAFGL 3183 

23 

54 

25.1 

+32 03 32 

»* 

RAFGL 

2879 

22 

15 

38.0 

+ 2 28 47 


RAFGL 3036S 

23 

07 

50.0 

+ 0 01 54 

” 

RAFGL 3184S 

23 

54 

47.9 

+ 60 44 53 

•> 

RAFGL 

2880 

22 

15 

51.4 

+ 13 21 28 


RAFGL 303 8S 

23 

08 

11.0 

-11 58 00 


RAFGL 3185 

23 

55 

07.0 

+23 45 18 

»» 

RAFGL 

2881 

22 

16 

32.0 

+43 31 45 

” 

RAFGL 3039 

23 

08 

41.5 

+ 4 43 57 


RAFGL 3186 

23 

55 

12,4 

+ 24 51 49 

*• 

RAFGL 

2882S 

22 

16 

54.0 

+ 51 11 24 

** 

RAFGL 3040S 

23 

08 

51.5 

+ 0 09 21 

»» 

RAFGL 3187 

23 

55 

26.0 

+ 56 12 36 

»• 

RAFGL 

2884 

22 

17 

29.0 

+ 63 03 18 

” 

RAFGL 3041 

23 

09 

16.0 

+ 52 36 54 


RAFGL 3188 

23 

55 

51.7 

+ 51 06 36 

»• 

RAFGL 

2885 

22 

17 

42.7 

+ 59 36 17 

” 

RAFGL 3042 

23 

09 

19.2 

+ 48 43 22 

” 

RAFGL 3189 

23 

56 

04.0 

-39 43 06 

*• 

RAFGL 

2887 

22 

18 

25.0 

+ 61 55 30 

” 

RAFGL 3044 

23 

09 

31.1 

+ 59 25 41 

»» 

RAFGL 3190 

23 

56 

53.8 

-29 45 48 

»» 

RAFGL 

2888 

22 

18 

40.5 

+ 26 40 59 


RAFGL 3045 

23 

10 

38.0 

+63 40 06 

” 

RAFGL 3193 

23 

57 

09.5 

+67 05 36 

»» 

RAFGL 

2889 

22 

19 

04.3 

- 7 51 38 


RAFGL 3046 

23 

11 

00.8 

+ 66 48 14 

” 

RAFGL 3194 

23 

57 

32.8 

+25 37 42 

»* 

RAFGL 

2891 

22 

19 

20.4 

+45 23 52 


RAFGL 3048 

23 

11 

33.0 

+61 12 30 

” 

RAFGL 3195S 

23 

57 

41.0 

+ 14 44 30 

»► 

RAFGL 

2893 

22 

20 

27.6 

-22 18 36 


RAFGL 3049 

23 

11 

44.0 

- 6 19 08 

*’ 

RAFGL 3196 

23 

58 

41.9 

+ 60 04 37 


RAFGL 

2895 

22 

21 

39.2 

+ 31 00 30 


RAFGL 3050S 

23 

11 

54.0 

-34 09 36 


RAFGL 3197 

23 

59 

23.7 

- 6 17 31 

*» 

RAFGL 

2896 

22 

21 

14.0 

+ 55 42 36 


RAFGL 3051 

23 

12 

22.0 

+40 31 19 


RAFGL 3198S 

23 

59 

43.0 

-21 17 06 

*• 

RAFGL 

2897S 

22 

21 

43.0 

+ 35 46 00 


RAFGL 3052 

23 

12 

47.0 

+ 63 55 54 

•• 

RAFGL 4001 

0 

12 

00.7 

+ 19 55 44 

*» 

RAFGL 

2900 

22 

23 

16.0 

+ 30 13 12 


RAFGL 3053 

23 

13 

21.0 

+60 50 46 

" 

RAFGL 400 IS 

23 

59 

43.4 

+60 25 30 

>• 

RAFGL 

2901 

22 

24 

08.1 

+ 60 05 25 


RAFGL 3054 

23 

13 

16.4 

- 9 21 38 

” 

RAFGL 4002 

0 

20 

07.0 

-66 29 12 

»• 

RAFGL 

2902S 

22 

24 

06.3 

+ 63 04 25 

** 

RAFGL 3056 

23 

13 

52.0 

+ 62 04 54 


RAFGL 4002S 

0 

00 

31.0 

+59 27 36 

»» 

RAFGL 

2904 

22 

24 

53.0 

+45 09 06 

” 

RAFGL 3057 

23 

13 

53.0 

+ 59 45 42 


RAFGL 4003S 

0 

01 

40.2 

+64 52 30 

*• 

RAFGL 

2908 

22 

26 

01.0 

+ 35 18 06 


RAFGL 3058 

23 

14 

15.4 

- 7 59 58 

" 

RAFGL 4005 

0 

34 

53.2 

+45 19 45 

” 

RAFGL 

2910 

22 

26 

26.0 

+ 58 58 36 


RAFGL 3059 

23 

14 

16.4 

+ 10 19 35 

** 

RAFGL 4005S 

0 

03 

30.0 

+56 03 24 


RAFGL 

2911 

22 

26 

38.2 

+ 8 52 23 

" 

RAFGL 3060S 

23 

14 

27.8 

-28 42 36 


RAFGL 4006S 

0 

04 

01.0 

-32 52 30 


RAFGL 

2912 

22 

26 

43.1 

+49 52 55 


RAFGL 3061 

23 

14 

44.0 

+60 10 06 

*» 

RAFGL 4008 

0 

50 

02.8 

+49 25 55 

•» 

RAFGL 

2913 

22 

27 

26.5 

+47 27 02 

** 

RAFGL 3062 

23 

14 

34.3 

+ 3 00 32 

” 

RAFGL 4008S 

0 

05 

05.0 

+ 1 04 24 


RAFGL 

2916 

22 

28 

16.5 

+ 56 44 39 

" 

RAFGL 3063S 

23 

14 

38.0 

+ 32 00 06 


RAFGL 4009S 

0 

06 

20.7 

-22 27 28 

»► 

RAFGL 

2918 

22 

30 

23.1 

+ 52 58 01 

” 

RAFGL 3064 

23 

15 

28.0 

+40 35 06 

" 

RAFGL 401 OS 

0 

07 

21.4 

- 2 50 21 

•» 

RAFGL 

2919 

22 

30 

40.0 

+ 55 10 54 

" 

RAFGL 3065 

23 

15 

25.1 

+48 44 31 

** 

RAFGL 401 1 

1 

48 

09.0 

-17 53 30 


RAFGL 

2920S 

22 

31 

31.0 

+66 40 00 

** 

RAFGL 3066 

23 

16 

07.7 

-32 48 17 

** 

RAFGL 401 IS 

0 

07 

58.0 

+71 01 12 

»» 

RAFGL 

2921 

22 

31 

37.0 

+24 18 36 

” 

RAFGL 3067 

23 

16 

27.0 

+ 82 45 42 

>* 

RAFGL 4012 

1 

49 

41.0 

- 2 31 24 

*» 

RAFGL 

2922 

22 

31 

43.0 

+ 58 38 06 

” 

RAFGL 3068 

23 

16 

42.4 

+ 16 55 10 

” 

RAFGL 4013 


52 

47.6 

+ 16 56 41 


RAFGL 

2924 

22 

34 

09.0 

- 9 00 42 


RAFGL 3069 S 

23 

16 

46.0 

-38 04 12 

” 

RAFGL 401 3S 

0 

09 

37.1 

-18 12 58 

** 

RAFGL 

2925 

22 

34 

32.7 

+ 58 10 00 


RAFGL 3070S 

23 

17 

34.5 

+ 56 58 11 

” 

RAFGL 4014 


58 

44.0 

+ 0 14 36 

*• 

RAFGL 

2926S 

22 

34 

36.0 

+ 65 34 42 


RAFGL 3073 

23 

17 

13.1 

+ 62 27 57 


RAFGL 4014S 

0 

09 

40.7 

+22 16 43 

*• 

RAFGL 

2928 

22 

36 

39.5 

+ 56 32 08 


RAFGL 3074 

23 

17 

09.5 

+48 21 03 


RAFGL 4015 

2 

03 

27.0 

-28 01 12 

»* 

RAKjL 

2929 

22 

36 

08.7 

+75 06 42 


RAFGL 3075 

23 

17 

15.3 

+ 26 00 22 

** 

RAFGL 4016 

2 

04 

14.0 

-67 45 00 

»* 

RAFGL 

2931 

22 

37 

51.8 

+40 24 34 

” 

RAFGL 3076 

23 

18 

00.9 

+ 8 38 42 

” 

RAFGL 401 6S 

0 

10 

21.6 

- 3 39 34 

»* 

RAFGL 

2932 

22 

38 

35.0 

+49 44 30 

” 

RAFGL 3077S 

23 

17 

53.0 

+46 57 30 


RAFGL 4017S 

0 

11 

10.1 

-26 17 57 

>* 

RAFGL 

2933S 

22 

38 

54.0 

+ 10 45 24 


RAFGL 3078 

23 

18 

22.3 

+ 30 08 31 

” 

RAFGL 4018S 

0 

11 

13.9 

+ 75 44 57 

»* 

RAFGL 

2934 

22 

39 

19.0 

+20 54 24 


RAFGL 3079 

23 

18 

25.0 

+ 60 53 42 

” 

RAFGL 4019 

2 

13 

29.0 

+ 0 17 24 

♦ * 

RAFGL 

2935 

22 

39 

29.9 

- 5 21 48 


RAFGL 3080S 

23 

18 

13.0 

+ 39 20 36 

” 

RAFGL 4019S 

0 

12 

56.0 

+66 19 24 

»> 

RAFGL 

2936 

22 

39 

32.0 

+42 17 00 


RAFGL 3082 

23 

19 

32.0 

- 10 43 54 

” 

RAFGL 4020 

2 

19 

23.0 

-53 53 18 

*» 

RAFGL 

2937S 

22 

40 

17.8 

+ 53 38 49 


RAFGL 3083 

23 

20 

09.0 

-11 05 24 


RAFGL 4020S 

0 

14 

26.0 

- 1 34 30 

»» 

RAFGL 

2938 

22 

40 

39.3 

+29 57 33 


RAFGL 3085 

23 

20 

20.0 

+ 59 02 06 

” 

RAFGL 402 IS 

0 

15 

15.7 

+ 19 56 58 

*» 

RAFGL 

2940 

22 

40 

37.0 

+27 53 42 

” 

RAFGL 3086 

23 

20 

20.8 

-20 22 25 


RAFGL 4022 

2 

22 

16.5 

+ 50 03 13 

»* 

RAFGL 

2941 

22 

41 

16.0 

+59 29 30 


RAFGL 3087 

23 

20 

18.1 

+ 59 51 33 


RAFGL 4022S 

0 

17 

59.4 

+61 36 08 


RAFGL 

2942 

22 

40 

53.9 

- 19 05 33 

” 

RAFGL 3088 

23 

21 

16.0 

+ 39 27 24 


RAFGL 4023S 

0 

18 

01.3 

+ 7 54 46 

»» 

RAFGL 

2943 

22 

41 

17.0 

+ 22 55 24 


RAFGL 3089 

23 

22 

01.6 

+ 3 26 22 

** 

RAFGL 4024 

2 

32 

53.0 

-70 53 24 

*> 

RAFGL 

2946 

22 

41 

51.5 

+ 29 20 51 

** 

RAFGL 3090 

23 

21 

51.0 

- 2 06 30 

” 

RAFGL 4024S 

0 

18 

39.3 

+ 59 40 19 

*► 

RAFGL 

2948 

22 

42 

18.0 

+61 28 00 


RAFGL 3091 

23 

22 

36.3 

+ 62 00 29 


RAFGL 4025S 

0 

18 

35.4 

- 2 38 03 

•» 

RAFGL 

2949 

22 

42 

25.3 

+ 74 31 51 


RAFGL 3092S 

23 

23 

12.1 

-11 25 51 

” 

RAFGL 4026 

2 

47 

00.0 

+60 32 42 

*» 

RAFGL 

2950S 

22 

43 

05.3 

+46 56 26 

** 

RAFGL 3093 

23 

23 

25.3 

-20 54 59 

■* 

RAFGL 4026S 

0 

18 

45.0 

+ 50 40 06 

•* 

RAFGL 

2956S 

22 

45 

20.0 

+ 12 02 48 

” 

RAFGL 3094 

23 

23 

15.9 

+ 52 42 17 


RAFGL 4027 

2 

47 

19.0 

+ 59 01 24 


RAFGL 

2957 

22 

45 

39.0 

+ 54 54 00 


RAFGL 3097 S 

23 

24 

26.0 

+ 5 23 18 

*» 

RAFGL 4027S 

0 

18 

56.0 

+ 86 36 18 

>* 

RAFGL 

2959S 

22 

46 

10.0 

+ 18 19 12 

** 

RAFGL 3099 

23 

25 

45.0 

+ 10 38 08 

** 

RAFGL 4028 

2 

52 

15.6 

+ 64 07 51 

»» 

Rafgl 

2960 

22 

46 

41.4 

+27 05 35 


RAFGL 3101 

23 

27 

09.5 

+ 38 22 04 

" 

RAFGL 4029 

2 

57 

32.5 

+60 17 22 

»* 

RAFGL 

2962 

22 

46 

56.7 

-13 51 25 

” 

RAFGL 3102 

23 

26 

59.0 

+ 50 57 00 

’* 

RAFGL 4030 

3 

08 

33.0 

-56 32 24 

** 

RAFGL 

2963 

22 

47 

23.0 

+ 59 40 30 


RAFGL 3103S 

23 26 

54.0 

+ 56 23 06 


RAFGL 4030S 

0 

20 

52.0 

-30 07 26 

»» 

Rafgl 

2964 

22 

47 

42.1 

+55 38 14 


RAFGL 3104 

23 27 

09.1 

+ 51 24 35 


RAFGL 4031 

3 

09 

56.7 

-29 10 59 

>* 

RAFGL 

2965 

22 

47 

41.0 

+40 47 42 

*’ 

RAFGL 3107 

23 27 

49.0 

+ 59 08 44 

” 

RAFGL 403 IS 

0 

21 

59.7 

- 4 55 29 

>* 

RAFGL 

2966 

22 

47 

35.2 

+24 20 14 


RAFGL 3108S 

23 

27 

39.0 

-17 19 30 

" 

RAFGL 4032 

3 

15 

05.0 

- 9 36 12 

** 

RAFGL 

2967 

22 

47 

53.6 

+65 56 14 


RAFGL 3109 

23 

27 

52.8 

+ 60 00 15 


RAFGL 4032S 

0 

25 

28.3 

- 1 1 56 07 

** 

RAFGL 

2968 

22 

48 

06.0 

+60 01 42 

” 

RAFGL 3110 

23 

28 

00.9 

+ 57 42 43 


RAFGL 4033S 

0 

25 

27.0 

-49 52 42 

»• 

RAFGL 

2969 

22 

48 

59.0 

+61 30 36 

” 

RAFGL 3112 

23 

30 

31.1 

+45 50 50 


RAFGL 4034S 

0 

25 

36.6 

+ 16 10 08 

»* 

RAFGL 

2970 

22 

48 

53.0 

+ 17 51 12 

” 

RAFGL 3113 

23 

30 

57.6 

+22 13 22 


RAFGL 4035S 

0 

25 

58.7 

-40 11 27 

»* 

RAFGL 

2971 

22 

48 

58.0 

+ 63 59 00 

” 

RAFGL 3114 

23 

31 

28.0 

+ 31 02 57 

*> 

RAFGL 4036S 

o 

29 

17.9 

+ 19 22 00 

>» 

RAFGL 

2972S 

22 

49 

07.0 

+ 7 01 00 

” 

RAFGL 3115 

23 

31 

24.8 

+20 33 53 

” 

RAFGL 4037 

3 

46 

23.6 

-21 03 18 

»* 

RAFGL 

2973S 

22 

49 

15.0 

+47 48 42 


RAFGL 3116 

23 

32 

01.0 

+43 16 30 


RAFGL 4037S 

0 

29 

26.0 

+ 14 19 24 

»* 

RAFGL 

2974 

22 

49 

26.0 

-25 34 12 


RAFGL 3117 

23 

32 

47.9 

+71 21 56 


RAFGL 403 8S 

0 

30 

02.0 

+ 50 53 24 

»> 

RAFGL 

2976 

22 

49 

46.4 

+43 02 47 


RAFGL 3120 

23 

33 

25.6 

+24 17 03 


RAFGL 4039 

3 

52 

51.4 

+60 57 53 

*» 

RAFGL 

2977 

22 

50 

00.4 

- 7 50 46 


RAFGL 3122 

23 

35 

06.5 

+46 11 14 


RAFGL 4039S 

0 

31 

12.8 

-29 50 02 

** 

RAFGL 

2978S 

22 

49 

56.0 

+ 17 29 00 


RAFGL 3123 

23 

35 

06.0 

- 5 00 24 

” 

RAFGL 404 IS 

0 

36 

52.0 

-15 44 54 

*» 

RAFGL 

2980S 

22 

50 

28.3 

+50 26 20 


RAFGL 3124 

23 

36 

01.0 

+61 38 00 

” 

RAFGL 4042 

3 

57 

09.3 

-12 42 53 

>» 

RAFGL 

2982 

22 

51 

19.0 

+61 01 12 

” 

RAFGL 3125 

23 

36 

36.0 

+51 59 08 

’» 

RAFGL 404 2 S 

0 

37 

37.0 

+ 54 30 00 

»» 

RAFGL 

2984 

22 

51 

40.0 

+ 8 37 54 


RAFGL 3126 

23 

36 

53.0 

+ 32 03 12 

•* 

RAFGL 4043 

4 

01 

00.4 

+68 32 40 

•» 

RAFGL 

2985 

22 

51 

51.9 

+ 66 00 49 


RAFGL 3127 

23 

37 

16.5 

+ 77 21 12 

” 

RAFGL 4043S 

0 

38 

58.0 

-46 21 33 

»» 

RAFGL 

2986 

22 

52 

07.6 

+ 16 40 31 

” 

RAFGL 3128 

23 

38 

14.0 

+ 70 09 30 


RAFGL 4044 

4 

05 

17.0 

+68 34 00 

*» 

RAFGL 

2987 

22 

52 

31.0 

+60 33 12 

” 

RAFGL 3131 

23 

39 

47.0 

+ 18 10 00 


RAFGL 4044S 

0 

39 

29 4 

- 9 55 19 


RAFGL 

2988 

22 

52 

38.3 

+ 84 46 49 


RAFGL 3132S 

23 

39 

46.5 

+44 42 53 

*» 

RAFGL 4045 

4 

13 

36.0 

-21 08 54 


RAFGL 

2989 

22 

52 

35.0 

-29 52 43 


RAFGL 3133 

23 

39 

58.4 

+ 64 14 17 

” 

RAFGL 4045S 

0 

41 

58.0 

-79 38 42 

*• 

RAFGL 

2991 

22 

54 

13.0 

+ 58 15 48 


RAFGL 3134S 

23 

40 

03.0 

+ 32 55 30 


RAFGL 4046 

4 

13 

53.0 

-81 59 18 

» 

RAFGL 

2992 

22 

54 

14.1 

+49 27 59 

" 

RAFGL 3135 

23 40 

49.5 

+ 10 03 14 

” 

RAFGL 4046S 

0 

42 

01.0 

+38 51 30 

*• 

RAFGL 

2993 

22 

54 

25.9 

-20 36 39 

” 

RAFGL 3136 

23 41 

14.2 

-15 33 42 


RAFGL 4047 

4 

24 

35.4 

+69 16 09 


RAFGL 

2995 

22 

54 

53.5 

-29 53 16 

” 

RAFGL 3137S 

23 41 

23.0 

+24 25 42 


RAFGL 4047 S 

0 

42 

50.0 

+ 58 09 12 


RAFGL 

2996 

22 

54 

37.0 

+61 15 24 

" 

RAFGL 3138 

23 

41 

36.4 

+61 30 55 


RAFGL 4048 

4 

25 

41.0 

-23 10 54 

« 

RAFGL 

2997 S 

22 

54 

54.0 

+ 61 46 54 

” 

RAFGL 3140 

23 

42 

10.5 

+41 46 52 

*» 

RAFGL 404 8 S 

0 

42 

51.3 

- 4 54 11 

« 

RAFGL 

2999 

22 

55 

39.5 

+ 58 33 28 


RAFGL 3141 

23 

42 

06.8 

+ 56 18 39 

” 

RAFGL 4049 

5 

08 

27.0 

+ 29 50 37 

M 

RAFGL 

3000 

22 

55 

31.0 

+62 21 30 


RAFGL 3142S 

23 

42 

15.0 

+ 56 57 24 

** 

RAFGL 404 9 S 

0 

42 

56.0 

+ 57 46 42 


RAFGL 

3001 

22 

55 

39.6 

+ 21 14 45 

” 

RAFGL 3143 

23 

42 

34.0 

+43 38 30 

” 

RAFGL 4050 

5 

16 

41.0 

-65 02 00 

>• 

RAFGL 

3002S 

22 

55 

51.0 

+ 28 20 06 


RAFGL 3145 

23 

43 

41.9 

+ 60 11 44 

** 

RAFGL 4050S 

0 

43 

31.6 

+48 00 11 

» 

RAFGL 

3003S 

22 

56 

34.2 

+ 24 39 15 


RAFGL 3146S 

23 

43 

39.0 

- 7 09 30 


RAFGL 4051 

5 

20 

52.0 

- 4 36 30 


RAFGL 

3004 

22 

56 

19.0 

+ 58 31 06 


RAFGL 3147 

23 

43 

50.1 

+ 3 12 34 


RAFGL 405 IS 

0 

43 

50.0 

-17 19 12 


RAFGL 

3005 

22 

56 

57.7 

-13 20 21 

** 

RAFGL 3148 

23 

43 

55.0 

+ 54 12 54 


RAFGL 4052S 

0 

44 

41.0 

+ 23 59 44 

» 

RAFGL 

3006 

22 

57 

58.2 

+ 56 40 37 


RAFGL 3150 

23 

44 

20.9 

+ 28 08 33 


RAFGL 4053 

5 

22 

45.8 

+ 38 19 56 


RAFGL 

3007 

22 

57 

54.2 

+35 38 41 


RAFGL 3151 

23 

44 

43.0 

+ 39 14 54 


RAFGL 405 3S 

0 

45 

19.0 

+ 53 16 54 


RAFGL 

3010 

22 

58 

37.6 

+46 14 31 

” 

RAFGL 3152 

23 

44 

34.6 

+57 10 25 


RAFGL 4054 

5 

35 

39.0 

-47 57 30 

« 

RAFGL 

3011 

22 

58 

29.7 

+64 02 38 

” 

RAFGL 3153 

23 

44 

51.5 

+25 51 13 


RAFGL 4054S 

0 

46 

53.0 

- 10 54 42 


RAFGL 

3012 

22 

59 

10.0 

+ 32 20 38 


RAFGL 3154 

23 

45 

02.0 

+68 17 36 

*’ 

RAFGL 4055 

5 

38 

27.0 

-69 12 36 


RAFGL 

3013 

22 

59 

24.7 

+ 61 17 43 


RAFGL 3155S 

23 

46 

22.0 

+ 21 47 54 


RAFGL 4055S 

0 

46 

54.9 

-13 49 55 

»• 

RAFGL 

3014S 

22 

59 

23.4 

+56 50 12 

” 

RAFGL 3158 

23 

48 

21.3 

+47 13 48 

” 

RAFGL 4056 

5 

39 

57.0 

-69 45 42 


RAFGL 

3015 

22 

59 

31.0 

+45 37 12 

” 

RAFGL 3159 

23 48 

33.0 

+ 20 07 36 

*• 

RAFGL 4056S 

0 

47 

31.0 

+44 27 48 


RAFGL 

3016 

23 

00 

02.0 

+ 59 33 06 


KAfGjl 3160 

is 

48 

48.0 

+ 9 02 10 


RAFGL 4057 

5 

43 

45.0 

-66 26 54 

»• 

RAFGL 

3017 

23 

01 

20.8 

+27 48 41 

” 

RAFGL 3161S 

23 

48 

45.0 

+26 53 24 


RAFGL 4057S 

6 

49 

3L0 

+47 45 12 


RAFGL 

3018 

23 

01 

22.8 

+ 37 35 03 

** 

RAFGL 3162S 

23 

48 

51.0 

+ 5 25 48 


RAFGL 4058 

6 

08 

33.4 

-40 20 36 

•t 

RAFGL 

3019 

23 

02 

44.9 

-22 45 25 


RAFGL 3163 

23 

49 

13.0 

+ 8 46 30 


RAFGL 4058S 

0 

50 

03.0 

+ 53 34 48 

n 

RAFGL 

3020 

23 

02 

41.0 

+ 56 52 18 

’’ 

RAFGL 3164 

23 

49 

24.1 

+ 2 39 09 

" 

RAFGL 4059 

6 

18 

12.0 

+49 04 42 

»» 

RAFGL 

3022 

23 

03 

52.3 

+ 59 58 45 


RAFGL 3165 

23 

49 

39.0 

+ 61 32 06 


RAFGL 4059S 

0 

50 

13.4 

-24 16 40 

»» 

RAFGL 

3023 

23 

04 

08.2 

+ 10 16 22 


RAFGL 3166 

23 

49 

56.4 

+ 18 50 33 


RAFGL 4060 

6 

21 

30.0 

- 0 15 36 

•> 

RAFGL 

3024 

23 

04 

29.0 

+ 9 08 21 


RAFGL 3167 

23 

50 

13.3 

-12 17 41 


RAFGL 4060S 

0 

49 

49.4 

-1-44 51 44 

»» 

RAFGL 

3025 

23 

04 

43.3 

-25 51 59 


RAFGL 3168 

23 

50 

26.8 

+ 60 43 28 


RAFGL 406 IS 

0 

50 

48.6 

+73 52 10 


RAFGL 

3026 

23 

04 

40.3 

+25 11 53 

” 

RAFGL 3169S 

23 

50 

34.0 

- 1 38 06 

** 

RAFGL 4062 

6 

27 

04.0 

-72 47 24 

*> 

RAFGL 

3027S 

23 

05 

21.7 

+46 07 01 


RAFGL 3170 

23 

49 

41.0 

+ 66 18 24 

*» 

RAFGL 4062S 

0 

51 

48.0 

+ 58 17 30 

»» 

RAFGL 

3029 

23 

06 

23.0 

-30 24 18 


RAFGL 3173 

23 

51 

52.4 

+57 13 17 

” 

RAFGL 406 3 S 

0 

53 

23.0 

-65 12 36 

*» 

RAFGL 

3030 

23 

06 

47.0 

-21 26 39 

” 

RAFGL 3174 

23 

52 

13.0 

- 0 10 07 


RAFGL 4064 

6 

47 

17.0 

-66 50 30 


RAFGL 

3031 

23 

06 

59.9 

+ 8 24 21 

” 

RAFGL 3176 

23 

52 

49.8 

+48 21 36 


RAFGL 4064S 

0 

53 

30.1 

-28 02 46 


RAFGL 

3032S 

23 

06 

18.0 

+75 07 02 


RAFGL 3177 

23 

53 

21.1 

+ 14 57 07 

” 

RAFGL 4065 

6 

54 

41.0 

-23 53 42 

” 


OF POOR 


page is 
quality 


A-83 


NAME 

RA (1950) DEC | 

POS REF 

name 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA <195 

50) DEC 

POS REF 

RAFGL 406 5 S 

0 53 31.0 

-11 32 13 

„ 

RAFGL 413 IS 

1 40 05.0 

+48 15 55 


RAFGL 4196 

h 

14 

25 

44.0 

-68*43* 12* 


RAFGL 4066 

6 58 59.0 

-76 55 12 

»* 

RAFGL 4132 

11 26 07.0 

-62 41 48 

” 

RAFGL 4196S 

2 

24 

11.4 

+ 36 44 35 


RAFGL 4066S 

0 54 02.6 

+ 26 04 11 

»» 

RAFGL 4132S 

1 40 17.0 

+ 58 33 00 

” 

RAFGL 4197 

14 

36 

11.3 

-60 37 49 

” 

RAFGL 4067 

7 00 13.3 

+70 48 28 


RAFGL 4133 

11 32 26.0 

-72 57 24 


RAFGL 4198 

14 

40 

51.0 

+ 55 00 56 

” 

RAFGL 4067S 

0 54 30.0 

-60 56 30 


RAFGL 4133S 

1 40 11.7 

- 3 56 29 


RAFGL 4198S 

2 

28 

12.0 

-34 34 06 

” 

RAFGL 4068 

7 04 00.0 

+ 59 31 12 

” 

RAFGL 4134 

11 36 20.0 

-63 10 00 

” 

RAFGL 4199 

14 

41 

31.0 

-59 36 42 


RAFGL 4069 

7 06 30.0 

+ 58 32 42 

»• 

RAFGL 4135 

11 41 00.0 

-62 11 00 

” 

RAFGL 4199S 

2 

28 

43.9 

+49 57 36 


RAFGL 4069S 

0 56 39.5 

+ 39 21 06 


RAFGL 4135S 

1 41 44.7 

-16 12 00 

” 

RAFGL 4200 

14 

42 

32.0 

-59 10 30 

” 

RAFGL 4070 

7 06 32.3 

-72 56 08 

•* 

RAFGL 4136 

11 46 08.1 

-35 42 31 

” 

RAFGL 4200S 

2 

29 

02.5 

+ 35 55 36 

” 

RAFGL 4070S 

0 56 32.7 

+42 34 55 

»» 

RAFGL 4136S 

1 42 39.0 

+ 60 44 37 

” 

RAFGL 4201 

14 

42 

48.1 

+27 17 03 

” 

RAFGL 4071 

7 17 03.0 

+ 31 27 39 


RAFGL 4137 

11 46 41.6 

-41 28 39 


RAFGL 420 IS 

2 

30 

29.0 

-70 39 54 

” 

RAFGL 407 IS 

0 57 14.0 

+ 6 12 50 


RAFGL 4137S 

1 42 45.0 

+ 8 54 25 


RAFGL 4202 

14 

48 

02.0 

-61 52 00 


RAFGL 4072 

7 25 22.0 

-66 44 00 

” 

RAFGL 4138 

11 52 03.0 

+ 37 25 12 

” 

RAFGL 4202 S 

2 

30 

31.0 

- 5 42 48 


RAFGL 4072S 

0 57 59.2 

+46 39 24 

»> 

RAFGL 4138S 

1 43 28.5 

- 5 58 58 

” 

RAFGL 4203 

14 

51 

44.0 

-72 37 42 


RAFGL 4073 

7 32 54.1 

+46 17 33 


RAFGL 4139 

11 52 39.3 

+ 37 02 07 


RAFGL 4203 S 

2 

31 

57.0 

+ 67 44 54 

” 

RAFGL 4073S 

0 58 46.0 

-12 19 48 


RAFGL 4139S 

1 43 41.0 

+ 62 19 06 


RAFGL 4204 

14 

51 

54.0 

-58 48 36 

” 

RAFGL 4074 

7 34 45.4 

+38 22 22 

»» 

RAFGL 4140 

11 53 52.0 

-39 08 12 

” 

RAFGL 4204S 

2 

31 

49.0 

- 3 49 00 


RAFGL 407AS 

0 59 29.0 

+69 04 06 


RAFGL 4140S 

1 44 20.0 

-42 29 30 


RAFGL 4205 

14 

56 

15.0 

-54 06 18 

” 

RAFGL 4075 

7 37 19.0 

-84 57 06 


RAFGL 4141 

11 56 47.0 

+ 33 28 18 


RAFGL 4205S 

2 

32 

11.0 

+ 22 15 00 


RAFGL 4075S 

1 00 10.0 

+62 48 54 

” 

RAFGL 4141S 

I 44 48.0 

-25 35 54 

” 

RAFGL 4206 

14 

58 

39.0 

-59 27 00 


RAFGL 4076 

7 37 34.0 

- 8 45 36 


RAFGL 4142 

12 01 05.0 

-34 11 24 

” 

RAFGL 4206S 

2 

31 

59.0 

-34 48 48 


RAFGL 4076S 

l 00 20.7 

+ 7 37 17 


RAFGL 4142S 

1 45 41.0 

-46 27 06 


RAFGL 4207 

14 

59 

02.0 

-58 25 42 

” 

RAFGL 4077 

7 43 33.0 

-58 19 36 


RAFGL 4143 

12 03 18.0 

-51 41 00 


RAFGL 4207S 

2 

32 

33.4 

+ 37 05 41 


RAFGL 4077S 

1 00 30.7 

- 5 06 13 

” 

RAFGL 4143S 

1 45 56.5 

+ 33 53 39 


RAFGL 4208 

14 

59 

48.0 

-58 50 12 

” 

RAFGL 4078 

7 45 37.0 

-71 10 06 


RAFGL 4144 

12 06 22.0 

-63 00 30 

” 

RAFGL 4208S 

2 

33 

14.8 

+ 5 22 34 


RAFGL 4078S 

1 01 05.3 

+ 52 14 06 

” 

RAFGL 4144S 

1 48 11.4 

+ 37 46 38 

” 

RAFGL 4209 

15 

01 

33.0 

-57 19 06 


RAFGL 4080S 

1 04 10.2 

+ 53 13 53 


RAFGL 4145 

12 06 32.0 

+ 29 26 48 

” 

RAFGL 4209S 

2 

33 

29.3 

+65 31 44 


RAFGL 4081 

8 10 42.0 

-62 36 42 

" 

RAFGL 4146 

12 07 22.5 

-62 03 20 

” 

RAFGL 4210 

15 

07 

22.0 

-57 31 54 

” 

RAFGL 408 IS 

1 04 32.0 

+45 20 30 

” 

RAFGL 4146S 

1 50 24.5 

+68 56 14 

” 

RAFGL 421 OS 

2 

34 

46.8 

+ 56 49 49 


RAFGL 4082 

8 15 12.0 

+72 33 55 

** 

RAFGL 4147 

12 09 19.0 

+ 26 08 56 

” 

RAFGL 4211 

15 

08 

18.0 

-48 08 48 


RAFGL 4083 

8 21 11.2 

+ 10 47 40 

” 

RAFGL 4148 

12 12 40.0 

-62 43 42 

” 

RAFGL 421 IS 

2 

34 

42.8 

-36 02 42 


RAFGL 4083S 

1 05 44.8 

+ 9 38 30 

” 

RAFGL 4148S 

1 51 58.8 

+ 4 28 00 

” 

RAFGL 4212 

15 

09 

48.0 

-55 11 24 


RAFGL 4084S 

1 07 36.3 

+ 25 11 37 


RAFGL 4149 

12 14 51.0 

-67 40 57 


RAFGL 4212S 

2 

35 

03.0 

- 3 00 00 


RAFGL 4085 

8 26 07.6 

+ 60 53 15 


RAFGL 4149S 

1 52 56.4 

+ 37 02 01 

” 

RAFGL 4213 

15 

12 

22.0 

-58 01 48 

” 

RAFGL 4085 S 

1 07 22.0 

-65 24 54 

” 

RAFGL 4150 

12 28 22.7 

-56 50 00 


RAFGL 4214S 

2 

35 

34.5 

+27 18 00 


RAFGL 4086 

8 27 39.0 

-61 14 06 

** 

RAFGL 41 SOS 

1 55 14.0 

-70 23 00 

” 

RAFGL 4215 

15 

26 

16.0 

+ 17 34 00 

” 

RAFGL 4086S 

1 07 59.0 

+ 2 10 48 

” 

RAFGL 4151 

12 30 02.0 

-57 55 06 

” 

RAFGL 421 5S 

2 

35 

45.0 

-14 37 12 

” 

RAFGL 4087 

8 36 26.0 

+46 09 42 

” 

RAFGL 4151S 

1 55 00.6 

+ 59 01 34 

” 

RAFGL 4216 

15 

27 

59.0 

-62 08 30 

” 

RAFGL 4087S 

1 08 45.6 

+20 46 10 

” 

RAFGL 4152 

12 31 33.0 

-61 21 00 

” 

RAFGL 4216S 

2 

38 

41.6 

-40 04 07 

” 

RAFGL 4088 

8 46 36.5 

+ 70 29 12 


RAFGL 4153 

12 32 03.0 

+ 8 27 36 


RAFGL 4217 

15 

35 

05.0 

-15 12 36 

” 

RAFGL 4088S 

1 08 30.0 

-33 46 36 


RAFGL 4153S 

1 59 47.2 

+ 54 59 32 


RAFGL 4217S 

2 

38 

27.4 

+ 34 18 10 

” 

RAFGL 4089S 

1 08 57.0 

+20 46 30 

" 

RAFGL 4154 

12 32 42.0 

-61 34 12 

” 

RAFGL 4218 

15 

40 

18.2 

-37 00 43 


RAFGL 4090 

8 55 08.0 

+ 55 36 12 

" 

RAFGL 4155 

12 32 48.3 

+ 8 23 20 

” 

RAFGL 4218S 

2 

39 

34.0 

-26 15 18 

” 

RAFGL 4090S 

1 11 19.7 

+28 15 58 


RAFGL 4155S 

1 59 34.0 

- 7 33 30 


RAFGL 4219 

15 

46 

30.7 

+28 18 32 


RAFGL 4091 

9 11 03.0 

+ 51 17 36 


RAFGL 4156 

12 32 51.0 

+ 6 18 36 


RAFGL 4219S 

2 

39 

41.7 

-22 49 06 


RAFGL 409 IS 

l 12 53.4 

+74 56 13 

” 

RAFGL 4156S 

1 59 41.0 

+ 16 02 30 

” 

RAFGL 4220 

15 

53 

27.0 

-18 09 24 


RAFGL 4092 

9 16 27.0 

+49 58 12 


RAFGL 4157 

12 35 57.7 

+ 7 15 47 


RAFGL 4220S 

2 

40 

15.6 

- 0 13 53 

” 

RAFGL 4092S 

1 12 10.0 

- 7 21 48 


RAFGL 4157S 

2 01 45.8 

-12 05 56 


RAFGL 422 IS 

2 

40 

51.5 

+ 17 20 13 

” 

RAFGL 4093 

9 22 46.0 

-57 26 30 

" 

RAFGL 4158 

12 52 51.0 

-52 43 18 

” 

RAFGL 4222 

16 

23 

14.0 

-24 29 54 

” 

RAFGL 4094S 

1 14 04.0 

-13 35 36 

” 

RAFGL 4158S 

2 01 40.0 

-10 40 36 

” 

RAFGL 4222S 

2 

43 

00.0 

- 1 29 42 

” 

RAFGL 4095 

9 30 59.2 

-62 34 01 


RAFGL 4159 

12 53 15.0 

-68 46 36 


RAFGL 4223 

16 

23 

18.5 

+ 61 37 37 

” 

RAFGL 409 5 S 

1 16 48.0 

+ 57 15 42 


RAFGL 4159S 

2 02 16.0 

- 3 04 24 


RAFGL 4223S 

2 

43 

17.0 

+ 71 45 36 

” 

RAFGL 4096 

9 35 21.0 

+67 29 56 

” 

RAFGL 4160 

13 01 29.6 

+ 11 29 57 


RAFGL 4224 

16 

23 

44.0 

-24 17 48 


RAFGL 4096S 

1 17 38.0 

+67 10 06 

” 

RAFGL 4160S 

2 02 23.6 

-17 31 34 


RAFGL 4224S 

2 

43 

04.7 

-14 12 03 


RAFGL 4097 

9 51 58.0 

-67 20 00 

” 

RAFGL 4161 

13 05 32.0 

-61 58 54 

” 

RAFGL 4225 

16 

26 

08.0 

-82 09 30 


RAFGL 4098 

9 52 14.0 

-75 07 36 

” 

RAFGL 4161S 

2 04 09.3 

-39 46 36 

’’ 

RAFGL 4225S 

2 

44 

23.0 

-17 10 06 


RAFGL 4098 S 

1 20 02.3 

+ 1 27 57 

” 

RAFGL 4162 

13 08 25.0 

-48 31 24 

” 

RAFGL 4226S 

2 

46 

18.0 

-19 17 18 


RAFGL 4099 

9 56 27.0 

-58 37 18 

” 

RAFGL 4162S 

2 04 54.0 

- 0 28 36 

” 

RAFGL 4227 

16 

32 

48.0 

- 8 19 42 


RAFGL 4099 S 

1 20 04.0 

-69 15 42 


RAFGL 4163 

13 08 31.0 

-62 18 24 


RAFGL 4227S 

2 

46 

32.2 

- 4 25 55 


RAFGL 4100 

9 57 34.3 

+ 8 17 06 


RAFGL 4163S 

2 06 08.0 

-11 57 42 


RAFGL 4228 

16 

33 

04.7 

-35 09 16 

’’ 

RAFGL 4100S 

1 20 55.5 

-18 11 42 


RAFGL 4164 

13 11 02.0 

-60 51 36 

" 

RAFGL 422 8 S 

2 

47 

19.0 

+ 51 52 30 

” 

RAFGL 4101 

10 04 55.9 

-56 57 49 


RAFGL 4164S 

2 06 21.0 

- 4 53 24 


RAFGL 4229S 

2 

47 

29.0 

-15 52 00 


RAFGL 4101 S 

1 22 20.0 

+ 14 35 06 


RAFGL 4165 

13 11 06.0 

-62 28 48 


RAFGL 4230 

17 

10 

49.0 

-75 32 06 


RAFGL 4102 

10 05 41.4 

-53 00 55 

” 

RAFGL 4165S 

2 07 16.0 

-13 58 12 

” 

RAFGL 4230S 

2 

49 

11.8 

-41 10 06 


RAFGL 4102S 

1 22 11.6 

+ 57 22 36 

” 

RAFGL 4167 

13 23 20.0 

-40 18 48 

” 

RAFGL 423 IS 

2 

50 

41.9 

+ 52 33 34 


RAFGL 4103 

10 17 54.0 

-57 41 54 

” 

RAFGL 4167S 

2 09 14.0 

-27 00 36 

” 

RAFGL 4233 

17 

45 

34.0 

-77 51 36 

" 

RAFGL 4103S 

l 23 05.0 

-46 11 12 ! 

” 

RAFGL 4168 

13 24 15.0 

-37 14 42 

” 

RAFGL 4233S 

2 

53 

19.5 

+ 51 03 38 


RAFGL 4104 

10 19 44.4 

-57 50 40 


RAFGL 4168S 

2 09 27.0 

-23 55 00 


RAFGL 4234S 

2 

53 

42.0 

- 6 13 36 


RAFGL 4105 

10 18 37.4 

-60 12 02 


RAFGL 4169 

13 25 15.0 

-36 44 42 


RAFGL 4235 

18 

06 

01.8 

-20 06 20 

” 

RAFGL 4105S 

1 23 49.0 

-17 13 18 


RAFGL 4169S 

2 10 04.5 

+43 59 54 


RAFGL 4235S 

2 

55 

16.0 

-12 13 48 


RAFGL 4106 

10 21 32.0 

-59 17 48 

” 

RAFGL 4170 

13 26 12.0 

-36 15 48 

’’ 

RAFGL 4236 

18 

14 

03.0 

+ 31 36 18 

” 

RAFGL 4107 

10 22 10.0 

-57 30 30 

” 

RAFGL 41 70S 

2 10 19.4 

+ 15 02 47 

” 

RAFGL 4236S 

2 

55 

52.2 

-23 48 22 

” 

RAFGL 4108 

10 29 05.0 

-57 36 48 


RAFGL 4171 

13 27 44.0 

-38 00 00 


RAFGL 4237 

18 

22 

48.9 

-13 15 40 


RAFGL 4108S 

1 25 39.0 

+ 7 39 18 


RAFGL 4171S 

2 11 23.0 

- 5 47 12 


RAFGL 4237S 

2 

55 

57.3 

+ 34 59 03 


RAFGL 4109 

10 29 35.7 

-57 45 37 

” 

RAFGL 4172 

13 29 18.0 

-62 32 12 


RAFGL 4238 

18 

21 

21.8 

+ 89 03 03 


RAFGL 4109S 

1 26 00.5 

+61 30 12 

” 

RAFGL 4172S 

2 11 43.0 

- 19 47 54 


RAFGL 4239S 

2 

58 

01.2 

+ 10 40 25 


RAFGL 4110 

10 35 22.0 

-58 20 30 


RAFGL 4173 

13 32 56.4 

- 4 08 05 


RAFGL 4240 

18 

49 

50.0 

+25 36 18 

” 

RAFGL 4111 

10 35 55.0 

-58 30 18 


RAFGL 4173S 

2 12 40.0 

+67 03 08 

” 

RAFGL 4240S 

2 

58 

08.0 

-13 08 30 


RAFGL 411 IS 

1 27 19.0 

-47 03 24 


RAFGL 4174 

13 36 31.0 

-61 28 36 

” 

RAFGL 4241 

18 

53 

59.0 

+ 30 05 24 


RAFGL 4112 

10 38 31.0 

-59 09 42 


RAFGL 4174S 

2 13 14.0 

+ 75 06 54 


RAFGL 424 IS 

2 

59 

45.0 

- 5 08 18 

” 

RAFGL 4I12S 

1 28 06.5 

+ 14 45 52 


RAFGL 4175 

13 36 53.5 

-49 41 50 


RAFGL 4242 

18 

59 

57.0 

+ 4 57 06 

” 

RAFGL 4113 

10 42 29.0 

-59 50 12 

” 

RAFGL 4175S 

2 13 18.0 

-23 36 02 

” 

RAFGL 4242S 

3 

00 

13.0 

- 7 54 12 

" 

RAFGL 4113S 

1 29 08.1 

+ 15 22 05 


RAFGL 4176 

13 39 41.0 

-61 52 42 

” 

RAFGL 4243 

19 

00 

40.0 

+ 57 45 12 


RAFGL 4114 

10 43 06.8 

-59 25 15 


RAFGL 4176S 

2 13 39.0 

-20 45 00 

” 

RAFGL 424 3 S 

3 

01 

18.0 

+ 35 40 42 


RAFGL 41 14S 

1 30 09.9 

+ 58 04 16 


RAFGL 4177 

13 43 40.2 

-62 20 25 

” 

RAFGL 4244 

19 

12 

00.5 

+ 32 27 47 

” 

RAFGL 4115 

10 43 15.3 

+ 57 37 48 


RAFGL 4177S 

2 13 35.0 

-25 48 48 

” 

RAFGL 4244S 

3 

01 

39.0 

-15 24 00 

” 

RAFGL 4115S 

1 30 06.0 

+77 18 54 

" 

RAFGL 4178 

13 44 08.0 

-61 08 06 

” 

RAFGL 4245 

19 

13 

23.3 

-17 03 55 

” 

RAFGL 4116 

10 45 14.0 

-59 45 42 


RAFGL 4179 

13 45 10.0 

-31 15 18 


RAFGL 4245S 

3 

01 

51.0 

-12 59 24 

” 

RAFGL 4116S 

1 30 25.1 

- 0 07 47 


RAFGL 4179S 

2 15 39.1 

+31 53 50 


RAFGL 4246 

19 

14 

39.0 

-20 47 36 


RAFGL 4117 

10 48 16.1 

+59 35 10 

" 

RAFGL 4180 

13 45 49.0 

-62 33 24 

** 

RAFGL 4246S 

3 

02 

22.0 

-26 00 48 


RAFGL 4117S 

1 30 38.7 

+ 58 58 35 

*• 

RAFGL 41 80S 

2 15 43.0 

- 1 33 36 


RAFGL 4247 

19 

16 

44.0 

+49 05 06 

” 

RAFGL 4118 

10 53 50.0 

-60 09 36 

" 

RAFGL 4181 

13 46 32.4 

-34 12 07 


RAFGL 4248 

19 

19 

21.0 

+ 57 33 00 


RAFGL 4118S 

1 32 13.0 

+ 37 55 42 

” 

RAFGL 4182 

13 47 03.0 

-61 21 30 

” 

RAFGL 4248S 

3 

03 

33.4 

+ 11 28 22 


RAFGL 4119 

10 54 14.0 

-59 50 18 

" 

RAFGL 4182S 

2 16 57.0 

+ 56 45 51 

” 

RAFGL 4249 

19 

28 

05.0 

+ 18 11 36 


RAFGL 4119S 

1 31 59.0 

-19 13 36 


RAFGL 4183 

13 47 36.0 

-65 31 48 


RAFGL 4249S 

3 

03 

39.0 

+60 18 24 

” 

RAFGL 4120 

10 56 46.0 

-60 55 30 


RAFGL 4183S 

2 17 03.0 

-19 02 18 


RAFGL 4250S 

3 

04 

08.0 

+ 66 11 36 


RAFGL 4120S 

1 32 15.0 

+ 12 20 48 

** 

RAFGL 4184S 

2 17 38.0 

-12 29 30 

” 

RAFGL 4251 

19 

32 

47.6 

+ 30 24 20 


RAFGL 4121 

10 58 39.0 

-59 33 30 


RAFGL 4185 

13 55 29.0 

-61 07 30 

” 

RAFGL 425 IS 

3 

05 

05.0 

-11 10 12 


RAFGL 4121S 

1 32 06.4 

+ 18 12 21 

" 

RAFGL 4185S 

2 17 47.0 

+ 60 32 06 

” 

RAFGL 4252 

19 

41 

07.0 

- 0 04 30 


RAFGL 4122 

10 58 50.0 

-60 33 36 

" 

RAFGL 4186 

13 57 46.0 

-59 30 48 

” 

RAFGL 4252S 

3 

06 

28.1 

-26 38 12 


RAFGL 4122S 

1 33 32.6 

-15 39 19 

** 

RAFGL 4186S 

2 17 48.0 

-22 45 54 

” 

RAFGL 4253 

19 

45 

31.7 

+ 9 20 39 


RAFGL 4123 

11 03 59.0 

-41 53 00 

” 

RAFGL 4187 

14 00 23.3 

-76 33 25 

” 

RAFGL 4253S 

3 

08 

03.2 

+ 39 25 23 

” 

RAFGL 4123S 

1 33 45.2 

-36 42 30 

” 

RAFGL 4187S 

2 18 24.2 

+23 11 55 

” 

RAFGL 4254S 

3 

08 

11.5 

+ 37 52 54 


RAFGL 4124 

11 09 46.3 

-61 02 09 

** 

RAFGL 4188 

14 00 35.0 

-61 05 18 

” 

RAFGL 4255S 

3 

08 

19.0 

-21 53 18 

” 

RAFGL 4124S 

1 35 19.9 

- 3 41 40 

” 

RAFGL 4189 

14 03 02.5 

-62 07 00 

** 

RAFGL 4256 

19 

53 

05.0 

+ 27 04 12 


RAFGL 4125 

11 10 32.0 

-60 34 54 


RAFGL 4190 

14 03 57.0 

-61 12 30 


RAFGL 4256S 

3 

08 

48.4 

- 3 59 59 


RAFGL 4125S 

1 36 01.0 

+ 1 06 54 


RAFGL 4190S 

2 20 15.8 

-10 25 46 


RAFGL 4257 

19 

57 

47.0 

+ 1 11 48 

” 

RAFGL 4126 

11 12 51.1 

-60 58 38 


RAFGL 4191 

14 12 56.9 

-59 40 55 


RAFGL 4257S 

3 

09 

03.0 

-23 52 30 


RAFGL 4126S 

1 36 30.0 

-18 13 24 


RAFGL 4191S 

2 20 31.0 

- 9 24 24 

*» 

RAFGL 4258 

19 

58 

36.0 

+ 1 14 54 

" 

RAFGL 4127 

11 14 27.0 

-61 12 36 


RAFGL 4192 

14 13 54.0 

-13 52 48 


RAFGL 4258S 

3 

09 

29.0 

+ 55 31 00 


RAFGL 4127S 

1 36 28.3 

+60 38 57 


RAFGL 4192S 

2 20 35.0 

- 3 03 30 


RAFGL 4259 

20 

04 

21.0 

+ 26 51 18 


RAFGL 4128 

11 15 16.0 

-65 34 42 


RAFGL 4193 

14 16 42.3 

-36 37 44 


RAFGL 4259S 

3 

10 

01.0 

-29 51 18 

" 

RAFGL 4128S 

1 37 32.0 

- 2 07 06 

” 

RAFGL 4193S 

2 22 43.0 

- 13 23 06 


RAFGL 4260 

20 

10 

01.0 

- 0 33 18 


RAFGL 4129 

11 15 18.5 

-21 52 19 


RAFGL 4194 

14 20 02.2 

+ 29 35 51 


RAFGL 4260S 

3 

11 

25.0 

+ 54 41 54 

” 

RAFGL 4130 

11 19 04.0 

-55 30 30 


RAFGL 4194S 

2 22 50.0 

+ 37 53 24 

” 

RAFGL 4261 

20 

11 

51.0 

- 0 09 29 


RAFGL 4130S 

1 39 04.4 

- 3 22 29 

” 

RAFGL 4195 

14 20 57.0 

-60 10 54 

” 

RAFGL 4261 S 

3 

12 

21.0 

+ 1 25 32 


RAFGL 4131 

11 21 48.5 

+48 52 50 

*’ 

RAFGL 4195S 

2 23 28.7 

- 0 24 11 


RAFGL 4262 

20 

16 

07.5 

-16 00 53 



A-84 


NAME 


RAFGL 4262S 
RAFGL 4263 
RAFGL 4263S 
RAFGL 4264 
RAFGL 4264S 
RAFGL 4265S 
RAFGL 4266S 
RAFGL 4267 
RAFGL 4267S 
RAFGL 4268 
RAFGL 4268S 
RAFGL 4269 
RAFGL 4269S 
RAFGL 4270 
RAFGL 4270S 
RAFGL 427 IS 
RAFGL 4272 
RAFGL 4272S 
RAFGL 4273S 
RAFGL 4274 
RAFGL 4274S 
RAFGL 4275S 
RAFGL 4277 
RAFGL 4277S 
RAFGL 4278 
RAFGL 4278S 
RAFGL 4279S 
RAFGL 4281 
RAFGL 428 IS 
RAFGL 4282S 
RAFGL 4283 
RAFGL 4283S 
RAFGL 4284 
RAFGL 4284S 
RAFGL 4285 
RAFGL 4285S 
RAFGL 4286 
RAFGL 4286S 
RAFGL 4287S 
RAFGL 4288 
RAFGL 4288S 
RAFGL 4289 
RAFGL 4289S 
RAFGL 4290 
RAFGL 4290S 
RAFGL 4291 
RAFGL 429 IS 
RAFGL 4292 
RAFGL 4292S 
RAFGL 4293 
RAFGL 4293S 
RAFGL 4294 
RAFGL 4295 
RAFGL 4295S 
RAFGL 4296 
RAFGL 4296S 
RAFGL 4297S 
RAFGL 4298S 
RAFGL 4299 
RAFGL 4299S 
RAFGL 4300 
RAFGL 4300S 
RAFGL 4301 
RAFGL 4301 S 
RAFGL 4302 
RAFGL 4302S 
RAFGL 4303S 
RAFGL 4304 
RAFGL 4304S 
RAFGL 4305 
RAFGL 4305S 
RAFGL 4306 
RAFGL 4306S 
RAFGL 4307S 
RAFGL 4308S 
RAFGL 4309S 
RAFGL 4310S 
RAFGL 431 IS 
RAFGL 4312S 
RAFGL 4313S 
RAFGL 4314S 
RAFGL 4315S 
RAFGL 4316S 
RAFGL 4317S 
RAFGL 4318S 
RAFGL 4319S 
RAFGL 4320S 
RAFGL 4322S 
RAFGL 4323S 
RAFGL 4324S 
RAFGL 4325S 
RAFGL 4326S 
RAFGL 4327 S 
RAFGL 4329S 
RAFGL 433 IS 
RAFGL 4332S 
RAFGL 4333S 
RAFGL 4334S 
RAFGL 4335S 
RAFGL 4336S 
RAFGL 4337S 
RAFGL 4338S 
RAFGL 4339S 
RAFGL 4340S 
RAFGL 434 IS 
RAFGL 4343S 
RAFGL 4344S 
RAFGL 4345S 
RAFGL 4346S 
RAFGL 4347S 
RAFGL 4348S 
RAFGL 4349S 
RAFGL 4350S 
RAFGL 435 IS 
RAFGL 4352S 
RAFGL 4353S 
RAFGL 4354S 


RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

i RA (1950) DEC 

POS REF 

h m j 

3 12 50.5 

+ 1 29 58 


RAFGL 4355S 

4 35 18.0 

-24 23 24 


RAFGL 4495S 

h m s 

6 23 41.0 

+46 18 00 


20 18 42.0 

+ 39 31 12 


RAFGL 4356S 

4 36 05.0 

+41 32 48 

** 

RAFGL 4496S 

6 24 04.0 

+ 10 26 06 

»» 

3 12 58.0 

— 30 48 18 

" 

RAFGL 4357S 

4 36 16.0 

-20 29 00 

*’ 

RAFGL 4497 S 

6 24 42.1 

- 0 14 40 

** 

20 20 09.0 

+ 39 46 06 


RAFGL 4358S 

4 37 10.0 

-33 00 00 

" 

RAFGL 4499S 

6 26 38.0 

+ 2 40 50 

•» 

3 13 18.0 

-24 34 36 


RAFGL 4359S 

4 38 01.0 

+ 40 06 00 


RAFGL 4500S 

6 28 01.2 

-19 10 46 

** 

3 13 53.0 

- 5 54 48 


RAFGL 436 IS 

4 38 47.0 

-20 05 48 


RAFGL 4501 S 

6 27 49.3 

-10 02 47 


3 14 12.0 

-76 50 48 


RAFGL 4362S 

4 39 34.0 

-32 35 48 


RAFGL 4502S 

6 29 23.5 

-40 52 48 

»> 

20 29 58.0 

+ 38 48 00 

” 

RAFGL 4363S 

4 39 25.2 

-24 04 17 


RAFGL 4503S 

6 29 33.2 

-32 49 52 

•• 

3 15 35.7 

+ 34 02 28 

” 

RAFGL 4364S 

4 39 46.0 

-27 28 30 

” 

RAFGL 4504S 

6 29 50.9 

-36 54 15 

*» 

20 33 49.0 

- 8 44 18 

" 

RAFGL 4365S 

4 40 26.0 

+48 40 12 


RAFGL 4505S 

6 30 05.6 

-27 07 23 

*♦ 

3 16 48.0 

+ 32 58 00 


RAFGL 4366S 

4 40 59.0 

+ 25 14 42 


RAFGL 4506S 

6 30 38.0 

+30 17 12 

»* 

20 41 47.3 

- 5 01 01 


RAFGL 4367S 

4 41 13.2 

-30 51 27 


RAFGL 4507S 

6 30 44.0 

- 9 56 00 


3 17 21.0 

-17 21 24 


RAFGL 4368S 

4 41 37.0 

+ 11 35 00 


RAFGL 4508 S 

6 30 31.8 

+ 10 21 45 

>* 

20 58 42.0 

-74 15 36 


RAFGL 4369S 

4 42 20.0 

-17 50 12 

” 

RAFGL 4509S 

6 32 04.2 

-36 11 37 

»* 

3 18 26.0 

-15 29 48 

” 

RAFGL 4370S 

4 42 25.0 

- 2 42 42 

'» 

RAFGL 451 OS 

6 32 40.3 

- I 28 08 

*• 

3 19 34.0 

+ 74 50 06 


RAFGL 437 IS 

4 42 55.0 

-21 22 26 


RAFGL 451 IS 

6 32 44.1 

+ 78 02 25 


21 08 53.0 

+ 54 18 54 


RAFGL 4372S 

4 43 29.0 

-30 44 48 


RAFGL 4512S 

6 34 48.8 

-22 13 23 


3 19 24.0 

-27 45 06 


RAFGL 4373S 

4 43 54.0 

+35 45 00 


RAFGL 4513S 

6 34 44.0 

+ 0 57 54 

** 

3 21 04.0 

+ 3 42 24 


RAFGL 4374S 

4 43 51.0 

-26 30 18 


RAFGL 4514S 

6 35 45.7 

+42 32 06 

•» 

21 25 34.0 

+ 10 15 48 


RAFGL 4375S 

4 43 53.0 

+ 25 32 00 


RAFGL 4515S 

6 35 49.7 

- 2 29 56 


3 21 30.9 

+ 11 41 06 


RAFGL 4376S 

4 45 31.7 

-36 17 50 


RAFGL 4516S 

6 36 22.7 

+ 26 10 44 


3 22 51.0 

- 0 52 24 


RAFGL 4377S 

4 45 52.0 

- 5 26 18 


RAFGL 4518S 

6 37 52.4 

- 6 17 57 


21 29 43.0 

-57 03 30 


RAFGL 4378S 

4 46 00.3 

+ 31 21 08 


RAFGL 4519S 

6 38 04.1 

+ 9 49 32 

»» 

3 23 57.8 

+ 60 33 17 


RAFGL 4379S 

4 47 14.8 

+28 01 14 

’* 

RAFGL 4520S 

6 38 30.6 

+ 11 03 05 

*» 

21 30 16.0 

-56 46 30 


RAFGL 438 IS 

4 47 10.2 

+ 52 09 08 


RAFGL 452 IS 

6 39 08.0 

-22 14 00 

»♦ 

3 25 12.0 

-10 01 54 

" 

RAFGL 4383S 

4 48 52.0 

+ 28 55 12 

'* 

RAFGL 4522S 

6 39 33.1 

- 9 07 03 

»♦ 

3 25 38.0 

+ 48 35 30 


RAFGL 4384S 

4 49 16.9 

+ 36 37 14 


RAFGL 4523S 

6 40 42.6 

+71 24 37 

** 

21 37 41.0 

-54 46 18 


RAFGL 4385S 

4 50 25.0 

+49 49 06 


RAFGL 4524S 

6 40 53.1 

-20 06 11 

>» 

3 28 24.0 

-14 25 54 


RAFGL 4386S 

4 50 51.0 

-22 05 42 

” 

RAFGL 4525S 

6 41 10.1 

+ 13 16 48 

** 

3 29 09.9 

+ 60 39 19 

" 

RAFGL 4388S 

5 00 07.7 

-26 20 41 

” 

RAFGL 4526S 

6 40 47.4 

+40 40 35 

*♦ 

21 39 44.0 

-45 49 25 


RAFGL 4389S 

5 00 38.2 

-22 51 55 

” 

RAFGL 4527S 

6 42 50.4 

+ 8 05 31 

** 

3 30 18.6 

-25 49 35 


RAFGL 4390S 

5 02 36.4 

-35 33 02 

" 

RAFGL 4529S 

6 43 51.0 

+48 50 41 

»» 

21 41 21.0 

-50 28 30 


RAFGL 439 IS 

5 04 01.9 

+ 0 28 59 


RAFGL 4530S 

6 44 36.0 

+ 1 35 05 

»* 

3 31 12.0 

-15 28 30 


RAFGL 4393S 

5 06 34.0 

-24 53 12 


RAFGL 453 IS 

6 45 02.0 

+ 0 45 06 

*» 

21 43 36.3 

- 9 30 27 


RAFGL 4394S 

5 06 56.0 

- 8 52 36 

” 

RAFGL 4532S 

6 45 42.2 

+ 5 35 54 

>* 

3 31 56.0 

+63 01 42 


RAFGL 4396S 

5 08 49.1 

+ 15 59 08 

” 

RAFGL 4533S 

6 46 25.8 

+ 32 39 56 

** 

22 04 49.0 

+ 59 14 42 


RAFGL 4398S 

5 10 55.7 

-27 13 01 

” 

RAFGL 4534S 

6 46 29.0 

- 1 36 30 

** 

3 34 30.0 

-19 11 30 


RAFGL 4399S 

5 11 27.0 

+ 77 09 12 


RAFGL 4535S 

6 47 14.4 

+ 12 07 01 

*» 

3 35 36.0 

-16 39 42 


RAFGL 4400S 

5 13 11.0 

+47 24 24 


RAFGL 4536S 

6 48 23.5 

+ 15 08 13 

** 

22 14 32.9 

-80 41 24 


RAFGL 440 IS 

5 15 52.0 

+ 35 45 12 

” 

RAFGL 4537S 

6 49 46.0 

+ 18 41 30 

»> 

3 36 26.0 

+ 24 49 36 


RAFGL 4402 S 

5 16 18.0 

-49 11 36 

** 

RAFGL 4538S 

6 50 25.7 

-12 05 22 

»» 

22 19 41.2 

-46 12 02 


RAFGL 4403 S 

5 17 27.5 

-33 45 30 

** 

RAFGL 4539S 

6 51 05.0 

-21 54 24 

»» 

3 38 00.0 

+ 89 29 54 


RAFGL 4404S 

5 18 25.0 

+ 7 19 24 

” 

RAFGL 4541 S 

6 51 30.0 

+ 0 51 12 

»* 

22 20 37.0 

- 2 46 00 


RAFGL 4405 S 

5 18 40.5 

+73 39 39 

** 

RAFGL 4543S 

6 52 57.1 

+ 57 37 46 

*♦ 

3 38 34.4 

+ 59 48 37 


RAFGL 4406S 

5 19 12.0 

+60 40 12 

” 

RAFGL 4544S 

6 52 52.2 

-42 18 04 

M 

22 35 43.7 

+ 77 20 23 


RAFGL 4407S 

5 19 28.2 

+46 58 30 

” 

RAFGL 4545S 

6 53 22.0 

+47 39 54 

*» 

3 39 08.0 

+ 36 21 00 


RAFGL 440 8 S 

5 19 37.5 

+50 10 26 

” 

RAFGL 4546S 

6 56 22.0 

+26 07 06 

»» 

22 39 41.4 

-47 08 48 


RAFGL 4409S 

5 22 28.4 

+ 1 08 31 

” 

RAFGL 4547 S 

6 58 26.0 

- 14 16 42 

»* 

3 41 14.0 

-32 54 42 


RAFGL 4410S 

5 22 40.0 

-10 22 21 

’* 

RAFGL 4548S 

6 59 37.2 

3 40 55 

«» 

22 54 02.6 

-57 40 04 


RAFGL 441 IS 

5 23 10.0 

+50 05 00 

” 

RAFGL 4549 S 

6 59 29.1 

- 5 38 58 

•* 

3 43 11.0 

-16 21 12 


RAFGL 4413S 

5 23 23.0 

-29 49 18 

” 

RAFGL 45 SOS 

7 00 15.0 

-15 34 24 

♦» 

22 54 53.1 

+ 84 04 44 


RAFGL 4414S 

5 23 37.0 

+32 00 36 

’* 

RAFGL 455 IS 

7 00 51.8 

+ 11 01 36 

*» 

22 59 37.0 

+ 10 20 00 


RAFGL 441 5S 

5 24 19.8 

+ 34 26 07 

” 

RAFGL 4552S 

7 01 08.6 

+20 38 43 

*» 

3 45 07.0 

+ 24 50 09 

" 

RAFGL 4416S 

5 26 04.0 

+ 0 03 42 

” 

RAFGL 4553S 

7 01 37.5 

- 5 14 54 

*♦ 

23 21 22.0 

-45 20 54 

" 

RAFGL 441 7S 

5 27 21.6 

+ 31 28 25 


RAFGL 45545 

7 01 48.0 

+41 54 54 

»♦ 

3 46 33.0 

+ 65 07 48 

" 

RAFGL 441 8S 

5 27 54.0 

-42 39 30 


RAFGL 4555S 

7 01 56.0 

-16 31 30 

*♦ 

3 47 02.5 

+ 42 26 16 


RAFGL 4419S 

5 28 28.0 

- 6 55 48 

” 

RAFGL 4556S 

7 02 05.0 

- 9 53 00 

*♦ 

3 47 51.0 

+63 50 00 

" 

RAFGL 4420S 

5 30 08.0 

- 6 17 42 

** 

RAFGL 4557S 

7 02 34.4 

+ 31 28 13 

*» 

23 28 24.7 

+ 59 58 48 


RAFGL 442 IS 

5 30 45.4 

+41 05 23 

*' 

RAFGL 4558S 

7 02 31.0 

-68 06 54 


3 48 56.0 

- 1 31 30 


RAFGL 4422S 

5 30 59.4 

-25 24 03 

*• 

RAFGL 4559S 

7 02 54.7 

+ 9 15 47 

»* 

23 38 13.0 

+44 31 36 

" 

RAFGL 4423S 

5 31 22.0 

+60 33 42 

” 

RAFGL 45 60S 

7 02 45.0 

+ 55 58 24 


3 49 40.3 

-40 14 04 


RAFGL 4424S 

5 31 32.1 

- 1 30 11 


RAFGL 4561 S 

: 7 03 28.0 

+ 51 28 36 

** 

23 44 36.0 

+58 22 24 


RAFGL 4426S 

5 33 01.6 

+ 75 00 54 

’* 

RAFGL 4562S 

7 04 07.0 

+ 33 21 00 

** 

3 50 12.0 

+60 47 12 

" 

RAFGL 4427 S 

5 33 39.0 

- 3 50 18 


RAFGL 4563S 

7 04 10.0 

+ 32 32 36 

** 

23 46 04.0 

+63 24 36 

" 

RAFGL 4429 S 

5 33 46.0 

-25 46 09 


RAFGL 4564S 

7 04 15.0 

-24 32 24 

»* 

3 51 28.0 

+ 24 33 12 


RAFGL 4430S 

5 34 09.4 

+ 9 15 55 

” 

RAFGL 4565S 

7 04 55.7 

-11 53 56 


3 52 39.0 

+ 53 07 30 


RAFGL 443 IS 

5 34 26.0 

-44 06 30 


RAFGL 4566S 

7 05 39.0 

+36 58 36 


23 57 18.0 

-51 47 12 

" 

RAFGL 4432S 

5 35 09.0 

+21 52 14 


RAFGL 4567 S 

7 05 57.6 

+ 10 06 16 


3 52 40.2 

-15 03 05 

9 9 ] 

RAFGL 4433S 

5 35 49.6 

- 7 04 40 


RAFGL 4568S 

7 07 43.0 

-27 48 03 


23 59 09.7 

+67 06 44 


RAFGL 4434S 

5 37 25.4 

+65 40 25 

’* 

RAFGL 4569S 

7 09 05.0 

+ 7 40 12 


3 53 05.6 

-24 10 41 


RAFGL 4435S 

5 37 40.0 

+ 51 38 30 


RAFGL 45 70S 

7 09 37.0 

+ 34 39 54 

>» 

23 59 53.0 

+56 46 12 


RAFGL 4437S 

5 39 00.4 

-27 58 35 

” 

RAFGL 457 IS 

7 09 58.0 

+ 17 43 54 


3 55 52.5 

+ 10 53 09 

" 

RAFGL 4438S 

5 39 03.8 

+ 14 48 38 


RAFGL 4572S 

7 09 46.0 

- 1 19 42 

»» 

3 57 14.0 

+ 55 09 42 

" 

RAFGL 4439S 

5 39 37.0 

+21 58 24 


RAFGL 4574S 

7 10 00.0 

+ 14 40 42 


3 57 51.3 

- 6 31 29 

" 

RAFGL 4440S 

5 39 53.4 

+ 1 27 07 

’* 

RAFGL 4575S 

7 11 16.6 

-22 35 12 


3 58 13.0 

-16 07 18 

" 

RAFGL 4441S 

5 41 17.8 

+64 44 59 

** 

RAFGL 4576S 

7 11 31.0 

+27 43 36 

*» 

3 59 50.0 

- 6 03 30 

" 

RAFGL 4442S 

5 41 24.8 

-33 26 47 

** 

RAFGL 4578S 

7 11 42.8 

+ 3 11 55 

** 

3 59 51.0 

-13 53 06 

" 

RAFGL 4443S 

5 42 22.7 

+37 38 23 

’* 

RAFGL 4579S 

7 11 59.0 

+55 51 36 


4 00 18.0 

-10 54 36 

" 

RAFGL 4446S 

5 44 09.4 

-23 39 46 

’* 

RAFGL 45 80S 

7 15 05.4 

- 6 35 21 


4 00 39.0 

- 10 47 30 

" 

RAFGL 4449S 

5 46 14.0 

-15 33 12 

” 

RAFGL 4581S 

7 16 25.1 

+ 3 37 30 

*» 

4 01 08.0 

-20 48 12 


RAFGL 4450S 

5 46 30.0 

+ 13 11 12 

” 

RAFGL 4582S 

7 16 11.0 

-17 10 12 


4 00 54.0 

- 7 03 04 


RAFGL 445 IS 

5 48 01.3 

+ 39 08 09 


RAFGL 4583S 

7 16 55.5 

- 10 48 57 

»♦ 

4 01 31.5 

+61 39 33 

" 

RAFGL 4454S 

5 52 17.0 

-47 00 48 

** 

RAFGL 4584S 

7 16 54.6 

-11 22 07 

** 

4 01 28.5 

-25 59 04 

" 

RAFGL 4455S 

5 53 58.0 

+20 17 06 

” 

RAFGL 4585S 

7 16 49.0 

-26 29 36 

>* 

4 01 32.0 

+ 12 22 18 

" 

RAFGL 4457S 

5 56 24.2 

- 1 06 50 

” 

RAFGL 4586S 

7 17 24.0 

+ 53 36 00 

>* 

4 01 44.1 

+26 03 54 

" 

RAFGL 445 8S 

5 56 43.0 

-10 53 42 

’’ 

RAFGL 4587S 

7 18 42.3 

+ 36 51 23 


4 04 26.0 

- 7 48 36 

" 

RAFGL 4459S 

5 57 33.2 

- 3 04 29 

” 

RAFGL 4588S 

7 18 25.0 

+ 35 00 18 

>* 

4 05 58.0 

+ 9 58 07 


RAFGL 4460S 

5 58 45.0 

+ 10 40 42 

** 

RAFGL 4589S 

7 18 59.9 

+20 32 23 


4 08 10.4 

-34 37 39 


RAFGL 446 IS 

5 58 15.6 

+75 35 17 

’* 

RAFGL 4 5 90S 

7 19 20.0 

+26 06 00 

•» 

4 09 52.0 

- 9 56 48 

" 

RAFGL 4462S 

5 59 20.0 

-19 40 54 

” 

RAFGL 4591 S 

7 19 35.7 

-24 08 12 


4 09 51.3 

- 4 32 16 

" 

RAFGL 4463S 

5 59 27.5 

-33 54 39 


RAFGL 4592S 

7 19 32.0 

+43 07 36 


4 10 40.6 

-23 56 53 


RAFGL 4464S 

5 59 27.1 

+ 8 27 06 


RAFGL 4593S 

7 19 40.8 

-14 50 39 

»* 

4 10 42.8 

- 4 00 41 

" 

RAFGL 4465S 

5 59 41.0 

-21 06 12 

” 

RAFGL 4594S 

7 20 06.0 

+69 14 48 

*« 

4 12 20.6 

-42 25 00 


RAFGL 4466S 

6 00 00.0 

+46 17 42 


RAFGL 4595S 

7 20 23.0 

+36 40 00 

** 

4 13 25.1 

+ 50 44 35 


RAFGL 4467S 

6 00 08.0 

-50 41 54 


RAFGL 4596S 

7 20 40.9 

+40 46 14 


4 14 06.0 

-28 30 00 

" 

RAFGL 4468S 

6 01 14.6 

-26 16 59 

" 

RAFGL 4597S 

7 21 12.0 

-29 16 42 


4 14 32.0 

+ 42 36 36 

" 

RAFGL 4469S 

6 01 30.0 

- 3 57 00 

" 

RAFGL 4598S 

7 21 11.0 

+ 37 41 36 

** 

4 14 45.5 

+ 49 44 37 


RAFGL 4472S 

6 06 07.0 

-18 17 12 

” 

RAFGL 4599S 

7 21 45.0 

+35 41 06 

!* 

4 15 20.0 

+ 54 42 54 


RAFGL 4473S 

6 06 42.0 

- 14 48 48 

” 

RAFGL 4600S 

7 25 39.0 

+40 47 00 


4 16 52.5 

+ 37 04 53 


RAFGL 4474S 

6 07 18.1 

-14 34 29 

** 

RAFGL 460 IS 

7 26 46.9 

- 1 48 03 


4 18 25.8 

-16 56 56 


RAFGL 4476S 

6 09 48.0 

-14 38 12 

” 

RAFGL 4602 S 

7 26 59.6 

-10 13 21 

*♦ 

4 18 14.4 

+ 80 42 35 

" 

RAFGL 4478S 

6 11 51.5 

+22 31 23 


RAFGL 460 3 S 

7 26 52.0 

- 4 10 42 

*♦ 

4 20 04.0 

+ 36 06 12 


RAFGL 4479S 

6 12 59.3 

-20 15 20 

” 

RAFGL 4604S 

7 27 00.8 

+ 12 06 42 

** 

4 20 02.9 

+ 17 25 37 


RAFGL 44 80S 

6 13 59.0 

-15 33 54 

” 

RAFGL 460 5 S 

7 27 20.9 

-17 28 10 

<» 

4 20 05.0 

- 5 36 54 


RAFGL 448 IS 

6 14 16.4 

+39 29 36 

” 

RAFGL 4606S 

7 27 46.0 

- 9 16 12 

•* 

4 20 30.0 

- 12 43 36 


RAFGL 4482S 

6 14 41.3 

+35 37 03 

” 

RAFGL 4607 S 

7 28 35.8 

-10 00 05 


4 22 15.0 

+ 57 48 24 


RAFGL 4483S 

6 15 16.0 

-31 01 00 

’* 

RAFGL 4608S 

7 28 58.0 

+ 40 47 18 


4 25 41.6 

+ 19 04 16 


RAFGL 4484S 

6 15 28.2 

-16 47 45 

” 

RAFGL 4609 S 

7 30 54.9 

+ 18 26 32 

»* 

4 25 56.2 

-29 19 26 

" 

RAFGL 4485S 

6 16 32.9 

-15 00 13 

” 

RAFGL 4610S 

7 31 26.0 

+ 31 19 30 

<> 

4 26 07.7 

+64 20 01 

" 

RAFGL 4486S 

6 17 13.1 

+ 14 40 26 

” 

RAFGL 461 IS 

7 31 41.0 

+ 28 51 30 

•> 

4 26 30.7 

+ 45 50 31 

" 

RAFGL 4487S 

6 17 32.5 

+52 32 38 


RAFGL 4612S 

7 31 50.0 

+ 2 56 12 


4 27 13.6 

+ 16 03 48 


RAFGL 4489S 

6 18 53.0 

+ 13 15 00 


RAFGL 4613S 

7 33 14.2 

-18 39 08 

»» 

4 28 16.7 

+ 14 59 56 


RAFGL 44 90S 

6 21 13.8 

- 9 50 51 


RAFGL 4614S 

7 33 47.0 

-19 46 06 


4 29 21.7 

+ 52 42 01 


RAFGL 449 IS 

6 21 25.0 

-26 21 07 

'* 

RAFGL 461 5S 

7 33 51.6 

- 8 11 57 


4 29 49.4 

-20 48 16 


RAFGL 4492S 

6 21 41.0 

+ 3 43 12 

” 

RAFGL 4616S 

7 33 52.7 

+40 08 20 

** 

4 31 11.1 

- 0 04 39 


RAFGL 4493S 

6 21 53.9 

-25 32 57 

” 

RAFGL 461 8S 

7 36 41.0 

+43 33 30 


4 32 06.0 

+29 37 24 


RAFGL 4494S 

6 22 08.8 

+ 3 47 30 

” 

RAFGL 4619S 

7 36 41.9 

+ 57 11 57 

" 
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RAFGL 4620S 

7 37 26.0 

+34 21 18 


RAFGL 4748S 

9 33 06.9 

-14 28 04 

» 

RAFGL 4879S 

13 h 06 m 07 S .0 

-32*47' 48’ 


RAFGL 4621 S 

7 37 31.0 

-27 35 12 

** 

RAFGL 4749S 

9 35 23.0 

+ 58 46 27 

" 

RAFGL 4880S 

13 07 28.0 

— 55 34 54 


RAFGL 4622S 

7 38 05.9 

-15 08 48 

** 

RAFGL 4750S 

9 35 50.9 

+ 4 52 34 

” 

RAFGL 4881 S 

13 08 52.0 

—62 50 24 

” 

RAFGL 4623S 

7 38 51.5 

- 9 26 00 

»* 

RAFGL 475 IS 

9 38 29.0 

+ 10 07 15 

” 

RAFGL 4882S 

13 09 05.0 

—47 55 42 


RAFGL 4624S 

7 38 59.0 

+ 53 00 00 


RAFGL 4752S 

9 38 23.6 

+72 28 53 

" 

RAFGL 4883S 

13 09 57.0 

+ 56 38 54 


RAFGL 4625 S 

7 39 14.6 

-22 13 09 

” 

RAFGL 4753S 

9 40 42.4 

+ 53 59 47 

*’ 

RAFGL 4884S 

13 10 03.6 

+ 11 49 18 


RAFGL 4626S 

7 39 56.0 

+23 34 54 

” 

RAFGL 4754S 

9 43 56.0 

- 5 48 00 

’’ 

RAFGL 4885S 

13 12 31.0 

+ 4 46 54 


RAFGL 4627S 

7 40 21.0 

+ 44 21 18 

” 

RAFGL 4755S 

9 44 24.0 

+ 5 55 54 

’* 

RAFGL 4886S 

13 12 42.0 

— 12 11 00 


RAFGL 4628S 

7 41 19.0 

-33 12 00 

’* 

RAFGL 4756S 

9 46 11.0 

+ 53 47 00 

” 

RAFGL 4887S 

13 13 16.2 

— 19 40 40 


RAFGL 4629S 

7 42 03.6 

+42 13 21 

” 

RAFGL 4757S 

9 48 19.8 

+ 13 18 03 

” 

RAFGL 4888S 

13 18 07.0 

— 11 11 19 


RAFGL 4630S 

7 42 25.9 

+ 51 08 52 

** 

RAFGL 4758S 

9 51 18.2 

+ 10 29 43 

" 

RAFGL 4889S 

13 18 55.0 

+75 52 24 


RAFGL 4631S 

7 43 35.3 

- 6 38 54 

" 

RAFGL 4759S 

9 51 01.0 

-17 41 25 

” 

RAFGL 4890S 

13 19 35.0 

—62 24 06 


RAFGL 4632S 

7 44 16.8 

-21 25 20 

** 

RAFGL 47 60S 

9 56 12.0 

+ 5 02 55 

” 

RAFGL 4891S 

13 20 29.0 

— 18 04 42 


RAFGL 4633S 

7 44 38.2 

-32 10 51 

•» 

RAFGL 476 IS 

9 56 26.1 

+ 57 03 07 

” 

RAFGL 4892S 

13 20 28.0 

+ 59 29 36 


RAFGL 4634S 

7 45 11.0 

+24 09 12 

” 

RAFGL 4762S 

9 57 27.2 

+70 13 15 

" 

RAFGL 4893S 

13 20 35.6 

—24 23 41 


RAFGL 4635S 

7 45 02.0 

-19 16 42 

»» 

RAFGL 4763 S 

10 00 24.8 

+41 32 49 

” 

RAFGL 4894S 

13 20 43.2 

— 4 39 48 


RAFGL 4636S 

7 45 28.6 

-15 53 23 


RAFGL 4764S 

10 01 12.7 

- 9 19 52 


RAFGL 4895S 

13 23 54.0 

—40 26 42 


RAFGL 4637S 

7 46 13.8 

+ 13 29 51 


RAFGL 4765S 

10 02 06.0 

+ 84 04 54 

” 

RAFGL 4896S 

13 24 51.4 

+ 72 39 03 


RAFGL 4638S 

7 46 58.4 

-35 36 49 


RAFGL 4767S 

10 02 49.8 

-58 25 16 

” 

RAFGL 4897S 

13 25 05.0 

— 27 05 54 


RAFGL 4639S 

7 47 20.9 

-13 57 30 


RAFGL 4768S 

10 03 14.4 

+ 18 20 43 

” 

RAFGL 4898S 

13 26 47.0 

-38 05 12 


RAFGL 4640S 

7 47 40.7 

-33 09 42 

” 

RAFGL 4769S 

10 04 59.1 

+ 1 09 47 

” 

RAFGL 4899S 

13 28 43.0 

—25 37 30 


RAFGL 4641 S 

7 48 17.2 

-27 50 41 

»* 

RAFGL 4770S 

10 05 29.0 

+ 17 36 06 

” 

RAFGL 4900S 

13 30 19.8 

— 9 54 29 


RAFGL 4642S 

7 49 42.0 

-35 05 48 

” 

RAFGL 477 IS 

10 05 42.7 

+ 12 12 44 

" 

RAFGL 490 IS 

13 31 12.0 

— 59 58 30 


RAFGL 4643S 

7 50 48.8 

- 7 54 53 


RAFGL 4772S 

10 07 27.0 

+24 36 36 

” 

RAFGL 4902 S 

13 33 27.0 

-62 35 18 


RAFGL 4644S 

7 51 30.0 

+ 1 53 12 

** 

RAFGL 4773 S 

10 08 55.8 

-18 42 33 

” 

RAFGL 4903 S 

13 34 20.0 

—33 49 48 


RAFGL 4645S 

7 52 47.0 

-34 42 51 


RAFGL 4774S 

10 12 46.0 

-57 34 12 


RAFGL 4904S 

13 34 37.9 

+24 52 04 


RAFGL 4646S 

7 53 38.4 

-28 30 55 

»» 

RAFGL 4775 S 

10 12 49.0 

+ 79 34 24 


RAFGL 4905 S 

13 35 42.9 

+ 50 58 07 


RAFGL 4647 S 

7 54 08.8 

+67 57 01 

»• 

RAFGL 4776S 

10 13 21.0 

-54 12 24 

** 

RAFGL 4906S 

13 35 38.0 

-33 37 48 


RAFGL 4648S 

7 54 15.1 

+74 03 17 


RAFGL 4777S 

10 15 02.0 

-57 40 36 


RAFGL 4907S 

13 36 38.0 

— 62 50 18 


RAFGL 4649S 

7 53 48.1 

+ 11 10 47 

•* 

RAFGL 4778S 

10 16 21.0 

-53 45 00 


RAFGL 4908 S 

13 38 08.0 

— 52 15 12 


RAFGL 4650S 

7 54 14.0 

+21 27 00 

»» 

RAFGL 4779S 

10 19 36.4 

+25 45 09 


RAFGL 4909S 

13 38 53.2 

— 33 20 42 


RAFGL 4652S 

7 54 42.5 

-22 44 44 

»• 

RAFGL 47 80S 

10 21 00.7 

- 3 23 22 

” 

RAFGL 4910S 

13 39 40.9 

— 19 08 43 


RAFGL 4653S 

7 55 22.0 

-15 04 06 


RAFGL 478 IS 

10 24 57.9 

-25 17 48 


RAFGL 491 IS 

13 40 12.8 

+ 23 34 16 


RAFGL 4654S 

7 55 40.4 

+ 16 39 18 


RAFGL 4782S 

10 24 59.9 

+ 36 57 51 


RAFGL 4912S 

13 41 13.0 

— 6 1 49 06 


RAFGL 4655S 

7 56 52.0 

-32 26 06 

*» 

RAFGL 478 3 S 

10 25 32.0 

-21 28 30 


RAFGL 4914S 

13 45 10.2 

+47 58 41 


RAFGL 4656S 

7 58 19.2 

-32 34 23 


RAFGL 4785S 

10 28 28.5 

- 7 22 49 


RAFGL 4915S 

13 45 42.0 

-27 55 48 


RAFGL 4657S 

7 58 36.0 

-29 56 00 

*’ 

RAFGL 4787S 

10 32 11.5 

+ 7 12 42 

" 

RAFGL 4918S 

13 47 19.0 

—67 16 30 


RAFGL 4658S 

7 59 07.0 

-31 33 36 

»* 

RAFGL 4788S 

10 32 47.0 

-48 36 54 


RAFGL 4919S 

13 48 56.8 

+ 34 54 43 


RAFGL 4659S 

8 00 15.7 

-26 05 08 


RAFGL 4789S 

10 33 32.0 

-63 20 54 

” 

RAFGL 4921S 

13 49 39.1 

+ 39 54 58 


RAFGL 4660S 

8 00 27.0 

+27 56 10 


RAFGL 4790S 

10 34 26.0 

+ 79 00 18 


RAFGL 4922S 

13 51 56.0 

— 5 31 24 


RAFGL 4661S 

8 00 47.0 

-12 04 54 


RAFGL 479 IS 

10 38 16.6 

+ 68 42 19 


RAFGL 492 3 S 

13 52 18.2 

+ 18 38 51 


RAFGL 4662S 

8 02 37.9 

-29 49 21 

** 

RAFGL 4792S 

10 39 23.5 

+ 31 57 33 


RAFGL 4924S 

13 58 14.6 

+ 38 06 45 


RAFGL 4663S 

8 03 08.0 

-16 58 30 

” 

RAFGL 479 3 S 

10 43 42.0 

-59 52 48 


RAFGL 4925S 

13 58 00.0 

-10 21 00 


RAFGL 4666S 

8 05 20.1 

-22 46 00 


RAFGL 4794S 

10 44 15.9 

+ 65 52 52 


RAFGL 4926S 

14 00 17.0 

- 7 20 00 


RAFGL 4667S 

8 05 27.0 

+47 28 12 


RAFGL 4795S 

10 46 07.6 

- 1 41 40 


RAFGL 4927 S 

14 02 06.0 

— 35 15 24 


RAFGL 4668S 

8 06 46.0 

+ 55 40 48 

*» 

RAFGL 4796S 

10 56 45.7 

+ 36 21 43 


RAFGL 4928S 

14 04 06.5 

+ 17 12 28 


RAFGL 4669S 

8 07 09.8 

+ 17 09 53 

•» 

RAFGL 4797S 

10 57 22.9 

+45 47 41 


RAFGL 4929S 

14 05 30.0 

-60 55 42 


RAFGL 4670S 

8 09 11.0 

+43 42 42 


RAFGL 4798S 

10 57 02.5 

-16 05 07 


RAFGL 49 3 OS 

14 05 58.5 

- 8 37 31 


RAFGL 467 IS 

8 09 32.0 

+44 21 54 


RAFGL 4799S 

11 03 50.0 

-62 13 30 


RAFGL 4931S 

14 06 14.3 

-19 00 30 


RAFGL 4672S 

8 09 35.0 

+ 19 11 30 


RAFGL 4800S 

11 06 17.1 

+ 20 31 45 


RAFGL 4932S 

14 06 25.2 

+49 41 38 


RAFGL 4673S 

8 10 50.0 

+45 55 54 


RAFGL 480 IS 

11 07 26.0 

-43 47 42 


RAFGL 4933S 

14 07 28.0 

-30 35 24 


RAFGL 4674S 

8 11 40.0 

+40 32 06 


RAFGL 4802S 

11 08 00.1 

+ 11 34 24 


RAFGL 4934S 

14 07 44.0 

-19 01 54 


RAFGL 4675 S 

8 11 34.0 

+37 49 06 

” 

RAFGL 4804S 

11 12 52.5 

-11 18 54 

” 

RAFGL 4935S 

14 08 04.0 

- 4 11 30 


RAFGL 4676S 

8 11 58.0 

+ 8 40 42 

*» 

RAFGL 4805 S 

11 13 15.0 

+ 13 34 50 


RAFGL 4936S 

14 12 22.0 

-12 43 42 


RAFGL 4677 S 

8 12 24.0 

+ 4 45 18 


RAFGL 4806S 

11 14 13.0 

+ 10 03 54 


RAFGL 4937S 

14 15 16.9 

-14 28 36 


RAFGL 4678S 

8 12 26.0 

+ 17 17 24 


RAFGL 4807S 

11 15 43.0 

-39 37 36 


RAFGL 4938S 

14 16 04.0 

-61 11 00 


RAFGL 4679S 

8 13 20.0 

+23 35 24 

" 

RAFGL 4808S 

11 16 10.0 

-61 09 06 

** 

RAFGL 4939S 

14 18 13.0 

+ 5 42 00 


RAFGL 46 80S 

8 13 48.3 

+ 9 20 28 


RAFGL 4809S 

11 16 15.0 

-46 05 18 

” 

RAFGL 4940 S 

14 18 59.7 

- 2 09 27 


RAFGL 468 IS 

8 15 14.0 

+ 39 37 12 


RAFGL 481 IS 

11 21 03.0 

+ 17 07 12 


RAFGL 494 IS 

14 21 25.0 

+ 54 00 54 


RAFGL 4682S 

8 16 47.0 

+23 06 48 


RAFGL 4812S 

11 22 17.0 

-48 07 00 


RAFGL 4942S 

14 21 56.0 

-69 39 06 


RAFGL 4683 S 

8 16 54.0 

+ 39 36 18 


RAFGL 4813S 

11 22 22.0 

+77 36 42 i 


RAFGL 4943 S 

14 21 48.6 

+ 27 38 21 


RAFGL 4684S 

8 20 03.5 

-25 28 16 


RAFGL 4814S 

11 23 22.7 

-13 28 33 


RAFGL 4944S 

14 26 02.0 

-56 35 18 


RAFGL 4685S 

8 20 35.0 

+ 18 55 48 


RAFGL 4815S 

11 23 57.0 

+72 45 36 


RAFGL 4945S 

14 26 16.0 

-53 57 30 


RAFGL 4686S 

8 20 27.5 

- 7 22 55 

» 

RAFGL 4816S 

11 24 22.0 

+ 13 09 06 


RAFGL 4946S 

14 26 31.8 

+26 04 35 

” 

RAFGL 4687S 

8 20 44.0 

+ 19 08 12 


RAFGL 4818S 

11 27 27.0 

-62 23 54 


RAFGL 4947 S 

14 27 44.2 

+ 39 04 59 


RAFGL 4688S 

8 21 20.0 

+ 42 10 04 

*» 

RAFGL 4819S 

11 29 54.0 

-26 28 15 


RAFGL 494 8 S 

14 30 03.8 

+ 38 31 34 


RAFGL 4689S 

8 22 03.0 

+28 04 42 


RAFGL 4820S 

11 31 02.1 

+ 2 46 32 

” 

RAFGL 4949 S 

14 34 23.0 

-14 17 30 


RAFGL 46 90S 

8 22 54.1 

-23 52 58 

” 

RAFGL 482 IS 

11 34 02.0 

+ 80 06 36 


RAFGL 4950S 

14 34 59.3 

+ 26 57 09 


RAFGL 4691 S 

8 22 51.0 

+ 19 41 18 


RAFGL 4822S 

11 37 15.0 

-58 35 06 


RAFGL 495 IS 

14 35 23.5 

+ 3 44 16 


RAFGL 4692 S 

8 22 59.8 

+ 2 15 58 


RAFGL 4823 S 

11 37 46.0 

-29 58 54 


RAFGL 4952S 

14 35 52.7 

- 3 23 43 


RAFGL 4693S 

8 23 57.0 

+59 14 48 


RAFGL 4824S 

11 39 13.9 

-32 13 18 

” 

RAFGL 4953S 

14 36 38.0 

— 10 23 54 


RAFGL 4694S 

8 26 31.0 

+21 52 24 


RAFGL 4825S 

11 39 47.0 

-48 12 42 


RAFGL 4954S 

14 38 13.0 

-25 04 12 


RAFGL 4695S 

8 26 51.0 

+ 44 18 54 


RAFGL 4826S 

11 43 38.3 

-24 35 42 


RAFGL 495 5 S 

14 38 16.0 

+ 15 42 06 

” 

RAFGL 4696S 

8 28 01.0 

+43 49 30 


RAFGL 4827S 

11 44 03.0 

-63 30 42 


RAFGL 4956S 

14 39 03.5 

-28 43 49 

” 

RAFGL 4698S 

8 30 25.0 

-67 37 12 

»• 

RAFGL 4828S 

11 45 47.0 

-43 46 12 


RAFGL 4957S 

14 39 22.3 

- 3 18 39 

” 

RAFGL 4699 S 

8 31 22.2 

- 9 49 35 


RAFGL 4829S 

11 48 13.1 

+ 51 41 26 


RAFGL 4958S 

14 40 49.0 

-48 55 12 

’* 

RAFGL 4700S 

8 31 54.0 

+38 54 30 


RAFGL 4830S 

11 50 11.7 

- 7 19 06 


RAFGL 4959S 

14 42 21.0 

-37 25 30 


RAFGL 470 IS 

8 31 54.4 

+ 5 40 34 

” 

RAFGL 4832S 

11 56 48.9 

-29 46 56 


RAFGL 4960S 

14 44 16.2 

+ 7 29 25 

” 

RAFGL 4702S 

8 32 01.0 

+29 57 06 


RAFGL 4833S 

11 58 09.0 

-27 26 06 

” 

RAFGL 496 IS 

14 44 33.8 

+ 5 05 39 


RAFGL 4703 S 

8 32 33.0 

+57 42 30 


RAFGL 4834S 

11 58 42.0 

-62 53 00 


RAFGL 4962S 

14 46 25.0 

-24 02 40 


RAFGL 4704S 

8 36 24.9 

-19 33 38 


RAFGL 483 5 S 

12 01 41.7 

+ 19 03 39 


RAFGL 4963 S 

14 47 35.0 

-43 21 18 


RAFGL 4705 S 

8 37 39.3 

-12 17 51 

” 

RAFGL 4836S 

12 07 34.0 

-58 44 48 

” 

RAFGL 4964S 

14 48 31.2 

+ 37 28 35 

” 

RAFGL 4706S 

8 37 34.2 

+ 46 00 39 

»» 

RAFGL 4837S 

12 17 19.2 

+ 11 52 34 


RAFGL 4965S 

14 52 29.0 

-21 47 42 


RAFGL 4707 S 

8 37 36.0 

+ 16 26 12 

” 

RAFGL 4838S 

12 17 46.9 

- 8 43 21 


RAFGL 4966S 

14 53 45.0 

+ 6 02 42 


RAFGL 4708S 

8 39 38.2 

- 2 52 12 

*■ 

RAFGL 4840S 

12 19 41.8 

+ 5 07 56 


RAFGL 4967 S 

14 54 03.0 

-11 12 33 


RAFGL 4710S 

8 41 51.0 

+ 59 35 30 

** 

RAFGL 4841 S 

12 20 12.0 

+ 77 10 18 


RAFGL 4968S 

14 54 34.0 

-59 48 24 


RAFGL 4713S 

8 43 45.4 

-10 38 49 


RAFGL 4842S 

12 21 38.5 

+ 6 14 56 

” 

RAFGL 4969S 

14 55 19.2 

+75 04 55 

** 

RAFGL 4714S 

8 44 48.0 

+49 15 06 


RAFGL 4844S 

12 23 03.0 

-59 42 06 


RAFGL 4970S 

14 54 52.0 

-27 52 12 

” 

RAFGL 4715S 

8 47 45.0 

+44 22 42 


RAFGL 4845S 

12 23 43.0 

-59 19 48 


RAFGL 497 IS 

14 54 59.0 

-28 58 12 

” 

RAFGL 4716S 

8 48 23.0 

+63 54 12 


RAFGL 4846S 

12 26 35.5 

- 3 49 59 


RAFGL 4972S 

14 57 18.0 

-58 45 06 


RAFGL 4717S 

8 49 34.0 

- 3 13 12 


RAFGL 4847 S 

12 26 35.7 

- 2 09 11 


RAFGL 4973S 

14 58 43.8 

- 2 33 28 


RAFGL 4718S 

8 52 41.0 

+23 00 30 


RAFGL 4848S 

12 26 56.0 

-76 46 00 

” 

RAFGL 4974S 

14 59 15.1 

+ 0 03 22 


RAFGL 4719S 

8 53 55.9 

+41 32 02 


RAFGL 4849S 

12 27 44.0 

+ 31 46 36 

” 

RAFGL 497 5 S 

15 00 26.5 

+ 31 52 45 


RAFGL 4720S 

8 54 19.0 

+ 11 02 12 

** 

RAFGL 4850S 

12 29 55.0 

+ 15 35 54 


RAFGL 4976S 

15 02 08.9 

- 7 49 45 

” 

RAFGL 4721 S 

8 55 37.0 

+29 08 12 

” 

RAFGL 4853S 

12 32 37.3 

+ 18 39 07 

” 

RAFGL 4977S 

15 02 18.1 

+27 08 30 


RAFGL 4723S 

8 57 20.4 

+ 37 48 01 


RAFGL 4854S 

12 36 08.9 

- 4 05 56 

” 

RAFGL 4978S 

15 03 34.0 

-57 33 42 

” 

RAFGL 4725S 

9 01 52.0 

+52 50 48 

” 

RAFGL 4855S 

12 36 31.0 

-30 13 54 

” 

RAFGL 4979S 

15 03 49.9 

-16 03 51 

” 

RAFGL 4726S 

9 03 20.5 

+ 5 17 36 

»» 

RAFGL 4856S 

12 38 12.0 

-61 28 06 


RAFGL 49 80S 

15 05 43.0 

-68 58 06 


RAFGL 4727S 

9 03 52.0 

+27 44 54 


RAFGL 4857S 

12 38 34.0 

-27 38 02 


RAFGL 498 IS 

15 05 48.0 

-58 26 12 


RAFGL 4728S 

9 04 26.0 

+ 37 22 54 

•» 

RAFGL 4859S 

12 39 02.0 

-37 21 54 

” 

RAFGL 4982S 

15 05 58.2 

- 0 49 18 

” 

RAFGL 4729S 

9 04 37.0 

+32 54 30 

** 

RAFGL 4860S 

12 39 22.3 

- 7 13 32 

” 

RAFGL 4983S 

15 07 34.7 

+ 65 58 41 


RAFGL 473 IS 

9 06 24.0 

+ 59 06 00 


RAFGL 4861 S 

12 40 33.7 

-24 42 59 

” 

RAFGL 4984S 

15 08 08.0 

+ 11 51 44 


RAFGL 4732S 

9 07 42.0 

+ 58 14 00 

” 

RAFGL 4862S 

12 40 44.4 

+ 10 22 30 

” 

RAFGL 4985S 

15 09 10.0 

-69 53 06 


RAFGL 4733S 

9 08 08.0 

-62 51 00 

’* 

RAFGL 4864S 

12 44 03.7 

-33 02 32 

” 

RAFGL 4986S 

15 09 50.7 

+ 22 30 04 

” 

RAFGL 4735S 

9 12 42.0 

+23 40 12 

»• 

RAFGL 4865S 

12 44 59.7 

+ 38 38 36 

” 

RAFGL 4987S 

15 15 21.0 

-27 44 54 

" 

RAFGL 4736S 

9 12 43.0 

+48 42 06 

’* 

RAFGL 4866S 

12 45 32.2 

+ 67 03 47 

” 

RAFGL 4988S 

15 15 52.1 

- 0 16 47 


RAFGL 4737S 

9 13 30.0 

-15 29 06 


RAFGL 4867S 

12 45 24.0 

+ 30 02 42 

” 

RAFGL 4989S 

15 17 07.1 

+ 72 00 19 


RAFGL 4738S 

9 15 23.0 

+47 28 18 


RAFGL 4868S 

12 49 43.0 

+ 17 20 44 

” 

RAFGL 4990S 

15 19 21.5 

+ 31 32 46 


RAFGL 4739S 

9 16 05.0 

+ 36 35 36 

'* 

RAFGL 4869S 

12 50 03.3 

-25 43 55 

” 

RAFGL 499 IS 

15 20 14.2 

-14 57 25 

” 

RAFGL 4740S 

9 16 46.0 

+42 58 18 

« 

RAFGL 4870S 

12 51 02.3 

+46 55 40 

” 

RAFGL 4992 S 

15 20 49.0 

- 9 32 00 

" 

RAFGL 474 IS 

9 17 15.0 

+45 25 30 

»* 

RAFGL 487 IS 

12 52 59.9 

+ 11 46 02 

” 

RAFGL 4994S 

15 22 09.5 

-26 34 39 


RAFGL 4742S 

9 21 57.0 

+41 55 36 

” 

RAFGL 4872S 

12 57 05.0 

+ 76 41 54 

” 

RAFGL 4996S 

15 24 59.5 

-37 11 08 


RAFGL 4743S 

9 25 45.0 

- 7 30 07 

»» 

RAFGL 4873S 

12 57 49.0 

-51 51 36 

i ” 

RAFGL 499 7 S 

15 25 29.7 

+25 16 28 

” 

RAFGL 4744S 

9 27 36.5 

+ 63 16 55 

” 

RAFGL 4874S 

12 58 02.0 

+ 66 52 00 

1 ’* 

RAFGL 499 8 S 

15 25 25.9 

-16 32 37 


RAFGL 4745S 

9 28 13.3 

+25 16 05 

” 

RAFGL 4875S 

13 00 30.0 

-63 23 06 

i ” 

RAFGL 4999S 

15 26 09.0 

-11 44 18 


RAFGL 4746S 

9 29 31.5 

+ 51 54 23 

” 

RAFGL 4876S 

13 00 55.3 

+ 5 10 35 

1 ” 

RAFGL 5000 

19 49 33.1 

+ 8 35 08 


RAFGL 4747S 

9 31 57.1 

+ 39 50 4C 

I 

RAFGL 4878S 

13 04 46.8 

+27 53 33 

1 

RAFGL 5001 

0 02 26.9 

- 1 51 25 



A-86 


NAME 

RA (1< 

>50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA ( 19 

RAFGL 5001 S 

h m a 

15 27 27.0 

-12*44 24 # 

» 

RAFGL 5067 

2 05 58.2 

+ 5 46 25 

„ 

RAFGL 5132 

h m s 

4 54 38 5 

RAFGL 5002 

0 02 35.5 

- 2 08 32 


RAFGL 506 7 S 

16 50 16.0 

-21 35 35 

»• 

RAFGL 5132S 

17 40 25 2 

RAFGL 5002S 

15 28 31.0 

-70 18 12 

” 

RAFGL 5068 

2 06 50.3 

+ 5 50 02 


RAFGL 5133 

4 54 50 1 

RAFGL 5003 

0 04 21.4 

+ 66 53 25 


RAFGL 5068S 

16 50 20.4 

+ 5 29 22 


RAFGL 5133S 

17 40 37 4 

RAFGL 5003S 

15 30 21.0 

-27 00 54 


RAFGL 5069 

2 12 14.3 

+ 58 02 22 


RAFGL 5134 

4 57 37.4 

RAFGL 5004 

0 04 49.8 

- 2 11 09 

" 

RAFGL 5069S 

16 51 55.2 

- 6 04 25 

" 

RAFGL 5134S 

17 42 00 2 

RAFGL 5004S 

15 30 32.2 

-37 28 20 


RAFGL 5070 

2 18 35.2 

+ 56 22 35 

» 

RAFGL 5135 

4 59 54 1 

RAFGL 5005 

0 09 52.6 

+ 0 25 43 


RAFGL 5070S 

16 52 41.6 

-33 25 42 


RAFGL 5135S 

17 42 10.0 

RAFGL 5005S 

15 31 35.1 

-27 52 48 


RAFGL 5071 

2 19 14.8 

+61 38 18 


RAFGL 5136 

5 04 18.4 

RAFGL 5006 

0 10 01.4 

+ 72 15 08 


RAFGL 5072 

2 24 19.4 

+ 15 19 21 

” 

RAFGL 5136S 

17 42 37.0 

RAFGL 5006S 

15 32 21.0 

-23 43 48 


RAFGL 5072S 

16 52 41.0 

+ 82 09 48 

»* 

RAFGL 5137 

5 09 55 4 

RAFGL 5007 

0 10 25.2 

- 2 07 11 


RAFGL 5073 

2 24 34.9 

+ 15 14 23 

•• 

RAFGL 5137S 

17 42 49 0 

RAFGL 5007S 

15 32 43.5 

- 14 37 27 


RAFGL 5073S 

16 53 10.2 

+ 18 30 43 

" 

RAFGL 5138 

5 13 11.1 

RAFGL 5008 

0 10 41.9 

+ 0 57 49 

" 

RAFGL 5074 

2 29 35.1 

+61 18 04 


RAFGL 5138S 

17 43 56.0 

RAFGL 5008S 

15 33 38.0 

-37 36 18 


RAFGL 5074S 

16 53 55.3 

-33 10 55 

” 

RAFGL 5139 

5 18 51.4 

RAFGL 5009 

0 11 39.8 

+ 0 06 16 


RAFGL 5075 

2 31 58.0 

+ 12 36 12 


RAFGL 5139S 

17 44 30.0 

RAFGL 5010 

0 12 59.2 

- 0 20 12 


RAFGL 5075S 

16 54 49.4 

+ 50 06 59 

*’ 

RAFGL 5140 

5 19 21 8 

RAFGL 5010S 

15 36 47.0 

+ 10 44 06 

” 

RAFGL 5076 

2 34 31.1 

+ 54 22 47 


RAFGL 5140S 

17 45 01.0 

RAFGL 5011 

0 13 19.7 

+ 0 35 22 


RAFGL 5076S 

16 55 09.0 

- 9 28 00 


RAFGL 5141 

5 19 36.3 

RAFGL 501 IS 

15 41 34.3 

+ 2 32 51 


RAFGL 5077 

2 39 20.3 

+ 62 43 42 

»• 

RAFGL 5 141 S 

17 45 43.8 

RAFGL 5012 

0 13 24.7 

- 0 28 39 


RAFGL 5077S 

16 54 56.6 

-19 42 55 


RAFGL 5142 

5 27 25.7 

RAFGL 5013 

0 13 41.4 

-39 36 45 


RAFGL 5078 

2 43 27.5 

+61 45 47 


RAFGL 5142S 

17 45 49 0 

RAFGL 5013S 

15 47 49.0 

-12 39 54 


RAFGL 5078S 

16 55 18.5 

- 2 40 49 


RAFGL 5143 

5 27 27 3 

RAFGL 5014 

0 13 45.0 

- 0 41 22 


RAFGL 5079 

2 43 43.1 

+ 5 25 07 


RAFGL 5143S 

17 46 27.4 

RAFGL 5014S 

15 47 54.0 

-34 55 48 

’* 

RAFGL 5079S 

16 56 54.2 

- 7 32 18 

*» 

RAFGL 5144 

5 28 07.0 

RAFGL 5015 

0 14 41.1 

- 0 50 42 


RAFGL 5080 

2 43 43.5 

+ 5 51 24 


RAFGL 5144S 

17 47 16.0 

RAFGL 501 5S 

15 48 19.0 

-31 33 48 


RAFGL 5080S 

16 57 29.0 

- 10 32 42 

>» 

RAFGL 5145 

5 28 31 3 

RAFGL 5016 

0 15 51.1 

- 0 08 34 

” 

RAFGL 5081 

2 44 15.8 

+69 22 52 


RAFGL 5145S 

17 46 55.0 

RAFGL 5016S 

15 48 23.2 

-38 00 31 

" 

RAFGL 508 IS 

16 58 03.0 

-25 29 36 


RAFGL 5146 

5 28 34.8 

RAFGL 5017 

0 19 12.6 

-40 32 39 

** 

RAFGL 5082 

2 44 36.2 

+60 20 34 

»* 

RAFGL 5146S 

17 48 16.5 

RAFGL 5017S 

15 49 58.0 

-36 25 30 


RAFGL 5082S 

16 58 25.2 

- 4 08 57 


RAFGL 5147 

5 30 08.9 

RAFGL 5018 

0 26 13.5 

+ 36 20 33 


RAFGL 5083 

2 44 47.6 

+45 44 07 


RAFGL 5147S 

17 48 55.0 

RAFGL 501 8S 

15 51 03.1 

-18 48 14 

" 

RAFGL 5084 

2 45 44.2 

+ 60 30 04 


RAFGL 5148 

5 30 23 5 

RAFGL 5019 

0 27 35.5 

+ 42 00 53 

” 

RAFGL 5085 

2 46 02.0 

+61 46 29 


RAFGL 5148S 

17 48 54.6 

RAFGL 5019S 

15 51 58.0 

-20 40 42 

” 

RAFGL 5086 

2 53 21.4 

+ 60 28 54 


RAFGL 5149 

5 31 10 1 

RAFGL 5020 

0 28 19.1 

+ 42 06 23 

” 

RAFGL 5086S 

17 04 11.0 

+ 22 09 02 

•* 

RAFGL 5149S 

17 49 27.0 

RAFGL 5020S 

15 51 52.0 

-20 44 42 

” 

RAFGL 5087 

2 54 39.8 

+ 11 06 37 


RAFGL 5150 

5 31 59 9 

RAFGL 5021 

0 28 39.4 

+42 02 09 


RAFGL 5087S 

17 04 20.0 

-31 46 06 


RAFGL 5150S 

17 49 34 0 

RAFGL 502 IS 

15 52 22.3 

+20 27 23 

" 

RAFGL 5088 

2 55 06.5 

+ 38 14 12 

*» 

RAFGL 5151 

5 33 00.8 

RAFGL 5022 

0 29 42.6 

+41 02 56 


RAFGL 5089 

2 59 19.9 

+ 44 29 18 


RAFGL 5 1 5 IS 

17 50 58.0 

RAFGL 5022S 

15 54 05.8 

-36 02 28 


RAFGL 5089S 

17 06 02.0 

+72 13 00 


RAFGL 5152 

5 33 21.7 

RAFGL 5023 

0 30 09.9 

+ 35 54 34 

” 

RAFGL 5090 

3 06 27.9 

+ 56 38 48 

** 

RAFGL 5153 

5 33 53 5 

RAFGL 5023S 

15 54 09.0 

-34 14 54 

” 

RAFGL 5090S 

17 06 40.0 

-31 18 54 

»» 

RAFGL 5154 

5 33 58 2 

RAFGL 5024 

0 30 51.7 

+ 41 06 09 


RAFGL 5091 

3 08 24.0 

+60 46 09 

” 

RAFGL 5155 

5 34 19.7 

RAFGL 5025 

0 31 45.7 

+ 36 26 03 


RAFGL 509 IS 

17 08 38.0 

+ 27 39 12 


RAFGL 5155S 

17 52 43.0 

RAFGL 5026 

0 32 03.4 

+ 35 46 49 

" 

RAFGL 5092 

3 10 49.4 

+41 52 48 


RAFGL 5156 

5 34 23.6 

RAFGL 5026S 

16 00 19.0 

-25 43 39 


RAFGL 5093 

3 20 57.7 

+ 65 21 19 

»* 

RAFGL 5156S 

17 52 47.0 

RAFGL 5027 

0 32 21.5 

- 8 33 54 

" 

RAFGL 5093S 

17 10 47.0 

-31 24 12 


RAFGL 5157 

5 34 35.9 

RAFGL 5028 

0 32 52.3 

+36 22 46 


RAFGL 5094 

3 21 05.3 

+ 54 46 38 

»» 

RAFGL 5157S 

17 53 14.0 

RAFGL 5028S 

16 03 03.0 

-37 44 36 

” 

RAFGL 5094S 

17 11 07.0 

-22 04 54 

» 

RAFGL 5158 

5 35 32.7 

RAFGL 5029 

0 34 09.2 

+ 35 37 39 


RAFGL 5095 

3 23 31.0 

+ 58 08 53 

*» 

RAFGL 5158S 

17 54 20.0 

RAFGL 5029S 

16 04 23.4 

- 3 44 40 


RAFGL 509 5 S 

17 12 12.0 

-15 12 48 


RAFGL 5159 

5 36 19.6 

RAFGL 5030 

0 34 24.5 

-29 56 31 

” 

RAFGL 5096 

3 26 04.1 

+ 31 12 54 


RAFGL 5159S 

17 54 27.0 

RAFGL 5030S 

16 04 50.0 

- 4 57 48 

" 

RAFGL 5096S 

17 12 16.2 

-26 31 52 

” 

RAFGL 5160 

5 36 54 3 

RAFGL 5031 

0 34 51.0 

+41 11 46 

" 

RAFGL 5097 

3 29 17.8 

+60 10 06 

»* 

RAFGL 51 60S 

17 55 49.0 

RAFGL 503 IS 

16 05 07.0 

- 6 13 12 

” 

RAFGL 5097S 

17 13 01.8 

+45 14 35 

»* 

RAFGL 5161 

5 37 09.5 

RAFGL 5032 

0 35 12.4 

+35 38 50 

” 

RAFGL 5098 

3 31 06.6 

+60 59 23 


RAFGL 5161S 

17 56 03.0 

RAFGL 5032S 

16 07 55.3 

-29 17 09 

” 

RAFGL 509 8 S 

17 13 56.4 

+ 4 46 30 


RAFGL 5162 

! 5 37 40.9 

RAFGL 5033 

0 35 50.2 

+ 35 33 02 


RAFGL 5099 

3 41 17.8 

+32 00 02 

»* 

RAFGL 5162S 

17 55 49.2 

RAFGL 5034 

0 37 10.8 

+41 07 26 


RAFGL 5099S 

17 15 01.0 

-11 56 24 

*» 

RAFGL 5163 

5 37 54.7 

RAFGL 5034S 

16 10 25.0 

+ 25 01 30 


RAFGL 5100 

3 42 00.1 

+ 38 36 45 

»» 

RAFGL 5163S 

17 55 28.0 

RAFGL 5035 

0 37 59.8 

+ 41 04 32 

*’ 

RAFGL 5100S 

17 15 26.3 

-16 15 36 


RAFGL 5164 

5 37 58.1 

RAFGL 5035S 

16 10 28.9 

-10 12 41 


RAFGL 5101 

3 42 11.4 

+67 58 18 


RAFGL 5164S 

17 56 20.4 

RAFGL 5036 

0 39 00.9 

+41 01 55 

” 

RAFGL 5101S 

17 16 15.8 

+ 10 55 02 

” 

RAFGL 5165 

5 38 16.2 

RAFGL 5036S 

16 10 46.8 

+ 5 08 51 

” 

RAFGL 5102 

3 44 49.3 

+44 32 59 


RAFGL 5165S 

17 56 53.0 

RAFGL 5037 

0 44 21.3 

+ 86 32 00 

” 

RAFGL 5103 

3 47 14.2 

+ 32 53 11 


RAFGL 5166 

5 39 58.1 

RAFGL 5037S 

16 12 46.0 

- 6 28 54 


RAFGL 5103S 

17 17 02.8 

+41 35 58 


RAFGL 5166S 

17 56 41.8 

RAFGL 5038 

0 45 05.7 

-25 33 40 

” 

RAFGL 5104 

3 49 29.1 

+49 30 47 


RAFGL 5167 

5 41 21.0 

RAFGL 5039 

0 45 50.4 

-25 30 48 


RAFGL 5104S 

17 18 50.0 

-14 33 30 

»• 

RAFGL 5167S 

17 57 01.5 

RAFGL 5039S 

16 15 41.0 

-28 37 12 


RAFGL 5105 

3 50 45.6 

+ 69 26 02 

»’ 

RAFGL 5168 

5 42 40.5 

RAFGL 5040 

0 46 39.9 

-23 35 15 

” 

RAFGL 5105S 

17 18 56.2 

+46 17 21 

*» 

RAFGL 5168S 

17 57 49.8 

RAFGL 5041 

0 48 41.5 

-24 01 02 

” 

RAFGL 5106 

3 51 13.1 

+48 25 58 


RAFGL 5169 

5 49 08.4 

RAFGL 5041 S 

16 16 51.0 

-22 10 06 


RAFGL 5106S 

17 20 12.6 

-28 05 47 


RAFGL 5169S 

17 58 00.0 

RAFGL 5042 

0 59 14.1 

+ 51 25 03 


RAFGL 5107 

3 52 18.8 

+ 53 43 28 


RAFGL 5170 

5 49 54.4 

RAFGL 5043 

1 04 21.2 

+65 04 49 

” 

RAFGL 5107S 

17 21 23.0 

-22 20 30 

” 

RAFGL 51 70S 

17 58 02.0 

RAFGL 5044 

1 11 59.9 

- 7 32 40 


RAFGL 5108 

3 52 19.2 

+ 67 17 30 


RAFGL 5171 

5 50 36.6 

RAFGL 5044S 

16 21 07.8 

+ 30 57 56 


RAFGL 5108S 

17 21 53.0 

- 6 55 12 

** 

RAFGL 5171S 

17 58 03.9 

RAFGL 5045 

1 14 59.4 

+ 8 38 51 

” 

RAFGL 5109 

3 53 28.3 

+ 62 23 11 

»* 

RAFGL 5172 

5 52 43.7 

RAFGL 5045S 

16 24 14.0 

-31 11 42 

” 

RAFGL 5110 

3 55 40.1 

+44 04 21 


RAFGL 5172S 

17 58 30.4 

RAFGL 5046 

1 15 06.5 

+ 83 53 06 


RAFGL 5110S 

17 23 42.0 

+ 12 38 42 

” 

RAFGL 5173 

5 55 17.2 

RAFGL 5046S 

16 24 09.5 

- 9 42 42 


RAFGL 5111 

3 59 32.7 

+ 51 10 59 


RAFGL 5173S 

17 58 24.5 

RAFGL 5047 

1 15 50.5 

-17 13 34 

” 

RAFGL 511 IS 

17 23 42.3 

-31 02 58 


RAFGL 5174 

5 57 15.6 

RAFGL 5047S 

16 24 11.0 

- 2 30 30 

” 

RAFGL 5112 

4 05 54.0 

+65 11 29 

*» 

RAFGL 5174S 

17 58 36.0 

RAFGL 5048 

1 21 42.6 

+23 40 44 


RAFGL 5112S 

17 24 40.0 

- 6 11 12 

" 

RAFGL 5175 

5 59 45.9 

RAFGL 5048S 

16 24 35.2 

-35 00 35 


RAFGL 5113 

4 06 10.0 

+ 50 51 19 

« 

RAFGL 5175S 

17 58 28.7 

RAFGL 5049 

1 25 48.7 

+64 46 30 

" 

RAFGL 5114 

4 06 19.5 

+49 24 30 

»* 

RAFGL 5176 

6 00 46.3 

RAFGL 5049S 

16 25 01.6 

+ 2 58 54 

*’ 

RAFGL 5114S 

17 25 20.0 

+ 8 28 59 

»» 

RAFGL 5176S 

17 58 54.2 

RAFGL 5050 

1 26 44.7 

+ 10 28 02 


RAFGL 5115 

4 10 41.7 

+ 70 15 29 

*’ 

RAFGL 5177 

6 01 18.1 

RAFGL 5050S 

16 25 28.4 

-35 34 49 


RAFGL 5115S 

17 26 12.0 

+ 15 54 24 

*» 

RAFGL 5177S 

17 58 46.4 

RAFGL 5051 

1 43 36.5 

+ 61 09 02 

” 

RAFGL 5116 

4 10 45.2 

+26 17 40 


RAFGL 5178 

6 03 44.7 

RAFGL 505 IS 

16 26 32.0 

-19 14 12 

” 

RAFGL 5116S 

17 28 10.1 

-23 37 19 

>* 

RAFGL 5178S 

17 59 33.8 

RAFGL 5052 

1 43 55.5 

+ 18 48 56 

” 

RAFGL 5117 

4 15 32.3 

+28 12 00 


RAFGL 5179 

6 05 21.1 

RAFGL 5052S 

16 26 50.0 

- 3 26 48 

** 

RAFGL 5118 

4 18 01.2 

+ 59 51 54 


RAFGL 5179S 

17 59 25.6 

RAFGL 5053 

1 44 10.0 

+ 24 59 05 


RAFGL 5118S 

17 29 18.0 

+ 52 20 16 


RAFGL 5180 

6 05 54.8 

RAFGL 505 3S 

16 27 26.1 

- 0 01 06 

” 

RAFGL 5119 

4 18 36.5 

+ 55 58 53 


RAFGL 51 80S 

17 59 22.0 

RAFGL 5054 

1 45 00.4 

+ 25 28 01 


RAFGL 5119S 

17 32 11.0 

- 7 12 42 


RAFGL 5181 

6 05 59.3 

RAFGL 5054S 

16 28 31.0 

- 10 26 42 

” 

RAFGL 5120 

4 18 49.3 

+28 19 29 

** 

RAFGL 5181S 

17 59 26.0 

RAFGL 5055 

1 53 36.6 

- 3 51 24 

" 

RAFGL 5121 

4 19 04.2 

+ 19 25 06 

” 

RAFGL 5182 

6 06 05.4 

RAFGL 505 5S 

16 30 15.8 

+ 11 35 38 


RAFGL 5 12 IS 

17 32 49.0 

-14 15 54 

** 

RAFGL 5182S 

17 59 53.0 

RAFGL 5056 

1 57 17.6 

+ 12 22 58 


RAFGL 5122 

4 26 22.0 

+24 26 29 


RAFGL 5183 

6 06 23.7 

RAFGL 5056S 

16 32 26.0 

-24 51 06 

” 

RAFGL 5122S 

17 33 18.0 

-22 25 42 


RAFGL 5183S 

18 00 08.0 

RAFGL 5057 

1 57 45.5 

+ 6 02 05 

** 

RAFGL 5123 

4 28 43.0 

+ 18 02 08 


RAFGL 5184 

6 06 58.1 

RAFGL 5057S 

16 33 48.0 

-27 56 42 


RAFGL 5123S 

17 34 43.3 

-15 22 08 

•* 

RAFGL 5185 

6 07 22.0 

RAFGL 5058 

1 58 03.4 

+ 12 03 58 

” 

RAFGL 5124 

4 32 29.7 

+ 51 06 42 

■* 

RAFGL 5185S 

18 00 20.0 

RAFGL 5058S 

16 34 13.5 

+ 5 07 01 

” 

RAFGL 5125 

4 32 56.7 

+ 50 47 10 

** 

RAFGL 5186 

6 10 18.8 

RAFGL 5059 

2 00 12.2 

- 0 46 33 


RAFGL 5125S 

17 35 33.3 

-14 04 35 

>» 

RAFGL 5187 

6 10 43.0 

RAFGL 5060 

2 01 07.2 

- 0 34 22 

" 

RAFGL 5126 

4 36 55.3 

+ 50 21 19 


RAFGL 5187S 

18 00 44.5 

RAFGL 5061 

2 03 23.6 

+ 18 36 02 


RAFGL 5126S 

17 35 58.0 

-21 39 00 


RAFGL 5188 

6 11 31.3 

RAFGL 506 IS 

16 34 48.0 

-35 23 06 

” 

RAFGL 5127 

4 41 37.7 

+42 33 48 

** 

RAFGL 5188S 

18 00 45.0 

RAFGL 5062 

2 04 00.2 

+ 4 52 54 


RAFGL 5127S 

17 37 15.0 

-24 40 06 

” 

RAFGL 5189 

6 12 46.9 

RAFGL 5062S 

16 37 33.6 

-20 18 14 


RAFGL 5128 

4 48 00.3 

+ 39 16 36 


RAFGL 5189S 

18 01 34.0 

RAFGL 5063 

2 04 20.9 

+ 23 13 36 

” 

RAFGL 5128S 

17 37 48.8 

+46 10 51 


RAFGL 5190 

6 15 39.8 

RAFGL 5064 

2 04 25.9 

+ 4 47 16 

” 

RAFGL 5129 

4 50 28.2 

+28 37 43 

” 

RAFGL 51 90S 

18 01 37.0 

RAFGL 5064S 

16 41 52.6 

-13 59 20 

** 

RAFGL 5129S 

17 39 07.0 

- 6 26 12 


RAFGL 5191 

6 15 50.2 

RAFGL 5065 

2 04 34.5 

- 3 10 02 

” 

RAFGL 5130 

4 52 34.3 

+ 30 28 21 


RAFGL 5192 

6 22 26.0 

RAFGL 5065S 

16 43 12.4 

-16 48 38 

” 

RAFGL 5131 

4 54 26.0 

+26 04 28 


RAFGL 5192S 

18 02 27.0 

RAFGL 5066 

2 04 38.9 

+ 60 31 35 

** 

RAFGL 5131S 

17 39 53.0 

-17 27 12 

*’ 

RAFGL 5193 

6 23 12.8 


+ 37 35 37 
+ 24 35 17 
+47 53 51 

- 3 52 11 
+ 12 51 25 
-18 38 14 
+29 29 33 

- 1 30 54 

- 3 26 50 
-28 38 00 
+ 37 23 04 
+21 31 06 
+ 34 16 49 
-26 57 30 
+ 33 28 14 
+ 27 44 56 
+ 33 16 12 
-24 45 30 
+42 44 24 
-19 45 51 
+33 45 55 
+ 28 46 26 
+ 54 II 16 
-28 04 58 
+ 34 13 56 
-22 23 24 

- 4 39 41 
+22 33 24 

- 4 55 58 
-28 26 10 

- 4 06 47 
-22 35 00 
+ 30 28 20 
-29 37 16 

- 5 59 33 
+ 19 03 35 

- 4 19 05 
-28 15 18 
+24 43 31 
-28 19 54 

- 4 16 21 

- 4 57 44 

- 4 46 11 

- 5 28 16 
-13 37 06 

- 5 06 11 
-28 01 24 
+ 31 58 06 
-12 52 24 
+ 30 40 26 
+ 5 53 06 

- 2 37 30 
-29 51 54 
+28 41 45 
-16 35 36 
+35 48 48 
-26 38 06 
+ 35 40 50 
+29 15 07 

- 7 30 22 
+ 80 38 54 

- 1 59 20 

- 6 38 29 
+35 48 48 
-23 31 06 
+ 59 10 37 

- 6 06 32 
+ 59 05 28 
-20 20 14 
+20 40 33 
+ 16 45 08 
+27 00 14 
+ 23 35 24 
+68 46 55 
-22 58 48 
+ 24 14 16 
+ 5 37 01 
+ 15 19 31 
+45 30 10 
+ 16 31 12 
-15 21 37 
+ 31 56 25 
-15 26 00 
+ 8 41 28 
-17 09 24 
+30 15 20 
-23 57 26 

- 9 40 54 
+ 33 12 52 
+63 41 30 
-12 19 10 
+20 38 11 
+ 8 26 59 
+21 37 49 
+21 37 18 
+ 15 41 31 
-19 10 42 
+21 51 09 
-22 00 54 
+20 41 29 
-25 13 54 
+20 30 51 
+ 12 49 24 
+49 51 42 
+ 15 23 01 
+ 17 58 36 
+ 14 59 59 
+ 17 45 59 
-13 15 30 
+ 14 16 20 
-12 44 36 
+23 20 39 
-26 02 24 
+ 15 17 16 
+ 17 02 32 
-27 04 54 
+ 13 10 13 


A-87 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC | 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC j 

POS REF 

NAME 

RA (193 

*)) DEC 

POS REF 

RAFGL 5193S 

h m s 

18 02 38.0 

-25 14 54 


RAFGL 5254S 

18 30 41.2 

+ 23 34 42 


RAFGL 5318 

h 

16 

02 

25.4 

+ 10*46 30* 


RAFGL 5194 

6 24 49.5 

-10 09 44 

” 

RAFGL 5255 

9 16 07.9 

-32 50 48 

” 

RAFGL 5318S 

18 

51 

10.0 

+42 07 00 


RAFGL 5194S 

18 02 55.0 

-25 27 06 


RAFGL 5255S 

18 30 50.2 

-24 04 17 

” 

RAFGL 5319 

16 

04 

06.3 

+ 56 24 26 

” 

RAFGL 5195 

6 25 59.1 

-13 01 11 


RAFGL 5256 

9 18 54.0 

-26 55 52 


RAFGL 5319S 

18 

51 

52.0 

+ 36 49 18 


RAFGL 5195S 

18 03 28.0 

+ 50 40 00 


RAFGL 5256S 

18 31 22.3 

+ 3 40 25 


RAFGL 5320 

16 

10 

36.6 

+64 50 23 


RAFGL 5196 

6 26 49.7 

+ 8 49 42 


RAFGL 5257 

9 23 34.0 

-23 47 56 

” 

RAFGL 5320S 

18 

51 

59.2 

+ 50 38 43 

” 

RAFGL 5196S 

18 03 45.0 

-27 51 00 


RAFGL 5257S 

18 31 24.0 

-13 06 54 

" 

RAFGL 5321 

16 

11 

12.7 

+ 22 46 32 

” 

RAFGL 5197 

6 28 20.3 

- 9 35 18 

** 

RAFGL 5258 

9 36 56.3 

-30 44 52 

” 

RAFGL 5321S 

18 

52 

12.0 

+ 0 21 30 

" 

RAFGL 5197S 

18 04 10.0 

- 14 37 24 

” 

RAFGL 5259 

9 42 56.0 

-21 48 06 

” 

RAFGL 5322 

16 

12 

49.7 

+48 07 34 

” 

RAFGL 5198 

6 29 59.9 

+ 10 12 17 

” 

RAFGL 5260 

9 48 41.9 

-22 44 26 

” 

RAFGL 5322S 

18 

52 

13.8 

+ 27 50 47 

” 

RAFGL 5198S 

18 05 20.0 

-23 52 00 


RAFGL 5260S 

18 32 57.3 

+ 6 25 03 


RAFGL 5323 

16 

13 

30.8 

+ 54 03 46 


RAFGL 5199 

6 30 59.0 

+ 4 03 24 


RAFGL 5261 

11 34 56.6 

+ 4 12 08 


RAFGL 5323S 

18 

52 

33.3 

+ 8 11 50 


RAFGL 5199S 

18 06 55.9 

-24 04 35 

” 

RAFGL 526 IS 

18 33 22.0 

-23 55 06 

** 

RAFGL 5324 

16 

21 

56.7 

+ 36 33 42 

” 

RAFGL 5200 

6 31 42.3 

+ 2 34 24 

" 

RAFGL 5262 

11 38 32.3 

+ 2 43 43 

” 

RAFGL 5324S 

18 

52 

44.1 

- 8 15 10 

” 

RAFGL 5201 

6 31 58.9 

- 5 01 21 


RAFGL 5262S 

18 33 31.0 

+ 28 44 12 


RAFGL 5325 

16 

24 

08.0 

+ 16 46 21 

” 

RAFGL 5201S 

18 07 39.0 

- 6 52 12 


RAFGL 5263 

11 38 40.6 

+ 2 57 17 


RAFGL 5325S 

18 

53 

19.3 

-29 38 16 

” 

RAFGL 5202 

6 35 56.2 

- 1 36 04 

” 

RAFGL 5263S 

18 33 36.3 

- 6 42 31 

” 

RAFGL 5326 

16 

29 

45.2 

+28 50 01 

'* 

RAFGL 5202S 

18 07 37.0 

-23 40 06 


RAFGL 5264 

12 02 50.6 

-21 45 04 


RAFGL 5326S 

18 

55 

00.9 

+71 13 51 


RAFGL 5203 

6 36 25.4 

+ 8 48 01 


RAFGL 5265 

12 02 56.7 

+ 8 56 47 


RAFGL 5327 

16 

31 

02.6 

-17 03 28 


RAFGL 5203 S 

18 08 05.0 

- 18 53 06 

” 

RAFGL 5265S 

18 34 10.3 

-19 15 09 

** 

RAFGL 5327S 

18 

54 

59.0 

+ 0 23 06 

” 

RAFGL 5204 

6 37 21.0 

+ 6 38 44 

” 

RAFGL 5266 

12 03 07.2 

+ 9 11 07 

” 

RAFGL 5328 

16 

32 

31.3 

+ 66 51 29 


RAFGL 5204S 

18 08 00.0 

- 6 06 24 


RAFGL 5266S 

18 34 23.0 

+ 30 26 18 


RAFGL 5328S 

18 

56 

46.0 

+ 10 19 24 


RAFGL 5205 

6 38 28.1 

+ 10 03 08 


RAFGL 5267 

12 10 26.1 

-22 40 38 


RAFGL 5329 

16 

38 

48.7 

+ 52 27 00 

” 

RAFGL 5205S 

18 09 06.0 

-14 55 24 


RAFGL 5267S 

18 35 13.0 

+ 31 17 36 


RAFGL 5329S 

18 

58 

07.6 

+ 32 04 28 


RAFGL 5206 

6 41 18.6 

- 1 04 48 

*’ 

RAFGL 5268 

12 12 04.4 

- 5 45 56 


RAFGL 5330 

16 

40 

08.2 

+ 18 06 33 


RAFGL 5206S 

18 09 42.0 

+ 6 49 39 

” 

RAFGL 5268S 

18 35 13.0 

- 6 54 54 


RAFGL 5330S 

18 

59 

29.0 

+ 5 07 36 

” 

RAFGL 5207 

6 42 09.6 

+ 9 03 31 


RAFGL 5269 

12 12 58.0 

-12 31 55 


RAFGL 5331 

16 

55 

10.6 

-10 21 27 


RAFGL 5207S 

18 09 5 8.0 

-24 53 42 


RAFGL 5269S 

18 35 25.0 

+ 35 11 54 


RAFGL 533 IS 

18 

59 

49.0 

+ 1 26 19 

** 

RAFGL 5208 

6 44 15.1 

+ 1 20 28 

” 

RAFGL 5270 

12 16 19.7 

-11 45 14 

” 

RAFGL 5332 

16 

56 

23.7 

+22 25 08 


RAFGL 5208S 

18 09 58.0 

-16 19 24 

” 

RAFGL 5271 

12 19 31.8 

-12 14 15 

” 

RAFGL 5332S 

19 

01 

28.0 

+ 29 04 12 


RAFGL 5209 

6 44 49.8 

+ 0 32 45 

” 

RAFGL 527 IS 

18 35 43.0 

+ 14 42 42 

" 

RAFGL 5333 

17 

00 

39.6 

+ 14 08 07 

** 

RAFGL 5209S 

18 10 46.0 

+ 25 05 00 

” 

RAFGL 5272 

12 29 00.2 

+ 6 30 52 

” 

RAFGL 5333S 

19 

01 

41.2 

-21 49 00 


RAFGL 5210 

6 49 07.4 

- 6 53 59 


RAFGL 5273 

12 30 45.9 

+75 14 33 


RAFGL 5334 

17 

02 

51.9 

-10 05 07 


RAFGL 5210S 

18 10 20.2 

+ 4 08 00 


RAFGL 5273S 

18 36 44.8 

+ 30 24 24 


RAFGL 5334S 

19 

02 

33.4 

+ 1 31 56 

” 

RAFGL 5211 

6 49 35.9 

-18 58 34 


RAFGL 5274 

12 33 18.0 

+ 10 17 12 

” 

RAFGL 5335 

17 

12 

12.3 

-27 08 48 

” 

RAFGL 521 IS 

18 11 16.0 

+ 12 26 42 

»* 

RAFGL 5274S 

18 36 38.0 

-28 41 54 

” 

RAFGL 5335S 

19 

02 

21.9 

- 7 12 55 


RAFGL 5212 

6 50 57.4 

-26 54 40 


RAFGL 5275 

12 38 57.3 

- 5 02 45 


RAFGL 5336 

17 

12 

42.3 

-10 56 50 

” 

RAFGL 5212S 

18 11 59.9 

- 2 37 08 


RAFGL 5275S 

18 38 38.0 

- 6 24 42 


RAFGL 5336S 

19 

02 

43.0 

-12 46 24 


RAFGL 5213 

6 53 32.3 

- 16 46 26 

” 

RAFGL 5276 

12 51 32.5 

+66 58 26 

” 

RAFGL 5337 

17 

12 

47.0 

-18 28 34 


RAFGL 5213S 

18 12 51.0 

+ 16 14 41 


RAFGL 5276S 

18 39 15.2 

+ 6 23 12 


RAFGL 5337S 

19 

02 

52.0 

+ 39 10 30 


RAFGL 5214 

6 55 51.9 

-13 58 17 


RAFGL 5277 

12 56 02.4 

- 2 52 52 


RAFGL 5338 

17 

13 

58.9 

-17 39 44 

” 

RAFGL 5214S 

18 14 19.0 

-25 35 48 


RAFGL 5277S 

18 39 01.1 

+46 02 52 

” 

RAFGL 5338S 

19 

03 

03.4 

+ 31 40 07 

’* 

RAFGL 5215 

6 56 16.2 

+ 3 39 08 


RAFGL 5278 

12 56 23.9 

+ 23 23 27 


RAFGL 5339 

17 

17 

38.2 

-19 50 36 


RAFGL 5215S 

18 14 33.0 

-25 18 24 


RAFGL 5278S 

18 39 35.6 

- 7 23 13 


RAFGL 5340 

17 

23 

03.8 

-34 06 35 


RAFGL 5216 

6 56 48.4 

- 3 53 47 


RAFGL 5279 

12 57 10.5 

- 3 41 31 


RAFGL 5340S 

19 

03 

32.0 

+ 3 06 06 

” 

RAFGL 5216S 

18 14 47.0 

-15 18 24 


RAFGL 5279S 

18 40 07.0 

+ 10 18 12 


RAFGL 5341 

17 

23 

42.3 

-34 11 59 


RAFGL 5217 

6 57 21.2 

- 7 40 50 


RAFGL 5280 

12 58 49.7 

+ 78 25 32 


RAFGL 5342 

17 

26 

02.1 

-34 21 12 


RAFGL 5217S 

18 14 59.3 

-17 50 57 


RAFGL 5 2 80S 

18 40 47.8 

- 8 19 35 


RAFGL 5342S 

19 

05 

36.0 

+ 31 06 48 


RAFGL 5218 

6 59 25.8 

-11 13 23 


RAFGL 5281 

13 00 58.2 

+ 56 14 51 

*' 

RAFGL 5343 

17 

26 

03.1 

-34 33 35 


RAFGL 5218S 

18 15 23.0 

+ 47 47 30 


RAFGL 528 IS 

18 41 01.7 

- 1 36 37 

” 

RAFGL 5343S 

19 

06 

13.0 

- 4 08 24 


RAFGL 5219 

7 01 17.3 

- 2 30 20 

” 

RAFGL 5282 

13 03 56.6 

+ 22 53 01 


RAFGL 5344 

17 

26 

38.7 

-23 22 03 


RAFGL 5219S 

18 16 00.0 

-25 37 30 


RAFGL 5282S 

18 40 44.5 

-11 23 16 


RAFGL 5344S 

19 

06 

32.6 

+24 05 54 

” 

RAFGL 5220 

7 01 47.0 

-11 13 45 

” 

RAFGL 5283 

13 07 30.3 

+ 57 26 06 

” 

RAFGL 5345 

17 

27 

06.5 

-34 39 39 

” 

RAFGL 5221 

7 02 01.0 

-10 22 34 

” 

RAFGL 5283S 

18 41 04.9 

+ 29 45 26 

” 

RAFGL 5345S 

19 

07 

58.0 

+ 7 43 30 

” 

RAFGL 5221 S 

18 16 32.0 

+36 41 12 

” 

RAFGL 5284 

13 08 58.8 

+ 57 27 58 

” 

RAFGL 5346 

17 

27 

15.9 

-33 08 26 

” 

RAFGL 5222 

7 02 56.6 

-12 14 31 

” 

RAFGL 5285 

13 10 01.3 

- 4 07 26 

” 

RAFGL 5346S 

19 

07 

59.0 

+ 35 08 00 

” 

RAFGL 5223 

7 06 14.2 

- 4 12 46 

*’ 

RAFGL 5285S 

18 41 42.0 

- 3 51 06 

'* 

RAFGL 5347 

17 

27 

57.6 

-33 50 03 

” 

RAFGL 522 3 S 

18 18 10.4 

-15 15 16 

” 

RAFGL 5286 

13 17 58.2 

+ 50 04 27 

” 

RAFGL 5348 

17 

28 

01.9 

-19 44 29 

” 

RAFGL 5224 

7 07 42.9 

-18 26 53 


RAFGL 5286S 

18 42 02.0 

+ 11 14 00 


RAFGL 5348S 

19 

08 

38.0 

+ 36 30 30 


RAFGL 5224S 

18 18 21.0 

+ 5 54 47 


RAFGL 5287 

13 18 25.3 

+ 77 33 29 


RAFGL 5349 

17 

28 

18.7 

-33 30 54 


RAFGL 5225 

7 08 36.2 

- 0 16 50 

” 

RAFGL 5287S 

18 42 32.0 

+ 17 27 12 

" 

RAFGL 5349S 

19 

09 

44.3 

+ 32 31 47 

” 

RAFGL 5225S 

18 19 00.0 i 

-23 34 30 


RAFGL 5288 

13 22 40.8 

- 7 41 53 


RAFGL 5350 

17 

28 

40.7 

-34 43 09 


RAFGL 5226 

7 09 07.9 

-19 44 53 


RAFGL 5288S 

18 42 59.0 

-17 21 06 


RAFGL 5350S 

19 

11 

23.5 

+ 2 32 19 


RAFGL 5226S 

18 19 25.6 

-14 39 17 

*' 

RAFGL 5289 

13 29 19.4 

- 4 20 10 

” 

RAFGL 5351 

17 

30 

08.8 

-32 53 37 

” 

RAFGL 5227 

7 11 28.5 

- 6 17 45 

” 

RAFGL 5290 

13 57 20.0 

+ 4 20 52 

” 

RAFGL 535 IS 

19 

11 

57.6 

+ 11 37 32 

” 

RAFGL 5227S 

18 19 42.0 

-19 24 42 

” 

RAFGL 5290S 

18 43 20.0 

+ 8 41 23 

” 

RAFGL 5352 

17 

30 

19.6 

-31 43 22 

” 

RAFGL 5228 

7 17 19.1 

-17 34 55 

” 

RAFGL 5291 

13 58 09.5 

+ 39 48 11 

” 

RAFGL 5352S 

19 

12 

50.0 

+21 59 30 

” 

RAFGL 5228S 

18 20 35.0 

-12 42 36 


RAFGL 529 IS 

18 43 19.7 

-22 26 47 

” 

RAFGL 5353 

17 

30 

59.1 

-17 24 35 

” 

RAFGL 5229 

7 18 01.3 

-13 13 28 


RAFGL 5292 

14 03 59.1 

+ 6 19 04 


RAFGL 5353S 

19 

12 

41.8 

+ 14 35 00 

” 

RAFGL 5229S 

18 20 21.0 

-20 40 48 


RAFGL 5292S 

18 43 36.3 ! 

-29 41 08 


RAFGL 5354 

17 

31 

27.0 

-32 55 01 

” 

RAFGL 5230 

7 21 37.8 

-12 48 57 

” 

RAFGL 5293 

14 17 53.0 

+ 13 52 54 

” 

RAFGL 5354S 

19 

13 

01.6 

+ 57 37 06 

” 

RAFGL 5230S 

18 20 33.8 

-23 04 22 

*» 

RAFGL 5293S 

18 43 54.0 

- 3 00 30 

” 

RAFGL 5355 

17 

31 

35.5 

-34 13 56 

” 

RAFGL 5231 

7 22 01.9 

-23 24 33 


RAFGL 5294 

14 22 46.5 

+ 35 06 13 


RAFGL 5355S 

19 

13 

20.8 

+ 18 25 38 


RAFGL 523 IS 

18 20 55.1 

- 8 57 43 


RAFGL 5295 

14 23 53.7 

+ 35 27 52 


RAFGL 5356 

17 

31 

44.0 

-33 31 35 


RAFGL 5232 

7 27 58.2 

-18 28 38 

” 

RAFGL 529 5 S 

18 44 53.4 

+ 5 23 58 

” 

RAFGL 5356S 

19 

13 

47.0 

+ 22 53 54 

” 

RAFGL 5232S 

18 22 30.0 

+43 52 47 


RAFGL 5296 

14 25 40.2 

+ 28 59 54 


RAFGL 5357 

17 

32 

54.8 

-33 27 05 


RAFGL 5233 

7 29 39.7 

-19 14 48 


RAFGL 5296S 

18 44 48.7 

- 5 45 37 


RAFGL 5358 

17 

33 

02.3 

+60 26 03 


RAFGL 5233S 

18 22 19.3 

- 6 52 40 

” 

RAFGL 5297 

14 50 01.3 

+ 80 38 31 

" 

RAFGL 5358S 

19 

14 

26.0 

+22 24 06 

” 

RAFGL 5234 

7 29 51.0 

-16 51 25 

” 

RAFGL 5297S 

18 45 00.0 

+42 43 48 

" 

RAFGL 5359 

17 

33 

10.3 

-16 17 55 

” 

RAFGL 5234S 

18 22 47.0 

-13 47 54 


RAFGL 5298 

14 59 06.2 

+ 25 20 42 


RAFGL 5359S 

19 

15 

28.0 

-19 27 00 


RAFGL 5235 

7 31 13.9 

-22 03 30 


RAFGL 5298S 

18 46 07.0 

+ 19 03 30 


RAFGL 5360 

17 

34 

10.6 

-34 52 19 


RAFGL 5235S 

18 22 42.7 

-12 43 08 

” 

RAFGL 5299 

14 59 26.4 

+ 25 03 32 

” 

RAFGL 5360S 

19 

15 

56.8 

+ 53 16 32 

” 

RAFGL 5236 

7 33 09.1 

+ 0 22 02 

” 

RAFGL 5299S 

18 46 22.9 

+ 15 46 13 

” ! 

RAFGL 5361 

17 

35 

21.0 

-31 55 49 


RAFGL 5236S 

18 23 46.0 

-21 08 42 

” 

RAFGL 5300 

14 59 51.1 

+25 10 49 

” 

RAFGL 5362 

17 

35 

27.7 

-34 56 15 

” 

RAFGL 5237 

7 39 57.5 

-14 36 54 

” 

RAFGL 5300S 

18 46 19.2 

+ 2 21 57 

” 

RAFGL 5362S 

19 

17 

04.2 

+ 27 10 05 


RAFGL 5237S 

18 25 08.0 

- 16 47 24 

” 

RAFGL 5301 

15 19 19.1 

+20 50 23 

” 

RAFGL 5363 

17 

35 

50.0 

-30 21 47 

” 

RAFGL 5238 

7 50 28.6 

-26 16 06 

” 

RAFGL 5302 

15 20 50.4 

+ 15 59 15 

” 

RAFGL 5363S 

19 

17 

21.6 

- 6 43 18 

" 

RAFGL 5238S 

18 25 10.5 

-21 16 16 


RAFGL 5302S 

18 47 00.3 

- 5 58 15 


RAFGL 5364 

17 

35 

59.6 

-31 07 08 

" 

RAFGL 5239 

7 55 40.6 

-20 18 41 


RAFGL 5303 

15 20 53.7 

+ 20 33 54 


RAFGL 5365 

17 

36 

00.3 

+ 55 24 16 

” 

RAFGL 5239S 

18 25 38.0 

-19 48 42 

” 

RAFGL 5303S 

18 47 28.0 

- 10 45 24 

** 

RAFGL 5365S 

19 

17 

47.0 

+46 04 48 

” 

RAFGL 5240 

8 05 03.0 

-28 40 03 


RAFGL 5304 

15 21 04.1 

+63 04 45 


RAFGL 5366 

17 

36 

14.0 

-31 39 54 


RAFGL 5240S 

18 25 50.4 

+ 65 31 57 


RAFGL 5304S 

18 47 36.0 

+ 28 04 18 


RAFGL 5366S 

19 

18 

09.5 

- 4 35 49 


RAFGL 5241 

8 08 25.2 

-15 09 59 

** 

RAFGL 5305 

15 21 15.5 

+ 20 43 39 

” 

RAFGL 5367 

17 

36 

37.7 

-23 20 36 

” 

RAFGL 5242 

8 08 35.0 

- 3 18 47 

” 

RAFGL 5306 

15 32 19.2 

+ 57 09 06 

” 

RAFGL 5367S 

19 

18 

22.0 

+ 37 47 06 

” 

RAFGL 5242S 

18 26 22.0 

+ 6 15 52 


RAFGL 5306S 

18 48 19.9 

+24 02 48 


RAFGL 5368 

17 

37 

08.1 

+60 13 17 

” 

RAFGL 5243 

8 09 25.6 

- 3 41 06 


RAFGL 5307 

15 37 14.0 

+ 60 10 11 


RAFGL 5368S 

19 

18 

39.0 

+41 37 12 


RAFGL 5243S 

18 26 56.0 

-11 11 54 

” 

RAFGL 5307S 

18 48 37.0 

-12 41 24 

” 

RAFGL 5369 

17 

37 

19.9 

-36 52 50 


RAFGL 5244 

8 09 32.5 

- 3 11 05 

” 

RAFGL 5308 

15 38 13.6 

+ 39 07 36 


RAFGL 5369S 

19 

20 

05.7 

- 3 19 45 

” 

RAFGL 5244S 

18 27 05.0 

+ 16 11 06 


RAFGL 5308S 

18 48 37.0 

- 9 38 00 


RAFGL 5370 

17 

37 

34.8 

-26 04 36 

” 

RAFGL 5245 

8 09 37.1 

- 3 14 40 

” 

RAFGL 5309 

15 39 44.8 

+ 38 42 59 

” 

RAFGL 5371 

17 

37 

35.5 

-31 55 48 

” 

RAFGL 5245S 

18 28 29.4 

-21 17 09 

’’ 

RAFGL 5309S 

18 48 59.0 

+ 25 00 00 

” 

RAFGL 5371S 

19 

22 

15.3 

- 8 56 52 

” 

RAFGL 5246 

8 09 42.1 

- 2 49 28 


RAFGL 5310 

15 44 55.5 

+ 38 27 17 

” 

RAFGL 5372 

17 

37 

45.5 

-32 11 04 

” 

RAFGL 5246S 

18 28 20.4 

- 8 27 19 


RAFGL 531 OS 

18 48 49.0 

- 0 06 42 


RAFGL 5373 

17 

37 

54.2 

-30 19 53 


RAFGL 5247 

8 10 56.7 

- 2 35 04 


RAFGL 5311 

15 47 44.1 

+ 39 43 23 


RAFGL 5373S 

19 

22 

25.0 

+ 17 39 54 


RAFGL 5247S 

18 28 26.0 

- 9 24 36 


RAFGL 531 IS 

18 50 02.1 

- 3 16 01 

” 

RAFGL 5374 

17 

38 

10.1 

-34 42 04 


RAFGL 5248 

8 11 04.5 

-33 09 30 


RAFGL 5312 

15 49 09.0 

+ 30 15 55 


RAFGL 5374S 

19 

23 

10.0 

+ 35 55 36 

” 

RAFGL 5248S 

18 29 06.9 

+25 07 36 


RAFGL 5312S 

18 50 10.4 

- 7 56 32 


RAFGL 5375 

17 

38 

32.8 

-30 37 11 


RAFGL 5249 

8 15 01.6 

-31 20 40 

” 

RAFGL 5313 

15 49 16.7 

+ 48 37 59 

'* 

RAFGL 5375S 

19 

23 

42.7 

+ 68 54 58 


RAFGL 5249S 

18 30 09.7 

+ 4 15 30 


RAFGL 5313S 

18 50 16.0 

+ 33 30 42 

” 

RAFGL 5376 

17 

39 

20.7 

-29 08 12 


RAFGL 5250 

8 17 03.7 

-21 35 08 


RAFGL 5314 

15 52 49.6 

+ 30 22 18 


RAFGL 5376S 

19 

24 

09.0 

- 18 36 42 

” 

RAFGL 5250S 

18 30 08.0 

-19 48 36 


RAFGL 5314S 

18 50 27.8 

+ 59 19 36 


RAFGL 5377 

17 

39 

54.0 

-29 48 25 

” 

RAFGL 5251 

8 34 03.5 

-33 57 08 


RAFGL 5315 

15 56 37.9 

+ 36 09 33 


RAFGL 5377S 

19 

24 

02.0 

+ 16 34 36 


RAFGL 5252 

8 41 42.9 

-25 25 41 


RAFGL 5315S 

18 50 56.0 

+ 17 03 12 


RAFGL 5378 

17 

40 

40.7 

+ 60 00 00 


RAFGL 5252S 

18 30 14.0 

-20 08 30 


RAFGL 5316 

15 59 44.5 

+ 67 08 01 


RAFGL 5378S 

19 

24 

17.3 

+ 19 47 27 


RAFGL 5253 

8 50 03.9 

-32 55 21 


RAFGL 5316S 

18 51 03.0 

-12 41 30 


RAFGL 5379 

17 

41 

08.2 

-31 54 33 


RAFGL 5253S 

18 30 18.0 

+ 20 19 54 


RAFGL 5317 

16 01 08.8 

+47 22 35 


RAFGL 5379S 

19 

24 

41.0 

+ 0 56 30 


RAFGL 5254 

9 11 40.5 

-24 39 06 


RAFGL 5317S 

18 51 07.1 

+ 9 35 44 


RAFGL 5380 

17 

41 

47.3 

| -29 40 35 



A-88 


(1950) 


NAME 


RA 

h m i 


RAFGL 5380S 
RAFGL 5381 
RAFGL 538 IS 
RAFGL 5382 
RAFGL 5382S 
RAFGL 5383 
RAFGL 5383S 
RAFGL 5384 
RAFGL 5384S 
RAFGL 5385 
RAFGL 5385S 
RAFGL 5386 
RAFGL 5387 
RAFGL 5387S 
RAFGL 5388 
RAFGL 5388S 
RAFGL 5389 
RAFGL 5389S 
RAFGL 5390 
RAFGL 5390S 
RAFGL 5391 
RAFGL 539 IS 
RAFGL 5392 
RAFGL 5392S 
RAFGL 5393 
RAFGL 5393S 
RAFGL 5394 
RAFGL 5394S 
RAFGL 5395 
RAFGL 5395S 
RAFGL 5396 
RAFGL 5396S 
RAFGL 5397 
RAFGL 5398 
RAFGL 5398S 
RAFGL 5399 
RAFGL 5399S 
RAFGL 5400 
RAFGL 5400S 
RAFGL 5401 
RAFGL 540 IS 
RAFGL 5402 
RAFGL 5402S 
RAFGL 5403 
RAFGL 5403S 
RAFGL 5404 
RAFGL 5404S 
RAFGL 5405 
RAFGL 5405S 
RAFGL 5406 
RAFGL 5406S 
RAFGL 5407 
RAFGL 5408 
RAFGL 5408S 
RAFGL 5409 
RAFGL 5409S 
RAFGL 5410 
RAFGL 541 OS 
RAFGL 5411 
RAFGL 541 IS 
RAFGL 5412 
RAFGL 5412S 
RAFGL 5413 
RAFGL 5413S 
RAFGL 5414 
RAFGL 5414S 
RAFGL 5415 
RAFGL 541 5S 
RAFGL 5416 
RAFGL 5416S 
RAFGL 5417 
RAFGL 541 7S 
RAFGL 5418 
RAFGL 541 8S 
RAFGL 5419 
RAFGL 5419S 
RAFGL 5420 
RAFGL 5420S 
RAFGL 5421 
RAFGL 542 IS 
RAFGL 5422 
RAFGL 5422S 
RAFGL 5423 
RAFGL 5423S 
RAFGL 5424 
RAFGL 5424S 
RAFGL 5425 
RAFGL 5425S 
RAFGL 5426 
RAFGL 5426S 
RAFGL 5427 
RAFGL 5427S 
RAFGL 5428 
RAFGL 5428S 
RAFGL 5429 
RAFGL 5429S 
RAFGL 5430 
RAFGL 5430S 
RAFGL 5431 
RAFGL 543 IS 
RAFGL 5432 
RAFGL 5432S 
RAFGL 5433 
RAFGL 5433S 
RAFGL 5434 
RAFGL 5434S 
RAFGL 5435 
RAFGL 543 5 S 
RAFGL 5436 
RAFGL 5436S 
RAFGL 5437 
RAFGL 5437S 
RAFGL 5438 
RAFGL 5438S 
RAFGL 5439 
RAFGL 5439S 
RAFGL 5440 


19 

26 

49.4 

17 

42 

44.3 

19 

26 

47.0 

17 

42 

48.6 

19 

26 

42.5 

17 

43 

29.0 

19 

27 

09.0 

17 

43 

42.4 

19 

28 

05.0 

17 

44 

11.3 

19 

28 

48.0 

17 

44 

18.2 

17 

44 

20.0 

19 

29 

12.0 

17 

45 

04.9 

19 

29 

54.0 

17 

45 

15.9 

19 

30 

53.4 

17 

45 

31.0 

19 

31 

07.0 

17 

45 

56.5 

19 

31 

04.0 

17 

46 

17.9 

19 

31 

07.0 

17 

46 

25.1 

19 

31 

11.0 

17 

46 

43.8 

19 

31 

14.0 

17 

48 

11.2 

19 

31 

37.0 

17 

48 

28.4 

19 

31 

38.7 

17 

48 

44.6 

17 

48 

56.9 

19 

32 

34.0 

17 

49 

59.3 

19 

32 

49.0 

17 

50 

01.8 

19 

32 

52.0 

17 

50 

05.9 

19 

32 

23.1 

17 

50 

28.0 

19 

33 

06.0 

17 

50 

31.1 

19 

33 

08.0 

17 

51 

25.3 

19 

33 

21.0 

17 

51 

33.4 

19 

33 

26.0 

17 

51 

34.1 

19 

33 

33.0 

17 

51 

34.4 

17 

51 

47.5 

19 

35 

09.0 

17 

51 

53.8 

19 

35 

53.0 

17 

52 

00.2 

19 

36 

46.0 

17 

52 

18.7 

19 

37 

09.6 

17 

52 

30.2 

19 

37 

02.0 

17 

52 

36.0 

19 

37 

05.0 

17 

52 

45.6 

19 

37 

24.0 

17 

53 

20.2 

19 

40 

11.0 

17 

53 

20.4 

19 

40 

05.0 

17 

53 

52.3 

19 

41 

06.0 

17 

53 

57.2 

19 

41 

43.0 

17 

54 

39.7 

19 

41 

56.0 

17 

55 

20.9 

19 

42 

12.6 

17 

55 

28.0 

19 

42 

28.3 

17 

55 

38.8 

19 

42 

04.8 

17 

56 

40.5 

19 

42 

36.0 

17 

56 

42.1 

19 

42 

23.7 

17 

56 

50.2 

19 

43 

11.5 

17 

57 

02.6 

19 

43 

44.0 

17 

57 

19.9 

19 

44 

16.7 

17 

57 

44.2 

19 

44 

50.0 

17 

58 

33.5 

19 

45 

10.0 

17 

59 

56.1 

19 

45 

22.0 

18 

00 

51.1 

19 

46 

41.0 

18 

01 

02.8 

19 

47 

13.0 

18 

01 

36.6 

19 

47 

18.0 

18 

02 

41.7 

19 

48 

17.0 

18 

03 

08.5 

19 

49 

22.4 

18 

03 

12.8 

19 

49 

39.0 

18 

03 

20.9 

19 

49 

55.5 

18 

03 

27.7 

19 

50 

13.0 

18 

03 

35.9 

19 

51 

05.0 

18 

03 

38.7 


DEC 


POS REF 


-16 15 13 
-30 11 39 
+ 17 54 18 
-29 18 35 
+ 3 45 26 
-34 13 32 
+ 4 27 12 
+ 50 03 52 
+ 11 16 54 
-24 11 56 
- 10 54 00 
-25 19 49 
+ 44 56 53 
+49 46 24 
+45 45 46 

- 6 31 12 
+75 39 32 
+ 6 09 11 
-24 31 40 
+ 36 43 54 
+ 50 13 05 
+ 2 50 42 
-27 51 27 
-22 44 54 
+44 51 29 
+ 1 32 18 
-26 52 08 
+ 32 35 36 
-27 10 22 
+45 21 48 
-27 41 54 
+ 7 16 17 
-27 33 27 
-36 24 12 
+ 23 46 42 
-27 52 57 
+ 30 39 42 
+ 50 02 05 
+ 0 36 24 
-26 30 03 
+ 60 02 56 
-26 10 38 
+63 31 12 
-31 44 01 

- 0 14 30 
-26 12 33 
+48 07 36 
+44 53 14 
+47 41 12 
+44 55 50 

- 0 33 24 
-27 15 03 
-25 23 37 
+20 28 18 
-26 28 57 
+ 6 19 12 
-25 07 43 
+ 30 55 48 
-26 12 41 
+ 16 27 20 
+ 50 32 53 
+ 12 03 30 
+49 56 14 
+20 04 00 
+44 56 19 
+30 02 13 
-25 07 22 
+ 59 30 12 
-30 31 15 
+42 05 36 
-31 19 20 
+ 58 46 36 
+ 44 57 22 
+ 23 04 24 
-24 15 11 
+ 14 35 54 
+49 31 14 
+ 48 39 26 
-24 36 49 
+ 37 13 57 
+45 00 36 
+41 39 08 
-22 13 09 

- 0 51 48 
-35 55 33 
+ 50 56 45 
-23 45 43 
+ 58 13 55 
-37 13 04 
+ 30 08 03 
-26 58 40 
-17 12 06 
-23 20 09 
+ 53 05 00 
+ 66 37 55 
+ 15 55 00 
-36 52 14 
+ 59 28 24 
-23 44 10 
+ 26 00 30 
-22 08 15 
+ 30 17 12 


-21 48 50 


+21 27 24 


-21 49 58 


+ 26 13 42 

- 3 24 57 
+ 52 51 38 
-21 38 26 

- 0 30 00 
-20 30 56 
+ 0 52 33 
-23 58 30 
+42 22 24 
-28 17 48 


+29 31 30 
-23 44 31 


NAME 

| RA (1950) DEC 

POS REI 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 5440S 

19 51 26.8 

+ 33 49 07 

» 

RAFGL 5503 

18 30 55.7 

-39 50 39 

,, 

RAFGL 5441 

18 03 41.9 

-30 18 08 

” 

RAFGL 5503S 

20 22 58.6 

+ 16 49 55 

»» 

RAFGL 5441S 

19 51 25.5 

- 8 42 20 

” 

RAFGL 5504 

18 31 00.2 

-39 41 05 


RAFGL 5442 

18 04 38.9 

-19 45 20 


RAFGL 5505 

18 31 10.6 

- 8 10 50 


RAFGL 5442S 

19 52 51.4 

+ 6 16 50 


RAFGL 5505S 

20 23 07.0 

+ 23 50 12 


RAFGL 5443 

18 05 34.9 

-26 19 00 

’* 

RAFGL 5506 

18 31 20.7 

- 9 22 53 

»* 

RAFGL 5444 

18 05 57.8 

-19 48 31 

” 

RAFGL 5506S 

20 23 58.0 

+26 04 42 


RAFGL 5444S 

19 53 41.0 

+ 32 37 54 

” 

RAFGL 5507 

18 31 35.7 

— 8 24 38 

** 

RAFGL 5445 

18 06 15.9 

-23 59 13 

” 

RAFGL 5507S 

20 24 59.0 

+40 09 48 


RAFGL 5445S 

19 54 52.9 

+ 17 10 36 

” 

RAFGL 5508 

18 31 51.0 

— 5 12 40 


RAFGL 5446 

18 06 38.5 

-19 25 12 


RAFGL 5508S 

20 25 26.0 

— 15 52 00 

♦» 

RAFGL 5446S 

19 55 14.0 

+ 24 07 42 


RAFGL 5509 

18 31 51.7 

— 7 45 07 

x 

RAFGL 5447 

18 07 29.9 

-20 42 25 


RAFGL 5510 

18 32 00.4 

-19 18 34 


RAFGL 5447S 

19 55 32.0 

+ 39 41 24 

” 

RAFGL 5510S 

20 28 55.0 

+44 45 30 

« 

RAFGL 5448 

18 07 41.2 

-19 56 38 

” 

RAFGL 5511 

18 32 28.3 

- 7 26 00 


RAFGL 5448S 

19 56 24.5 

- 8 01 16 

” 

RAFGL 551 IS 

20 29 51.9 

+ 18 27 26 

». 

RAFGL 5449 

18 07 52.1 

-17 57 49 

” 

RAFGL 5512 

18 32 46.9 

- 8 33 05 

.. 

RAFGL 5449S 

19 56 30.0 

+ 10 12 00 


RAFGL 5512S 

20 30 33.2 

+ 56 36 34 


RAFGL 5450 

18 08 34.1 

-19 31 05 


RAFGL 5513 

18 33 13.6 

-32 18 37 


RAFGL 5451 

18 08 56.2 

-17 32 09 

” 

RAFGL 5513S 

20 31 17.0 

+ 54 46 42 


RAFGL 545 IS 

19 57 21.0 

-16 40 54 

” 

RAFGL 5514 

18 33 33.9 

- 6 55 16 

•> 

RAFGL 5452 

18 09 30.9 

-18 29 48 

" 

RAFGL 5514S 

20 31 29.0 

+ 2 10 00 


RAFGL 5452S 

19 57 55.0 

+ 9 28 12 

" 

RAFGL 5515 

18 33 34.7 

- 7 45 23 


RAFGL 5453 

18 09 52.0 

-18 41 12 

" 

RAFGL 5515S 

20 32 01.0 

+ 19 21 29 

» 

RAFGL 5453S 

19 57 57.0 

+ 35 09 12 


RAFGL 5516 

18 35 22.9 

- 6 09 06 


RAFGL 5454 

18 10 18.0 

-16 58 46 


RAFGL 5516S 

20 32 29.0 

+ 28 06 06 


RAFGL 5454S 

19 58 50.0 

+40 02 42 


RAFGL 5517 

18 35 57.5 

- 6 22 06 

•* 

RAFGL 5455 

18 10 44.9 

-18 03 45 

” 

RAFGL 5517S 

20 32 44.0 

+ 52 51 12 

i. 

RAFGL 5455S 

20 00 31.0 

+ 30 38 06 


RAFGL 5518 

18 36 39.2 

- 6 06 04 

1 1 

RAFGL 5456 

18 11 07.8 

-18 54 34 


RAFGL 5518S 

20 33 03.0 

+ 28 23 54 


RAFGL 5456S 

20 00 00.9 

+49 54 17 

” 

RAFGL 5519 

18 37 24.0 

-18 36 23 

» 

RAFGL 5457 

18 12 01.0 

-17 09 13 


RAFGL 5519S 

20 33 34.0 

+42 23 30 

» 

RAFGL 5457S 

20 00 43.5 

+ 4 35 19 


RAFGL 5520 

18 37 45.6 

-37 33 38 


RAFGL 5458 

18 13 36.0 

- 14 56 29 

” 

RAFGL 5520S 

20 34 12.0 

+ 61 37 54 

•• 

RAFGL 5459 

18 13 38.2 

+ 16 06 16 

” 

RAFGL 5521 

18 38 04.7 

- 5 53 37 


RAFGL 5459S 

20 03 18.6 

+44 40 15 

” 

RAFGL 5522 

18 40 05.5 

— 4 22 23 


RAFGL 5460 

18 14 10.9 

-19 50 38 

” 

RAFGL 5522S 

20 33 42.0 

+61 09 30 

i* 

RAFGL 5460S 

20 02 56.3 

+ 19 50 48 

" 

RAFGL 5523 

18 40 23.8 

— 4 15 10 

•• 

RAFGL 5461 

18 14 12.8 

-36 45 49 


RAFGL 5523S 

20 34 22.0 

+ 32 14 00 

»» 

RAFGL 5461S 

20 04 27.0 

+24 17 12 


RAFGL 5524 

18 40 33.2 

- 4 05 50 

•• 

RAFGL 5462 

18 14 23.9 

-15 56 25 

” 

RAFGL 5524S 

20 35 28.0 

+ 59 53 42 

X 

RAFGL 5462S 

20 04 45.2 

+ 61 51 00 

” 

RAFGL 5525 

18 40 51.7 

- 3 51 54 


RAFGL 5463 

18 14 30.4 

-16 43 22 


RAFGL 5525S 

20 35 51.3 

+ 33 36 25 


RAFGL 5463S 

20 04 41.5 

+ 13 10 44 


RAFGL 5526 

18 41 14.8 

- 3 05 51 

X 

RAFGL 5464 

18 14 54.6 

-12 12 20 

” 

RAFGL 5526S 

20 35 39.0 

+ 36 40 12 

X 

RAFGL 5464S 

20 04 40.8 

+67 52 59 

” 

RAFGL 5527 

18 41 31.2 

- 5 26 15 

X 

RAFGL 5465 

18 16 08.0 

+ 14 57 27 

” 

RAFGL 5527S 

20 36 27.2 

+ 68 22 57 

X 

RAFGL 5465S 

20 05 08.0 

+52 52 48 

*' 

RAFGL 5528 

18 41 54.8 

- 3 03 55 

X 

RAFGL 5466 

18 16 08.9 

- 2 47 32 

” 

RAFGL 5528S 

20 36 58.0 

+ 37 42 42 


RAFGL 5466S 

20 05 49.6 

+ 16 31 04 


RAFGL 5529 

18 42 00.6 

- 3 25 17 


RAFGL 5467 

18 16 20.5 

-35 05 09 


RAFGL 5529S 

20 37 15.0 

+44 55 06 

X 

RAFGL 5467S 

20 06 22.0 

- 1 48 06 

” 

RAFGL 5530 

18 42 04.5 

- 4 04 29 

X 

RAFGL 5468 

18 16 31.5 

-16 15 34 

” 

RAFGL 5530S 

20 38 03.0 

+ 59 21 30 

X 

RAFGL 5468S 

20 06 51.9 

+ 56 25 53 

” 

RAFGL 5531 

18 42 36.1 

-10 13 18 

X 

RAFGL 5469 

18 17 20.0 

- 16 23 43 


RAFGL 5531S 

20 38 51.0 

+ 52 52 06 

X 

RAFGL 5469S 

20 06 41.0 

+ 33 06 12 

” 

RAFGL 5532 

18 43 38.0 

- 3 51 59 

X 

RAFGL 5470 

18 17 25.6 

-35 02 47 

” 

RAFGL 5532S 

20 41 18.0 

+ 11 40 24 


RAFGL 5470S 

20 06 52.6 

-25 44 41 

” 

RAFGL 5533 

18 43 40.3 

- 2 31 05 


RAFGL 5471 

18 17 38.3 

-18 49 12 


RAFGL 5533S 

20 41 14.6 

+27 04 14 

X 

RAFGL 547 IS 

20 07 19.0 

+ 36 47 00 


RAFGL 5534 

18 45 52.9 

- 1 41 38 

X 

RAFGL 5472 

18 17 45.0 

-35 26 58 

” 

RAFGL 5534S 

20 42 29.0 

+ 72 12 12 

X 

RAFGL 5472S 

20 07 37.2 

+ 28 10 34 


RAFGL 5535 

18 46 03.2 

- 2 53 55 

X 

RAFGL 5473 

18 17 46.4 

-16 00 04 


RAFGL 5535S 

20 42 40.0 

+ 32 20 12 

X 

RAFGL 5473S 

20 08 18.0 

+29 11 30 

” 

RAFGL 5536 

18 47 53.1 

- 0 06 29 


RAFGL 5474 

18 18 00.2 

-35 10 10 


RAFGL 5536S 

20 43 02.0 

+ 54 04 18 


RAFGL 5474S 

20 08 34.0 

-14 27 12 


RAFGL 5537 

18 48 59.3 

+ 80 48 59 

X 

RAFGL 5475 

18 18 24.1 

- 14 49 00 

’* 

RAFGL 5537S 

20 43 07.4 

+40 13 45 

X 

RAFGL 5475S 

20 08 35.0 

+48 41 30 

” 

RAFGL 5538 

18 49 14.3 

+ 0 09 04 

X 

RAFGL 5476 

18 18 32.6 

-16 07 11 


RAFGL 5538S 

20 43 18.0 

+67 12 12 

X 

RAFGL 5476S 

20 08 39.0 

+ 33 18 30 


RAFGL 5539 

18 49 48.7 

+ 0 24 11 


RAFGL 5477 

18 18 34.2 

-19 28 23 

” 

RAFGL 5539S 

20 43 32.0 

+ 32 17 36 

H 

RAFGL 5478 

18 19 01.3 

-35 08 12 

” 

RAFGL 5540 

18 49 53.5 

- 0 18 17 


RAFGL 5479 

18 19 28.7 

- 14 09 03 


RAFGL 5540S 

20 44 29.0 

+29 58 42 

X 

RAFGL 5480 

18 20 13.0 

+ 15 38 00 

” 

RAFGL 5541 

18 50 18.7 

+ 0 52 22 

X 

RAFGL 5480S 

20 09 21.0 

- 0 47 54 


RAFGL 554IS 

20 44 17.7 

+ 2 15 12 

X 

RAFGL 5481 

18 20 41.6 

+ 16 46 53 


RAFGL 5542 

18 51 05.2 

+ 1 46 43 


RAFGL 5481 S 

20 09 26.0 

- 0 34 42 


RAFGL 5542S 

20 45 08.2 

+45 52 03 

♦. 

RAFGL 5482 

18 21 10.0 

-33 52 41 


RAFGL 5543 

18 52 38.5 

+ 1 37 43 


RAFGL 5482S 

20 09 05.0 

+ 36 25 30 

” 

RAFGL 5544 

18 53 03.4 

+ 2 16 38 


RAFGL 5483 

18 21 17.4 

+ 15 38 33 


RAFGL 5544S 

20 45 04.0 

+ 15 36 36 

X 

RAFGL 5483S 

20 11 10.1 

+25 05 23 


RAFGL 5545 

18 53 10.3 

+ 0 17 51 

x 

RAFGL 5484 

18 21 46.3 

+ 75 08 31 


RAFGL 5545S 

20 45 35.0 

+35 41 54 


RAFGL 5484S 

20 11 25.0 

+41 11 24 

” 

RAFGL 5546 

18 53 52.2 

+ 2 19 58 

x 

RAFGL 5485 

18 22 07.9 

-26 38 02 


RAFGL 5546S 

20 46 53.0 

+40 49 00 

*» 

RAFGL 5485S 

20 12 32.6 

+60 29 14 

” 

RAFGL 5547 

18 55 33.2 

+ I 32 45 


RAFGL 5486 

18 22 23.7 

-14 44 58 

*’ 

RAFGL 5547S 

20 47 12.0 

+ 33 02 24 


RAFGL 5487 

18 22 41.4 

- 12 28 42 

” 

RAFGL 5548 

18 56 53.6 

-24 05 56 

x 

RAFGL 5487S 

20 13 43.0 

-18 34 06 

” 

RAFGL 5548S 

20 47 59.8 

+ 50 35 48 

x 

RAFGL 5488 

18 23 47.4 

-25 43 11 


RAFGL 5549 

18 57 33.6 

+ 3 56 18 


RAFGL 5488S 

20 13 41.7 

+ 27 39 35 

” 

RAFGL 5549S 

20 48 49.0 

+ 39 38 12 


RAFGL 5489 

18 24 47.0 

-11 48 36 


RAFGL 5550 

18 58 30.1 

-37 02 04 


RAFGL 5489S 

20 14 11.0 

- 7 15 54 


RAFGL 5550S 

20 49 44.9 

- 3 24 33 


RAFGL 5490 

18 25 08.2 

-34 24 13 


RAFGL 5551 

18 59 00.4 

-24 23 44 


RAFGL 5490S 

20 14 39.0 

+49 51 24 


RAFGL 555IS 

20 50 05.4 

- 7 57 00 

»t 

RAFGL 5491 

18 25 15.8 

-11 32 18 

” 

RAFGL 5552 

18 59 35.6 

-39 47 50 


RAFGL 549 IS 

20 14 33.3 

+ 6 54 59 

” 

RAFGL 5552S 

20 50 11.0 

+ 35 01 36 

x 

RAFGL 5492 

18 25 35.9 

-11 48 12 

” 

RAFGL 5553 

19 00 44.3 

-38 26 52 


RAFGL 5492S 

20 15 18.7 

+ 72 27 03 


RAFGL 5553S 

20 51 09.6 

+ 20 44 28 


RAFGL 5493 

18 25 46.9 

- 7 40 18 


RAFGL 5554 

19 03 14.4 

-46 04 16 


RAFGL 5493S 

20 15 59.0 

+ 37 51 36 

” 

RAFGL 5554S 

20 51 52.2 

+ 33 14 48 


RAFGL 5494 

18 26 40.6 

-15 17 21 

” 

RAFGL 5555 

19 07 20.3 

-27 18 53 

»« 

RAFGL 5494S 

20 15 46.2 

+42 33 57 


RAFGL 5555S 

20 54 06.4 

+ 8 38 36 


RAFGL 5495 

18 27 08.1 

— 12 20 05 


RAFGL 5556 

19 09 19.4 

— 32 S6 59 


RAFGL 5495S 

20 16 44.0 

+ 37 17 54 

*' 

RAFGL 5556S 

20 55 29.0 

+ 25 20 54 


RAFGL 5496 

18 27 28.3 

+ 6 12 49 


RAFGL 5557 

19 09 33.2 

-23 13 24 

»» 

RAFGL 5496S 

20 17 08.2 

+ 38 50 47 


RAFGL 5557S 

20 56 02.1 

+ 22 07 54 

x 

RAFGL 5497 

18 27 41.7 

-14 30 32 

" 

RAFGL 5558 

19 09 47.4 

-15 03 27 

*♦ 

RAFGL 5497S 

20 21 01.0 

+ 18 12 24 


RAFGL 5558S 

20 56 46.0 

+ 47 27 30 

x 

RAFGL 5498 

18 28 47.4 

-10 48 57 

” 

RAFGL 5559 

19 13 18.0 

-33 35 44 

x 

RAFGL 5498S 

20 20 48.4 

+ 7 47 40 


RAFGL 5559S 

20 57 22.6 

+ 36 33 07 


RAFGL 5499 

18 29 30.1 

-10 31 22 

” 

RAFGL 5560 

19 13 34.2 

-35 51 00 


RAFGL 5500 

18 29 36.4 

- 9 59 08 

” 

RAFGL 5560S 

20 57 52.0 

+ 13 22 36 

>< 

RAFGL 5500S 

20 21 45.0 

- 2 52 48 

” 

RAFGL 5561 

19 16 43.9 

-21 03 22 

X 

RAFGL 5501 

18 29 37.0 

-21 15 27 

” 

RAFGL 5561S 

20 58 10.5 

+ 19 08 03 

X 

RAFGL 5501 S 

20 22 09.0 

+ 37 27 00 


RAFGL 5562 

19 33 58.3 

-13 03 35 

X 

RAFGL 5502 

18 30 49.5 

- 5 02 16 

” 

RAFGL 5562S 

20 58 11.4 

+ 59 14 33 

x 

RAFGL 5502S 

20 23 07.0 

+ 58 39 36 


RAFGL 5563 

19 34 37.8 

-13 08 41 

" 
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RAFGL 5563S 

20 59 31.0 

+49 56 24 



RAFGL 5564 

9 39 14.3 

-43 29 33 



RAFGL 5564S 

20 59 03.2 

- 4 19 44 



RAFGL 5565 

19 39 21.7 

-43 55 34 

” 


RAFGL 5566 

19 41 47.9 

-50 29 58 



RAFGL 5566S 

20 59 35.6 

+ 18 48 04 



RAFGL 5567 

19 44 22.6 

-49 24 31 



RAFGL 5567S 

20 59 53.1 

-10 11 38 



RAFGL 5568 

19 49 5 5.5 

-17 11 56 



RAFGL 5568S 

21 00 13.2 

+ 34 34 41 



RAFGL 5569 

19 52 49.2 

-29 19 47 



RAFGL 5569S 

21 00 47.0 

+48 00 54 



RAFGL 5570 

19 58 15.7 

-34 20 03 



RAFGL 5570S 

21 00 40.1 

+ 14 31 53 

” 


RAFGL 5571 

19 59 36.3 

-40 39 16 



RAFGL 557 IS 

21 01 10.3 

+27 07 59 

** 


RAFGL 5572 

19 59 38.6 

-27 50 51 

” 


RAFGL 5572S 

21 02 05.2 

+ 5 18 11 



RAFGL 5573 

19 59 46.0 

-40 27 33 

” 


RAFGL 5573S 

21 02 43.7 

+42 14 32 



RAFGL 5574 

20 01 05.9 

-32 59 02 



RAFGL 5574S 

21 05 08.0 

+ 7 10 06 



RAFGL 5575 

20 02 55.1 

-44 01 11 



RAFGL 5575S 

21 06 02.0 

+ 4 44 42 



RAFGL 5576 

20 03 16.7 

-40 21 25 



RAFGL 5576S 

21 06 03.0 

+ 32 01 12 



RAFGL 5577 

20 03 56.7 

-40 40 51 



RAFGL 5577S 

21 06 09.0 

+66 44 42 



RAFGL 5578 

20 04 15.1 

-42 40 47 



RAFGL 5578S 

21 07 06.1 

-29 55 31 



RAFGL 5579 

20 04 45.8 

-44 26 09 



RAFGL 5579S 

21 08 22.0 

+ 4 51 00 



RAFGL 5580 

20 05 16.7 

-44 14 44 



RAFGL 5 5 80S 

21 09 03.0 

+67 05 00 



RAFGL 5581 

20 12 04.8 

-44 19 52 

M I 


RAFGL 5581S 

21 08 58.0 

+43 59 12 

" 


RAFGL 5582 

20 12 38.1 

-44 12 39 



RAFGL 5582S 

21 10 04.0 

+41 39 18 



RAFGL 5583 

20 13 17.9 

-44 05 41 

” 1 


RAFGL 5583S 

21 10 10.0 

+ 79 07 12 



RAFGL 5584 

20 15 48.1 

+74 58 52 



RAFGL 5584S 

21 10 07.0 

+75 40 54 



RAFGL 5585 

20 16 32.6 

-50 52 46 



RAFGL 5585S 

21 11 08.0 

+ 55 50 12 



RAFGL 5586 

20 23 26.5 

-14 01 50 



RAFGL 5586S 

21 11 21.0 

+ 31 53 48 

” 


RAFGL 5587 

20 24 53.6 

-28 26 17 



RAFGL 5587S 

21 11 47.0 

+42 44 24 



RAFGL 5588 

20 25 52.9 

-40 37 00 



RAFGL 5588S 

21 12 03.1 

- 0 06 56 



RAFGL 5589 

20 35 55.2 

-38 07 15 



RAFGL 5589S 

21 12 20.0 

+ 82 33 36 



RAFGL 5590 

20 48 08.9 

-42 31 08 



RAFGL 5590S 

21 12 40.0 

+61 39 24 



RAFGL 5591 

21 06 53.3 

+70 44 57 

” 


RAFGL 5591 S 

21 12 47.6 

+ 37 49 52 



RAFGL 5592 

21 06 57.3 

-38 43 00 



RAFGL 5592S 

21 13 37.8 

+46 12 41 

** 


RAFGL 5593 

21 16 50.8 

-45 10 25 



RAFGL 5593S 

21 13 17.0 

+ 9 04 12 



RAFGL 5594 

21 20 35.6 

-40 55 09 

” 


RAFGL 5594S 

21 13 45.0 

+38 00 18 



RAFGL 5595 

21 36 54.2 

-38 14 31 



RAFGL 5595S 

21 14 00.0 

+ 57 23 36 

” 


RAFGL 5596 

21 58 08.1 

-46 29 42 

” 


RAFGL 5596S 

21 14 49.0 

+ 36 37 36 

” 


RAFGL 5597 

22 01 23.6 

+70 16 03 

” 


RAFGL 5598 

22 02 49.1 

+ 70 25 42 

” 


RAFGL 5598S 

21 15 14.0 

+49 46 12 



RAFGL 5599 

22 07 22.4 

+71 52 19 



RAFGL 5599S 

21 15 35.0 

+47 53 12 

'* 


RAFGL 5600 

22 08 12.8 

+71 34 34 

" 


RAFGL 5600S 

21 16 01.0 

-68 49 42 



RAFGL 5601 

22 09 38.9 

+ 71 45 25 



RAFGL 5602 

22 19 34.7 

- 9 19 57 

” 


RAFGL 5602S 

21 16 41.0 

+ 40 46 18 



RAFGL 5603 

22 23 15.3 

-45 31 10 



RAFGL 5603S 

21 17 00.0 

+ 17 02 00 

” 


RAFGL 5604 

22 26 49.7 

-44 01 47 



RAFGL 5604S 

21 17 00.2 

+ 23 15 44 

” 


RAFGL 5605 

22 30 24.8 

-49 00 48 



RAFGL 5605S 

21 18 02.0 

+62 12 06 

” 


RAFGL 5606 

22 32 51.9 

-20 03 24 

” 


RAFGL 5607 

22 34 27.0 

-19 54 15 

” 


RAFGL 5607S 

21 19 50.0 

+ 57 11 36 



RAFGL 5608 

22 41 24.7 

-13 50 11 



RAFGL 5608S 

21 19 46.3 

+ 19 35 23 

” 


RAFGL 5609 

22 55 55.9 

-46 13 00 



RAFGL 5609S 

21 19 59.0 

- 5 50 49 



RAFGL 5610 

22 56 14.4 

-45 52 35 



RAFGL 5610S 

21 20 15.5 

- 9 32 01 



RAFGL 5611 

23 04 12.9 

-13 08 48 

” 


RAFGL 5612 

23 06 58.5 

-16 27 17 

” 


RAFGL 5612S 

21 20 26.0 

- 7 19 00 



RAFGL 5613 

23 07 52.3 

- 0 26 59 

” 


RAFGL 5614 

23 09 49.4 

-35 21 16 



RAFGL 5614S 

21 24 55.2 

+ 13 53 44 

” 


RAFGL 5615 

23 13 06.3 

-33 18 43 



RAFGL 5615S 

21 25 23.0 

+ 36 29 00 

" 


RAFGL 5616 

23 13 27.9 

-36 13 54 



RAFGL 5616S 

21 25 56.9 

+ 7 58 38 



RAFGL 5617 

23 14 04.8 

-36 09 55 

” 


RAFGL 561 7S 

21 26 02.7 

+ 24 24 57 



RAFGL 5618 

23 26 41.2 

-23 29 40 

” 


RAFGL 5618S 

21 27 38.0 

+ 55 11 36 



RAFGL 5619 

23 29 28.6 

-23 10 43 



RAFGL 5619S 

21 27 46.0 

+ 47 08 24 

" 


RAFGL 5620 

23 32 03.1 

-24 20 45 



RAFGL 5620S 

21 27 52.9 

-14 23 32 



RAFGL 5621 

23 53 48.3 

-19 01 36 

i ” 


RAFGL 562 IS 

21 28 46.0 

+ 12 56 42 



RAFGL 5622 

23 54 19.6 

-18 52 35 

1 '* 


RAFGL 5622S 

21 28 59.0 

+ 50 27 54 

1 


RAFGL 5623 

23 54 22.6 

+65 07 35 

1 ” 


RAFGL 5623S 

21 29 18.6 

+61 29 35 

i ” 


RAFGL 5624 

23 54 38.2 

+ 67 02 3* 

1 


RAFGL 5624S 

21 29 48.0 

+ 0 33 a 

) 



NAME 

RA (1950) DEC | 

POS REF 

NAME 

RA (19* 

)) DEC 

RAFGL 5625 

13 57 37.5 

+ 1 35 06 


RAFGL 5753S 

h m s 

23 17 43.0 

+ 32*39’ 48* 

RAFGL 5625S 

21 31 32.0 

+ 56 32 18 

’’ 

RAFGL 5754S 

23 17 47.6 

+ 5 06 29 

RAFGL 5626S 

21 32 19.0 

-65 08 12 

” 

RAFGL 5755S 

23 18 23.0 

+61 56 21 

RAFGL 5627 S 

21 33 50.0 

+60 41 06 

” 

RAFGL 5756S 

23 19 19.8 

+ 20 21 50 

RAFGL 5628S 

21 34 08.0 

+ 32 17 42 

” 

RAFGL 5757S 

23 19 27.0 

+ 63 23 12 

RAFGL 5630S 

21 36 04.6 

- 4 22 34 

" 

RAFGL 5758S 

23 20 00.3 

+ 25 38 39 

RAFGL 563 IS 

21 36 59.0 

+ 9 02 35 

” 

RAFGL 5759S 

23 19 49.0 

-59 16 00 

RAFGL 5632S 

21 36 44.0 

+ 8 04 26 

” 

RAFGL 5760S 

23 20 11.0 

+ 28 28 00 

RAFGL 5633S 

21 37 37.7 

+44 57 22 

” 

RAFGL 5761 S 

23 20 13.0 

+ 26 41 30 

RAFGL 5634S 

21 38 05.0 

- 7 38 30 

” 

RAFGL 5762S 

23 20 16.0 

+ 25 39 48 

RAFGL 5635S 

21 38 10.0 

+65 34 24 

” 

RAFGL 5763S 

23 20 33.1 

+ 12 02 22 

RAFGL 5636S 

21 40 26.0 

+22 15 24 

’* 

RAFGL 5764S 

23 21 13.0 

+ 55 53 24 

RAFGL 5637S 

21 41 11.7 

+ 71 04 52 

” 

RAFGL 5765 S 

23 21 44.7 

+ 41 20 17 

RAFGL 563 8S 

21 43 28.0 

+67 21 48 

*’ 

RAFGL 5766S 

23 21 47.2 

-17 35 38 

RAFGL 5639S 

21 43 46.2 

+22 43 03 

” 

RAFGL 5767S 

23 21 59.0 

+ 12 40 00 

RAFGL 5640S 

21 44 00.0 

+65 38 42 

” 

RAFGL 5768S 

23 23 37.0 

+27 33 30 

RAFGL 5641 S 

21 45 01.0 

+ 25 19 42 

” 

RAFGL 5769S 

23 25 45.1 

+ 59 03 35 

RAFGL 5642S 

21 46 08.4 

+42 06 27 

” 

RAFGL 5770S 

23 25 37.0 

+44 58 48 

RAFGL 5643S 

21 46 38.0 

+78 47 10 

" 

RAFGL 577 IS 

23 26 25.5 

- 9 32 29 

RAFGL 5646S 

21 50 42.0 

+ 62 34 48 

** 

RAFGL 5772S 

23 26 36.0 

+ 59 28 00 

RAFGL 5647S 

21 53 45.1 

- 9 49 26 

” 

RAFGL 5773S 

23 28 16.0 

+ 53 35 18 

RAFGL 5648S 

21 54 03.6 

+21 00 05 


RAFGL 5774S 

23 29 59.0 

+ 23 34 04 

RAFGL 5649S 

21 54 39.0 

-66 45 30 


RAFGL 5776S 

23 31 43.0 

+ 12 40 30 

RAFGL 5650S 

21 55 10.9 

+ 39 40 53 

” 

RAFGL 5777S 

23 32 09.0 

+ 51 52 18 

RAFGL 565 IS 

21 56 06.4 

-15 22 08 

” 

RAFGL 5778S 

23 33 51.0 

—69 54 42 

RAFGL 5652S 

21 56 07.3 

+65 54 00 

** 

RAFGL 5779S 

23 34 53.5 

+46 49 52 

RAFGL 5653S 

21 56 32.0 

-25 30 00 

” 

RAFGL 578 IS 

23 34 48.6 

+ 55 36 00 

RAFGL 5655S 

21 57 42.0 

+ 76 11 36 

” 

RAFGL 5782S 

23 37 54.0 

+ 51 47 30 

RAFGL 5656S 

21 58 12.0 

+57 07 36 

" 

RAFGL 5783S 

23 38 59.0 

-18 18 13 

RAFGL 5657S 

21 58 40.3 

+ 8 00 58 

” 

RAFGL 5785S 

23 41 28.2 

+ 29 05 04 

RAFGL 5658S 

21 58 32.0 

+ 5 52 41 

” 

RAFGL 5786S 

23 46 44.3 

+ 68 23 26 

RAFGL 5659S 

21 59 14.0 

+48 17 12 

” 

RAFGL 5787S 

23 47 43.0 

+ 60 49 24 

RAFGL 5660S 

22 01 31.2 

-30 09 34 

” 

RAFGL 5788S 

23 48 42.8 

+48 41 58 

RAFGL 566 IS 

22 01 44.8 

-35 56 22 

” 

RAFGL 5789S 

23 49 10.0 

+29 28 30 

RAFGL 5662S 

22 02 38.3 

+ 14 34 22 

** 

RAFGL 5790S 

23 50 07.0 

-16 39 09 

RAFGL 5663 S 

22 02 41.0 

+67 31 12 

” 

RAFGL 579 IS 

23 51 09.0 

+ 53 18 24 

RAFGL 5665S 

22 03 29.2 

+62 32 29 

” 

RAFGL 5792S 

23 51 18.4 

+ 0 19 05 

RAFGL 5666S 

22 04 04.0 

- 0 40 06 

” 

RAFGL 5793S 

23 52 05.0 

-31 02 49 

RAFGL 5668 S 

22 04 28.0 

+ 81 38 06 


RAFGL 5794S 

23 53 32.7 

-22 16 14 

RAFGL 5670S 

22 04 44.0 

+48 13 00 


RAFGL 5796S 

23 54 09.0 

+ 26 04 36 

RAFGL 567 IS 

22 05 37.0 

+47 29 42 


RAFGL 5797S 

23 55 08.0 

+49 39 54 

RAFGL 5672S 

22 05 23.6 

-34 48 01 

” 

RAFGL 5798S 

23 57 34.0 

+ 19 58 00 

RAFGL 5673S 

22 06 49.0 

+44 45 42 

” 

RAFGL 5799S 

23 58 27.0 

+ 38 13 30 

RAFGL 5674S 

22 09 35.3 

+38 10 07 


RAFGL 5800S 

23 59 03.0 

-51 40 18 

RAFGL 567 5 S 

22 09 48.4 

+24 42 10 


RAFGL 600 IS 

0 01 59.0 

— 1 46 40 

RAFGL 5676S 

22 09 59.0 

- 5 38 54 

” 

RAFGL 6002S 

0 02 08.7 

- 2 09 10 

RAFGL 5677S 

22 11 16.6 

+ 53 22 33 

** 

RAFGL 6003S 

0 02 10.0 

- 1 43 32 

RAFGL 5678S 

22 14 11.8 

- 8 01 59 

” 

RAFGL 6004S 

0 02 58.3 

- 2 07 50 

RAFGL 5679S 

22 14 14.0 

+47 28 30 

” 

RAFGL 6005S 

0 03 02.2 

-43 15 44 

RAFGL 568 IS 

22 15 37.0 

+ 61 17 18 

” 

RAFGL 6007S 

0 04 08.8 

- 2 13 13 

RAFGL 5682S 

22 18 38.0 

-61 05 36 


RAFGL 6008S 

0 04 35.2 

+ 9 24 11 

RAFGL 5684S 

22 21 35.3 

+ 51 58 41 


RAFGL 6009S 

0 05 09.4 

- 2 08 41 

RAFGL 5685S 

22 23 03.0 

+ 51 00 05 

” 

RAFGL 6010S 

0 05 32.0 

+ 9 15 00 

RAFGL 5686S 

22 23 09.0 

+68 46 36 

” 

RAFGL 601 IS 

0 05 44.7 

- 2 11 21 

RAFGL 5687S 

22 23 04.0 

-48 39 38 


RAFGL 6012S 

0 06 31.9 

- 2 32 29 

RAFGL 5688S 

22 25 55.1 

+43 51 53 


RAFGL 601 3S 

0 06 47.0 

+ 2 23 45 

RAFGL 5689S 

22 25 28.6 

+ 31 35 03 

” 

RAFGL 6014S 

0 07 35.0 

- 2 30 46 

RAFGL 5690S 

22 26 06.0 

-65 41 30 


RAFGL 601 5S 

0 08 54.0 

+ 8 28 55 

RAFGL 569 IS 

22 26 49.4 

+40 03 34 


RAFGL 6016S 

0 09 18.8 

+ 8 38 10 

RAFGL 5692S 

22 27 37.0 

+ 34 28 54 

'* 

RAFGL 601 7S 

0 09 26.7 

+ 0 12 00 

RAFGL 5693 S 

22 27 52.0 

- 5 40 00 

'* 

RAFGL 601 8S 

0 09 50.4 

+ 8 19 39 

RAFGL 5694S 

22 28 01.0 

+ 12 50 54 


RAFGL 6019S 

0 10 06.0 

+66 46 45 

RAFGL 5695S 

22 28 10.0 

+ 37 17 06 


RAFGL 6020S 

0 10 20.0 

+ 0 01 49 

RAFGL 5696S 

22 31 07.8 

+ 0 56 05 

*’ 

RAFGL 602 IS 

0 10 24.8 

+ 0 03 17 

RAFGL 5697S 

22 31 19.0 

+ 58 11 12 

” 

RAFGL 6022S 

0 10 47.4 

+ 0 18 20 

RAFGL 5698S 

22 31 43.9 

+ 56 21 57 

” 

RAFGL 6023S 

0 11 11.2 

-23 42 29 

RAFGL 5699S 

22 33 29.0 

~ 7 50 48 

” 

RAFGL 6024S 

0 11 19.8 

+ 13 45 35 

RAFGL 5700S 

22 34 08.0 

+47 59 54 

" 

RAFGL 6025 S 

0 11 28.5 

+ 2 32 13 

RAFGL 5702S 

22 35 54.9 

-14 17 53 


RAFGL 6026S 

0 11 38.2 

+ 0 52 39 

RAFGL 5704S 

22 36 56.0 

-61 50 30 


RAFGL 6027S 

0 11 38.7 

+ 6 36 41 

RAFGL 5705S 

22 38 19.0 

+44 00 53 


RAFGL 6028S 

0 11 50.3 

-23 45 48 

RAFGL 5706S 

22 39 11.0 

+ 30 42 15 

” 

RAFGL 6029 S 

0 11 59.5 

-23 55 06 

RAFGL 5707S 

22 39 35.5 

-29 37 22 

” 

RAFGL 6030S 

0 12 16.6 

- 0 02 12 

RAFGL 5708S 

22 40 44.0 

+ 77 13 30 


RAFGL 603 IS 

0 12 35.6 

-23 47 52 

RAFGL 5709S 

22 41 51.4 

+41 33 23 


RAFGL 6032S 

0 13 29.9 

-31 41 55 

RAFGL 571 OS 

22 43 06.0 

+56 19 36 

” 

RAFGL 6033S 

0 13 53.8 

-26 27 25 

RAFGL 571 IS 

22 42 43.7 

+ 52 15 15 


RAFGL 6034S 

0 14 20.1 

-26 16 39 

RAFGL 5712S 

22 43 38.0 

- 10 36 24 


RAFGL 6035S 

0 14 59.8 

-24 25 53 

RAFGL 5713S 

22 43 36.2 

-11 25 46 

” 

RAFGL 6036S 

0 15 03.8 

-28 35 04 

RAFGL 5714S 

22 44 11.6 

+ 11 54 57 

” 

RAFGL 6037S 

0 15 20.2 

+ 0 01 19 

RAFGL 5715S 

22 45 51.0 

+ 61 00 24 


RAFGL 6038S 

0 15 43.2 

-28 27 37 

RAFGL 5716S 

22 45 58.6 

+49 19 07 


RAFGL 6039S 

0 16 09.4 

- 0 23 29 

RAFGL 5717S 

22 46 10.0 

+ 32 03 12 

” 

RAFGL 6040S 

0 16 52.5 

-25 10 24 

RAFGL 5718S 

22 47 55.0 

+ 59 23 30 

” 

RAFGL 6041 S 

0 16 56.9 

- 0 08 42 

RAFGL 5720S 

22 48 14.0 

+ 17 38 36 

” 

RAFGL 6042S 

0 17 34.2 

+ 73 00 49 

RAFGL 572 IS 

22 49 26.0 

+ 52 04 36 

” 

RAFGL 6043S 

0 17 39.3 

- 9 41 24 

RAFGL 5722S 

22 51 03.7 

+ 59 50 05 


RAFGL 6044S 

0 19 15.4 

-29 38 19 

RAFGL 5723S 

22 52 15.2 

+ 24 07 13 


RAFGL 604 5 S 

0 19 28.1 

+ 59 26 51 

RAFGL 5724S 

22 52 18.4 

- 9 38 29 

” 

RAFGL 6046S 

0 21 58.6 

-19 00 59 

RAFGL 5725S 

22 52 30.0 

+ 20 03 24 

” 

RAFGL 6047 S 

0 22 40.5 

+ 74 20 14 

RAFGL 5726S 

22 53 36.0 

+20 11 48 

” 

RAFGL 6048S 

0 25 42.3 

- 2 03 56 

RAFGL 5727S 

22 54 46.0 

-53 46 36 


RAFGL 6049S 

0 26 46.6 

+42 17 41 

RAFGL 5728S 

22 55 05.0 

-26 26 06 


RAFGL 6050S 

0 28 14.2 

+ 36 53 15 

RAFGL 5729S 

22 55 23.0 

+ 17 45 30 

” 

RAFGL 605 IS 

0 28 29.9 

+ 28 58 25 

RAFGL 5730S 

22 55 25.0 

+ 19 21 18 

” 

RAFGL 6052S 

0 28 36.7 

+ 28 30 21 

RAFGL 573 IS 

22 56 00.0 

+ 64 53 24 


RAFGL 6053S 

0 30 51.2 

+ 85 39 29 

RAFGL 5732S 

22 56 11.0 

+ 56 42 36 

’* 

RAFGL 6054S 

0 31 39.8 

+42 14 43 

RAFGL 5733S 

22 59 36.1 

+ 50 34 51 


RAFGL 6055S 

0 32 44.6 

+26 20 29 

RAFGL 5734S 

22 59 56.8 

- 6 50 34 

” 

RAFGL 6056S 

0 33 09.4 

+ 35 41 40 

RAFGL 5735S 

23 01 38.1 

+ 66 56 22 


RAFGL 6057S 

0 33 10.3 

+42 15 24 

RAFGL 5736S 

23 03 04.5 

+ 28 43 07 

” 

RAFGL 6058S 

0 33 29.5 

-23 46 48 

RAFGL 5737S 

23 02 28.0 

+ 58 18 00 

” 

RAFGL 6059S 

0 33 55.6 

+42 17 03 

RAFGL 5738S 

23 03 59.9 

-24 00 49 


RAFGL 6060S 

0 33 58.5 

+ 62 51 00 

RAFGL 5739S 

23 04 10.0 

-30 34 36 

” 

RAFGL 606 IS 

0 34 04.5 

-38 24 34 

RAFGL 5740S 

23 07 59.0 

+ 60 58 24 

” 

RAFGL 6062S 

0 34 04.9 

-29 37 27 

RAFGL 5741 S 

23 07 36.0 

+ 80 12 48 

” 

RAFGL 606 3 S 

0 34 57.2 

+42 12 52 

RAFGL 5742S 

23 10 09.0 

+ 13 06 54 


RAFGL 6064S 

0 34 58.5 

-38 37 37 

RAFGL 5743S 

23 10 33.4 

+ 8 41 29 


RAFGL 606 5 S 

0 35 26.2 

+42 17 08 

RAFGL 5744S 

23 10 54.0 

+ 12 25 24 

” 

RAFGL 6066S 

0 35 54.6 

+48 39 21 

RAFGL 5745 S 

23 11 54.0 

+ 29 08 54 

” 

RAFGL 6067S 

0 36 15.6 

+ 36 12 30 

RAFGL 5746S 

23 11 58.0 

+ 66 16 06 

i " 

RAFGL 6068S 

0 36 32.4 

+ 35 34 01 

RAFGL 5747 S 

23 13 11.0 

+ 34 27 54 

” 

RAFCL 6069S 

0 37 13.4 

+ 10 09 48 

RAFGL 5748S 

23 14 52.6 

+ 29 36 01 

” 

RAFGL 6070S 

0 37 18.3 

+ 30 01 11 

RAFGL 5749S 

23 15 05.0 

I +73 29 18 

1 '* 

RAFGL 607 IS 

0 39 11.3 

+42 03 42 

RAFGL 5750S 

23 16 22.8 

-28 39 42 

; ” 

RAFGL 6072S 

0 39 56.2 

-13 55 55 

RAFGL 575 IS 

23 16 33.6 

+ 67 50 16 

i ” 

RAFGL 6073S 

0 40 18.3 

-23 39 02 

RAFGL 5752S 

23 17 29.2 

+41 48 13 


RAFGL 6074S 

0 40 37.0 

+ 10 29 16 


A -90 


NAME 

RA ( 

IM0) DEC 

POS RE 

P NAME 

RA (1950) DEC 

POS RE1 

P NAME 

I RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 6075S 
RAFGL 6076S 
RAFGL 6077S 
RAFGL 6078S 
RAFGL 6079S 
RAFGL 6080S 
RAFGL 608 IS 
RAFGL 6082S 
RAFGL 6083S 
RAFGL 6084S 
RAFGL 6085S 
RAFGL 6086S 
RAFGL 6087S 
RAFGL 6088S 
RAFGL 6089S 
RAFGL 6090S 
RAFGL 609 IS 
RAFGL 6092S 
RAFGL 6093S 
RAFGL 6094S 
RAFGL 6095S 
RAFGL 6096S 
RAFGL 6097S 
RAFGL 6098S 
RAFGL 6099S 
RAFGL 6100S 
RAFGL 6101S 
RAFGL 6102S 
RAFGL 6103S 
RAFGL 6104S 
RAFGL 6105S 
RAFGL 6106S 
RAFGL 6107S 
RAFGL 6108S 
RAFGL 6109S 
RAFGL 6110S 
RAFGL 611 IS 
RAFGL 61 12S 
RAFGL 6U3S 
RAFGL 6I14S 
RAFGL 6115S 
RAFGL 61 16S 
RAFGL 6117S 
RAFGL 6118S 
RAFGL 6119S 
RAFGL 6120S 
RAFGL 612 IS 
RAFGL 6122S 
RAFGL 6123S 
RAFGL 6124S 
RAFGL 6125S 
RAFGL 6126S 
RAFGL 6127S 
RAFGL 6128S 
RAFGL 6129S 
RAFGL 6130S 
RAFGL 61 3 IS 
RAFGL 6132S 
RAFGL 6133S 
RAFGL 6134S j 
RAFGL 6135S 
RAFGL 6136S 
RAFGL 6137S 
RAFGL 6138S 
RAFGL 6139S 
RAFGL 6140S 
RAFGL 6 14 IS 
RAFGL 6142S 
RAFGL 6143S 
RAFGL 6144S 
RAFGL 6145S 
RAFGL 6146S 
RAFGL 6147S 
RAFGL 6148S 
RAFGL 6149S 
RAFGL 61 SOS 
RAFGL 615 IS 
RAFGL 6152S 
RAFGL 6153S 
RAFGL 6154S 
RAFGL 6155S 
RAFGL 6156S 
RAFGL 6157S 
RAFGL 6158S 
RAFGL 6159S 
RAFGL 61 60S 
RAFGL 6161S 
RAFGL 6162S 
RAFGL 6163S 
RAFGL 6164S 
RAFGL 6165S 
RAFGL 6166S 
RAFGL 6167S 
RAFGL 6168S 
RAFGL 6169S 
RAFGL 61 70S 
RAFGL 6171S 
RAFGL 6172S 
RAFGL 6173S 
RAFGL 6174S 
RAFGL 6175S 
RAFGL 6176S 
RAFGL 6177S 
RAFGL 6178S 
RAFGL 6179S 
RAFGL 61 SOS 
RAFGL 61 8 IS 
RAFGL 6182S 
RAFGL 6183S 
RAFGL 6184S 
RAFGL 6185S 
RAFGL 6186S 
RAFGL 6187S 
RAFGL 6188S 
RAFGL 6189S 
RAFGL 6190S 
RAFGL 619 IS 

h ms 

0 41 16.9 
0 41 23.4 
0 41 44.0 
0 42 40.3 
0 42 45.1 
0 43 27.4 
0 43 47.6 
0 45 08.1 
0 45 26.8 
0 46 11.5 
0 46 38.9 
0 47 32.1 
0 47 52.7 
0 47 53.6 
0 48 27.8 
0 48 33.7 
0 49 17.4 
0 49 24.2 
0 50 13.5 
0 51 11.1 
0 51 40.6 
0 52 26.9 
0 53 56.7 
0 54 21.3 
0 54 44.6 
0 55 05.0 
0 55 06.9 
0 55 16.4 
0 55 52.5 
0 55 54.1 
0 56 11.7 
0 56 52.9 
0 57 12.6 
0 57 14.6 
0 58 23.9 
0 58 29.1 
0 58 44.5 
0 58 56.8 
0 59 26.1 

0 59 48.0 

1 01 04.4 
1 01 11.2 
1 01 40.6 
1 01 40.7 
1 01 45.0 
1 01 56.7 
1 01 56.7 
1 02 07.3 
I 02 13.8 
1 02 31.1 
1 02 59.3 
1 03 04.8 
1 03 55.5 
1 03 59.6 
1 03 59.9 
1 04 04.9 
1 04 18.7 
1 04 40.0 
1 05 19.2 
1 06 47.8 
1 07 00.5 
1 07 32.3 
1 08 29.3 
1 08 48.1 
1 08 58.8 
1 09 52.8 
1 11 36.1 
1 14 37.2 
1 15 54.3 
1 16 06.5 
1 18 21.4 
1 18 29.0 
1 19 14.7 
1 20 50.3 
1 22 22.8 
1 22 35.6 
1 22 51.1 

1 23 34.0 
1 25 16.5 
1 25 29.5 
1 25 51.2 
1 26 00.9 
l 26 07.0 
1 26 25.2 
1 26 40.0 
1 28 04.6 
1 30 17.1 
1 30 54.6 
1 31 05.2 
1 32 13.1 
1 32 24.4 
1 38 22.7 
1 39 49.7 
1 42 21.1 
1 43 50.4 
1 44 11.8 
1 46 06.0 
1 47 52.1 
1 48 16.9 
1 48 58.6 
1 49 10.7 
1 49 18.0 
1 50 24.5 
1 51 11.7 
1 51 16.3 
1 51 31.0 
1 51 33.3 
1 52 16.8 
1 52 19.5 
1 52 35.9 
1 52 57.0 
1 53 20.0 
1 53 29.3 
1 54 00.3 
1 54 34.4 
1 54 40.1 
1 54 45.3 

+ 67° 44' 45 
+ 75 31 31 
-22 30 33 
-19 57 27 
+ 24 15 50 
-22 54 06 
-24 26 02 
+75 19 40 
+ 10 18 44 
+ 64 39 29 
-23 20 46 
-23 32 14 
-23 51 41 
+ 4 39 55 
+ 54 00 38 
-28 44 43 
+ 55 18 32 
+ 53 49 14 
+ 54 31 36 
+ 5 09 51 
+ 33 27 08 
+ 4 21 45 
+ 54 15 51 
+ 55 30 54 
+24 38 15 
+ 54 32 18 
-16 55 23 
+ 36 45 14 
+ 85 19 18 
+ 24 32 39 
+24 44 01 
+ 56 02 08 
+ 54 20 23 
+ 36 34 17 
+ 2 12 10 
+24 31 45 
+ 18 08 30 
-22 12 06 
-22 04 24 
+64 10 56 

- 7 23 41 
+ 9 32 34 
-22 45 12 
+24 04 41 
-31 06 57 
+62 07 52 
+24 14 40 
+ 70 25 06 
+ 53 29 31 
+ 51 11 27 
+49 36 37 
-22 48 26 
+49 09 48 
+68 48 21 
-22 59 23 
+ 81 01 30 

- 6 05 26 
+45 50 25 
+45 11 04 
+ 1 40 51 
+45 34 02 
+ 24 14 58 
+45 10 04 
+29 49 50 

- 6 25 19 
+48 11 15 
+48 47 45 
+44 40 19 
+49 24 33 
-29 55 05 

- 0 35 24 
+ 46 16 04 
+ 11 42 15 
+38 33 46 
+ 74 03 26 
+ 25 23 49 
+26 22 50 
+ 54 53 48 
+26 14 25 
+ 10 25 36 
+ 10 35 25 
+ 26 17 22 
+ 84 02 25 
+ 26 07 47 
+46 24 59 
+ 84 12 57 
+ 57 30 23 
+ 33 18 59 
+ 4 11 41 
+ 50 26 38 
+ 10 45 00 
+ 61 10 10 
+ 43 55 54 
+44 06 41 
+ 72 31 24 
+ 13 28 00 
+ 70 53 14 
+ 26 12 27 
+ 12 57 26 
+43 38 45 
+43 50 22 
+ 12 49 45 
+ 21 53 19 
+ 20 14 03 
+ 34 30 13 
+ 20 24 06 
+21 27 08 
+ 20 07 09 
+ 61 56 37 

- 3 39 30 

- 3 51 18 

- 3 57 53 

- 3 38 35 
+35 53 43 

- 3 59 57 

- 3 57 41 
+ 20 02 52 


RAFGL 6192S 
RAFGL 6193S 
RAFGL 6194S 
RAFGL 6195S 
RAFGL 6196S 
RAFGL 6197S 
RAFGL 6198S 
RAFGL 6199S 
RAFGL 6200S 
RAFGL 620 IS 
RAFGL 6202S 
RAFGL 6203S 
RAFGL 6204S 
RAFGL 6205S 
RAFGL 6206S 
RAFGL 6207 S 
RAFGL 6208S 
RAFGL 6209S 
RAFGL 621 OS 
RAFGL 621 IS 
RAFGL 6212S 
RAFGL 6213S 
RAFGL 6214S 
RAFGL 6215S 
RAFGL 6216S 
RAFGL 6217S 
RAFGL 6218S 
RAFGL 6219S 
RAFGL 6220S 
RAFGL 622 IS 
RAFGL 6222S 
RAFGL 6223S 
RAFGL 6224S 
RAFGL 6225S 
RAFGL 6226S 
RAFGL 6227S 
RAFGL 6228S 
RAFGL 6229S 
RAFGL 6230S 
RAFGL 623 IS 
RAFGL 6232S 
RAFGL 623 3S 
RAFGL 6234S 
RAFGL 6235S 
RAFGL 6236S 
RAFGL 6237S 
RAFGL 6238S 
RAFGL 6239S 
RAFGL 6240S 
RAFGL 624 IS 
RAFGL 6242S 
RAFGL 6243S 
RAFGL 6244S 
RAFGL 6245S 
RAFGL 6246S 
RAFGL 6247 S 
RAFGL 6248 S 
RAFGL 6249 S 
RAFGL 6250S 
RAFGL 625 IS 
RAFGL 6252S 
RAFGL 6253S 
RAFGL 6254S 
RAFGL 625 5 S 
RAFGL 6256S 
RAFGL 6257S 
RAFGL 6258S 
RAFGL 6259S 
RAFGL 6260S 
RAFGL 626 IS 
RAFGL 6262S 
RAFGL 6263S 
RAFGL 6264S 
RAFGL 6265 S 
RAFGL 6266S 
RAFGL 6267S 
RAFGL 6268S 
RAFGL 6269S 
RAFGL 62 70S 
RAFGL 627 IS 
RAFGL 6272S 
RAFGL 6273S 
RAFGL 6274S 
RAFGL 6275S 
RAFGL 6276S 
RAFGL 6277S 
RAFGL 6278S 
RAFGL 6279S 
RAFGL 6280S 
RAFGL 628 IS 
RAFGL 6282S 
RAFGL 6283S 
RAFGL 6284S 
RAFGL 6285S 
RAFGL 6286S 
RAFGL 6287S 
RAFGL 6288S 
RAFGL 6289S 
RAFGL 6290S 
RAFGL 629 IS 
RAFGL 6292S 
RAFGL 6293 S 
RAFGL 6294S 
RAFGL 6295S 
RAFGL 6296S 
RAFGL 6297S 
RAFGL 6298S 
RAFGL 6299S 
RAFGL 6300S 
RAFGL 630 IS 
RAFGL 6302S 
RAFGL 6303S 
RAFGL 6304S 
RAFGL 6305S 
RAFGL 6306S 
RAFGL 6307S i 
RAFGL 6308S | 

1 55 56.7 
1 56 11.0 
1 56 57.9 
1 57 09.8 
1 57 41.9 
1 57 42.2 
1 58 00.4 
1 58 07.2 
1 58 32.3 
1 58 44.8 
1 59 01.1 
1 59 04.8 
1 59 16.8 

1 59 24.3 

2 00 20.2 
2 00 22.9 
2 00 36.7 
2 01 57.1 
2 02 13.0 
2 02 37.0 
2 02 39.4 
2 02 41.0 
2 02 55.9 
2 02 56.8 
2 03 08 4 
2 03 17.4 
2 03 33.5 
2 04 05.4 
2 05 11.1 
2 05 35.3 
2 06 07.0 
2 06 32.1 
2 06 33.8 
2 07 20.0 
2 07 37.0 
2 07 44.0 
2 07 56.3 
2 08 10.0 
2 08 20.0 
2 08 56.9 
2 09 47.2 
2 10 11.3 
2 10 29.9 
2 10 35.0 
2 11 46.9 
2 13 01.2 
2 13 05.3 
2 14 20.0 
2 14 45.8 
2 15 05.6 
2 15 43.3 
2 16 02.2 
2 16 31.2 
2 16 43.3 
2 19 09.3 
2 19 24.4 
2 19 34.3 
2 19 46.0 
2 22 16.2 
2 24 34.1 
2 26 42.9 
2 29 07.9 
2 29 11.9 
2 38 48.7 
2 41 41.9 
2 42 02.2 
2 42 14.7 
2 42 15.4 
2 43 00.0 
2 44 11.7 
2 45 54.0 
2 48 50.8 
2 49 41.2 
2 49 44.3 
2 49 54.1 

2 51 16.9 
2 55 27.0 

2 55 48.8 

3 01 13.7 
3 01 33.6 
3 01 37.5 
3 02 15.4 
3 06 34.9 
3 07 21.1 
3 08 27.4 
3 09 08.6 
3 14 19.6 
3 14 39.0 
3 16 50.4 
3 19 49.1 
3 19 58.8 
3 20 46.6 
3 26 39.4 
3 27 28.4 
3 30 14.2 
3 33 17.4 
3 35 23.9 
3 35 24.5 
3 38 51.0 
3 39 56.0 
3 43 22.3 
3 46 39.4 
3 51 51.2 
3 52 50.2 
3 54 41.4 
3 54 57.0 
3 56 31.8 

3 57 24.0 

4 00 06.0 
4 02 47.0 
4 04 22.3 
4 05 19.0 
4 05 20.2 
4 08 14.1 
4 10 01.2 
4 11 01.3 
4 11 27.4 

+ 11 34 37 
+ 1 1 23 20 

- 6 33 46 

- 4 17 02 

- 4 26 00 

- 4 19 56 
+ 34 16 11 
+ 12 05 46 

- 4 47 14 

- 4 32 57 
+ 34 00 26 

- 4 27 14 
+34 10 35 

- 0 44 20 

- 4 20 18 

- 7 18 36 
+36 57 21 
+ 36 52 37 
+ 37 03 18 
+ 25 37 32 

- 7 27 53 
+41 38 09 

- 0 31 28 

- 0 53 49 
+ 4 51 42 
+ 36 47 49 
+ 36 58 32 

- 0 33 26 
+ 4 50 02 
+ 4 43 41 
+ 4 40 38 
+ 4 34 42 
+ 5 25 55 
+48 45 48 
+ 4 29 11 
+ 6 13 35 
+ 15 49 16 
+ 5 34 03 
+ 5 55 22 
+ 5 37 38 
+42 48 59 
+58 03 13 
+ 4 53 43 
+ 35 16 14 
+40 01 17 

- 4 02 23 
+ 7 09 53 
+ 58 00 49 

- 2 47 24 
+28 46 52 
+ 32 34 32 
+ 32 45 20 
+49 12 06 
+46 08 01 
+ 57 45 08 
+75 06 09 

- 3 30 14 
+32 27 50 
+ 52 21 09 
+26 45 23 
+ 15 49 12 
+ 54 04 45 
+ 4 37 04 
+ 5 49 26 
+ 7 22 48 
+ 6 57 34 
+ 8 28 50 
+ 6 12 12 
+ 6 48 54 
+ 5 55 17 
+ 62 38 00 
+63 37 20 
+ 39 57 48 
+44 58 03 
+ 77 11 16 
+ 50 08 49 
+ 38 02 02 
+ 78 45 00 
+ 51 44 09 
+ 10 44 01 
+ 39 23 10 
+ 11 53 51 
+41 18 34 
+ 36 56 32 
+ 54 17 06 
+47 32 53 
+ 39 46 48 
+ 77 31 19 
+ 36 21 06 
+ 56 04 03 
+ 20 33 05 
+ 60 17 37 
+ 58 40 09 
+ 39 27 55 
+ 34 09 04 
+ 53 07 42 
+55 48 30 
+43 24 54 
+67 57 02 
+ 34 06 07 
+ 52 31 41 
+48 33 56 
+ 36 09 16 
+ 62 09 35 
+ 52 57 50 
+ 31 46 04 
+67 53 51 
-{ 65 47 51 
+ 70 25 34 
+ 58 30 34 
+42 05 19 
+ 80 38 07 
+ 57 26 24 
+ 53 46 46 
+44 32 53 
+46 45 37 
+26 53 10 

” 

RAFGL 6309S 
RAFGL 631 OS 
RAFGL 631 IS 
RAFGL 63I2S 
RAFGL 6313S 
RAFGL 6314S 
RAFGL 63I5S 
RAFGL 6316S 
RAFGL 6317S 
RAFGL 6318S 
RAFGL 6319S 
RAFGL 6320S 
RAFGL 632 IS 
RAFGL 6322S 
RAFGL 6323S 
RAFGL 6324S 
RAFGL 6325S 
RAFGL 6326S 
RAFGL 6327S 
RAFGL 6328S 
RAFGL 6329S 
RAFGL 6330S 
RAFGL 633 IS 
RAFGL 6332S 
RAFGL 6333S 
RAFGL 6334S 
RAFGL 6335S 
RAFGL 6336S 
RAFGL 6337S 
RAFGL 6338S 
RAFGL 6339S 
RAFGL 6340S 
RAFGL 6341 S 
RAFGL 6342S 
RAFGL 6343S 
RAFGL 6344S 
RAFGL 6345S 
RAFGL 6346S 
RAFGL 6347S 
RAFGL 6348S 
RAFGL 6349S 
RAFGL 6350S 
RAFGL 635 IS 
RAFGL 6352S 
RAFGL 6353S 
RAFGL 6354S 
RAFGL 6355S 
RAFGL 6356S 
RAFGL 6357S 
RAFGL 6358S 
RAFGL 6359S 
RAFGL 63 60S 
RAFGL 6361 S 
RAFGL 6362S 
RAFGL 6363S 
RAFGL 6364S 
RAFGL 6365S 
RAFGL 6366S 
RAFGL 6367S 
RAFGL 6368S 
RAFGL 6369S 
RAFGL 63 70S 
RAFGL 637 IS 
RAFGL 6372S 
RAFGL 6373S 
RAFGL 6374S 
RAFGL 6375S 
RAFGL 6376S 
RAFGL 6377S 
RAFGL 6378S 
RAFGL 6379S 
RAFGL 63 80S 
RAFGL 638 IS 
RAFGL 6382S 
RAFGL 6383S 
RAFGL 6384S 
RAFGL 6385S 
RAFGL 6386S 
RAFGL 6387S 
RAFGL 6388S 
RAFGL 6389S 
RAFGL 6390S 
RAFGL 639 IS 
RAFGL 6392S 
RAFGL 6393S 
RAFGL 6394S 
RAFGL 6395S 
RAFGL 6396S 
RAFGL 6397S 
RAFGL 6398S 
RAFGL 6399S 
RAFGL 6400S 
RAFGL 640 IS 
RAFGL 6402S 
RAFGL 6403S 
RAFGL 6404S 
RAFGL 6405S 
RAFGL 6406S 
RAFGL 6407S 
RAFGL 6408S 
RAFGL 6409S 
RAFGL 641 OS 
RAFGL 641 IS 
RAFGL 6412S 
RAFGL 6413S 
RAFGL 6414S 
RAFGL 6415S 
RAFGL 6416S 
RAFGL 6417S 
RAFGL 6418S 
RAFGL 6419S 
RAFGL 6420S 
RAFGL 642 IS 
RAFGL 6422S 
RAFGL 6423S 
RAFGL 6424S 
RAFGL 6425S 

h m 1 

4 12 13.2 
4 12 15.3 
4 13 03.5 
4 13 03.9 
4 26 31.7 
4 27 06.1 
4 30 39.5 
4 34 12.1 
4 41 06.8 
4 50 46.5 
4 53 21.4 
4 54 07.9 

4 57 35.2 

5 06 06.9 
5 06 19.6 
5 09 12.5 
5 10 20.0 
5 10 38.0 
5 11 27.8 
5 11 53.2 
5 13 00.7 
5 14 09.6 
5 20 26.7 
5 22 08.0 
5 23 41.2 
5 28 06.0 
5 28 42.3 
5 29 01.5 
5 29 02.1 
5 29 22.7 
5 30 37.7 
5 31 26.8 
5 32 01.2 
5 32 24.5 
5 32 44.5 
5 33 16.9 
5 34 59.8 
5 35 19.7 
5 35 49.0 
5 36 41.8 
5 37 14.5 
5 37 58.9 
5 40 04.0 
5 43 15.0 
5 47 36.1 
5 51 09.1 
5 51 15.4 
5 53 04.6 
5 54 55.2 
5 55 17.7 
5 55 48.9 

5 58 57.0 

6 02 16.6 
6 02 48.6 
6 03 00.8 
6 03 31.3 
6 05 35.8 
6 05 4i.9 
6 06 05.4 
6 06 21.9 
6 06 51.9 
6 08 24.1 
6 09 04.0 
6 10 43.5 
6 13 56.3 
6 14 18.6 
6 18 16.7 
6 21 15.3 
6 22 13.7 
6 22 37.3 
6 22 39.4 
6 22 55.1 
6 23 29.5 
6 26 10.2 
6 26 27.5 
6 29 07.9 
6 34 01.8 
6 41 03.2 
6 41 18.6 
6 42 30.6 
6 42 55.1 
6 43 10.7 
6 43 54.2 
6 44 28.0 
6 51 20.1 
6 52 28.0 
6 53 20.8 

6 57 02.2 

7 06 19.7 
7 21 55.7 
7 25 50.2 
7 26 23.8 
7 27 50.5 
7 28 35.5 
7 30 03.0 
7 30 35.3 
7 33 08.5 
7 52 54.2 
7 54 06.9 

7 58 08.5 

8 02 57.8 
8 03 45.4 
8 04 39.7 
8 07 06.7 
8 08 15.3 
8 08 34.9 
8 08 46.6 
8 09 11.3 
8 09 20.6 
8 09 23.3 
8 09 24.1 
8 09 34.3 
8 09 37.0 
8 10 07.3 
8 10 08.5 
8 10 15.8 
8 10 17.9 

+ 21 13 13 
+ 50 12 52 
+67 22 57 
+ 39 18 20 
+47 12 21 
+ 52 22 02 
+47 09 23 
+46 22 53 
+44 12 22 
+ 57 50 43 
+44 26 40 
+ 56 04 17 
+73 42 40 
+20 07 21 
+ 57 23 33 
+ 51 06 53 
+ 57 10 11 
+20 55 21 
+46 14 14 
+ 59 21 39 
+24 04 43 
+ 32 07 39 
+41 50 54 
+ 31 50 12 
+ 34 17 52 
+ 29 17 02 
+ 56 49 42 
+26 06 23 

- 4 45 56 

- 4 02 30 

- 4 23 06 
+43 33 13 

- 4 12 12 
+ 57 23 03 
+ 59 03 01 
+65 05 35 

- 4 56 38 
+ 59 23 44 
+69 23 54 
+60 36 01 
+35 36 14 
+34 09 48 

- 1 33 51 
+61 17 52 
+ 59 31 12 
+ 9 00 53 
-10 26 50 
+ 6 48 45 
+ 34 29 12 
+ 31 28 07 
+63 10 55 
+34 16 11 

- 6 45 26 
+ 65 12 01 

- 6 33 08 
+72 18 17 
+28 49 51 
+21 30 58 
+28 55 24 
+73 20 33 
+28 52 24 

- 2 16 22 
+ 19 10 15 
+ 68 47 05 
+68 14 49 

- 3 10 07 
+ 65 00 36 
+ 12 46 28 
+ 12 17 01 
+21 08 54 
+68 12 48 
+ 12 30 30 
+68 04 06 
+68 28 21 
+ 19 18 19 
+ 18 32 34 
+ 76 42 47 
+ 11 18 54 
+ 11 26 55 
+ 12 23 30 
+ 0 28 11 
+ 12 24 53 
-10 33 07 
-10 39 24 
+ 81 21 01 
-20 08 04 
+ 9 19 31 

- 4 07 29 
+73 18 05 
+ 72 31 27 
+71 48 51 
+ 79 28 14 
+ 71 54 09 
+ 71 17 59 
-29 52 04 
+71 21 55 
+78 23 22 
-30 04 00 
+ 79 19 39 
-19 35 03 
-32 09 17 
-32 12 14 
-31 24 05 

- 3 05 36 

- 3 07 50 

- 2 38 19 

- 2 39 30 

- 3 18 11 

- 3 53 52 

- 4 11 50 

- 3 28 33 

- 4 12 54 

- 2 26 49 

- 2 39 37 

- 3 31 45 

- 3 45 19 

- 2 40 41 

" 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC If 

*OS REF 

name 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1951 

)) DEC 

POS REF 

RAFGL 6426S 

h m s 

8 10 20.2 

- 3 32 53 

„ 

RAFGL 6543S 

12 52 52.5 

- 9 13 27 

.. 

RAFGL 6660S 

15 h 26 m 5L2 

+ 56° 47 ‘25* 

*• 

RAFGL 6427S 

8 10 28.4 

- 2 49 41 

ii 

RAFGL 6544S 

12 53 08.6 

+ 66 53 24 

*’ 

RAFGL 666 IS 

15 26 55.3 

+ 11 59 1 3 

" 

RAFGL 6428S 

8 10 28.9 

- 3 04 04 

» 

RAFGL 6545S 

12 53 09.6 

- 8 56 50 

” 

RAFGL 6662S 

15 27 09.3 

+ 38 42 30 

” 

RAFGL 6429S 

8 11 13.4 

- 2 27 16 

»♦ 

RAFGL 6546S 

12 53 11.5 

+67 00 15 

” 

RAFGL 6663S 

15 28 36.3 

+44 00 13 


RAFGL 6430S 

8 11 14.7 

- 2 49 25 

n 

RAFGL 6547S 

12 53 20.0 

- 9 06 24 

” 

RAFGL 6664S 

15 32 37.4 

+ 8 01 50 


RAFGL 643 IS 

8 11 18.3 

- 3 20 50 

»» 

RAFGL 6548S 

12 53 38.5 

+ 67 09 50 


RAFGL 6665 S 

15 35 30.6 

+ 16 59 41 


RAFGL 6432S 

8 11 26.6 

- 2 52 10 

»» 

RAFGL 6549S 

12 53 41.2 

- 8 48 41 

” 

RAFGL 6666S 

15 35 43.1 

+ 15 24 16 


RAFGL 6433S 

8 11 31.0 

- 2 29 00 


RAFGL 6550S 

12 54 09.2 

- 8 28 15 

” 

RAFGL 6667S 

15 36 22.1 

+ 4 42 47 


RAFGL 6434S 

8 11 40.6 

- 3 05 18 

» 

RAFGL 6551S 

12 54 29.6 

+ 76 30 55 

” 

RAFGL 6668 S 

15 36 38.0 

+ 4 02 04 


RAFGL 6435S 

8 24 56.7 

-26 25 42 

>i 

RAFGL 6552S 

12 54 53.8 

+ 67 01 40 

" 

RAFGL 6669S 

15 37 33.3 

+ 50 13 08 


RAFGL 6436S 

8 26 25.0 

-26 29 58 


RAFGL 6553S 

12 57 58.3 

+ 67 32 08 

" 

RAFGL 6670S 

15 37 47.1 

+ 9 10 56 


RAFGL 6437S 

8 27 33.1 

+ 76 14 03 

•• 

RAFGL 6554S 

12 59 16.8 

+67 23 27 


RAFGL 667 IS 

15 38 20.4 

+ 9 13 24 


RAFGL 6438S 

8 28 20.3 

- 7 51 08 

it 

RAFGL 6555S 

12 59 41.0 

+ 56 30 44 

” 

RAFGL 6672S 

15 40 45.1 

+ 55 08 27 


RAFGL 6439S 

8 30 31.2 

-26 41 10 

*i 

RAFGL 6556S 

13 01 05.1 

+ 14 01 44 

*’ 

RAFGL 6673S 

15 41 25.8 

+49 50 22 


RAFGL 6440S 

8 31 31.6 

-23 45 39 

•i 

RAFGL 6557S 

13 05 39.7 

+ 57 03 48 

” 

RAFGL 6674S 

15 45 03.6 

+ 5 23 54 


RAFGL 6441 S 

8 32 34.9 

+ 81 39 25 

»i 

RAFGL 6558S 

13 07 22.5 

+ 57 33 07 


RAFGL 6675S 

15 45 48.1 

— 2 41 01 


RAFGL 6442S 

8 34 48.5 

- 5 19 58 

ii 

RAFGL 6559S 

13 08 35.6 

- 4 57 26 

’* 

RAFGL 6676S 

15 47 07.1 

— 2 41 27 


RAFGL 6443S 

9 10 52.0 

- 7 38 26 

ii 

RAFGL 6560S 

13 09 10.8 

- 5 59 53 

’’ 

RAFGL 6677S 

15 47 43.1 

+ 59 12 12 


RAFGL 6444S 

9 12 57.3 

+ 81 07 29 

•i 

RAFGL 6561S 

13 09 15.0 

- 4 39 08 

" 

RAFGL 6678S 

15 49 38.7 

— 2 06 44 


RAFGL 6445 S 

9 22 57.7 

-26 51 34 

»» 

RAFGL 6562S 

13 09 32.5 

- 4 28 05 

" 

RAFGL 6679S 

15 50 01.1 

— 2 16 12 


RAFGL 6446S 

9 25 25.4 

+75 29 27 

»* 

RAFGL 6563S 

13 12 21.0 

+ 53 36 56 

” 

RAFGL 6680S 

15 50 36.3 

— 1 58 10 


IVAiVlLi VTTUU 

RAFGL 6447S 

9 27 19.7 

-30 39 52 


RAFGL 6564S 

13 12 31.5 

+ 57 09 57 

” 

RAFGL 668 IS 

15 50 47.7 

+ 30 20 08 


RAFGL 6448S 

9 32 07.8 

-29 41 57 


RAFGL 6565S 

13 13 06.1 

+ 55 29 43 

’* 

RAFGL 6682S 

15 50 51.4 

+ 50 21 23 


RAFGL 6449S 

9 33 28.7 

-29 45 48 

♦* 

RAFGL 6566S 

13 13 14.3 

+ 54 20 08 

” 

RAFGL 6683S 

15 50 54.8 

+ 45 28 56 


RAFGI 6450S 

9 45 22.0 

+66 14 15 

** 

RAFGL 6567S 

13 15 08.3 

+ 54 12 42 

** 

RAFGL 6684S 

15 50 57.6 

- 2 07 08 


IVrtrvjLf 

RAFGL 645 IS 

9 45 29.4 

-25 45 07 

*» 

RAFGL 6568S 

13 16 06.0 

+ 54 22 41 


RAFGL 6685S 

15 51 27.9 

+49 08 46 


RAFGL 6452S 

9 45 43.7 

+ 66 30 52 

|» 

RAFGL 6569S 

13 18 37.3 

+ 54 47 09 


RAFGL 6686S 

15 51 33.9 

— 1 49 35 


RAFGL 6453S 

9 45 44.5 

+67 55 23 


RAFGL 6570S 

13 21 01.7 

+ 17 30 33 

” 

RAFGL 6687S 

15 51 57.5 

— 1 59 30 


RAFGL 6454S 

9 46 05.8 

+66 47 29 

»♦ 

RAFGL 657 IS 

13 32 22.3 

+ 54 05 09 

” 

RAFGL 6688S 

15 52 32.7 

- 1 41 28 


RAFGL 6455S 

9 47 25.8 

- 7 06 34 

” 

RAFGL 6572S 

13 34 20.9 

+ 53 39 02 

” 

RAFGL 6689S 

15 52 55.1 

— 1 50 54 


RAFGL 6456S 

9 48 26.1 

- 6 56 02 

»• 

RAFGL 6573S 

13 37 41.0 

- 3 57 36 

” 

RAFGL 6690S 

15 52 58.9 

+43 16 02 


RAFGL 645 7S 

9 55 50.9 

-27 44 07 

»* 

RAFGL 6574S 

13 38 48.0 

+43 55 05 

” 

RAFGL 669 IS 

15 53 48.0 

+48 40 47 


RAFGL 6458S 

9 58 48.3 

- 4 46 21 


RAFGL 6575S 

13 42 59.8 

+ 63 04 29 


RAFGL 6692S 

15 54 11.1 

+ 33 50 32 


RAFGL 6459S 

9 59 03.7 

+ 80 24 30 


RAFGL 6576S 

13 43 42.9 

+49 44 16 


RAFGL 669 3 S 

15 54 23.9 

+ 11 29 04 


RAFGL 64 60S 

10 04 03.5 

- 4 18 18 

»• 

RAFGL 6577S 

13 43 48.8 

+73 50 47 

” 

RAFGL 6694S 

15 55 23.1 

+ 11 37 31 


RAFGL 6461 S 

10 05 40.3 

-12 22 16 

»♦ 

RAFGL 6578S 

13 45 01.1 

+ 81 48 32 

” 

RAFGL 6695 S 

15 55 38.4 

+68 45 46 


RAFGL 6462S 

10 05 50.3 

- 5 34 55 


RAFGL 6579S 

13 45 23.8 

+49 41 50 


RAFGL 6696S 

15 55 45.3 

+ 11 27 21 


RAFGL 6463S 

10 06 37.5 

- 9 23 21 


RAFGL 65 80S 

13 46 21.5 

+ 72 18 59 


RAFGL 6697S 

15 56 01.1 

+ 10 44 56 


RAFGL 6464S 

10 17 07.3 

-30 34 04 

»• 

RAFGL 6581 S 

13 47 06.0 

+49 40 49 


RAFGL 6698S 

15 56 39.7 

+ 11 02 38 


RAFGL 6465 S 

10 21 43.2 

-16 25 28 

*’ 

RAFGL 6582S 

13 49 04.1 

+74 18 58 


RAFGL 6699S 

15 57 39.7 

+ 11 10 37 


RAFGL 6466S 

10 24 13.6 

+ 81 12 38 


RAFGL 6583S 

13 49 21.5 

+ 54 37 36 


RAFGL 6700S 

15 58 14.3 

— 0 49 58 


RAFGL 6467S 

10 26 24.2 

+ 81 28 39 


RAFGL 6584S 

13 57 32.3 

+ 43 13 38 


RAFGL 6701 S 

15 58 25.7 

+ 53 51 58 


RAFGL 6468 S 

10 27 33.7 

+ 65 35 59 


RAFGL 6585S 

13 58 07.4 

+ 43 04 05 

” 

RAFGI. 6702S 

16 00 26.0 

+ 12 16 39 


RAFGL 6469S 

10 28 43.2 

+ 81 44 38 

|| 

RAFGL 6586S 

13 59 06.0 

+ 55 55 12 


RAFGL 6703S 

16 01 15.6 

+61 45 47 


RAFGL 6470S 

10 31 114 

+ 82 00 33 

•* 

RAFGL 6587S 

13 59 57.8 

+ 56 45 58 


RAFGL 6704S 

16 01 40.5 

+ 11 42 25 


RAFGL 647 IS 

10 39 56.8 

+ 82 47 44 

»» 

RAFGL 6588S 

14 01 35.8 

+ 38 18 50 

” 

RAFGL 6705S 

16 02 01.6 

+ 11 32 46 


RAFGL 6472S 

10 41 00.4 

- 2 54 40 

” 

RAFGL 6589S 

14 03 30.0 

+ 38 30 36 


RAFGL 6706S 

16 05 23.6 

+46 56 27 


RAFGL 6473S 

10 45 12.2 

- 2 04 59 


RAFGL 6590S 

14 03 48.3 

+ 51 36 57 


RAFGL 6707 S 

16 06 28.3 

+47 14 06 


RAFGL 6474S 

10 46 41.9 

+ 69 11 09 

|» 

RAFGL 659 IS 

14 03 57.7 

+ 37 36 46 

” 

RAFGL 6708S 

16 06 32.3 

+ 19 56 20 


RAFGL 6475S 

10 48 33.5 

- 0 07 06 


RAFGL 6592S 

14 06 22.7 

+ 76 41 44 


RAFGL 6709S 

16 06 51.8 

+62 24 07 


RAFGL 6476S 

10 48 59.6 

+69 42 24 

’* 

RAFGL 6593S 

14 06 51.5 

+ 15 28 41 


RAFGL 671 OS 

16 07 11.4 

+ 54 37 51 


RAFGL 6477S 

10 55 52.1 

+70 40 31 

•» 

RAFGL 6594S 

14 07 07.4 

+64 49 48 


RAFGL 671 IS 

16 07 17.6 

+20 12 59 


RAFGL 6478S 

10 57 15.2 

-31 31 56 

’* 

RAFGL 6595S 

14 07 08.6 

+ 37 57 40 

** 

RAFGL 6712S 

16 07 37.5 

+ 36 41 21 


RAFGL 6479S 

10 59 40.4 

+76 32 32 

** 

RAFGL 6596S 

14 08 44.3 

+ 38 28 18 


RAFGL 6713S 

16 08 49.0 

+ 57 03 12 


RAFGL 6480S 

11 00 38.3 

- 9 25 32 

’* 

RAFGL 6597S 

14 09 17.4 

+ 38 18 10 


RAFGL 6714S 

16 09 18.7 

+ 56 55 11 


RAFGL 648 IS 

11 01 45.0 

+ 84 29 13 


RAFGL 6598S 

14 10 32.3 

+ 52 06 17 

** 

RAFGL 671 5S 

16 09 27.8 

+ 3 14 33 


RAFGL 6482S 

11 04 54.1 

-24 42 11 


RAFGL 6599S 

14 11 03.6 

+ 82 17 16 

’* 

RAFGL 6716S 

16 09 33.9 

+ 56 35 56 


RAFGL 6483S 

11 05 19.3 

+ 66 13 10 

” 

RAFGL 6600S 

14 11 11.6 

+67 21 16 

” 

RAFGL 6717S 

16 10 31.5 

+20 34 31 


RAFGL 6484S 

11 06 05.9 

+66 47 58 

»• 

RAFGL 6601 S 

14 13 10.3 

+ 57 21 18 


RAFGL 6718S 

16 10 40.2 

+ 13 22 55 


RAFGL 6485S 

11 07 18.4 

+ 67 03 08 

»* 

RAFGL 6602S 

14 16 21.5 

+43 46 01 


RAFGL 6719S 

16 10 42.1 

+ 22 53 18 


RAFGL 6486S 

11 08 32.5 

+67 18 17 

>* 

RAFGL 6603 S 

14 16 35.5 

+ 10 02 26 

” 

RAFGL 6720S 

16 10 50.2 

+20 25 08 


RAFGL 6487 S 

11 08 54.6 

+66 58 40 

»» 

RAFGL 6604S 

14 17 43.2 

+ 13 52 47 


RAFGL 672 IS 

16 11 36.3 

+20 41 38 


RAFGL 6488S 

11 09 48.2 

+67 33 23 


RAFGL 6605 S 

14 19 34.0 

+ 39 28 54 

” 

RAFGL 6722S 

16 12 04.8 

+49 06 25 


RAFGL 6489S 

11 09 51.5 

+ 3 07 36 


RAFGL 6606 S 

14 23 01.3 

+ 35 44 39 


RAFGL 672 3 S 

16 12 22.3 

+ 56 35 43 


RAFGL 64 90S 

11 09 57.0 

+ 3 19 07 

” 

RAFGL 6607 S 

14 27 47.3 

+ 35 27 19 

” 

RAFGL 6724S 

16 12 58.9 

+ 37 43 02 


RAFGL 649 IS 

11 10 09.4 

+67 13 46 

♦* 

RAFGL 6608 S 

14 29 07.6 

+61 38 56 

” 

RAFGL 6725S 

16 12 59.8 

+20 39 23 


RAFGL 6492S 

11 10 26.7 

+ 2 53 36 

»» 

RAFGL 6609 S 

14 30 49.7 

+ 57 07 34 

” 

RAFGL 6726S 

16 14 42.4 

+48 22 53 


RAFGL 6493S 

11 10 53.6 

+ 2 48 35 

»’ 

RAFGL 6610S 

14 30 56.6 

+ 67 31 33 

” 

RAFGL 6727S 

16 15 15.9 

+ 51 33 55 


RAFGL 6494S 

11 11 25.7 

+67 28 49 

♦» 

RAFGL 661 IS 

14 32 44.0 

+ 35 23 24 


RAFGL 6728S 

16 15 55.6 

+ 57 00 43 


RAFGL 6495S 

11 11 36.1 

+ 3 06 21 


RAFGL 6612S 

14 34 04.4 

+ 41 20 00 


RAFGL 6729S 

16 17 32.3 

+ 56 40 15 


RAFGL 6496S 

11 13 39.5 

+ 76 55 33 


RAFGL 6613S 

14 35 13.4 

+ 35 37 44 

” 

RAFGL 6730S 

16 17 41.4 

+23 23 53 


RAFGL 6497S 

11 24 00.2 

-30 33 03 

” 

RAFGL 6614S 

14 38 51.7 

+47 49 36 

” 

RAFGL 673 IS 

16 20 27.1 

+ 51 27 51 


RAFGL 6498S 

11 27 08.2 

+ 3 24 35 

” 

RAFGL 6615S 

14 41 26.8 

+ 26 55 40 


RAFGL 6732S 

16 20 35.8 

+ 32 23 18 


RAFGL 6499S 

11 27 40.2 

+ 3 31 17 


RAFGL 6616S 

14 41 36.8 

+ 69 18 47 


RAFGL 6733S 

16 21 21.9 

+ 36 42 29 


RAFGL 6500S 

11 28 03.7 

- 5 07 36 


RAFGL 6617S 

14 44 31.3 

+ 27 05 00 

” 

RAFGL 6734S 

16 21 29.9 

- 1 15 08 


RAFGL 6501 S 

11 34 06.8 

-22 27 50 

»' 

RAFGL 6618S 

14 44 53.8 

+ 29 12 02 


RAFGL 6735S 

16 21 37.7 

+28 09 03 


RAFGL 6502S 

11 34 34.9 

- 2 53 04 

»’ 

RAFGL 661 9S 

14 45 22.4 

+ 80 43 05 


RAFGL 6736S 

16 22 01.3 

+42 51 16 


RAFGL 6503S 

11 34 5 8.1 

-10 15 22 

'» 

RAFGL 6620S 

14 45 27.3 

+43 40 35 

” 

RAFGL 6737S 

16 22 02.5 

+49 39 40 


RAFGL 6504S 

11 41 45.0 

+ 3 39 35 

’* 

RAFGL 662 IS 

14 49 21.8 

+ 58 10 16 

” 

RAFGL 6738S 

16 22 39.9 

+ 28 20 10 


RAFGL 6505 S 

11 42 54.0 

-27 01 03 

” 

RAFGL 6622S 

14 50 15.2 

+ 29 08 48 


RAFGL 6739S 

16 23 00.8 

+48 37 08 


RAFGL 6506S 

11 44 29.9 

-27 25 16 


RAFGL 6623S 

14 53 13.9 

+25 00 24 


RAFGL 6740S 

16 23 43.9 

+28 30 20 


RAFGL 6507 S 

11 48 06,8 

-25 57 20 

*’ 

RAFGL 6624S 

14 53 28.3 

+25 11 47 


RAFGL 674 IS 

16 23 55.2 

+ 16 32 52 


RAFGL 6508S 

11 51 22.3 

-21 32 11 

»* 

RAFGL 6625S 

14 54 32.9 

+ 25 19 58 


RAFGL 6742S 

16 24 18.6 

+ 52 56 22 


RAFGL 6509S 

11 53 29.5 

+ 1 40 34 

»» 

RAFGL 6626S 

14 55 40.1 

+25 27 10 

” 

RAFGL 6743S 

16 24 24.0 

+42 57 07 


RAFGL 6510S 

11 56 52.5 

+67 54 25 


RAFGL 6627S 

14 56 24.9 

+40 28 57 


RAFGL 6744S 

16 24 58.1 

+ 16 40 13 


RAFGL 651 IS 

11 56 54.3 

-24 03 28 


RAFGL 6628S 

14 56 29.3 

+ 24 49 38 

” 

RAFGL 6745S 

16 25 38.1 

+ 36 46 03 


RAFGL 6512S 

11 59 29.4 

-23 20 29 

** 

RAFGL 6629S 

14 57 11.8 

+ 24 49 29 


RAFGL 6746S 

16 26 02.0 

+ 16 47 04 


RAFGL 6513S 

11 59 29.5 

-23 10 09 

*» 

RAFGL 6630S 

14 57 18.1 

+24 46 53 

** 

RAFGL 6747 S 

16 26 43.8 

+ 37 01 10 


RAFGL 6514S 

12 04 52.2 

+ 9 55 05 

” 

RAFGL 663 IS 

14 57 44.7 

+47 54 12 


RAFGL 6748S 

16 27 05.0 

+ 16 54 24 


RAFGL 6515S 

12 05 47.9 

+ 9 44 27 

*’ 

RAFGL 6632S 

14 57 55.2 

+ 25 58 49 

” 

RAFGL 6749S 

16 28 04.9 

+ 37 37 22 


RAFGL 6516S 

12 07 15.9 

+ 73 21 09 

♦» 

RAFGL 663 3 S 

14 59 36.7 

+25 34 20 


RAFGL 6750S 

16 28 19.4 

+ 37 26 45 


RAFGL 6517S 

12 09 59.5 

-24 16 01 


RAFGL 6634S 

15 00 26.5 

+25 31 12 

’* 

RAFGL 675 IS 

16 28 44.8 

+28 45 04 


RAFGL 6518S 

12 10 01.5 

-23 34 45 


RAFGL 6635S 

15 01 08.8 

+ 25 19 53 


RAFGL 6752S 

16 28 52.6 

- 7 24 42 


RAFGL 6519S 

12 10 23.6 

-22 49 58 

»’ 

RAFGL 6636S 

15 01 19.5 

+ 25 26 40 

” 

RAFGL 6753S 

16 29 04.0 

+ 22 19 43 


RAFGL 6520S 

12 10 38.7 

-24 19 24 

*» 

RAFGL 6637S 

15 06 46.6 

+ 35 35 33 


RAFGL 6754S 

16 29 16.1 

+43 20 46 


RAFGL 652 IS 

12 10 50.3 

-23 15 56 

” 

RAFGL 6638$ 

15 11 34.9 

+ 29 15 58 

*’ 

RAFGL 6755S 

16 29 26.6 

+ 37 41 45 


RAFGL 6522S 

12 11 05.1 

-22 52 51 

»’ 

RAFGL 6639S 

15 11 43.9 

+46 42 54 

” 

RAFGL 6756S 

16 29 29.0 

+43 09 07 


RAFGL 6523 S 

12 11 11.7 

-23 02 16 

♦* 

RAFGL 6640S 

15 11 57.1 

+29 06 18 

” 

RAFGL 6757S 

16 29 40.9 

+ 37 31 09 


RAFGL 6524S 

12 11 13.2 

-22 41 27 


RAFGL 6641 S 

15 12 43.5 

+ 29 23 29 

” 

RAFGL 6758S 

16 30 48.5 

+ 37 46 04 


RAFGL 6525S 

12 11 22.8 

-23 30 56 


RAFGL 6642S 

15 13 05.7 

+ 29 13 49 

” 

RAFGL 6759S 

16 30 49.5 

+ 75 23 29 


RAFGL 6526S 

12 11 54.7 

-22 44 18 

»• 

RAFGL 6643S 

15 13 51.3 

+29 31 28 

” 

RAFGL 67 60S 

16 30 59.1 

+43 12 28 


RAFGL 6527S 

12 12 07.3 

-23 54 28 


RAFGL 6644S 

15 13 53.2 

+ 20 33 07 

” 

RAFGL 676 IS 

16 32 34.2 

+ 12 07 17 

” 

RAFGL 6528S 

12 12 11.2 

-23 43 14 

♦’ 

RAFGL 6645S 

15 14 11.9 

+ 44 51 30 


RAFGL 6762S 

16 32 50.8 

+ 34 14 24 


RAFGL 6529S 

12 13 36.5 

-12 19 34 


RAFGL 6646S 

15 14 13.3 

+29 21 48 


RAFGL 6763 S 

16 33 54.2 

+ 34 29 10 

” 

RAFGL 6530S 

12 13 56.6 

+68 22 04 

** 

RAFGL 6647 S 

15 15 07.7 

+ 20 53 51 


RAFGL 6764S 

16 34 09.3 

+ 34 18 40 


RAFGL 653 IS 

12 15 43.2 

+22 08 31 


RAFGL 6648 S 

15 15 11.2 

+ 10 34 47 

” 

RAFGL 6765S 

16 35 27.1 

+ 34 23 26 


RAFGL 6532S 

12 16 20.1 

-1! 33 45 


RAFGL 6649S 

15 15 44.3 

+ 20 37 48 


RAFGL 6766S 

16 35 51.5 

+ 10 11 30 


RAFGL 6533S 

12 18 24.3 

-11 08 15 

♦i 

RAFGL 6650S 

15 16 02.8 

+ 15 19 57 


RAFGL 6767S 

16 36 11.0 

+ 6 53 07 


RAFGL 6534S 

12 20 56.7 

+61 23 43 


RAFGL 665 IS 

15 17 27.6 

+ 15 32 21 


RAFGL 6768S 

16 36 17.6 

+ 38 02 45 


RAFGL 6535S 

12 21 46.5 

+ 17 54 52 

” 

RAFGL 6652S 

15 17 55.1 

+ 20 51 39 


RAFGL 6769S 

16 36 30.1 

+ 66 55 14 


RAFGL 6536S 

12 22 31.1 

+ 60 29 40 


RAFGL 6653S 

15 19 04.5 

+ 37 42 24 


RAFGL 6770S 

16 36 31.8 

+ 9 45 22 


RAFGL 6537S 

12 26 30.9 

+ 0 11 12 


RAFGL 6654S 

15 20 38.0 

+ 56 43 58 


RAFGL 677 IS 

16 38 29.3 

-14 36 53 


RAFGL 6538S 

12 34 24.3 

+ 68 09 19 

i ” 

RAFGL 6655S 

15 20 38.0 

+20 51 21 


RAFGL 6772S 

16 39 18.9 

+ 9 52 17 


RAFGL 6539S 

12 38 48.8 

+ 68 41 09 


RAFGL 6656S 

15 22 04.6 

+ 14 25 15 

i ” 

RAFGL 6773S 

16 39 20.8 

+ 34 37 55 


RAFGL 6540S 

12 43 17.3 

+75 29 01 

” 

RAFGL 6657S 

15 22 35.7 

+ 56 48 31 

" 

RAFGL 6774S 

16 40 03.9 

- 7 18 49 


RAFGL 654 IS 

12 49 50.7 

+76 24 IS 

1 ” 

RAFGL 6658S 

15 22 55.8 

+ 56 38 26 


RAFGL 6775S 

16 40 26.0 

+ 17 57 31 


RAFGL 6542S 

12 51 33.3 

- 9 32 27 

' ” 

RAFGL 6659S 

15 25 04.4 

+45 13 52 


RAFGL 6776S 

16 41 10.2 

+ 18 14 39 
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ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 


RAFGL 6777S 
RAFGL 6778S 
RAFGL 6779S 
RAFGL 67 80S 
RAFGL 6781S 
RAFGL 6782S 
RAFGL 6783S 
RAFGL 6784S 
RAFGL 6785S 
RAFGL 6786S 
RAFGL 6787S 
RAFGL 6788S 
RAFGL 6789S 
RAFGL 6790S 
RAFGL 679 IS 
RAFGL 6792S 
RAFGL 6793S 
RAFGL 6794S 
RAFGL 6795S 
RAFGL 6796S 
RAFGL 6797S 
RAFGL 6798S 
RAFGL 6799S 
RAFGL 6800S 
RAFGL 6801 S 
RAFGL 6802S 
RAFGL 6803S 
RAFGL 6804S 
RAFGL 6805S 
RAFGL 6806S 
RAFGL 6807 S 
RAFGL 6808S 
RAFGL 6809S 
RAFGL 6810S 
RAFGL 681 IS 
RAFGL 6812S 
RAFGL 6813S 
RAFGL 6814S 
RAFGL 6815S 
RAFGL 6816S 
RAFGL 6817S 
RAFGL 6818S 
RAFGL 6819S 
RAFGL 6820S 
RAFGL 682 IS 
RAFGL 6822S 
RAFGL 6823S 
RAFGL 6824S 
RAFGL 6825S 
RAFGL 6826S 
RAFGL 6827S 
RAFGL 6828S 
RAFGL 6829S 
RAFGL 6830S 
RAFGL 683 IS 
RAFGL 6832S 
RAFGL 6833S 
RAFGL 6834S 
RAFGL 6835S 
RAFGL 6836S 
RAFGL 6837S 
RAFGL 6838S 
RAFGL 6839S 
RAFGL 6840S 
RAFGL 684 IS 
RAFGL 6842S 
RAFGL 6843S 
RAFGL 6844S 
RAFGL 6845S 
RAFGL 6846S 
RAFGL 6847 S 
RAFGL 6848 S 
RAFGL 6849S 
RAFGL 68 SOS 
RAFGL 685 IS 
RAFGL 6852S 
RAFGL 6853S 
RAFGL 6854S 
RAFGL 6855S 
RAFGL 6856S 
RAFGL 6857S 
RAFGL 6858S 
RAFGL 6859S 
RAFGL 6860S 
RAFGL 686 IS 
RAFGL 6862S 
RAFGL 6863S 
RAFGL 6864S 
RAFGL 6865S 
RAFGL 6866S 
RAFGL 6867S 
RAFGL 6868S 
RAFGL 6869S 
RAFGL 6870S 
RAFGL 6871 S 
RAFGL 6872S 
RAFGL 6873S 
RAFGL 6874S 
RAFGL 6875S 
RAFGL 6876S 
RAFGL 6877S 
RAFGL 6878S 
RAFGL 6879S 
RAFGL 68 80S 
RAFGL 688 IS 
RAFGL 6882S 
RAFGL 6883S 
RAFGL 6884S 
RAFGL 6885S 
RAFGL 6886S 
RAFGL 6887S 
RAFGL 6888S 
RAFGL 6889S 
RAFGL 6890S 
RAFGL 689 IS 
RAFGL 6892S 
RAFGL 6893S 


RA <1! 

150) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

16 

h 

41 

m 29!8 

+ 18° 04' 37* 

" 

RAFGL 6894S 

17 

h 

49 

57.5 

+45 54 45 

„ 

RAFGL 701 IS 

18 

h 

31 

54.6 

-42 36 41 

„ 

16 

41 

46.0 

-17 33 08 


RAFGL 6895S 

17 

50 

04.9 

+ 55 06 38 


RAFGL 701 2S 

18 

31 

57.0 

- 3 53 07 

»♦ 

16 

42 

14.2 

+ 18 21 43 


RAFGL 6896S 

17 

50 

16.6 

+ 45 42 50 

” 

RAFGL 701 3S 

18 

32 

10.4 

+ 6 59 15 

** 

16 

43 

19.0 

+ 8 40 56 


RAFGL 6897S 

17 

50 

21.0 

+ 44 49 09 

” 

RAFGL 7014S 

18 

32 

26.7 

- 7 41 03 

«» 

16 

44 

39.8 

+ 22 24 02 


RAFGL 6898S 

17 

50 

41.9 

+41 31 51 


RAFGL 701 5S 

18 

32 

35.0 

-11 39 05 


16 

45 

19.9 

+ 28 41 03 


RAFGL 6899S 

17 

50 

43.7 

+ 4 33 38 


RAFGL 7016S 

18 

33 

11.3 

-27 58 19 

»• 

16 

45 

39.7 

— 1 56 47 


RAFGL 6900S 

17 

50 

57.9 

-34 19 47 

” 

RAFGL 7017S 

18 

36 

48.8 

+ 72 36 23 

»» 

16 

45 

46.0 

+ 18 32 50 


RAFGL 690 IS 

17 

51 

04.4 

+45 44 38 


RAFGL 7018S 

18 

37 

50.9 

- 4 59 52 

*> 

16 

45 

58.7 

+25 48 37 


RAFGL 6902 S 

17 

51 

29.7 

+ 5 16 24 

" 

RAFGL 7019S 

18 

38 

00.4 

- 4 50 31 

*> 

16 

46 

50.2 

+ 18 39 50 

” 

RAFGL 6903S 

17 

51 

29.8 

-24 08 33 


RAFGL 7020S 

18 

39 

07.1 

+65 58 22 

** 

16 

48 

29.7 

+ 40 10 43 


RAFGL 6904S 

17 

51 

40.6 

+ 54 52 36 

” 

RAFGL 702 IS 

18 

39 

07.4 

- 3 21 36 


16 

48 

42.1 

+ 10 23 29 


RAFGL 6905S 

17 

51 

58.2 

+ 55 02 23 

'* 

RAFGL 7022S 

18 

39 

36.9 

-45 49 58 


16 

49 

33.9 

+ 38 26 54 


RAFGL 6906S 

17 

52 

28.3 

+45 45 56 


RAFGL 702 3 S 

18 

40 

26.9 

-43 27 53 

•* 

16 

51 

25.2 

+ 8 35 52 


RAFGL 6907S 

17 

52 

52.2 

+49 58 34 

” 

RAFGL 7024S 

18 

40 

43.1 

- 2 58 05 


16 

52 

05.3 

- 2 37 02 


RAFGL 6908S 

17 

53 

54.7 

-37 28 27 

” 

RAFGL 7025S 

18 

42 

05.9 

- 9 16 33 

» 

16 

53 

38.5 

- 3 42 13 


RAFGL 6909S 

17 

54 

10.3 

-24 55 01 

” 

RAFGL 7026S 

18 

42 

49.4 

- 3 28 47 


16 

57 

34.5 

+ 33 59 02 

” 

RAFGL 691 OS 

17 

54 

13.8 

+ 50 24 18 

83061 

RAFGL 7027S 

18 

43 

04.2 

- 2 22 14 

»» 

16 

58 

15.2 

+ 14 03 07 


RAFGL 691 IS 

17 

55 

14.6 

+ 33 47 12 

830610 

RAFGL 7028S 

18 

43 

43.9 

+72 03 20 


16 

58 

27.6 

+ 31 11 02 


RAFGL 6912S 

17 

55 

29.7 

+44 42 33 

” 

RAFGL 7029S 

18 

43 

54.1 

- 9 50 25 

•» 

16 

58 

36.0 

+ 13 53 09 


RAFGL 6913S 

17 

55 

30.4 

+ 29 47 23 


RAFGL 7030S 

18 

45 

15.6 

- 16 30 44 

•» 

16 

59 

00.2 

-18 54 12 

** 

RAFGL 6914S 

17 

55 

55.8 

-30 15 52 


RAFGL 703 IS 

18 

45 

19.8 

- 1 41 31 

** 

16 

59 

32.2 

+ 31 23 37 


RAFGL 6915S 

17 

55 

59.9 

-24 20 56 


RAFGL 7032S 

18 

45 

33.0 

- 2 58 18 


16 

59 

36.5 

+ 14 01 15 


RAFGL 6916S 

17 

56 

35.8 

-31 14 17 

” 

RAFGL 7033S 

18 

47 

02.4 

- 0 41 16 

»> 

17 

00 

21.7 

-21 47 22 


RAFGL 6917S 

17 

57 

05.5 

-33 39 41 


RAFGL 7034S 

18 

47 

16.0 

-23 53 51 

»* 

17 

03 

23.1 

+ 14 41 19 


RAFGL 6918S 

17 

57 

13.7 

- 4 40 03 


RAFGL 7035S 

18 

47 

59.5 

-16 42 59 


17 

03 

23.6 

-10 25 32 


RAFGL 6919S 

17 

57 

36.6 

- 4 20 49 

•» 

RAFGL 7036S 

18 

49 

16.0 

+73 48 03 


17 

03 

34.9 

- 9 27 41 


RAFGL 6920S 

17 

58 

16.2 

-37 08 14 

” 

RAFGL 7037S 

18 

49 

24.8 

+ 1 13 01 

♦> 

17 

04 

51.0 

+45 59 44 


RAFGL 692 IS 

17 

58 

26.6 

- 4 09 36 

” 

RAFGL 7038S 

18 

49 

43.8 

- 2 30 24 


17 

07 

07.3 

+ 58 11 10 


RAFGL 6922S 

17 

58 

49.1 

+26 57 34 

” 

RAFGL 7039S 

18 

49 

55.5 

- 0 13 05 

M 

17 

08 

13.9 

+ 55 40 58 


RAFGL 6923S 

17 

58 

51.0 

-25 54 01 


RAFGL 7040S 

18 

51 

13.4 

- 2 28 25 


17 

09 

20.9 

+28 12 18 


RAFGL 6924S 

17 

58 

54.9 

- 4 17 59 


RAFGL 7041 S 

18 

51 

32.6 

+ 1 57 30 


17 

11 

10.4 

- 5 55 25 


RAFGL 6925S 

17 

59 

22.3 

+ 27 02 09 


RAFGL 7042S 

18 

51 

54.7 

- 6 50 26 


17 

11 

32.3 

+40 39 39 


RAFGL 6926S 

17 

59 

45.2 

-22 37 20 

” 

RAFGL 7043S 

18 

53 

33.5 

-43 35 23 


17 

11 

49.3 

+ 4 33 52 


RAFGL 6927S 

18 

00 

16.6 

-32 18 05 

** 

RAFGL 7044S 

18 

53 

44.6 

-18 09 28 

•» 

17 

12 

18.6 

+55 48 34 


RAFGL 6928S 

18 

00 

33.2 

+ 51 45 45 

” 

RAFGL 7045S 

18 

54 

35.2 

+ 1 34 46 


17 

13 

00.3 

+40 41 14 


RAFGL 6929S 

18 

00 

54.7 

+ 5 41 39 

” 

RAFGL 7046S 

18 

57 

23.2 

- 2 55 50 

»> 

17 

14 

44.4 

+ 18 38 31 

” 

RAFGL 6930S 

18 

01 

02.2 

- 3 37 37 

” 

RAFGL 7047S 

18 

59 

45.2 

+ 3 33 41 

>• 

17 

14 

55.0 

— 5 46 45 


RAFGL 693 IS 

18 

01 

27.0 

-29 38 25 

” 

RAFGL 7048S 

19 

01 

38.3 

+71 41 55 


17 

14 

59.5 

-32 24 03 


RAFGL 6932S 

18 

02 

24.7 

+ 73 35 57 

” 

RAFGL 7049S 

19 

03 

30.1 

-30 48 17 

»» 

17 

19 

42.9 

+47 47 14 


RAFGL 6933S 

18 

02 

25.4 

-36 00 47 

” 

RAFGL 7050S 

19 

03 

31.9 

-31 07 46 


17 

20 

01.8 

+ 55 30 24 


RAFGL 6934S 

18 

02 

40.7 

-30 26 03 

” 

RAFGL 705 IS 

19 

08 

02.1 

-13 15 45 


17 

20 

11.5 

+ 55 40 29 


RAFGL 6935S 

18 

02 

40.9 

-24 00 07 


RAFGL 7052S 

19 

09 

37.4 

-17 01 40 

>* 

17 

20 

31.4 

+47 36 23 


RAFGL 6936S 

18 

04 

17.8 

-28 39 55 

” 

RAFGL 7053 S 

19 

09 

43.1 

-26 33 12 

•» 

17 

21 

05.8 

-11 08 06 


RAFGL 6937S 

18 

04 

35.3 

+ 6 20 10 


RAFGL 7054S 

19 

10 

28.1 

-37 05 58 

>» 

17 

21 

36.9 

+ 53 14 00 


RAFGL 6938S 

18 

04 

36.0 

+ 8 20 25 

” 

RAFGL 7055S 

19 

10 

55.3 

-36 31 08 

*» 

17 

22 

03.9 

-23 31 12 


RAFGL 6939S 

18 

05 

04.6 

-28 26 25 

” 

RAFGL 7056S 

19 

11 

03.6 

-36 50 47 


17 

22 

36.1 

+76 20 38 


RAFGL 6940S 

18 

05 

10.7 

-30 34 53 

” 

RAFGL 7057S 

19 

13 

48.9 

+ 73 46 44 


17 

23 

01.2 

+47 35 13 


RAFGL 694 IS 

18 

05 

24.0 

+ 78 26 31 

” 

RAFGL 7058S 

19 

15 

05.5 

- 8 36 20 

»> 

17 

23 

02.3 

+47 46 17 


RAFGL 6942S 

18 

06 

04.6 

-22 49 25 

” 

RAFGL 7059S 

19 

15 

18.2 

-36 38 46 


17 

23 

05.0 

+ 1 14 50 


RAFGL 6943S 

18 

06 

14.2 

-33 27 08 

" 

RAFGL 7060S 

19 

17 

18.9 

- 6 10 08 


17 

23 

54.8 

+ 8 36 36 


RAFGL 6944S 

18 

07 

55.4 

-17 35 35 

*' 

RAFGL 7061S 

19 

17 

41.0 

-26 33 43 


17 

24 

55.0 

-34 43 10 


RAFGL 6945S 

18 

08 

27.3 

-21 53 41 

” 

RAFGL 7062S 

19 

17 

50.1 

-37 21 20 

*• 

17 

27 

01.2 

-20 55 48 


RAFGL 6946S 

18 

09 

04.8 

+ 85 31 58 

" 

RAFGL 7063S 

19 

26 

16.9 

-43 45 16 

»» 

17 

27 

18.6 

+ 0 26 41 

” 

RAFGL 6947S 

18 

09 

06.8 

-19 52 11 

” 

RAFGL 7064S 

19 

27 

11.3 

-43 58 47 

** 

17 

27 

59.3 

+47 34 38 


RAFGL 6948S 

18 

10 

54.8 

+ 21 48 28 

” 

RAFGL 7065S 

19 

27 

36.6 

-17 14 03 

»» 

17 

28 

07.8 

-33 11 32 


RAFGL 6949S 

18 

11 

16.8 

-17 03 21 

” 

RAFGL 7066S 

19 

28 

19.0 

- 4 03 51 

>♦ 

17 

28 

34.4 

-11 42 53 


RAFGL 6950S 

18 

11 

47.8 

- 8 41 01 

” 

RAFGL 7067 S 

19 

28 

21.3 

-44 21 42 

>• 

17 

29 

05.7 

+ 39 00 26 


RAFGL 695 IS 

18 

12 

22.1 

-17 23 27 

” 

RAFGL 7068 S 

19 

32 

59.4 

-38 49 18 

>* 

17 

29 

11.1 

+ 76 39 53 


RAFGL 6952S 

18 

12 

24.4 

-34 35 13 


RAFGL 7069S 

19 

34 05.6 

-13 23 31 

>» 

17 

29 

41.6 

+67 09 26 


RAFGL 6953S 

18 

12 

24.5 

+74 30 50 

” 

RAFGL 7070S 

19 

35 

06.0 

+ 85 20 35 

•» 

17 

31 

20.0 

+ 27 24 02 


RAFGL 6954S 

18 

12 

40.1 

-13 19 00 

” 

RAFGL 707 IS 

19 

37 

39.1 

- 4 04 16 


17 

31 

21.3 

+60 28 07 


RAFGL 6955S 

18 

12 

48.8 

- 16 20 56 


RAFGL 7072S 

19 

37 

57.1 

-44 05 18 


17 

32 

07.4 

+64 33 12 

*’ 

RAFGL 6956S 

18 

12 

52.9 

-18 40 43 


RAFGL 7073S 

19 

38 

19.3 

- 4 49 36 


17 

33 

05.3 

+ 60 11 19 

” 

RAFGL 6957S 

18 

13 

35.6 

+ 16 16 43 

*’ 

RAFGL 7074S 

19 

38 

29.4 

-43 49 35 

** 

17 

34 

42.7 

+60 23 42 


RAFGL 6958S 

18 

13 

37.3 

- 0 14 26 


RAFGL 7075S 

19 

38 

45.2 

-51 17 31 

•» 

17 

35 

51.6 

+ 16 57 06 


RAFGL 6959S 

18 

13 

42.1 

+ 15 55 15 

” 

RAFGL 7076S 

19 

39 

17.2 

-20 56 01 

♦♦ 

17 

35 

53.0 

+48 36 37 


RAFGL 6960S 

18 

14 

02.1 

+ 15 45 55 


RAFGL 7077S 

19 

39 

20.7 

-23 20 09 

»> 

17 

36 

53.9 

-30 23 46 

” 

RAFGL 6961 S 

18 

14 

03.0 

+ 17 18 54 


RAFGL 7078S 

19 

39 

21.3 

-51 01 44 

*» 

17 

37 

58.8 

-23 40 53 

” 

RAFGL 6962S 

18 

14 

04.4 

- 17 00 24 

” 

RAFGL 7079S 

19 

39 

57.0 

-50 45 57 

*» 

17 

38 

14.5 

-30 05 39 

” 

RAFGL 6963 S 

18 

14 

05.5 

+71 15 38 

” 

RAFGL 7080S 

19 

40 

32.2 

-50 30 09 

»* 

17 

38 

50.2 

-16 45 40 


RAFGL 6964S 

18 

14 

15.1 

+ 3 43 13 

” 

RAFGL 708 IS 

19 

40 

44.7 

-43 40 42 

»• 

17 

40 

10.9 

- 6 1118 


RAFGL 6965S 

18 

14 

37.3 

-10 58 42 

" 

RAFGL 7082S 

19 

41 

02.4 

-50 49 38 

»* 

17 

40 

23.0 

-32 37 56 


RAFGL 6966S 

18 

14 

37.8 

+ 16 24 20 

” 

RAFGL 7083S 

19 

41 

44.3 

-10 20 30 

»» 

17 

40 

23.8 

-30 33 19 


RAFGL 6967S 

18 

14 

43.1 

-17 12 12 

" 

RAFGL 7084S 

19 

42 

11.9 

-43 19 41 

»» 

17 

40 

37.6 

- 6 19 33 

” 

RAFGL 6968S 

18 

14 

44.9 

-16 23 50 

** 

RAFGL 7085S 

19 

42 

15.5 

-10 05 36 

>• 

17 

40 

42.0 

+29 41 33 


RAFGL 6969S 

18 

14 

44.9 

+ 16 02 32 

•» 

RAFGL 7086S 

19 

42 

15.8 

-49 42 42 


17 

41 

13.7 

+66 25 53 


RAFGL 6970S 

18 

15 

09.1 

-20 05 23 

*’ 

RAFGL 7087S 

19 

42 

59.1 

-49 27 24 


17 

41 

46.0 

+ 0 16 03 


RAFGL 697 IS 

18 

15 

15.7 

+ 58 46 03 


RAFGL 708 8S 

19 

43 

19.8 

-49 46 17 

»• 

17 

41 

54.1 

— 5 49 44 


RAFGL 6972S 

18 

15 

40.2 

+ 6 54 58 

” 

RAFGL 7089S 

19 

45 

12.8 

-23 35 49 

»» 

17 

41 

57.2 

+ 39 24 50 


RAFGL 697 3 S 

18 

15 

40.5 

-16 58 39 


RAFGL 7090S 

19 

46 

16.8 

- 9 29 43 

•> 

17 

41 

58.2 

+29 10 34 


RAFGL 6974S 

18 

16 04.0 

+ 16 13 23 

*• 

RAFGL 709 IS 

19 

51 

18.2 

-34 50 39 

»« 

17 

42 

07.8 

+ 11 07 33 


RAFGL 6975 S 

18 

16 

04.3 

+ 16 57 51 

♦* 

RAFGL 7092S 

19 

53 

13.4 

-36 31 42 

»» 

17 

42 

12.2 

+ 55 12 23 


RAFGL 6976S 

18 

16 

22.2 

- 16 45 05 

” 

RAFGL 7093S 

19 

54 

10.9 

-15 57 24 

»» 

17 

42 

12.8 

+ 61 56 01 


RAFGL 6977S 

18 

17 

08.5 

+ 17 04 36 

” 

RAFGL 7094S 

19 

55 

02.5 

-40 11 25 


17 

42 

23.5 

- 5 58 47 


RAFGL 6978S 

18 

17 

11.9 

+ 14 55 19 

” 

RAFGL 7095S 

19 

55 

19.0 

-41 59 49 

>» 

17 

42 

41.2 

-29 52 01 


RAFGL 6979S 

18 

17 

22.5 

+ 15 08 13 

” 

RAFGL 7096S 

19 

57 

24.9 

-52 13 32 

•» 

17 

43 

00.0 

+ 29 25 27 

” 

RAFGL 69 80S 

18 

18 

07.0 

+ 16 55 17 

” 

RAFGL 7097S 

19 

58 

43.2 

-34 27 11 

** 

17 

43 

08.6 

+ 0 44 4! 


RAFGL 698 IS 

18 

18 

12.0 

+ 17 11 44 

” 

RAFGL 7098S 

19 

58 

56.7 

-34 10 31 


17 

43 

24.9 

+ 54 00 56 


RAFGL 6982S 

18 

18 

16.5 

-15 44 01 


RAFGL 7099S 

20 

00 

32.2 

-14 27 27 

** 

17 

43 

35.6 

+ 0 35 22 

** 

RAFGL 6983S 

18 

18 

26.2 

+ 16 27 29 

” 

RAFGL 7100S 

20 

00 

53.6 

-31 20 01 

>* 

17 

44 

05.5 

-34 00 29 


RAFGL 6984S 

18 

18 

31.7 

-15 47 19 


RAFGL 7101S 

20 

01 

10.3 

-32 13 35 

>* 

17 

44 

17.4 

+45 48 00 


RAFGL 6985S 

18 

18 

50.9 

-38 36 56 


RAFGL 7102S 

20 

01 

30.5 

-37 54 24 

>* 

17 

44 

21.4 

+46 00 11 


RAFGL 6986S 

IS 

19 

37.4 

-15 39 02 


RAFGL 7103S 

20 

03 

29.9 

-40 48 09 


17 

44 

50.7 

+44 52 30 


RAFGL 6987S 

18 

19 

51.9 

+ 16 14 53 


RAFGL 7104S 

20 

07 

58.9 

-45 18 19 

*■ 

17 

45 

37.7 

+44 51 12 


RAFGL 6988S 

18 

20 

24.1 

-41 05 57 

” 

RAFGL 7105S 

20 

09 

03.4 

+72 24 17 


17 

45 

38.1 

+44 53 11 


RAFGL 6989S 

18 

20 

25.7 

-15 26 57 


RAFGL 7106S 

20 

09 

14.5 

-45 21 35 

>• 

17 

45 

41.2 

+ 6 26 49 


RAFGL 6990S 

18 

20 

31.6 

+ 16 33 03 


RAFGL 7107S 

20 

09 

33.8 

-25 38 15 


17 

45 

59.8 

+55 04 17 


RAFGL 699 IS 

18 

20 

38.9 

+ 67 22 21 

” 

RAFGL 7108S 

20 

10 

18.4 

-25 41 04 

*> 

17 

46 

16.8 

+ 55 14 32 


RAFGL 6992S 

18 

21 

00.0 

-13 25 42 


RAFGL 7109S 

20 

11 

10.6 

-24 17 23 


17 

46 

21.6 

-37 03 19 


RAFGL 6993S 

18 

21 

10.5 

-15 14 08 


RAFGL 7110S 

20 

11 

56.3 

-24 20 16 

»- 

17 

46 

24.4 

+44 48 51 


RAFGL 6994S 

18 

21 

16.5 

-40 52 26 


RAFGL 711 IS 

20 

12 

02.3 

-44 36 58 


17 

46 

45.6 

+ 1 24 03 

" 

RAFGL 6995S 

18 

21 

37.5 

-14 57 28 


RAFGL 7112S 

20 

13 

09.0 

-36 33 15 


17 

46 

48.4 

+ 46 05 20 


RAFGL 6996S 

18 

21 

49.2 

+ 15 47 58 

” 

RAFGL 7113S 

20 

1 ^ 

51.0 



17 

46 

55.7 

i 29 27 31 


RApuL 699 7 S 

18 

21 

49.6 

-18 27 24 


RAFGL 7114S 

20 

14 

20.9 

-39 16 27 

» 

17 

47 

09.8 

+ 1 15 44 


RAFGL 6998S 

18 

21 

56.9 

-15 01 40 


RAFGL 7115S 

20 

19 

28.8 

-17 14 11 


17 

47 

12.0 

+44 50 03 

" 

RAFGL 6999S 

18 

22 

20.7 

-34 56 03 


RAFGL 7116S 

20 

22 

16.4 

-30 07 23 

»» 

17 

47 

12.5 

+44 51 56 


RAFGL 7000S 

18 

22 

43.3 

-14 49 12 

” 

RAFGL 7117S 

20 

22 

19.3 

-32 12 30 


17 

47 

20.2 

-28 02 15 


RAFGL 7001 S 

18 

23 

08.3 

+ 15 12 22 


RAFGL 7118S 

20 

29 

40.5 

-21 52 51 

*» 

17 

47 

54.3 

+ 55 00 51 


RAFGL 7002S 

18 

23 

20.9 

-37 54 56 

” 

RAFGL 7119S 

20 

33 

16.5 

-38 33 20 


17 

47 

58.9 

+ 44 48 16 


RAFGL 7003 S 

18 

23 

50.7 

-12 55 35 

” 

RAFGL 7120S 

20 

33 

54.6 

-29 32 51 

»* 

17 

48 

12.5 

-26 34 55 


RAFGL 7004S 

18 

23 

56.6 

-12 56 54 

•* 

RAFGL 7121S 

20 

34 

06.8 

-29 16 18 

»» 

17 

48 

21.1 

+45 55 15 


RAFGL 7005S 

18 

25 

09.1 

-12 39 01 

'* 

RAFGL 7122S 

20 

34 

14.3 

+ 85 53 32 


17 

48 

40.4 

+ 50 11 18 


RAFGL 7006S 

18 

26 

15.4 

-10 37 18 

’* 

RAFGL 7123S 

20 

34 

18.9 

-28 59 45 


17 

48 

46.5 

+ 44 49 22 


RAFGL 7007S 

18 

27 

18.7 

+ 1 53 02 

” 

RAFGL 7124S 

20 

35 

18.4 

-33 15 53 

M 

17 

49 

20.6 

+ 50 44 44 


RAFGL 7008S 

18 

30 03.6 

- 8 18 13 


RAFGL 7125S 

20 

37 

22.0 

-13 49 18 


17 

49 

33.1 

+ 44 47 04 


RAFGL 7009S 

18 

31 

41.6 

- 6 02 35 


RAFGL 7126S 

20 

37 

29.6 

-27 58 25 


17 

49 

34.4 

+ 44 51 30 


RAFGL 701 OS 

18 

31 

43.0 I 

- 9 04 08 

” 

RAFGL 7127S 

20 

39 

04.3 

-41 59 10 

” 


C- 


A-93 


ORIGINAL PAGE IS 

of poor quality; 



NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

RAFGL 7128S 

20 43 32.2 

-42 21 52 


RAFGL 7245S 

23 56 15.3 

~ 6 23 11 

.. 

RG0059. 1-2743 

h m s 

0 59 06 

-27 43 


RAFGL 7129S 

20 43 51.9 

-42 30 41 

” 

RAFGL 7246S 

23 57 39.8 

+ 60 03 02 

*’ 

RG0059.2— 2715 

0 59 12 

-27 15 


RAFGL 7130S 

20 44 02.7 

-51 44 42 

” 

RAFGL 7247S 

23 58 28.4 

+ 1 10 16 

” 

RG0059.3— 2912 

0 59 18 

-29 12 

” 

RAFGL 7131S 

20 45 15.0 

-42 23 51 


RB 37 

12 57 12 

+ 28 16 

679901 

RG0059.7 — 2547 

0 59 42 

-25 47 

” 

RAFGL 7132S 

20 46 35.8 

-34 26 11 


RB 38 

12 57 12 

+28 15 

” 

RG0100.! — 2656 

1 00 06 

-26 56 

” 

RAFGL 7133S 

20 46 38.9 

-36 07 18 

’* 

RB 40 

12 57 18 

+28 13 

” 

RG0100.7 — 2753 

1 00 42 

-27 53 

” 

RAFGL 7134S 

20 46 49.5 

-35 50 40 

” 

RB 42 

12 57 18 

+ 28 14 

” 

RG0100.8 — 2722 

1 00 48 

-27 22 

’’ 

RAFGL 7135S 

20 46 54.6 

-35 33 56 

*’ 

RB 45 

12 57 18 

+ 28 16 

” 

RG0101.5 — 2821 

1 01 30 

-28 21 

” 

RAFGL 7136S 

20 46 55.4 

-30 06 58 

” 

RB 46 

12 57 18 

+ 28 14 

” 

RG0101.6— 2542 

1 01 36 

-25 42 


RAFGL 7137S 

20 47 14.7 

-17 30 44 


RB 74 

12 57 42 

+ 28 18 

” 

RG0101.6— 2615 

1 01 36 

-26 15 

** 

RAFGL 7138S 

20 47 20.5 

-34 43 57 


RB 85 

12 57 48 

+ 28 20 

” 

RGO 10 1.9 -261 5 

1 01 54 

-26 15 

” 

RAFGL 7139S 

20 47 21.4 

-42 26 07 


RCW 36 IR1 

8 57 34.9 

-43 32 16 

820713 

RG0101.9 — 3002 

1 01 54 

-30 02 

” 

RAFGL 7140S 

20 47 28.1 

-34 27 16 

" 

ROW 36 IR2 

8 57 38.6 

-43 33 47 

" 

RG0102.0— 2938 

1 02 00 

-29 38 

" 

RAFGL 7J41S 

20 51 46.2 

-19 01 57 

” 

RCW 36 IR3 

8 57 39.1 

-43 33 08 

” 

RGO 102.2 -2609 

1 02 12 

-26 09 

” 

RAFGL 7142S 

20 51 52.8 

-18 45 16 

” 

RCW 36 IR4 

8 47 39.7 

-43 34 17 

” 

RG0102.6— 2720 

1 02 36 

-27 20 

** 

RAFGL 7143S 

20 51 59.4 

-18 28 35 


RCW 36 IR5 

8 47 40.8 

-43 32 34 

” 

RG0105.5 — 2636 

1 05 30 

-26 36 

” 

RAFGL 7144S 

20 52 19.1 

-17 38 32 

” 

RCW 38 

8 57 20.9 

-47 18 50 

800807 

RMB 46 

12 23 16 

+ 15 13 48 

859907 

RAFGL 7145S 

20 52 25.6 

-17 21 51 


” 

8 57 22.5 

-47 19 15 

820005 

RMB 56 

12 16 42.0 

+ 14 09 36 

850501 

RAFGL 7146S 

20 58 48.1 

-40 45 58 


” 

8 57 24.2 

-47 18 50 

760910 

RMB 169 

12 17 50 

+ 12 27 48 

859907 

RAFGL 7147S 

21 02 13.1 

-40 55 57 


RCW 38 IRS1 

8 57 23.5 

-47 18 37 

790212 

RMB 175 

12 20 04 

+ 12 26 06 

” 

RAFGL 7148S 

21 03 00.6 

-33 22 25 

•• 

RCW 38 IRS2 

8 57 24.2 

-47 18 50 

740906 

RNO 13 

3 22 04.8 

+ 30 35 50 

860202 

RAFGL 7149S 

21 03 23.0 

-32 32 16 


RCW 39 IR 

9 01 43.5 

-48 14 18 

820713 

RNO 15 

3 24 43.5 

+ 30 01 43 

” 

RAFGL 7150S 

21 03 34.7 

-26 48 52 


RCW 42 

9 22 45.5 

-51 46 27 

770503 

RNO 15 FIR 

3 24 36 

+ 30 02 42 

” 

RAFGL 7151S 

21 06 51.0 

-26 24 50 


RCW 57 

11 09 43.9 

-61 02 09 

800807 

RNO 40 

5 17 21.7 

- 5 55 03 

850913 

RAFGL 7152S 

21 10 06.5 

-46 30 30 


RCW 57 IRS1 

11 09 45.9 

-61 02 06 

791002 

RNO 40 H-H 

5 17 26 

- 5 55 01 

” 

RAFGL 7153S 

21 10 06.9 

-45 23 28 


RCW 86 

14 35 30 

-62 27 

609902 

RNO 40 IRS1 

5 17 03.8 

- 5 50 49 

830216 

RAFGL 7154S 

21 11 07.0 

-46 47 16 


RCW 97 

15 49 12.9 

-54 26 27 

740906 

RNO 40 IRS2 

5 17 04.2 

- 5 51 19 

” 

RAFGL 7155S 

21 11 08.6 

-45 23 29 


RCW 103 

16 13 18 

-51 00 

609902 

RNO 40 IRS3 

5 17 16.3 

- 5 57 26 

” 

RAFGL 7156S 

21 12 24.1 

-34 32 53 


RCW 108 

16 36 14.2 

-48 45 54 

791002 

RNO 43 

5 29 34.2 

+ 12 47 47 

850913 

RAFGL 7157S 

21 12 24.8 

-53 29 29 



16 36 14.6 

-48 45 53 

760910 

RNO 43 IRS1 

5 30 02.9 

+ 12 53 07 

830216 

RAFGL 7158S 

21 12 25.7 

-53 46 15 

" 

RCW HOB 

16 50 40.3 

-45 12 32 

770503 

RNO 43 IRS2 

5 30 05.0 

+ 12 51 18 

M 

RAFGL 7159S 

21 12 26.8 

-53 12 44 


RCW 113 

16 53 24 

-40 16 36 

751207 

RNO 54 

5 39 18 

+ 22 36 

800101 

RAFGL 71 60S 

21 13 32.9 

-52 22 22 


RCW 117 

17 05 36 

-41 32 24 

730207 

RNO 90 

16 31 00 

-15 41 

" 

RAFGL 7 1 6 1 S 

21 13 34.2 

-52 39 08 


” 

17 06 01.5 

-41 32 20 

760910 

RNO 91 

16 31 36 

-15 44 

" 

RAFGL 7162S 

21 13 34.5 

-53 29 24 

” 

RCW 121 

17 14 57.3 

-39 16 16 

” 

ROA 40 

13 23 48 

-47 13 36 

779909 

RAFGL 7163S 

21 13 35.5 

-52 55 53 

” 


17 14 58.0 

-39 16 05 

ED 

ROA 43 

” 

” 

” 

RAFGL 7164S 

21 13 39.6 

-53 46 09 


RCW 121 IRS1 

17 14 57.6 

-39 16 16 

770503 

ROA 46 

” 

” 


RAFGL 7165S 

21 15 35.7 

-15 48 07 

” 

RCW 122 

17 16 39.9 

-38 54 15 

760910 

ROA 48 

” 



RAFGL 7166S 

21 19 29.8 

-17 06 18 


” 

17 16 40.1 

-38 54 18 

800807 

ROA 49 




RAFGL 7167S 

21 20 39.0 

-12 36 00 



17 16 40.6 

-38 54 18 

770503 

ROA 53 

” 



RAFGL 7168S 

21 20 51.0 

-12 10 40 


RCW 122 A 

17 16 38 

-38 54 49 

850101 

ROA 55 

” 



RAFGL 7169S 

21 27 45.2 

-25 51 20 


RCW 122B 

17 16 28 

-38 55 40 

” 

ROA 56 

” 


” 

RAFGL 71 70S 

21 28 02.5 

-26 41 27 


RCW 122C 

17 15 53 

-39 00 38 

” 

ROA 58 


*• 

** 

RAFGL 7 1 7 1 S 

21 28 30.2 

-15 20 14 

” 

RE 4 STAR 5W 

8 19 28.6 

-49 25 10 

860314 

ROA 61 



” 

RAFGL 7172S 

21 29 31.1 

-47 26 17 


RE 4 STAR 

8 19 29.1 

-49 25 10 


ROA 62 



” 

RAFGL 7173S 

21 30 45.1 

-22 10 33 


RED 




ROA 70 




RAFGL 7 ! 74S 

21 30 57.6 

-19 34 01 


RECTANGLE 

6 17 36.7 

-10 36 42 

ED 

ROA 74 




RAFGL 7175S 

21 32 57.7 

-37 26 09 


*’ 

6 17 36.9 

-10 36 51 

CSI 79 

ROA 84 


” 


RAFGL 7176S 

21 33 20.9 

-13 26 59 

” 

” 

6 17 37.0 

-10 36 59 

ED 

ROA 90 




RAFGL 7177S 

21 39 07.7 

-25 56 32 

” 

” 

6 17 37.0 

-10 37 01 


ROA 91 


” 


RAFGL 7178S 

21 41 25.3 

-51 32 19 


REGULUS 

10 05 42.6 

+ 12 12 45 

810720 

ROA 96 



’* 

RAFGL 7179S 

21 43 02.9 

-35 22 02 


GAM RET 

4 00 10.1 

-62 17 55 


ROA 102 


** 


RAFGL 71 80S 

21 44 17.4 

-16 22 37 

” 

R RET 

4 33 01.0 

-63 07 54 

CSI 79 

ROA 124 



” 

RAFGL 7181S 

21 52 22.5 

-24 09 22 


RX RET 

3 47 16.2 

-66 50 47 

” 

ROA 132 




RAFGL 7182S 

21 52 42.5 

+ 71 45 44 


RGO 53 

13 23 48 

— 47 13 36 

779909 

ROA 139 

” 

” 


RAFGL 7183S 

21 53 03.5 

+ 72 02 34 


RGO 55 


” 

” 

ROA 150 



” 

RAFGL 7184S 

22 07 16.5 

+71 43 38 

” 

RGO 70 

” 

’* 

” 

ROA 155 




RAFGL 7185S 

22 08 23.8 

+ 72 08 23 


RGO 73 

” 


” 

ROA 159 



” 

RAFGL 7186S 

22 12 09.6 

36 04 56 


RGO 153 

” 



ROA 161 



” 

RAFGL 7187S 

22 13 35.7 

-24 57 23 


RGO 382 

10 09 46.3 

3 29 41 

830509 

ROA 162 




RAFGL 7188S 

22 24 21.7 

-11 48 10 


RGO 393 

10 26 23.4 

+ 1 06 28 

CSI 79 

ROA 171 




RAFGL 7189S 

22 26 07.5 

-12 50 01 


RGO 402 

10 48 18.9 

+ 7 05 06 


ROA 179 

" 

*’ 


RAFGL 71 90S 

22 27 53.9 

-47 40 28 

’* 

RGO 525 

13 42 39.1 

+ 18 03 39 

” 

ROA 180 

" 



RAFGL 7 19 1 S 

22 28 14.0 

-48 50 16 


RGO 543 

14 16 35.9 

- 7 03 46 

” 

ROA 201 

” 


” 

RAFGL 7192S 

22 29 13.2 

-49 04 03 

” 

RGO 567 

14 51 07 

+ 19 21 12 

709903 

ROA 213 

” 

” 

” 

RAFGL 7193S 

22 35 46.7 j 

-39 09 59 

” 

RGO 581 

15 16 52.2 

- 7 32 20 

CSI 79 

ROA 219 



” 

RAFGL 7194S 

22 38 21.7 

-48 34 33 


RGO 625 

16 24 13.9 

+ 54 25 06 

” 

ROA 231 




RAFGL 7195S 

22 38 52.9 

-12 34 59 

” 

RGO 643 

16 52 45.0 

8 13 47 

” 

ROA 234 




RAFGL 7196S 

22 39 23.2 

-12 50 02 


RGO 644AB 

16 52 48.3 

- 8 14 39 


ROA 248 




RAFGL 7197S 

22 39 32.5 

-12 30 14 

” 

RGO 673 

17 23 15.7 

+ 2 10 12 


ROA 253 

” 



RAFGL 7198S 

22 40 03.0 

-12 45 15 


RGO 699 

17 55 22.9 

+ 4 33 18 


ROA 256 



** 

RAFGL 7199S 

22 41 34.9 

-13 30 16 

” 

RGO 701 

18 02 28.3 

- 3 01 51 


ROA 269 



" 

RAFGL 7200S 

22 41 55.6 

- 14 05 10 


RGO 740 

18 55 33.6 

+ 5 51 23 


ROA 270 

” 


” 

RAFGL 720 IS 

22 42 05.6 

-13 45 16 

*’ 

RGO 745A 

19 04 58.6 

+20 48 56 i 


ROA 272 




RAFGL 7202S 

22 42 36.5 

-14 00 15 

” 

RGO 745B 

19 05 04.9 

+ 20 48 05 


ROA 279 




RAFGL 7203S 

22 58 44.1 

-36 53 57 

” 

RGO 820B 

21 04 38.3 

+ 38 29 29 

” 

ROA 287 




RAFGL 7204S 

22 59 18.1 

-47 31 23 


RGO 9371 

11 37 33 

+67 36 24 

709903 

ROA 297 




RAFGL 7205S 

22 59 34.2 

-47 11 55 


RGO 9653 

19 17 50.9 

- 7 45 16 

CSI 79 

ROA 300 




RAFGL 7206S 

23 00 11.4 

-37 13 37 


RG0044 — 2958 

0 44 26.2 

-29 58 49 

810510 

ROA 312 

” 



RAFGL 7207S 

23 08 44.6 

-43 17 01 


RG0050 — 2722 

0 50 28.4 

-27 22 17 

810714 

ROA 320 

” 


*’ 

RAFGL 7208S 

23 10 32.4 

-15 04 44 


RG0044.3— 2554 

0 44 18 

-25 54 

ED 

ROA 357 


*’ 


RAFGL 7209S 

23 10 40.1 

-35 15 58 

” 

RG0044.4 — 2639 

0 44 24 

-26 39 

” 

ROA 364 

” 

” 

” 

RAFGL 721 OS 

23 11 26.0 

- 2 20 50 


RG0044.4— 2958 

0 44 26.2 

-29 58 49 

810510 

ROA 371 




RAFGL 721 IS 

23 12 34.1 

+ 80 43 09 


RG0044.5 — 2624 

0 44 30 

-26 24 

ED 

ROA 394 




RAFGL 7212S 

23 19 45.8 

- 0 32 53 


RG0045.8 — 3023 

0 45 48 

-30 23 

” 

ROA 402 




RAFGL 7213S 

23 24 16.1 

-36 40 30 


RG0046.0 — 2832 

0 46 00 

-28 32 


ROA 415 




RAFGL 7214S 

23 25 38.9 

-38 41 07 


RG0046.2 — 2636 

0 46 12 

-26 36 


ROA 421 




RAFGL 7215S 

23 27 06.7 

+68 23 54 


RG0046.5 — 2621 

0 46 30 

-26 21 


ROA 425 


” 

" 

RAFGL 7216S 

23 29 09.5 

-23 13 46 


RG0047.5 — 2757 

0 47 30 

-27 57 

” 

ROA 447 


” 


RAFGL 7217S 

23 29 13.1 

+ 68 36 02 


RG0047.5 — 3009 

0 47 30 

-30 09 


ROA 451 



” 

RAFGL 7218S 

23 29 58.6 

+68 55 47 


RG0047.7 — 2916 

0 47 42 

-29 16 


ROA 461 

” 


” 

RAFGL 7219S 

23 30 10.6 

-24 32 09 


RG0047.9 — 2623 

0 47 54 

-26 23 


ROA 462 

” 

»♦ 


RAFGL 7220S 

23 31 11.2 

+ 86 19 33 

” 

RG0047.9— 2655 

0 47 54 

-26 55 


ROA 464 




RAFGL 722 IS 

23 31 29.9 

+ 68 47 17 


RG0049.4 — 2855 

0 49 24 

-28 55 

” 

ROA 465 



** 

RAFGL 7222S 

23 33 40.8 

+ 68 59 12 


RG0049.5 — 2857 

0 49 30 

-28 57 

” 

ROA 472 

” 



RAFGL 7223S 

23 35 15.1 

- 1 06 34 

” 

RG0050.5 — 2722 

0 50 28.4 

-27 22 17 

810714 

ROA 480 

” 


” 

RAFGL 7224S 

23 36 01.6 

+ 1 29 52 

” 

RG005 1.4 -2848 

0 51 24 

-28 48 

ED 

ROA 483 

” 

*’ 


RAFGL 7225S 

23 37 00.9 

-40 19 57 


RG005 1.5 -2904 

0 51 30 

-29 04 

” 

ROA 505 

” 


” 

RAFGL 7226S 

23 40 14.5 

+ 86 13 48 

” 

RG0052.2 — 2821 

0 52 12 

-28 21 

” 

ROA 509 

*’ 

»* 


RAFGL 7227S 

23 42 33.3 

-24 19 34 

” 

RG0052.2 — 2940 

0 52 12 

-29 40 


ROA 513 

” 

*» 

*» 

RAFGL 7228S 

23 42 50.2 

-35 30 34 


RG0052.9 — 2652 

0 52 54 

-26 52 


ROA 537 

” 


” 

RAFGL 7229S 

23 44 59.8 

-38 20 30 

” 

RG0053. 1-2609 

0 53 06 

-26 09 

” 

ROA 557 



” 

RAFGL 7230S 

23 48 34.5 

- 5 18 23 


RG0053.8 — 2630 

0 53 48 

-26 30 


ROA 577 




RAFGL 7231S 

23 49 04.1 

- 5 11 07 


RG0054.0 — 2945 

0 54 00 

-29 45 

” 

ROA 3598 

” 



RAFGL 7232S 

23 49 22.0 

- 5 30 15 

” 

RG0054. 1-2706 

0 54 06 

-27 06 


ROA 5941 

** 

** 


RAFGL 7233S 

23 49 51.7 

- 5 22 58 


RG0055.2 — 2700 

0 55 12 

-27 00 


ROA 6113 

" 



RAFGL 7234S 

23 50 09.6 

- 5 42 07 


RG0055.2 — 2833 

0 55 12 

-28 33 

” 

ROB 29 



820602 

RAFGL 7235S 

23 50 41.0 

- 5 34 24 

” 

RG0055.8 — 2608 

0 55 48 

-26 08 


ROBERTS 22 

10 19 44.6 

-57 50 41 

800810 

RAFGL 7236S 

23 50 57.2 

- 5 53 58 

” 

RG0055.8 — 2621 

0 55 48 

-26 21 


ROBERTS 80 

17 59 01.1 

-23 37 44 

819929 

RAFGL 7237S 

23 51 06.0 

-26 44 21 


RG0055.8— 2807 

0 55 48 

-28 07 


ROBERTS 89 

18 38 39 

- 4 30 

629902 

RAFGL 7238S 

23 51 28.7 

- 5 46 14 


RG0055.9 — 2721 

0 55 54 

-27 21 

** 

ROBERTS 93 

19 26 12 

+ 19 29 

« 

RAFGL 7239S 

23 51 44.8 

- 6 05 50 

” 

RG0056.5 — 2830 

0 56 30 

-28 30 


ROSETTE IRS 

6 31 59 

+ 4 15 17 

861016 

RAFGL 7240S 

23 53 08.6 

- 1 24 06 


RG0056.5 — 2858 

0 56 30 

-28 58 

” 

” 

6 31 59.0 

+ 4 15 09 

790510 

RAFGL 7241 S 

23 53 24,1 

-18 48 58 


RG0056.9 — 2616 

0 56 54 

-26 16 

” 

ROSETTE NEB 

6 3! 58.7 

+ 4 15 17 

770703 

RAFGL 7242S 

23 54 31.4 

- 9 08 48 

” 

RG0058.7 — 2713 

0 58 42 

-27 13 


” 

6 31 59 

+ 4 15 34 

840815 

RAFGL 7243 S 

23 54 38.9 

+ 2 12 15 

” 

RG0058.8— 2807 

0 58 48 

-28 07 


ROSS 248 

23 39 25.9 

+43 55 12 

CSI 79 

RAFGL 7244S 

23 55 54.1 

+ 1 42 31 


RG0058.9 — 2651 

I 0 58 54 

-26 51 


ROSS 614 

I 6 26 50.9 

- 2 46 10 

” 


A-94 


NAME 

RA (M 

>30> DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

ROSS 627 

11 

21 

n s 

39 

+ 21* 38' 06' 

781106 

S106#3 7”S8W 

20 

h 

25 

9 

32.3 

+ 37 12 49 


„ 


22 

17™ 36.8 

+ 63 04 24 

ED 

ROSS 640 

16 

26 

39.9 

+ 36 52 11 

CSI 79 

S106#3 7S17W 

20 

25 

31.6 

+ 37 12 49 

” 

s 

140 #7 

22 

17 

41.2 

+ 63 02 24 


ROSS 867 

17 

17 

52.9 

+ 26 32 48 


Sl06#3 15N6E 

20 

25 

33.5 

+ 37 13 11 

** 

s 

140 #8 

22 

17 

41.2 

+ 63 02 44 

” 

ROSS 868 

17 

17 

53.9 

+ 26 32 48 


S 106 A 

20 

25 

30 

+ 37 12 50 

800813 

s 

140 #9 

22 

17 

41.2 

+63 03 04 

” 

ROSS 986 

7 

06 

38.9 

+ 38 37 23 



20 

25 

33.8 

+ 37 12 54 

ED 

s 

140 #10 

22 

17 

41.2 

+63 03 24 


R1 

18 

58 

32.7 

-37 01 39 

860701 

S 106 B 

20 

25 

33.8 

+ 37 13 02 


s 

140 #11 

22 

17 

41.2 

+63 04 04 


R2 

18 

58 

30.7 

-37 01 24 

" 

S 106 C 

20 

25 

32.4 

+ 37 13 04 

” 

s 

140 #12 

22 

17 

41.2 

+63 04 24 

” 

S 9 

4 

57 

36 

-66 37 

569903 

” 

20 

25 

34.3 

+ 37 13 07 

800813 

s 

140 #13 

22 

17 

45.6 

+63 02 24 

” 

S 12 

4 

57 

36 

-67 52 

” 

S 106 FIELD 1 

20 

25 

25 

+ 37 12 30 

820401 

s 

140 #14 

22 

17 

45.6 

+63 02 44 

” 

S 22 

5 

13 

54.9 

-67 30 38 

CSI 79 

S 106 FIELD 2 

20 

25 

42 

+ 37 13 00 

" 

s 

140 #15 

22 

17 

45.6 

+ 63 03 04 


S 27 #1 

18 

13 

11.0 

-19 53 39 

820203 

S 106 FIELD 3 

20 

25 

29 

+ 37 07 30 

” 

s 

140 #16 

22 

17 

45.6 

+ 63 03 24 


S 27 #2 

18 

13 

46.8 

-19 53 39 


S 106 IR 

20 

25 

35 

+ 37 13 51 

599901 

s 

140 #17 

22 

17 

45.6 

+ 63 03 44 

’* 

S 27 #3 

18 

13 

50.5 

- 19 53 08 

** 

S 106 IRS 1 

20 

25 32.2 

+ 37 12 36 

820304 

s 

140 #18 

22 

17 

45.6 

+ 63 04 04 

*» 

S 27 #4 

18 

14 

08.9 

-19 52 59 

** 

S 106 IRS 2 

20 

25 

32.5 

+ 37 13 00 

" 

s 

140 #19 

22 

17 

45.6 

+ 63 04 24 

” 

S 27 #5 

18 

13 

26.3 

-19 49 00 

" 

S 106 IRS 3 

20 

25 

32.8 

+ 37 12 45 

" 

s 

140 #20 

22 

17 

50.0 

+ 63 03 44 

’» 

’* 

18 

14 

27.4 

-19 52 36 

** 

S 106 IRS 4 

20 

25 

32.8 

+ 37 12 50 

" 

s 

140 #21 

22 

17 

48.6 

+ 63 04 04 


S 27 #6 

18 

13 

42.0 

-19 52 05 

” 

M 

20 

25 

33.7 

+ 37 12 50 

830309 

s 

140 #22 

22 

17 

50.0 

+63 04 24 


S 27 #7 

18 

14 

20.4 

-19 52 09 

” 

S 106 IRS 5 

20 

25 

33.9 

+ 37 12 59 

820304 

s 

140 IR 

22 

17 

41.3 

+63 03 49 

780203 

S 27 #8 

18 

14 

31.9 

-19 52 00 

” 

S 106 IRS 6 

20 

25 

34.1 

+37 12 29 

” 



22 

17 

42 

+63 03 50 

780810 

” 

18 

14 

39.7 

-19 48 51 


S 106 IRS 7 

20 

25 

34.5 

+ 37 12 41 

•* 

s 

140 IRS 

22 

17 

41.3 

+63 03 49 

780203 

S 27 #9 

18 

13 

32.1 

-19 51 47 


S 106 IRS 8 

20 

25 

34.6 

+ 37 13 03 

” 

s 

140 IRS1 

22 

17 

41.1 

+63 03 42 

830810 

S 27 #10 

18 

14 

18.7 

-19 51 51 

" 

S 106 IRS 9 

20 

25 

33.7 

+ 37 11 14 

821216 

” 


22 

17 

41.2 

+63 03 44 

820102 

S 27 #11 

18 

14 

46.0 

-19 51 24 


S 106 POS 1 

20 25 32 

+ 37 12 30 

ED 

»* 


22 

17 

41.3 

+63 03 41 

830309 

S 27 #12 

18 

13 

20.3 

-19 50 53 


” 

20 

25 

32.8 

+ 37 12 45 

” 

” 


22 

17 

41.3 

+63 03 49 

780203 

S 27 #13 

18 

14 

18.6 

-19 50 57 


S 106 POS 2 

20 

25 

33 

+ 37 12 30 

” 

s 

140 IRS2 

22 

17 

41.1 

+63 04 02 

820102 

S 27 #14 

18 

14 

39.2 

-19 50 57 


” 

20 

25 

33.0 

+ 37 12 48 

" 

s 

140 IRS3 

22 

17 

42.7 

+63 03 47 


S 27 #15 

18 

13 

23.7 

-19 50 21 


S 106 POS 3 

20 

25 

33 

+ 37 13 20 

” 

s 

140 55”S 

22 

17 

41.3 

+ 63 02 45 

ED 

S 27 #16 

18 

13 

24.7 

-19 50 03 


S 106 POS 4 

20 

25 

34 

+ 37 12 20 


s 

140 55S15E 

22 

17 

43.5 

+ 63 02 45 


S 27 #17 

18 

14 

20.5 

-19 50 21 

” 

S 106 POS 5 

20 

25 

34 

+ 37 12 30 


s 

140 55S15W 

22 

17 

39.1 

+ 63 02 45 


S 27 #18 

18 

13 

50.7 

-19 49 54 

” 

S 106 POS 6 

20 

25 

34 

+ 37 12 50 

•» 

s 

140 70”S 

22 

17 

41.3 

+ 63 02 30 

” 

S 27 #19 

18 

14 

10.6 

- 19 49 54 

” 

S 106 POS 7 

20 

25 

34 

+ 37 13 10 

** 

s 

140 70S15W 

22 

17 

39.1 

+ 63 02 30 

»» 

S 27 #20 

18 

14 

26.6 

-19 49 54 

” 

S 106 POS 8 

20 

25 

34 

+ 37 13 20 


s 

140 70S30E 

22 

17 

45.7 

+ 63 02 30 

•> 

S 27 #21 

18 

13 

40.5 

-19 49 41 

M 

S 106 POS 9 

20 

25 

34 

+ 37 13 30 


s 

140 85”S 

22 

17 

41.3 

+ 63 02 15 


S 27 #22 

18 

14 

14.7 

- 19 49 45 

** 

S 106 POS 10 

20 

25 

35 

+ 37 12 30 


s 

140 85S30E 

22 

17 

45.7 

+ 63 02 15 

»» 

S 27 #23 

18 

14 

34.5 

- 19 49 45 

” 

S 106 POS 11 

20 

25 

34.0 

+ 37 13 04 

** 

s 

146 IRS1 

22 

47 

29.7 

+ 59 38 55 

810220 

S 27 #24 

18 

14 

18.7 

- 19 49 36 

” 

” 

20 

25 

35 

+ 37 13 20 

” 

s 

152 

22 

56 

34 

+ 58 31 

599901 

S 27 #25 

18 

14 

21.4 

-19 49 36 


S 106 POS 12 

20 

25 

36 

+ 37 12 30 

” 

s 

156 

23 

03 

03.9 

+ 59 58 33 

840912 

S 27 #26 

18 

13 

22.1 

-19 49 18 


S 106 POS 13 

20 

25 

36 

+ 37 13 20 

** 

” 


23 

03 

05.5 

+ 59 58 13 

759901 

S 27 #27 

18 

13 

26.0 

-19 49 18 

” 

S 106 PS 

20 

25 

33.8 

+ 37 12 50 

” 

s 

156 IRS 1 

23 

03 

20.4 

+ 60 04 59 

840912 

S 27 #28 

18 

14 

10.4 

-19 49 18 

" 

” 

20 

25 

33.8 

+ 37 12 52 

800813 

s 

156 IRS 2 

23 

03 

52.4 

+ 59 58 47 


S 27 #29 

18 

14 

31.7 

-19 49 18 


S 106 SOURCE 1 

20 

25 

32.4 

+ 37 12 40 

ED 

” 


23 

03 

53.0 

+ 59 58 48 

” 

S 27 #30 

18 

13 

53.4 

-19 49 09 


” 

20 

25 

33.0 

+ 37 12 50 

760902 

s 

156 IRS 3 

23 

03 

19.1 

+ 59 52 03 

” 

S 27 #31 

18 

13 

30.9 

- 19 49 00 


S 106 SOURCE2 

20 

25 

33.6 

+ 37 12 50 

ED 

" 


23 

03 

20.0 

+ 59 52 00 

»» 

S 27 #32 

18 

14 

30.3 

- 19 49 00 


” 

20 

25 

34.3 

+ 37 13 07 

760902 

s 

156 IRS 4 

23 

03 

01.7 

+ 60 08 38 

»» 

S 27 #33 

18 

13 

30.4 

-19 49 09 

” 

S 106 SOURCE3 

20 

25 

33.6 

+ 37 13 10 

ED 

s 

156 IRS 5 

23 

03 

04.4 

+59 59 33 

” 

S 27 #34 

18 

13 

21.7 

-19 49 00 


” 

20 

25 

33.8 

+ 37 12 52 

760902 

s 

156 IRS 6 

23 

02 

22.8 

+ 60 06 09 


S 27 #36 

18 

13 

35.9 

-19 48 51 


S 106 SI 

20 

25 

33.0 

+ 37 12 45 

ED 

s 

156 IRS 7 

23 

04 

03.8 

+60 02 51 

** 

S 27 #37 

18 

14 

21.5 

-19 48 51 

” 

S 106 S2 

20 

25 

34.5 

+ 37 13 08 

” 

s 

156 IRS 8 

23 

04 

19.9 

+ 59 56 08 

»» 

S 27 #39 

18 

13 

12.8 

-19 48 47 

” 

S 106 8E 

20 

25 

33.4 

+ 37 12 49 


s 

156 IRS 9 

23 

02 

56.7 

+ 59 53 29 

»• 

S 27 POS1 

18 

13 

51 

-19 45 00 

ED 

S 106 8E8N 

20 

25 

33.4 

+ 37 12 57 


s 

156 IRS 10 

23 

02 

29.2 

+59 56 39 


S 27 POS2 

18 

13 

51 

-19 46 00 

** 

S 106 8E8S 

20 

25 

33.4 

+ 37 12 41 


s 

156 IRS 11 

23 

02 

33.4 

+59 50 17 

” 

S 27 POS3 

18 

13 

51 

-19 47 00 

” 

S 106 8E23N 

20 

25 

33.4 

+ 37 13 12 

” 

s 

156 IRS 12 

23 

02 

38.4 

+ 60 04 10 


S 27 POS4 

18 

13 

56 

-19 45 30 

” 

S 106 8E23S 

20 

25 

33.4 

+ 37 12 26 

” 

s 

156 IRS 13 

23 

03 

43.0 

+ 60 04 10 

” 

S 27 POS5 

18 

13 

56 

-19 46 30 

” 

S 106 8E38S 

20 

25 

33.4 

+ 37 12 11 

” 

s 

156 IRS 14 

23 

04 

18.3 

+ 60 02 10 


S 27 POS6 

18 

13 

56 

- 19 47 30 


S 106 8W8N 

20 

25 

32.0 

+ 37 12 57 


s 

156 IRS 15 

23 

04 

25.0 

+ 59 58 50 

»* 

S 27 POS7 

18 

13 

58 

-19 48 20 


S 106 8W8S 

20 

25 

32.0 

+ 37 12 41 


s 

156 IRS 16 

23 

02 

38.4 

+ 59 48 50 

»* 

S 27 POS8 

18 

13 

58 

-19 54 20 

*’ 

S 106 8W23N 

20 

25 

32.0 

+ 37 13 12 

" 

s 

156 IRS 17 

23 

02 

51.7 

+59 57 10 

»* 

S 27 POS9 

18 

14 

00 

-19 46 20 

” 

S 106 15E 

20 

25 

34.0 

+ 37 12 49 

” 

s 

156 PEAK B 

23 

02 

42.3 

+ 59 48 28 

*» 

S 27 POSIO 

18 

14 

00 

-19 47 20 


S 106 15E15N 

20 

25 

34.0 

+ 37 12 04 

” 

s 

156 PEAK C 

23 

04 

15.4 

+60 00 04 

” 

S 27 POS11 

18 

14 

00 

-19 48 00 


S 106 15E15S 

20 

25 

34.0 

+ 37 12 34 


s 

156A 

23 

03 

04.6 

+ 59 58 29 

ED 

S 27 POS12 

18 

14 

02 

- 19 48 20 


S 106 15E30N 

20 

25 

34.0 

+ 37 13 19 


s 

157 A 

23 

13 

52 

+ 59 46 

599901 

S 27 POS13 

18 

14 

02 

- 19 50 00 


S 106 15E30S 

20 

25 

34.0 

+ 37 12 19 

•* 

s 

157B 






S 27 POSH 

18 

14 

02 

-19 53 20 


S 106 15E45N 

20 

25 

34.0 

+ 37 13 34 

” 

S 158 #4 3NE 

23 

11 

24.4 

; +61 12 46 

ED 

S 27 POS15 

18 

14 

02 

-19 55 00 


S 106 15E45S 

20 

25 

34.0 

+ 37 12 04 

” 

s 

158 #4 3NW 

23 

11 

23.6 

+61 12 46 

” 

S 27 POSH 

18 

14 

06 

-19 47 20 


S 106 15N 

20 

25 

32.7 

+ 37 13 04 


s 

158 #4 3SE 

23 

11 

24.4 

+ 61 12 40 

” 

S 27 POS17 

18 

14 

06 

- 19 49 00 


S 106 15S 

20 

25 

32.7 

+ 37 12 34 


s 

158 IRS4 

23 

11 

24.0 

+61 12 43 

840903 

S 27 POSH 

18 

14 

06 

- 19 50 40 


S 106 15W 

20 

25 

31.4 

+ 37 12 49 

” 

s 

158 IRS4 3E 

23 

11 

24.4 

+ 61 12 43 

ED 

S 27 POS19 

18 

14 

06 

-19 52 20 


S 106 15W15N 

20 

25 

31.4 

+ 37 13 04 

** 

s 

158 IRS4 3N 

23 

11 

24.0 

+61 12 46 

** 

S 27 POS20 

18 

14 

06 

- 19 54 00 


S 106 15W15S 

20 25 

31.4 

+ 37 12 34 

” 

s 

158 IRS4 3S 

23 

11 

24.0 

+61 12 40 

*» 

S 27 POS21 

18 

14 

06 

— 19 55 40 


S 106 15W30N 

20 25 

31.4 

+37 13 19 

” 

s 

158 IRS4 3W 

23 

11 

23.6 

+61 12 43 


S 27 POS22 

18 

14 

10 

- 19 48 00 


S 106 15W30S 

20 

25 

31.4 

+ 37 12 19 

” 

s 

158 IRS4 6E 

23 

11 

24.8 

+61 12 43 

•» 

S 27 POS23 

18 

14 

10 

I -19 49 40 


S 106 15W45N 

20 

25 

31.4 

+ 37 13 34 

” 

s 

158A 

23 

11 

21.7 

+61 13 50 

740203 

S 27 POS24 

18 

14 

10 

! -19 53 00 


S 106 20”N 

20 

25 

33.8 

+ 37 13 10 


s 

158G 

23 

11 

34 

+61 12 

ED 

S 27 POS25 

18 

14 

10 

| -19 54 40 


S 106 20”S 

20 

25 

33.8 

+ 37 12 30 


s 

159 

23 

13 

23 

+60 50 36 

760601 

S 27 POS26 

18 

14 

14 

1 -19 48 40 

” 

S 106 20S20W 

20 

25 

32.1 

+ 37 12 30 

” 

s 

159A 

23 

13 

22.8 

+60 50 24 

739902 

S 27 POS27 

18 

14 

14 

I -19 53 40 

” 

S 106 23E8N 

20 

25 

34.6 

+37 12 57 


s 

162A1 

23 

18 

30 

+ 60 55 

599901 

S 27 POS28 

18 

13 

57 

— 19 48 10 


S 106 23E8S 

20 

25 

34.6 

+ 37 12 41 


s 

184 

0 

49 

29.2 

+56 17 37 

830215 

S 27 POS29 

18 

14 

00 

- 19 47 30 


S 106 23E23N 

20 

25 

34.6 

+ 37 13 12 

” 

s 

186 

1 

05 

37.5 

+ 62 51 40 

759901 

S 27 POS30 

18 

14 

00 

-19 48 10 


S 106 30E 

20 

25 

35.2 

+ 37 12 49 

*• 

s 

201 

2 

59 

21.4 

+60 16 15 

840406 

S 27 POS31 

18 

14 

00 

-19 49 10 


S 106 30E15N 

20 

25 

35.2 

+37 13 04 


s 

206 

3 

59 

32 

+ 51 10 41 

860703 

S 27 POS32 

18 

14 

05 

-19 48 10 

*’ 

S 106 30E15S 

20 

25 

35.2 

+37 12 34 

** 

s 208 

4 

15 

40.2 

+ 52 51 39 

759901 

S 61 

5 

46 

00 

-67 14 

569903 

S 106 30E30N 

20 

25 

35.2 

+ 37 13 19 

” 

s 209 

4 

07 

22 

+ 51 02 18 

840619 

S 68 1RS1 

18 

27 

25.1 

+ 1 12 01 

860107 

S 106 30E30S 

20 

25 

35.2 

+ 37 12 19 

" 

S 211 

4 

32 

58 

+ 50 47 21 

860703 

S 68 1RS2 

18 

27 

28.2 

+ 1 13 17 

” 

S 106 30E45N 

20 

25 

35.2 

+ 37 13 34 

” 

S 

212 

4 

36 

48 

+ 50 21 32 


S 68 IRS3 

18 

27 

24.5 

+ 1 12 41 

M 

S 106 30”N 

20 

25 

33.8 

+ 37 13 22 

” 

s 

222 

4 

27 

00 

+ 35 10 12 

840619 

S 68 IRS4 

18 

27 

25.9 

+ 1 13 17 

** 

S 106 30N 

20 

25 

32.7 

+ 37 13 19 

** 

S 

228 

5 

10 

00.4 

+ 37 23 41 

731105 

S 68 IRS5 

18 

27 

25.1 

+ 1 10 56 

” 

S 106 30S 

20 

25 

32.7 

+ 37 12 19 

** 

S 235 

5 

37 

36 

+35 49 00 

840221 

S 68 IRS6 

18 

27 

28.2 

+ 1 11 35 

’* 

S 106 30W45N 

20 

25 

30.2 

+ 37 13 34 

" 

S 235 A 

5 

37 

31.0 

+ 35 40 45 

830415 

S 68 IRS7 

18 

27 

29.3 

+ 1 11 54 

” 

S 106 45E 

20 

25 

36.5 

+ 37 12 49 

” 

” 


5 

37 

31.2 

+ 35 40 44 

790815 

S 68 IRS8 

18 

27 

26.6 

+ 1 12 04 

” 

S 106 45E15N 

20 

25 

36.5 

+ 37 13 04 


s 

235 B 

5 

37 

30.4 

+ 35 39 57 

830415 

S 68 IRS9 

18 

27 

23.3 

+ 1 12 27 

" 

S 106 45E30N 

20 25 

36.5 

+ 37 13 19 


** 


5 

37 

31 

+ 35 39 55 

ED 

S 68 IRS 10 

18 

27 

22.0 

+ 1 12 56 

” 

S 106 45E45N 

20 

25 

36.5 

+ 37 13 34 

»* 

*» 


5 

37 

32 

+ 35 40 


S 68 IRS 11 

18 

27 

24.6 

+ 1 13 03 

** 

S 106 45N 

20 25 

32.7 

+ 37 13 34 


s 

235 D 

5 

37 

32.5 

+ 35 42 35 

830415 

S 68 IRS 12 

18 

27 

28.9 

+ 1 12 59 

” 

S 120 

21 

02 

10 

+49 40 


s 

235 IRS1 

5 

37 

31 

+ 35 39 55 

ED 

S 68 IRS 13 

18 

27 

25.5 

+ 1 13 28 

” 

S 121 

21 

03 

50 

+49 30 


” 


5 

37 

45.1 

+35 48 09 

810603 

S 68 SVS2 

18 

27 

24 

+ 1 13 30 

ED 

S 128 IRS1 

21 

30 

36.1 

+ 55 39 27 

840405 

S 235 IRS2 

5 

37 

47 

+35 48 40 

ED 

S 68 SVS4 

18 

27 

25 

+ 1 10 30 

” 

S 128 IRS2 

21 

30 

36.2 

+ 55 40 14 

** 

*» 


5 

37 

48.9 

+ 35 48 34 

810603 

S 68 SVS20 

18 

27 

25 

+ 1 12 00 

** 

S 130 

20 42 

27.8 

+ 63 02 35 

759901 

S 

235 IRS3 

5 

37 

31.3 

+ 35 40 49 


S 71 

18 

59 

28.0 

+ 2 04 56 

739909 

S 131 

5 

38 

42 

-69 31 

569903 

” 


5 

37 

51 

+35 49 30 

ED 


4 

54 

24 

-69 10 

569903 

S 134 

5 

40 

36.1 

-69 24 36 

CSI 79 

S 235 IRS4 

5 

37 

30.9 

+ 35 40 01 

810603 

S 88 P 

19 

44 

41.0 

+ 25 05 20 

ED 

S 138 

22 

30 

47 

+ 58 13 

599901 

S 235 IRS5 

5 

37 

18.7 

+ 35 43 14 

•* 

S 88 S 

19 

44 

42.5 

+ 25 05 10 

” 

S 140 

22 

17 

40 

+ 63 03 45 

ED 

S 

235 IRS6 

5 

38 

14.8 

i +35 49 50 

•» 

S 88 STAR 1 

19 

44 

40.0 

+25 05 40 

” 

” 

22 

17 

40.6 

+ 63 03 41 

790113 

S 

235 IRS7 

5 

38 

24.4 

+ 35 51 08 

»» 

S 88 STAR 5 

19 

44 

38.5 

+ 25 05 50 


” 

22 

17 

41.3 

+ 63 03 49 

790510 

S 

235 IRS8 

5 

37 

56.5 

| +35 42 41 

•» 

S 88B 

19 

44 

40 

+ 25 05 30 



22 

17 

41.6 

+63 03 46 

780202 

S 235 IRS9 

5 

37 

29.7 

+ 35 44 42 

►» 


19 

44 

41.8 

+ 25 05 18 

770711 

" 

22 

17 

42 

+63 03 45 

800602 

S 

235 IRS10 

5 

37 

53.3 

+ 35 57 01 


S 93 

19 

52 

56.5 

+27 04 55 

759901 

S 140 #1 

22 

17 

32.4 

+ 63 03 44 

ED 

S 

235 IRS11 

5 

37 

38.7 

+ 35 49 00 

»» 

S 104 #13 

20 

15 

53 

+36 35 

599901 

** 

22 

19 

23.2 

+62 56 15 

780203 

s 

235 IRS12 

5 

37 

12.8 

+ 35 49 00 

« 

S 106 

20 

25 

31 

+ 37 13 53 

840815 

S 140 #2 

22 

17 

36.8 

+63 02 44 

ED 

S 

235A 

5 

37 

21 

+ 35 49 

599901 


20 

25 

32.7 

+ 37 12 49 

ED 

” 

22 

19 

30.4 

+62 57 50 

780203 

s 

237 

5 

28 

07 

+ 34 14 

»• 


20 

25 

33.8 

+ 37 12 50 

830505 

S 140 #3 

22 

17 

36.8 

+63 03 04 

ED 

S 

249 -N 

6 

17 

56 

+23 07 



20 

25 

33.8 

+ 37 12 52 

850416 

” 

22 

19 

25.8 

+63 00 05 

780203 

s 

249 -S 


•» 


” 

** 


20 

25 

34 

+37 12 45 

820705 

S 140 #4 

22 

17 

25.1 

+63 08 10 

” 

s 

252 






S 106 #3 PEAK 

20 

25 

33.0 

+ 37 12 56 

ED 

*’ 

22 

17 

36.8 

+63 03 44 

ED 

H 

-ALPHA 

6 

06 

54.0 

+20 30 50 

ED 

S106#3 2S10W 

20 

25 

32.2 

+37 12 54 

*• 

S 140 #5 

22 

17 

19 

+63 04 40 

780203 

s 

252A 


»* 


** 


S!06#3 7”N8E 

20 

25 

33.7 

+37 13 03 

” 

** 

22 

17 

36.8 

+63 04 04 

ED 

s 

252C 


»> 


■» 

>• 

S106#3 7”S8E 

20 

25 

33.7 

+37 12 49 


S 140 #6 

22 

17 

27 

+63 03 00 

780203 

S 255 

6 

09 

58.2 

+ 18 00 14 

840918 


ORIGINAL PAGE TS 
GE POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 


6 

09 58.6 

+ 18 00 12 

810216 

TAU SCO 

h 

16 

32 

45.9 

-28 06 49 

ft 

SERPENS #11 

18 

27 

23.2 

+ 1 07 01 

„ 

” 

6 

09 59 

+ 18 00 15 

851006 

U SCO 

16 

19 

37.4 

-17 45 51 

850305 

SERPENS #12 

18 

27 

38.8 

+ 1 06 27 

** 

S 255 #1 

6 

09 49.5 

+ 17 59 56 

771004 

V381 SCO 

17 

43 

40.9 

-35 45 54 

CSI 79 

SERPENS #13 

18 

27 

28.2 

+ 1 17 34 


S 255 #2 

6 

09 54.5 

+ 18 02 32 

” 

V407 SCO 

17 

49 

07.9 

-35 00 58 

” 

SERPENS #14 

18 

27 

00.7 

+ 1 15 14 


S 255 #3 

6 

10 04.6 

+ 18 03 20 

” 

V450 SCO 

17 

39 

02.4 

-35 13 44 

>• 

SERPENS #15 

18 

27 

27.5 

+ 1 19 52 

** 

S 255 #4 

6 

10 28.3 

+ 18 02 20 

” 

V482 SCO 

17 

27 

31 

-33 34 18 

840427 

SERPENS #16 

18 

27 

26.0 

+ 1 18 22 

** 

S 255 #5 

6 

09 40.7 

+ 17 56 55 

” 

V549 SCO 

17 

47 

29 

-40 24 38 

GCVS 

SERPENS #17 

18 

27 

16.5 

+ 1 20 36 

*’ 

S 255 #6 

6 

09 30.5 

+ 17 54 50 

” 

V635 SCO 

17 

18 

50.3 

-41 41 47 

CSI 79 

SERPENS #18 

18 

27 

09.2 

+ 1 10 31 


S 255 IR 

6 

09 58.4 

+ 18 00 12 

” 

V636 SCO 

17 

19 

05.3 

-45 33 59 

*’ 

SERPENS #19 

18 

27 

25.2 

+ 1 08 49 


S 255 IRS1 


*’ 

” 

” 


17 

19 

06 

-45 34 00 

840427 

SERPENS #20 

18 

27 

25.2 

+ 1 12 01 

” 

S 255 N 

6 

09 58.2 

+ 18 01 14 

840918 

V644 SCO 

17 

24 

11.9 

-39 57 57 

CSI 79 

SERPENS DC 

18 

27 

25 

+ 1 12 40 

821112 

S 255 15”N 

6 

09 59 

+ 18 00 30 

851006 

V861 SCO 

16 

53 

06.7 

-40 44 43 

•* 

SERPENS H20 

18 

27 

24.4 

+ 1 12 40 

861109 

S 255 15”S 

6 

09 59 

+ 18 00 00 

” 

” 

16 

53 

07 

-40 44 44 

790303 

SERPENS OBJ. 

18 

27 

24.5 

+ 1 12 40 

740706 

S 255 20S30E 

6 

10 00.6 

+ 17 59 52 

ED 

V866 SCO 

16 

08 

41 

-18 31 00 

GCVS 

SEX A/A 1009 

10 

09 


- 4 

ED 

S 255 30”N 

6 

09 59 

+ 18 00 45 

851006 

V884 SCO 

17 

00 

32.6 

-37 46 28 

CSI 79 

BET SEX 

10 

27 

44.0 

- 0 22 47 

CSI 79 

S 255 30”S 

6 

09 59 

+ 17 59 45 

” 

V915 SCO 

17 

10 

59.4 

-39 42 34 

" 

S SEX 

10 

32 

22.3 

- 0 04 59 


S 255 30S35E 

6 

10 01.0 

+ 17 59 42 

ED 

W SCO 

16 

08 

49.7 

-20 00 33 

*• 

Z SEX 

10 

08 

24.1 

+ 2 48 17 

” 

S 255 45”N 

6 

09 59 

+ 18 01 00 

851006 

X SCO 

16 

05 

35.2 

-21 23 57 

*• 

7 SEX 

9 

49 

37.3 

+ 2 41 16 

” 

S 255 45”S 

6 

09 59 

+ 17 59 30 

” 

Y SCO 

16 

26 

31 

-19 14 19 

GCVS 

25 SEX 

10 

20 

54.7 

- 3 49 13 

** 

S 255 60”N 

6 

09 59 

+ 18 01 15 

” 

Z SCO 

16 

03 

02.3 

-21 36 19 

CSI 79 

SEXTANS A 






S 255 60”S 

6 

09 59 

+ 17 59 15 

” 

ZET 1 SCO 

16 

50 

27.7 

-42 16 50 

” 

PM2 

10 

09 


- 4 

ED 

S 255 75”N 

6 

09 59 

+ 18 01 30 

” 

22 SCO 

16 

27 

09.9 

-25 00 24 


SEXTANS A 21 




** 


S 255 105”N 

6 

09 59 

+ 18 02 00 

” 

CH SCT 

18 

50 

11 

- 8 46 16 

GCVS 

SEXTANS A 39 


” 


” 

” 

S 255 120”N 

6 

09 59 

+ 18 02 15 

” 

EV SCT 

18 

33 

56.3 

- 8 13 43 

CSI 79 

SEXTANS A 50 


” 


” 

” 

S 255/257 

6 

09 59.4 

+ 17 59 48 

810606 


18 

33 

57 

- 8 13 24 

840427 

SEXTANS A 56 


” 


” 

” 

S 266 

6 

15 55.3 

+ 15 18 00 

759901 

FR SCT 

18 

20 

34.0 

-12 42 27 

739903 

ALF SGE 

19 

37 

51.5 

+ 17 53 49 

CSI 79 

S 269 

6 

11 46.3 

+ 13 50 31 

830215 

NOVA SCT 1970 

18 

43 

00 

- 8 36 

740813 

BET SGE 

19 

38 

48.1 

+ 17 21 30 

” 


6 

11 47 

+ 13 50 33 

860703 

R SCT 

18 

44 

48.7 

- 5 45 35 

CSI 79 

FG SGE 

20 

09 

42.9 

+20 11 00 

769910 

S 269 (1) 

6 

11 50.3 

+ 13 50 33 

810216 

RU SCT 

18 

39 

18 

- 4 10 00 

840427 

GAM SGE 

19 

56 

31.9 

+ 19 21 17 

CSI 79 

S 269 (2) 

6 

11 47.1 

+ 13 50 33 

” 

RX SCT 

18 

34 

24.4 

- 7 38 40 

CSI 79 

GY SGE 

19 

33 

13 

+ 19 05 42 

840427 

S 269 IRS1 

6 

11 46.0 

+ 13 50 44 

ED 

RY SCT 

18 

22 

42.6 

-12 43 07 

” 

HM SGE 

19 

39 

41 

+ 16 37 33 

ED 

S 269 IRS2 

6 

11 47.0 

+ 13 50 32 

740203 

RZ SCT 

18 

23 

48.9 

- 9 13 55 

” 

R SGE 

20 

11 

46.6 

+ 16 34 25 

CSI 79 

S 270 

6 

07 13 

+ 12 50 

599901 

S SCT 

18 

47 

37.0 

- 7 57 58 

” 

S SGE 

19 

53 

44.9 

+ 16 30 03 

” 

S 271 

6 

12 05 

+ 12 22 10 

860703 

SS SCT 

18 

41 

01 

- 7 46 54 

840427 

” 

19 

53 

45 

+ 16 30 06 

840427 

S 288 

7 

06 10.0 

- 4 14 12 

759901 

TY SCT 

18 

39 

28.6 

- 4 20 36 

CSI 79 

SV SGE 

19 

05 

58 

+ 17 32 52 

GCVS 

S 307 

7 

33 16.6 

-18 39 20 

” 

UY SCT 

18 

24 

48.0 

- 12 30 02 

” 

U SGE 

19 

16 

37.0 

+ 19 31 03 

CSI 79 

” 

7 

33 21 

-18 38 51 

860703 

V367 SCT 

18 

30 

50 

-10 27 48 

840427 

UU SGE 

19 

39 

55 

+ 16 58 47 

GCVS 

S 311 

7 

50 16 

-26 18 11 

’* 

SCULPTOR BM1 

0 

57 

37 

-34 11 

ED 

VZ SGE 

19 

57 

47.7 

+ 17 22 42 

CSI 79 

S-R 3 

16 

23 07.7 

-24 27 26 

730903 

SCULPTOR BM3 

0 

58 

04 

-34 05 

” 

X SGE 

20 

02 

52.6 

+20 30 16 

” 

S-R 4 

16 

22 54.8 

-24 14 01 

729902 

SCULPTOR BM4 

0 

58 

03 

-34 02 

” 

Z SGE 

19 

51 

43 

+ 18 39 21 

GCVS 

S-R 9 

16 

24 38.8 

-24 15 24 


SCULPTOR BM5 

0 

58 

14 

-34 01 

” 

9 SGE 

19 

50 

07.9 

+ 18 32 30 

CSI 79 

S-R 10 

16 

24 53.9 

-24 19 39 

" 

SCULPTOR BM6 

0 

58 

25 

-34 01 

” 

SGR A 

17 

42 

27 

-29 03 00 

ED 

S-R 12 

16 

24 17.6 

-24 34 59 

” 

SCULPTOR BM7 

0 

57 

40 

-34 03 

” 

” 

17 

42 

29 

-28 58 48 

710206 

S-R 13 

16 

25 43.6 

-24 21 43 

” 

SCULPTOR BM8 

0 

57 

30 

-34 05 

” 

” 

17 

42 

29 

-28 59 20 

ED 

S-R 17 

16 

29 20 

-24 34 

599902 

SCULPTOR BM9 

0 

57 

29 

-34 06 

” 

” 

17 

42 

29.7 

-28 59 17 

801004 

S-R 20 

16 

25 31 

-24 14 

ED 

SCULPTOR 






” 

17 

42 

29.9 

-28 59 15 

820701 

S-R 22 

16 

22 22.8 

-24 22 55 

729902 

BM10 

0 

57 

36 

-34 01 



17 

42 

30 

-28 59 03 

ED 

S-R 24 

16 

23 56.5 

-24 38 53 

” 

SCULPTOR 






” 

17 

42 

30 

-28 59 06 

840808 

S-R 24 N 


” 

” 

” 

BM11 

0 

57 

37 

-34 00 

” 

” 

17 

42 

32 

-28 59 42 

ED 

S-R 24 S 


” 

” 

” 

SCULPTOR 






” 

17 

42 

32.5 

-28 59 22 

” 

S-l 

16 

23 32.7 

-24 16 44 

730903 

BM12 

0 

57 

51 

-33 58 

” 

” 

17 

42 

40 

-29 02 00 

730102 

S— 2 

16 

23 22.5 

-24 18 13 

” 

SCULPTOR 






SGR A #1 

17 

42 

28.4 

-28 59 17 

801008 

S — 3 

16 

22 18.8 

-24 22 38 

” 

BM13 

0 

57 

55 

-33 56 

” 


17 

42 

29.6 

-28 59 17 

750903 

S— 4 

16 

22 20.5 

-24 23 39 

” 

SCULPTOR 






SGR A #2 

17 

42 

28.4 

-28 59 20 

801008 

S— 16 

16 

22 35.4 

-24 27 14 

” 

BM14 

0 

57 

58 

-33 57 

” 

” 

17 

42 

29.0 

-28 59 21 

750903 

S — 26 

16 

23 08.9 

-24 14 13 

" 

SCULPTOR 






SGR A #3 

17 

42 

28.6 

-28 59 14 

801008 

S — 28 

16 

23 19.7 

-24 16 14 

” 

BM15 

0 

57 

25 

-33 59 

” 

” 

17 

42 

28.9 

-28 59 14 

750903 

S — 29 

16 

23 21.4 

-24 14 13 

” 

SCULPTOR 






SGR A #4 

17 

42 

28.6 

-28 59 17 

801008 

SAN 1 

5 

29 42 

- 3 08 

729902 

BM16 

0 

57 

20 

-34 01 

*’ 

SGR A #5 

17 

42 

28.6 

-28 59 20 

” 

SAN 2 

5 

31 20 

- 1 11 

” 

SCULPTOR 






” 

17 

42 

29.9 

-28 59 07 

750903 

SAN 4 

5 

37 08 

- 2 32 42 

” 

BM17 

0 

56 

55 

-33 58 


SGR A #6 

17 

42 

28.6 

i -28 59 23 

801008 

SAN 5 

5 

39 01 

- 8 07 23 


SCULPTOR 






SGR A #7 

17 

42 

28.8 

! -28 59 14 

” 

SAND 4 

17 

42 40.5 

-26 09 20 

819929 

BM18 

0 

57 

04 

-33 53 

” 

” 

17 

42 

29.2 

-28 59 12 

750903 

SANDULEAK 

5 

46 02.7 

-71 17 13 

800001 

SCULPTOR 






SGR A #8 

17 

42 

28.8 

-28 59 17 

801008 

SAO 062852 

12 

05 35.5 

+ 39 56 01 

CSI 79 

BM19 

0 

57 

23 

-33 53 

” 

17 

42 

29.4 

-28 58 48 

750903 

SAO 062869 

12 

07 22.0 

! +39 42 41 

” 

SCULPTOR 






SGR A #9 

17 

42 

28.8 

-28 59 20 

801008 

SAO 76704 

4 

38 03.7 

+ 25 53 48 

” 

BM20 

0 

57 

45 

-33 52 

” 

” 

17 

42 

29.6 

-28 59 23 

750903 

SAO 077350 

5 

35 50.3 

+26 35 25 

” 

SCULPTOR 






SGR A #10 

17 

42 

28.8 

-28 59 23 

801008 

SAO 127811 

22 

50 00.2 

+ 3 17 09 

” 

BM21 

0 

57 

44 

-33 56 

*' 

” 

17 

42 

29.8 

-28 59 12 

750903 

SAO 134276 

7 

07 26.6 

- 0 39 05 

” 

SCULPTOR 






SGR A #11 

17 

42 

28.4 

-28 59 06 

** 

SAO 141410 

16 

49 30.7 

- 2 42 54 

” 

BM22 

0 

57 

14 

-33 56 

” 

” 

17 

42 

28.8 

-28 59 26 

801008 

SAO 161375 

18 

18 26.1 

-16 23 52 

” 

SCULPTOR 






SGR A #12 

17 

42 

28.9 

-28 59 25 

750903 

SAO 186001 

17 

54 42.7 

-22 13 43 

” 

BM23 

0 

57 

40 

-34 03 

” 

” 

17 

42 

29.0 

-28 59 19 

801008 

SAO 255713 

0 

49 01.3 

-71 25 25 

” 

SCULPTOR 






SGR A #13 

17 

42 

29.0 

-28 59 22 

” 

SA29-130 

9 

43 29.9 

+44 08 36 


BM24 

0 

57 

09 

-34 00 

” 

SGR A #14 

17 

42 

29.1 

-28 59 11 


R SCL 

1 

24 39.9 

-32 48 05 

*’ 

SCULPTOR 






SGR A #15 

17 

42 

29.1 

-28 59 14 


S SCL 

0 

12 51.0 

-32 19 21 

” 

BM25 

0 

58 

07 

-34 08 

" 

SGR A #16 

17 

42 

29.1 

-28 59 17 


SY SCL 

0 

05 02 

-25 45 48 

GCVS 

SCULPTOR V544 

0 

57 

36 

-33 46 


SGR A #17 

17 

42 

29.1 

-28 59 20 

” 

TT SCL 

0 

14 24 

-30 30 31 


ALF SER 

15 

41 

48.1 

+ 6 34 52 

CSI 79 

SGR A #18 

17 

42 

29.1 i 

-28 59 23 


U SCL 

1 

09 12.2 

-30 22 46 

CSI 79 

BG SER 

15 

41 

01 

- 1 33 12 

GCVS 

SGR A #19 

17 

42 

29.1 ! 

-28 59 26 


VZ SCL 

23 

47 30 

-26 13 20 

GCVS 

BQ SER 

18 

33 

47.1 

+ 4 21 20 

CSI 79 

SGR A #20 

17 

42 

29.1 

-28 59 29 ! 


X SCL 

0 

47 06 

-35 11 25 


CHI SER 

15 

39 

26.0 

+ 13 00 22 


SGR A #21 

17 

42 

29.3 

-28 59 19 


Y SCL 

23 

06 22.9 

-30 24 17 

CSI 79 

CV SER 

18 

16 

19.7 

-11 39 14 

” 

SGR A #22 

17 

42 

29.3 

-28 59 22 


SCO X-l 

16 

17 04 

-15 31 15 

GCVS 

DR SER 

18 

44 

50.7 

+ 5 24 30 

” 

SGR A #23 

17 

42 

29.3 

-28 59 25 

” 

AH SCO 

17 

08 01.9 

-32 15 51 

CSI 79 

ETA SER 

18 

18 

43.2 

- 2 54 47 


SGR A #24 

17 

42 

29.4 

-28 59 11 

” 

AI SCO 

17 

54 52.9 

-33 48 57 


EU SER 

18 

16 

19 

-13 51 55 

GCVS 

SGR A #25 

17 

42 

29.4 

-28 59 14 


AK SCO 

16 

51 23.0 

-36 48 27 


FH SER 

18 

28 

16 

+ 2 34 29 

861201 

SGR A #26 

17 

42 

29.4 

-28 59 17 


ALF SCO 

16 

26 20.1 

-26 19 21 

” 

GAM SER 

15 

54 

08.3 

+ 15 49 23 

CSI 79 

SGR A #27 

17 

42 

29.4 

-28 59 20 


” 

16 

26 21 

-26 19 27 

771201 

KAP SER 

15 

46 

29.2 

+ 18 17 39 

” 

SGR A #28 

17 

42 

29.4 

-28 59 23 

” 

BET SCO A 

16 

02 31.4 

-19 40 10 

CSI 79 

LAM SER 

15 

44 

00.7 

+ 7 30 29 

” 

SGR A #29 

17 

42 

29.4 

-28 59 26 


BET SCO AB 


” 

” 


NOVA SER 1970 

18 

28 

16 

+ 2 34 29 

861201 

SGR A #30 

17 

42 

29.4 

-28 59 29 


BET SCO C 


*’ 

** 


NOVA SER 1978 

17 

48 

59.7 

- 14 43 08 

ED 

SGR A #31 

17 

42 

29.5 

-28 59 19 


BM SCO 

17 

37 42.7 

-32 11 20 


R SER 

15 

48 

23.2 

+ 15 17 01 

CSI 79 

SGR A #32 

17 

42 

29.5 

-28 59 22 


DEL SCO 

15 

57 22.3 

-22 28 49 

” 

RT SER 

17 

37 

04.1 

-11 55 03 

739903 

SGR A #33 

17 

42 

29.5 

-28 59 25 

»> 

EPS SCO 

16 

46 55.1 

-34 12 14 


S SER 

15 

19 

18.9 

+ 14 29 33 

CSI 79 

SGR A #34 

17 

42 

29.6 

-28 59 11 

” 

KQ SCO 

16 

48 02 

-45 20 42 

840427 

SIG SER 

16 

19 

32.2 

+ 1 08 40 


SGR A #35 

17 

42 

29.6 

-28 59 14 


LAM SCO 

17 

30 12.6 

-37 04 08 

CSI 79 

T SER 

18 

26 

17.4 

+ 6 07 43 


SGR A #36 

17 

42 

29.6 

-28 59 t7 

*» 

LR SCO 

17 

24 17 

-43 48 25 

GCVS 

TAU 4 SER 

15 

34 

09.0 

+ 15 15 54 


SGR A #37 

17 

42 

29.6 

-28 59 20 


NUU SCO 

16 

09 05.0 

-19 19 54 

CSI 79 

U SER 

16 

04 

53.0 

+ 10 03 47 


SGR A #38 

17 

42 

29.6 

-28 59 23 


OMI SCO 

16 

17 37.3 

-24 03 00 


VV SER 

18 

26 

14 

+ 0 06 37 

GCVS 

SGR A #39 

17 

42 

29.6 

-28 59 26 


PI SCO 

15 

55 49.3 

-25 58 17 


VY SER 

15 

28 

30.0 

+ 1 51 13 

CSI 79 

SGR A #40 

17 

42 

29.6 

-28 59 29 


R SCO 

16 

14 40.3 

-22 49 07 

" 

W SER 

18 

06 

58.3 

-15 33 36 


SGR A #41 

17 

42 

29.7 

-28 59 19 


RR SCO 

16 

53 26.3 

-30 30 06 


WX SER 

15 

25 

31.7 

+ 19 44 20 


SGR A #42 

17 

42 

29.7 

-28 59 22 

" 

RS SCO 

16 

51 59.7 

-45 01 22 



15 

25 

32.0 

+ 19 44 06 

760302 

SGR A #43 

17 

42 

29.7 

-28 59 25 


RT SCO 

17 

00 09.6 

-36 51 30 


ZET SER 

17 

57 

50.3 

- 3 41 18 

CSI 79 

SGR A #44 

17 

42 

29.9 

-28 59 11 

»* 

RU SCO 

17 

38 42.9 

-43 43 47 


16 SER 

15 

34 

05.2 

+ 10 10 32 


SGR A #45 

17 

42 

29.9 

-28 59 14 

** 

RV SCO 

16 

55 03 

-33 32 00 

840427 

57 SER 

17 

57 

42.4 

+ 0 37 49 

” 

SGR A #46 

17 

42 

29.9 

-28 59 17 


RW SCO 

16 

55 03.2 

-33 31 59 

CSI 79 

SERPENS #1 

18 

27 

29.3 

+ 1 13 10 

760803 

SGR A #47 

17 

42 

29.9 

-28 59 20 

” 

17 

11 34.3 

-33 22 43 

” 

SERPENS #2 

18 

27 

24.2 

+ 1 12 45 


SGR A #48 

17 

42 

29.9 

-28 59 23 


RY SCO 

17 

47 34 

-33 41 36 

840427 

SERPENS #3 

18 

27 

17.0 

+ 1 09 27 

” 

SGR A #49 

17 

42 

29.9 

-28 59 26 


RZ SCO 

17 

47 34.1 

-33 41 30 

CSI 79 

SERPENS #4 

18 

27 

25.2 

+ 1 10 31 

’* 

SGR A #50 

17 

42 

30.1 

-28 59 11 


16 

01 35.0 

-23 58 25 


SERPENS #5 

18 

27 

19.5 

+ 1 08 27 

” 

SGR A #51 

17 

42 

30.1 

-28 59 14 


S SCO 

16 

14 41.6 

-22 46 06 

” 

SERPENS #6 

18 

27 

39.7 

+ 1 14 35 

’* 

SGR A #52 

17 

42 

30.1 

-28 59 17 


SIG SCO 

16 

18 08.7 

-25 28 28 

810720 

SERPENS #7 

18 

27 

37.2 

+ 1 12 31 

” 

SGR A #53 

17 

42 

30.1 

-28 59 20 

” 

ST SCO 

16 

33 22.7 

-31 08 20 

CSI 79 

SERPENS #8 

18 

27 

39.2 

+ 1 13 31 

” 

SGR A #54 

17 

42 

30.1 

-28 59 23 


SU SCO 

16 

37 25.2 

-32 17 00 

” 

SERPENS #9 

18 

27 

13.2 

+ 1 16 31 

” 

SGR A #55 

17 

42 

30.1 

-28 59 26 


SX SCO 

17 

44 06.4 

-35 41 02 

” 

SERPENS #10 

18 

27 

17.7 

| + 1 07 11 

” 

SGR A #56 

17 

42 

30.3 

-28 59 23 

” 


A -96 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

SGR A #57 

17 42 30.3 

-28 59 26 


SGR B2 H20 

17 44 08 

-28 22 06 

791207 

MUU SGR 

h m * 

18 10 46.3 

-21 04 24 

» 

SGR A #58 

17 42 30.6 

-28 59 20 

" 

SGR B2 IRS 1 

17 44 04.7 

-28 21 18 

770202 

MV SGR 

18 41 33 

-21 00 24 

GCVS 

SGR A #59 

17 42 30.6 

-28 59 23 

" 

SGR B2 IRS 2 

17 44 05.5 

-28 21 02 

” 

NOVA SGR 1977 

18 35 11.8 

-23 25 28 

ED 

SGR A #60 

17 42 30.6 

-28 59 26 

” 

SGR B2 IRS 3 

17 44 09.6 

-28 22 35 

” 

NOVA SGR 1978 

18 30 14.9 

-20 08 11 

780412 

SGR A #61 

17 42 30.9 

-28 59 20 


SGR B2 IRS 4 

17 44 10.5 

-28 20 34 


NOVA SGR 1982 

18 31 33 

-26 28 28 

861201 

SGR A #62 

17 42 30.9 

-28 59 23 

” 

SGR B2 IRS 5 

17 44 10.9 

-28 23 56 

” 

NUU 1 SGR 

18 51 09.0 

-22 48 28 

CSI 79 

SGR A #63 

17 42 30.9 

-28 59 26 

” 

SGR B2 IRS 6 

17 44 14.7 

-28 21 30 

*’ 

PI SGR 

19 06 47.3 

-21 06 16 

” 

SGR A IRS 1 

17 42 29.7 

-28 59 18 

790110 

SGR B2 NIR 1 

17 44 10 

-28 21 00 

751208 

R SGR 

19 13 45.7 

-19 23 48 

” 

SGR A IRS 2 

17 42 29.1 

-28 59 23 

” 

SGR B2 NIR 2 

17 44 10 

-28 22 24 

” 

RR SGR 

19 52 48.9 

-29 19 16 

” 

SGR A IRS 3 

17 42 29.0 

-28 59 15 

851215 

SGR B2 RADIO 

17 44 09 

-28 21 30 

791207 

RT SGR 

20 14 25.6 

-39 16 55 

” 

SGR A IRS 4 

17 42 30.4 

-28 59 24 

790110 

SGR B2 l’N 

17 44 14.4 

-28 21 34 

760601 

RV SGR 

18 24 41.3 

-33 21 25 

” 

SGR A IRS 6 

17 42 28.8 

-28 59 17 

” 

SGR C 

17 41 26 

-29 27 18 

840808 

RW SGR 

19 10 59.0 

-18 56 51 

” 

SGR A IRS 8 

17 42 29.6 

-28 58 50 

” 

SGR D 

17 45 33 

-28 00 30 

” 

RX SGR 

19 11 37.4 

-18 54 02 

” 

SGR A IRS 9 

17 42 29.7 

-28 59 25 

*' 

SGR E 



770612 

RY SGR 

19 13 16.9 

-33 36 39 

” 

SGR A IRS 10 

17 42 29.7 

-28 59 14 

” 

SGR I #1 

17 56 15 

-29 03 36 

820823 

RZ SGR 

20 11 59.5 

-44 34 05 

” 

SGR A POS#l 

17 42 24 

-28 58 

ED 

SGR I #2 

17 56 31 

-29 05 00 

” 

S SGR 

19 16 31.5 

-19 06 42 

” 

SGR A POS#2 

17 42 26 

-28 59 

*• 

SGR I #3 

17 56 34 

-29 04 46 

” 

ST SGR 

18 58 42.3 

-12 49 56 

” 

SGR A POS#3 

17 42 34 

-28 57 

” 

SGR I #4 

17 56 45 

-29 04 35 

” 

SZ SGR 

17 42 00.1 

-18 38 13 

” 

SGR A POS#4 

17 42 32 

-28 58 

” 

SGR I #5 

17 56 46 

-29 04 43 

” 

T SGR 

19 13 23.2 

-17 03 54 

” 

SGR A POS#5 

17 42 31 

-28 58 

” 

SGR I #6 

17 56 50 

-29 04 29 

” 

U SGR 

18 28 56.4 

-19 09 41 

” 

SGR A POS#6 

17 42 29 

-28 59 

840110 

SGR I #7 

17 56 59 

-29 04 24 

” 

” 

18 28 57 

- 19 09 42 

840427 

SGR A POS#7 

17 42 27 

-29 00 

ED 

SGR I #8 

17 56 59 

-29 04 35 

” 

UPS SGR 

19 18 51.7 

-16 03 01 

CSI 79 

SGR A POS#8 

17 42 26 

-29 00 

” 

SGR I #9 

17 57 00 

-29 03 42 

" 

UW SGR 

19 43 32.5 

-18 16 29 

” 

SGR A POS#9 

17 42 24 

-29 01 

” 

SGR I #10 

17 57 11 

-29 03 53 

” 

VV SGR 

17 54 06 

-19 19 56 

GCVS 

SGR A POS#10 

17 42 23 

-29 01 

” 

SGR I #11 

17 57 16 

-29 04 35 


VX SGR 

18 05 03.0 

-22 13 55 

841213 

SGR A POS#U 

17 42 14 

-28 57 

” 

SGR I #12 

17 57 16 

-29 03 43 

” 


18 05 03.0 

-22 13 56 

720001 

SGR A POS#12 

17 42 16 

-28 57 

” 

SGR I #13 

17 57 18 

-29 03 30 

” 

” 

18 05 05.0 

-22 14 00 

760302 

SGR A WEST 

17 42 28.6 

-28 59 14 

851012 

SGR I #14 

17 57 18 

-29 03 40 


VZ SGR 

18 11 57 

-29 43 27 

GCVS 


17 42 28.6 

-28 59 30 

ED 

SGR I #15 

17 57 21 

-29 03 57 


V348 SGR 

18 37 17.3 

-22 57 20 

860920 

” 

17 42 29.3 

-28 59 17 

791002 

SGR I D6 

17 55 15 

-28 54 10 

GCVS 

” 

18 37 18.3 

-22 57 29 

CSI 79 

»* 

17 42 29.5 

-28 59 17 

730902 

SGR I D7 

17 55 04.7 

-28 54 36 

ED 

V350 SGR 

18 42 19 

-20 42 00 

840427 

” 

17 42 30 

-28 59 20 

860522 

SGR I DIO 



820112 

” 

18 42 19.0 

-20 42 00 

CSI 79 

»» 

17 42 30.2 

-28 59 16 

801207 

SGR I Dll 



” 

V540 SGR 

17 56 42.0 

-35 55 32 

” 

SGR A WEST 




SGR I D13 

17 57 17 

-28 53 13 

GCVS 

V585 SGR 

18 01 12 

-35 43 44 

GCVS 

NE 

” 

” 

” 

SGR I D14 

17 57 33 

-28 54 06 

” 

V659 SGR 

18 08 32 

-36 25 06 

” 

SGR A WEST 




SGR I D16 

17 56 52 

-28 56 51 

” 

V745 SGR 

17 52 07 

-29 07 29 

” 

SW 

17 42 28.3 

-28 59 39 

♦» 

SGR I D17 



820112 

V758 SGR 

17 46 49 

-29 00 04 

” 

” 

17 42 28.3 

-28 59 49 

790110 

SGR I D18 

17 56 35 

-28 59 34 

GCVS 

V774 SGR 

17 51 24 

-23 13 38 

” 

SGR A WEST(C) 

17 42 29.8 

-28 59 16 

ED 

SGR I D19 

17 56 27 

-28 57 34 

” 

V781 SGR 

17 52 47.9 

-28 01 24 

CSI 79 

SGR A WEST(E) 

17 42 31.1 

-28 59 16 

” 

SGR I D20 

17 55 20 

-28 57 45 

” 

V1017 SGR 

18 28 53 

-29 26 01 

GCVS 

SGR A WEST(N) 

17 42 29.0 

-28 59 20 

780303 

SGR I D21 

17 55 31 

-29 01 15 

” 

V1223 SGR 

18 51 50 

-31 13 40 

” 

” 

17 42 29.8 

-28 58 55 

ED 

SGR I D26 

17 57 05 

-29 00 26 

” 

VI 284 SGR 

18 10 57 

-36 02 38 

” 

SGR A WEST(S) 

17 42 27.5 

-29 00 04 

780303 

SGR I D30 

17 57 01 

-29 04 20 

” 

VI 366 SGR 

17 59 26 

-30 15 34 

” 

” 

17 42 29.8 

-28 59 34 

ED 

SGR I D32 

17 55 24 

-29 03 33 


V1610 SGR 

18 24 12 

-27 11 21 

” 

SGR A 




SGR I D35 

17 56 54 

-29 07 03 

” 

VI 670 SGR 

18 27 23 

-23 45 55 


WEST(W) 

17 42 27.8 

-28 59 16 

” 

SGR I D36 

17 57 11 

-29 08 43 

” 

V17U SGR 

19 57 59.4 

-30 39 03 

CSI 79 

SGR A WEST(l) 

17 42 30.4 

-28 59 16 

” 

SGR I D43 

17 56 58 

-29 13 26 

” 

VI 860 SGR 

18 18 24 

-24 46 34 

GCVS 

SGR A WEST(2) 

17 42 29.8 

-28 59 09 

” 

SGR I D44 

17 56 05 

-29 15 06 

” 

V1921 SGR 

18 35 44 

-21 46 13 

” 

SGR A WEST(3) 

17 42 29.8 

-28 59 16 

” 

SGR I D45 



820112 

VI 942 SGR 

19 16 17.7 

- 16 00 02 

CSI 79 

SGR A WEST(4> 

17 42 29.8 

-28 59 24 

” 

SGR I D47 



” 

V1943 SGR 

20 03 51 

-27 22 06 

GCVS 

SGR A WEST(5) 

17 42 29.0 

-28 59 14 

” 

SGR I D49 

17 56 53 

-29 01 03 

GCVS 

V1996 SGR 

18 27 31 

-24 39 37 

” 

SGR A WEST(6) 

17 42 29.1 

-28 59 21 

” 

SGR I D54 

17 56 14 

-29 02 11 

” 

V2464 SGR 

17 56 35 

-29 03 18 

820823 

SGR A WEST#1 

17 42 30.1 

-28 59 20 

801207 

SGR I D56 

17 55 23 

-29 03 00 

” 

V2467 SGR 

17 56 36 

-29 03 59 

” 

SGR A WEST#2 

17 42 31.3 

-28 58 56 

” 

SGR I D57 

17 56 35 

-29 03 18 

820823 

V2478 SGR 

17 57 01 

-29 04 29 

” 

SGR A WEST# 3 

17 42 30.8 

-28 59 08 


SGR I D59 

17 57 13 

-29 03 55 

GCVS 

V3795 SGR 

18 10 18 

-25 47 46 

GCVS 

SGR A WEST#4 

17 42 30.2 

-28 59 18 

” 

SGR I D61 



820112 

V3876 SGR 

18 30 14.9 

-20 08 11 

780412 

SGR A WEST# 5 

17 42 29.6 

-28 59 28 

” 

SGR I D65 



” 

V4077 SGR 

18 31 33 

-26 28 28 

861201 

SGR A WEST#6 

17 42 28.9 

-28 59 36 

” 

SGR I D68 

17 55 14 

-29 11 22 

GCVS 

W SGR 

18 01 49.4 

-29 35 01 

CSI 79 

SGR A WEST#7 

17 42 28.1 

-28 59 43 

” 

SGR I D7I 

17 57 42 

-29 10 59 

" 

” 

18 01 50 

-29 35 06 

840427 

SGR A WEST#8 

17 42 27.4 

-28 59 49 

, ” 

SGR I D74 



820112 

WZ SGR 

18 14 03 

-19 05 42 

” 

SGR A WEST#9 

17 42 26.6 

-28 59 53 

i ” 

SGR I D77 

17 55 22 

-28 56 03 

GCVS 

X SGR 

17 44 24.6 

-27 48 48 

CSI 79 

SGR A 




SGR I D81 



820112 

” 

17 44 25 

-27 48 48 

840427 

WEST# 10 

17 42 31.7 

-28 58 44 

” 

SGR 1 D87 



" 

XX SGR 

18 21 51 

-16 49 30 

’* 

SGR A 




SGR I D95 



’* 

Y SGR 

18 18 26 

-18 53 06 

” 

WEST# 12 

17 42 28.7 

-28 59 12 

" 

SGR I D100 



’* 

” 

18 18 26.4 

-18 53 01 

CSI 79 

SGR A 




SGR I D103 

17 57 37 

-28 49 53 

GCVS 

YZ SGR 

18 46 35 

-16 46 48 

840427 

WEST# 13 

17 42 29.4 

-28 59 15 

” 

SGR I D106 

17 57 09 

-28 48 49 

” 


18 46 35.0 

- 16 46 50 

CSI 79 

SGR A 




SGR I D117 



820112 

Z SGR 

19 16 45.9 

-21 01 41 

” 

WEST# 14 

17 42 30.2 

-28 59 18 


SGR I D133 



” 

9 SGR 

18 00 48.4 

-24 21 49 

810720 

SGR A 




SGR I D139 

17 57 36 

-29 15 53 

GCVS 

16 SGR 

18 12 14.3 

-20 24 15 

CSI 79 

WEST# 15 

17 42 30.9 

-28 59 21 

” 

SGR I 4 



830213 

22 SGR 

18 24 53.0 

-25 27 03 

” 

SGR A 




SGR I 5 




SGS 1 IRS1 

3 25 55.5 

+ 31 10 10 

ED 

WEST# 16 

17 42 31.7 

-28 59 24 


SGR I 11 



” 

SGS 1 IRS2 

3 25 54.5 

+ 31 10 38 

” 

SGR A 




SGR I 13 

17 57 17 

-28 53 13 

GCVS 

SGS 1 NEB 

3 25 55.5 

+ 31 10 10 

” 

WEST# 17 

17 42 27.8 

-28 59 09 


SGR I 16 

17 56 52 

-28 56 51 

" 

SH 255 

6 09 58.4 

+ 18 00 12 

771004 

SGR A 




SGR I 17 



830213 

SH2 71 

18 59 28.0 

+ 2 04 56 

739909 

WESTIR1 

17 42 29.8 

-28 59 20 

ED 

SGR I 18 

17 56 35 

-28 59 34 

GCVS 

SH2 106 

20 25 34.1 

+ 37 12 42 

750507 

SGR A 20N 20E 

17 42 28.1 

-28 58 45 

” 

SGR I 21 

17 55 31 

-29 01 15 

” 

SH2 106 #2 

20 25 33.7 

+ 37 12 47 

ED 

SGR A 20N 20W 

17 42 30.9 

-28 59 07 

” 

SGR I 35 

17 56 54 

29 07 03 


SH2 106 #3 

20 25 33.7 

+ 37 12 37 

” 

SGR A 20S 20E 

17 42 26.3 

-28 59 21 


SGR I 43 

17 56 58 

-29 13 26 


SH2 106 #4 

20 25 34.5 

+ 37 12 37 


SGR A 20S 20W 

17 42 29.1 

-28 59 44 


SGR I 47 



830213 

SH2 106 #5 

20 25 34.5 

+ 37 12 47 

” 

SGR A 45”N 

17 42 32 

-28 58 57 

*• 

SGR I 54 

17 56 14 

-29 02 11 

GCVS 

SH2 106 #6 

20 25 34.1 

+ 37 12 55 


SGR A 45”S 

17 42 32 

-29 00 27 

” 

SGR I 55 



830213 

SH2 106 #7 

20 25 33.0 

+ 37 12 42 


SGR A(W) 100N 

17 42 32.6 

-28 57 50 

•* 

SGR I 57 

17 56 35 

-29 03 18 

820823 

SH2 106 #8 

20 25 34.1 

+ 37 12 29 

” 

SGR A(W) 140N 

17 42 34.2 

-28 57 15 


SGR I 61 



830213 

SH2 149 A 

22 54 20 

+ 58 15 

780711 

SGR A(W)20”E 

17 42 27.2 

-28 59 03 


SGR I 65 




SH2 149 IRS 

" 

” 

” 

SGR A(W)20”N 

17 42 29.4 

-28 58 56 


SGR I 71 

17 57 42 

-29 10 59 

GCVS 

SH2 157.1 

23 13 

+ 59 13 

729906 

” 

17 42 28.7 

-28 58 54 

” 

SGR I 77 

17 55 22 

-28 56 03 

” 

SH2 266 

6 15 55.3 

+ 15 18 00 

759901 

SGR A(W)20”S 

17 42 28.7 

-28 59 34 

” 

SGR I 88 

17 55 14.6 

-29 01 13 

ED 

SIMEIS 130 



740708 


17 42 27.7 

-28 59 33 


SGR I 102 



830213 

SIMEIS 188#2B 

18 06 56 

-24 07 36 

820108 

SGR A(W)20”W 

17 42 29.9 

-28 59 25 


SGR I 103 

17 57 37 

-28 49 53 

GCVS 

SIRIUS 

6 42 56.7 

-16 38 46 

810720 

SGR A(W)40”N 

17 42 30.2 

-28 58 40 


SGR I 117 



830213 

SK 7 

0 43 59 

-73 23 

689907 


” 


” 

SGR I 133 



” 

SK 13 

0 45 29 

-73 23 

” 

SGR A(W)40”S 

17 42 28.7 

-28 59 54 

” 

SGR II 5 

18 11 40 

-27 44 22 

GCVS 

SK 18 

0 46 06 

-73 25 

'* 

” 

17 42 27.0 

-28 59 47 


SGR II 8 

18 12 17 

-27 50 49 


SK 32 

0 48 11 

-72 28 

” 

SGR A(W)60”N 

17 42 30.9 

-28 58 26 

” 

SGR II 10 



830213 

SK 65 

0 55 14 

-72 41 

” 

SGR A(W)60”S 

17 42 26.3 

-29 00 03 

” 

SGR II 14 



” 

SK 73 

0 56 57 

-72 32 



17 42 28.7 

-29 00 14 

** 

SGR II 16 

18 12 23 

-28 03 37 

GCVS 

SK 76 

0 57 22 

-72 48 


SGR A(W)80”N 

17 42 28.7 

-28 57 54 


SGR II 23 



830213 

SK 82 

0 58 11 

-73 01 

” 

” 

17 42 31.8 

-28 58 06 


SGR IRA 

17 42 30 

-28 59 

701 103 

SK 85 

0 58 28 

-72 30 

” 

SGR A(W)80”S 

17 42 25.4 

-29 00 21 

” 

SGR IRB 

17 44 24 

-28 22 

” 

SK 94 

0 59 28 

-72 16 

** 

SGR B 

17 44 13 

-28 23 06 

730102 

SGR IRC 

17 41 24 

-29 26 

” 

SK 103 

1 00 23 

-72 52 


SGR B2 

17 44 09 

— 28 2! 54 

«40808 

AO SGR 

18 09 01.4 

-29 52 20 

CSI 79 

SK 107 

1 01 16 

-72 04 


” 

17 44 10.0 

-28 22 66 

ED 

AP SGR 

18 10 00 

—23 07 54 

840427 

SK 119 

1 03 25 

-72 56 



17 44 10.2 

-28 22 02 

860103 

AQ SGR 

19 31 27.0 

-16 29 01 

CSI 79 

SK 120 

1 03 44 

-73 19 


” 

17 44 10.7 

-28 21 53 

ED 

AR SGR 

18 56 39.7 

-23 46 36 

*• 

SK 124 

1 04 25 

-72 35 

” 


17 44 11 

-28 21 30 

761003 

AX SGR 

18 05 31.9 

-18 33 47 


SK 142 

1 09 16 

-72 59 

** 


17 44 11 

-28 22 

721005 

BB SGR 

18 48 02 

-20 21 18 

840427 

SK 143 

1 09 28 

-72 59 


” 

17 44 11 

-28 22 00 

810212 


18 48 01.9 

-20 21 17 

CSI 79 

SK 145 

1 09 58 

-72 47 


” 

17 44 11 

-28 22 30 

791207 

BZ SGR 

19 55 52 

- 14 05 06 

GCVS 

SK 159 

1 14 38 

-73 37 


” 

17 44 11.0 

-28 22 00 

810705 

EPS SGR 

18 20 51.1 

-34 24 35 

CSI 79 

SK 191 

1 40 45 

-74 07 

699903 

’* 

17 44 12 

-28 21 44 

750102 

ETA SGR 

18 14 14.6 

-36 46 44 

810720 

SK 197 

1 49 38 

-74 21 

” 

” 

17 44 12 

-28 22 12 

ED 

FN SGR 

18 50 57.0 

-19 03 30 

739903 

SK 14-67 

4 54 36 

-67 19 

789913 


17 44 13 

-28 22 00 

740908 

GAM SGR 

18 02 35.7 

-30 25 36 

810720 

SK 46-21 

5 27 10.3 

-68 52 23 

CSI 79 

** 

17 44 13.1 

-28 22 49 

ED 

GU SGR 

18 21 11.6 

-24 16 51 

CSI 79 

SK 52-68 

5 07 30 

-68 36 

789913 


17 44 14.4 

-28 22 34 

760601 

KW SGR 

17 48 50.9 

-28 00 49 

” 

SK 107-68 

5 30 55 

-68 27 

” 

** 

17 44 21 

-28 21 54 

710206 

LAM SGR 

18 24 53.0 

-25 27 03 


SK 108-69 

5 20 19 

-69 55 

“ 


'» c .'OINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

SK 116-15 

tarns 

0 58 58 

-72 27 

609903 

SS 73 

h m s 

17 03 30.3 

-45 20 08 

.. 

DG TAU B 

4 23 58.8 

+ 25 58 49 

831110 

SK 116-69 

5 24 06 

-69 39 

789913 

SS 76 

17 05 47.1 

-27 08 44 

” 

*• 

4 23 59 

+ 25 58 45 

ED 

SK 120-69 

5 24 43 

-69 45 

” 

SS 78 

17 06 57.7 

-32 55 05 

*' 

DH TAU 

4 26 37 

+ 26 26 31 

GCVS 

SK 152-69 

5 28 58 

-69 11 

” 

SS 96 

17 38 04.8 

-36 46 14 

” 

DI TAU 

4 26 38 

+ 26 26 19 

” 

SK 213-69 

5 36 35 

-69 13 

” 

SS 110 

17 51 06.2 

-34 26 28 

” 

DK TAU 

4 27 40.4 

+ 25 54 59 

780909 

SK 228-67 

5 37 46 

-67 46 


SS 117 

17 59 07.6 

-31 59 14 

” 

DL TAU 

4 30 36 

+ 25 14 22 

GCVS 

SK 256-69 

5 40 17 

-69 18 


SS 123 

18 01 45.5 

-21 51 43 


DM TAU 

4 30 57 

+ 18 03 37 

” 

SK 280-69 

5 42 11 

-69 20 

” 

SS 125 

18 02 34.8 

-24 30 57 


DN TAU 

4 32 25 

+ 24 08 56 

” 

SK— 65 — 9 

4 59 07 

-65 53 

” 

SS 141 

18 08 53.9 

-33 11 27 


DO TAU 

4 35 24.2 

+ 26 04 55 

860202 

SK— 65— 10 

4 59 07 

-65 45 


SS 166 EAST 

18 26 16.7 

-17 29 14 


DO TAU/EAST 

” 

” 

” 

SK— 65 — 11 

4 59 13 

-65 47 


SS 166 WEST 

" 

” 


DP TAU 

4 39 34 

+ 25 10 03 

GCVS 

SK— 65 —40 

5 18 44 

-65 44 

” 

SS 167 

18 28 40.7 

-18 17 40 

’* 

DQ TAU 

4 43 59 

+ 16 54 38 

” 

SK— 66— 12 

4 54 52 

-66 50 

” 

SS 170 

18 31 38.4 

- 0 28 45 

” 

DR TAU 

4 44 12 

+ 16 53 19 

'* 

SK— 66— 137 

5 32 47 

-66 15 

” 

SS 433 

19 09 18 

+ 4 53 54 

800511 

DS TAU 

4 44 39 

+ 29 20 00 

” 

SK— 67— 2 

4 47 05 

-67 12 


” 

19 09 21.3 

+ 4 53 54 

809912 

DV TAU 

5 28 10.3 

+ 18 31 25 

CSI 79 

SK— 67 — 12 

4 54 00 

-67 18 


SSV 9 

3 25 37.7 

+ 31 07 13 

830216 

EPS TAU 

4 25 41.5 

+ 19 04 15 

” 

SK— 67 — 23 

4 57 44 

-67 52 

” 

SSV 10 

3 25 45.5 

+ 31 08 00 

” 

ETA TAU 

3 44 30.3 

+ 23 57 07 


SK — 67 — 110 

5 26 57 

-67 30 

” 

SSV 11 

3 25 50.9 

+ 31 08 17 

” 

FM TAU 

4 11 07 

+ 28 05 14 

GCVS 

SK— 67— 120 

5 27 51 

-67 30 

’* 

SSV 12 

3 25 55.7 

+ 31 10 03 

” 

FN TAU 

4 11 24 

+ 28 21 43 

” 

SK— 67— 159 

5 31 40 

-67 40 

” 

SSV 13 

3 25 58.3 

+ 31 05 47 

” 

FP TAU 

4 11 43 

+ 26 38 36 

” 

SK— 67— 224 

5 36 20 

-67 10 


” 

21 41 51 

+ 65 53 30 

840313 

FS TAU 

4 18 57.6 

+ 26 50 31 

850913 

SK— 68— 14 

4 57 23 

-68 30 


SSV 57 

5 43 35.2 

- 0 03 21 

830216 

FX TAU 

4 27 13 

+ 24 19 41 

GCVS 

SK— 68 — 107 

5 30 55 

-68 27 

” 

SSV 59 

5 43 31.2 

- 0 15 22 

” 

GAM TAU 

4 16 56.6 

+ 15 30 29 

CSI 79 

SK— 68 — 135 

5 38 10 

-68 57 

” 

SSV 63 

5 43 34.7 

- 0 11 08 

” 

GG TAU 

4 29 37 

+ 17 25 25 

GCVS 

SK— 68— 140 

5 39 16 

-68 58 


SSV 64 

5 43 45.8 

- 0 06 23 

” 

GH TAU 

4 30 04.7 

+ 24 03 18 

780909 

SK— 68 — 177 

5 53 07 

-68 14 


ST 3 

20 19 46 

+ 37 14 

669905 

GITAU 

4 30 32.3 

+ 24 15 04 

” 

SK— 68— 179 

5 54 07 

-68 20 

” 

STAR A 

8 24 16.7 

-50 49 22 

ED 

GK TAU 

4 30 32.7 

+24 14 54 

” 

SK — 69— 51 

4 58 10 

-69 45 

’* 

STAR 1 

8 24 06.8 

-50 50 56 

” 

GO TAU 

4 40 00 

+ 25 14 37 

GCVS 

SK— 69— 68 

5 10 15 

-69 12 

” 

STAR 2 

8 24 23.5 

-50 50 05 

” 

HK TAU 

4 28 31 

+ 24 18 36 

” 

SK— 69— 104 

5 19 22 

-69 15 

” 

STELLAR OBJ 

13 50 40 

-61 59 18 

810312 

HK TAU G1 

4 29 41 

+ 24 12 

ED 

SK— 69 — 108 

5 20 19 

-69 55 

” 

STEPAN1AN 

15 35 44 

+ 19 01 30 

809911 

HK TAU G2 

4 29 18 

+ 24 16 

” 

SK— 69— 213 

5 36 35 

-69 13 

** 

STRAND 58 

5 32 38.4 

- 5 14 08 

CSI 79 

HL TAU 

4 28 44.4 

+ 18 07 36 

830708 

SK— 69— 215 

5 36 40 

-69 09 


SW 77 

16 23 

+ 26 

ED 

’* 

4 28 44.4 

+ 18 07 37 

760504 

SK— 69 — 228 

5 37 29 

-69 22 


SWST 1 

18 12 58.8 

-30 53 10 

769910 

HL TAU 10NE 

4 28 45.1 

+ 18 07 46 

830708 

SK— 69— 247 

5 39 18 

-69 32 

” 

SZ 77 

15 48 32.4 

-35 47 47 

779912 

HL TAU 20NE 

4 28 45.8 

+ 18 07 56 

” 

SK— 69— 253 

5 39 54 

-69 29 


SZ 84 

15 53 24.3 

-37 40 35 

” 

HL TAU 20NW 

4 28 43.0 

+ 18 07 56 

” 

SK— 69 — 254 

5 40 07 

-69 46 


SZ 98 

16 05 01.0 

-38 56 51 

” 

HL TAU 20SE 

4 28 45.8 

+ 18 07 16 

’’ 

SK— 69— 274 

5 41 56 

-69 50 

■» 

SZ 105 

16 05 13.5 

-40 08 26 

” 

HL TAU 40”E 

4 28 47.2 

+ 18 07 36 

” 

SK— 69— 279 

5 42 13 

-69 37 

** 

2 S092 1—630 

9 21 

-63 00 

ED 

HL TAU 40*’N 

4 28 44.4 

+ 18 08 16 

" 

SK— 70— 32 

5 00 43 

-70 15 

” 

2 SI 702— 363 

17 02 

—36 18 

” 

HL TAU 40”S 

4 28 44.4 

+ 18 06 56 

” 

SK— 70— 116 

5 49 33 

-70 03 

” 

2 S1728 — 337 #1 

17 28 41 

-33 47 39 

” 

HL TAU 40”W 

4 28 41.6 

+ 18 07 36 

” 

SK— 71 — 17 

5 22 54 

-71 59 

*' 

2 S1728 — 337 #2 

17 28 42 

-33 47 46 

” 

HL TAU 40NE 

4 28 47.2 

+ 18 08 16 

” 

SLS 1267 

9 10 

-50 15 

ED 

2 S1728 — 337 #3 

17 28 39 

-33 48 01 

” 

HL TAU 40NW 

4 28 41.6 

+ 18 08 16 

’* 

SLS 2778 

12 50 

-62 36 

” 

2 S1728 — 337 #4 

17 28 40 

-33 47 58 

'* 

HN TAU 

4 30 41 

+ 17 52 27 

GCVS 

SLS 3981 

17 10 

-40 17 

” 

2 S1728 — 337 #5 

17 28 40 

-33 48 09 

” 

HO TAU 

4 32 05 

+ 22 26 21 

” 

SMC B 2 

0 46 02.4 

-73 38 32 

809910 

S5 0014+81 

0 14 03.4 

+ 81 18 27 

819930 

HP TAU 

4 32 48 

+22 48 18 

’’ 

SMC B 5 

0 46 30.1 

-73 37 32 

” 

T ANON IRS1 

10 36 50.4 

-58 20 44 

811209 

HP TAU G1 

4 32 52.4 

+22 48 53 

ED 

SMC B 8 

0 46 35.2 

-73 29 30 

” 

T ANON IRS2 

10 36 44.1 

-58 20 47 

” 

HP TAU G2 

4 32 54.2 

+22 48 10 

*' 

SMC B 10 

0 46 53.6 

-73 29 01 

” 

T ANON IRS3 

10 36 44.2 

-58 22 09 

” 

HP TAU G3 

4 32 53.7 

+22 48 06 

*' 

SMC B 13 

0 47 03.9 

-73 30 21 

” 

T ANON IRS5 

10 36 35.6 

-58 25 06 

” 

IK TAU 

3 50 46.0 

+ 11 15 42 

760302 

SMC B 18 

0 47 20.6 

-73 24 18 

” 

T 6B 

3 44 25.9 

+24 59 21 

819923 

IQ TAU 

4 26 54 

+26 00 42 

GCVS 

SMC B 22 

0 47 31.3 

-73 38 46 

” 

T 23 

3 45 20.7 

+ 24 45 45 

” 

IS TAU 

4 30 46 

+ 26 00 27 

” 

SMC B 23 

0 47 33.3 

-73 24 42 

” 

T 25B 

3 43 45.6 

+25 18 15 


KAPTAU 

4 22 23.0 

+22 10 50 

CSI 79 

SMC B 24 

0 47 35.0 

-73 38 05 

” 

T 29 

3 48 22.9 

+25 54 13 


NML TAU 

3 50 46.0 

+ 11 15 42 

760302 

SMC B 25 

0 47 36.4 

-73 31 13 


T 42B 

3 41 25.7 

+ 24 36 43 


R TAU 

4 25 36.0 

+ 10 03 30 

” 

SMC B 28 

0 47 39.3 

-73 28 23 


T 69 

3 40 53.9 

+ 25 19 05 


RR TAU 

5 36 23.3 

+ 26 20 56 

CSI 79 

SMC B 30 

0 47 46.3 

-73 34 10 

” 

T 86 

3 45 28.1 

+22 15 18 

” 

RU TAU 

5 49 44 

+ 15 57 33 

GCVS 

SMC B 31 

0 47 47.0 

-73 24 59 

1 ” 

T 90 

3 46 33.8 

+24 22 58 


RV TAU 

4 44 01.9 

+ 26 05 26 

780909 

SMC B 36 

0 47 53.9 

-73 24 38 


T 105 

3 44 35.3 

+23 32 21 


RX TAU 

4 35 30.4 

+ 8 14 12 

CSI 79 

SMC B 39 

0 48 07.4 

-73 29 03 


TAU #1 

4 15 34.6 

+28 12 01 

780909 

RY TAU 

4 18 50.8 

+ 28 19 35 

780909 

SMC B 40 

0 48 16.8 

-73 29 49 

” 

TAU #2 

4 18 50.8 

+28 19 35 


RY TAU 40”E 

4 18 51.9 

+28 19 29 

ED 

SMC B 45 

0 48 29.0 

-73 29 03 


TAU #3 

4 20 22.6 

+24 53 13 


RY TAU 40”N 

4 18 50.8 

+28 20 15 

” 

SMC B 47 

0 48 37.5 

-73 39 06 


TAU #4 

4 22 37.4 

+24 01 03 

” 

RY TAU 40”S 

4 18 50.8 

+ 28 18 55 

” 

SMC B 52 

0 49 02.5 

-73 44 01 

*’ 

TAU #5 

4 24 00.9 

+25 59 36 


RY TAU 40”W 

4 18 50.1 

+28 19 35 

” 

SMC B 65 

0 49 39.8 

-73 39 24 

” 

TAU #6 

4 26 05.7 

+24 37 17 

” 

STAU 

4 26 27.9 

+ 9 49 56 

CSI 79 

SMC B 74 

0 50 25.9 

-73 30 50 

” 

TAU #7 

4 26 22.0 

+24 26 29 


ST TAU 

5 42 13.3 

+ 13 33 23 

” 

SMC N8 1 



830219 

TAU #8 

4 27 40.4 

+25 54 59 


SU TAU 

5 46 07.6 

+ 19 03 27 

860920 

SMC N76B K1 

1 01 23.0 

-72 22 04 

820822 

TAU #9 

4 29 09.6 

+24 27 17 


’• 

5 46 11.9 

+ 19 03 00 

CSI 79 

SMC N76B K2 

1 01 29.7 

-72 22 35 

” 

TAU #10 

4 29 37.7 

+23 52 07 


SW TAU 

4 21 54.7 

+ 4 00 32 


SMC N76B K3 

1 01 29.5 

-72 22 26 

” 

TAU #11 

4 29 39.2 

+ 25 46 14 


SZ TAU 

4 34 20.1 

+ 18 26 33 

” 

SMC N81 

1 07 44 

-73 27 30 

819916 

TAU #12 

4 30 05.2 

+ 24 03 39 


T TAU 

4 19 03 

+ 19 25 30 

840815 

SMC N81 10SW 

1 07 43 

-73 27 37 

ED 

TAU #13 

4 30 21.7 

1 +26 09 18 


” 

4 19 04.1 

i +19 25 05 

CSI 79 

SMC SAND 13 

0 45 29 

-73 23 

689907 

TAU #14 

4 35 53.4 

+ 26 25 14 

” 

” 

4 19 04.2 

+ 19 25 05 

840519 

SMC SAND 31 

0 48 06 

-73 12 

” 

TAU #15 

4 36 22.8 

+ 25 47 08 

” 

T TAU 5”E 

4 19 04.4 

+ 19 25 06 

ED 

SMC SAND 33 

0 48 24 

-73 24 

” 

TAU #16 

4 36 34.4 

+26 05 35 

” 

T TAU 5”N 

4 19 04.1 

+ 19 25 11 

” 

SMC SAND 40 

0 48 49 

-73 44 


TAU #17 

4 36 40.6 

+25 10 11 

! ” 

T TAU 5”S 

4 19 04.1 

+ 19 25 01 

” 

SMC SAND 56 

0 51 19 

-72 54 

'* 

TAU #18 

4 36 51.8 

+25 39 13 


T TAU 5”W 

4 19 03.8 

+ 19 25 06 

” 

SMC SAND 68 

0 55 49 

-71 36 


TAU #19 

4 41 14.3 

+25 19 20 


T TAU 40”E 

4 19 06.7 

+ 19 25 06 

’’ 

SMC SAND 85 

0 58 28 

-72 30 


TAU #20 

4 44 01.9 

+26 05 26 

*’ 

T TAU 40”N 

4 19 04.1 

+ 19 25 46 


SMC SAND 114 

1 03 11 

-72 22 


TAU #21 

4 45 44.1 

+25 32 59 

” 

T TAU 40”S 

4 19 04.1 

+ 19 24 26 


SMC SAND 117 

1 03 17 

-72 24 

” 

TAU #22 

4 15 40.9 

+28 12 53 

” 

T TAU 40”W 

4 19 01.6 

+ 19 25 06 


SMC SAND 143 

1 09 27 

-72 58 

” 

TAU #23 

4 29 13.5 

+ 24 22 40 


T TAU 70”W 

4 18 59.4 

+ 19 25 06 


SMC SAND 157 

1 14 31 

-73 36 

” 

TAU #24 

4 29 28.9 

+ 24 13 38 


T TAU N 

4 19 04.1 

+ 19 25 05 

CSI 79 

SMC SAND 159 

1 14 38 

-73 37 

” 

TAU #25 

4 29 30.1 

+24 13 44 

” 

T TAU S 

” 

” 

" 

SN 1 

16 18 30.2 

- 0 09 13 

819914 

TAU #26 

4 30 04.7 1 

+24 03 18 

'* 

THE 1 TAU 

4 25 42.9 

+ 15 51 09 

” 

SN 19711 

13 13 34.9 

+42 17 35 

851212 

TAU #27 

4 30 32.3 

+24 15 04 

** 

THE 2 TAU 

4 25 48.2 

+ 15 45 40 

*’ 

SN 197 1L 

17 29 59.0 

+ 7 05 43 

769909 

TAU #28 

4 30 32.7 

+24 14 54 


TT TAU 

4 48 22.9 

+28 26 34 

” 

SN 1972E 

13 37 11.0 

- 31 23 09 

841106 

TAU #29 

4 34 12.0 

+25 11 30 


TUTAU 

5 42 09.7 

+ 24 24 00 

’* 

SN 1975A 

6 14 16 

-21 19 

ED 

TAU #30 

4 40 30.7 

+25 06 03 

” 

TX TAU 

4 05 08.3 

+ 26 28 08 


SN 198 IB 

12 31 56.5 

+ 2 28 27 

810308 

TAU A 

5 31 29 

+21 59 13 

840815 

UX TAU 

4 27 09.9 

+ 18 07 21 


SN 1983G 

12 49 48.7 

- 0 55 40 

769909 

TAU DC A 

4 07 21.0 

+28 37 21 

850803 

UX TAU A 

” 

” 

’* 

SN 1983G NOM. 

** 

** 

” 

TAU DC B 

4 22 53.3 

+ 27 30 18 


UX TAU B 

” 

’* 

” 

SN 19831 

12 00 35.9 

+ 44 48 48 

” 

TAU DC C 

4 26 11.1 

+27 20 45 

” 

UZ TAU 

4 29 39.0 

+ 25 46 31 

*' 

SN 1983N 

13 34 01.9 

-29 38 46 

860114 

TAU DC D 

4 26 13.6 

+ 18 24 12 

” 

UZ TAU F,P 

4 29 39.2 

+ 25 46 14 

780909 

SN 1983R 

1 47 23.3 

+26 56 58 

769909 

TAU DC E 

4 28 01.1 

+ 17 48 46 

” 

V TAU 

4 49 08.3 

+ 17 27 17 

CSI 79 

SN 1983R NOM. 

” 

” 

'* 

TAU DC F 

4 31 48.5 

+24 08 30 

” 

VY TAU 

4 36 18 

+22 42 04 1 

GCVS 

SN 1983U 

10 20 46.8 

+20 07 06 

830804 

TAU DC G 

4 38 03.7 

+25 53 51 

*’ 

V410 TAU 

4 15 23 

+ 28 20 40 

” 

SN 1984 

2 33 04.2 

- 7 22 14 

759903 

AA TAU 

4 31 54 

+24 22 46 

GCVS 

V711 TAU 

3 34 13.0 

+ 0 25 32 

CSI 79 

SN 1984 NOM. 

’* 

” 

” 

ALF TAU 

4 33 02.9 

+ 16 24 38 

810720 

W TAU 

4 25 02.7 

+ 15 55 55 

” 

SN 1984? 

21 59 53.3 

—2/ 03 18 

821013 

** 

4 33 03 

+ 16 24 41 

771201 

WW TAU 

3 58 34.5 

+ 30 06 56 

” 

SN 1984 A 

12 24 25.1 

+ 15 19 28 

830808 

BET TAU 

5 23 07.7 

+28 34 02 

810720 

XZ TAU 

4 28 46.1 

+ 18 07 36 

760504 

SN 1984M 

1 25 47.1 

+ 2 15 17 

769909 

BP TAU 

4 16 08.9 

+28 59 01 

CSI 79 

Y TAU 

5 42 40.4 

+20 40 32 

CSI 79 

SN 1984M NOM. 

” 

'* 

” 

BW TAU 

4 30 31.5 

+ 5 15 01 

789906 

Z TAU 

5 49 32.1 

+ 15 47 03 

*’ 

SOC 66 

15 08 25 

+67 28 

ED 

CE TAU 

5 29 16.7 

+ 18 33 31 

CSI 79 

ZET TAU 

5 34 39.2 

+21 06 49 

” 

SOC 171 

” 

” 

” 

Cl TAU 

4 30 52 

+ 22 43 50 

GCVS 

ZZ TAU 

4 27 50 

+ 24 35 56 

GCVS 

SOC 215 

'* 


” 

CQ TAU 

5 32 54.1 

+24 43 02 

CSI 79 

10 TAU 

3 34 19.0 

+ 0 14 38 

CSI 79 

SOC 233 

” 

*’ 

*’ 

CT TAU 

5 55 41.7 

+27 04 38 

*’ 

17 TAU 

3 41 54.0 

+ 23 57 26 

” 

SOC 388 

” 

” 

" 

CW TAU 

4 11 11 

+28 03 20 

GCVS 

20 TAU 

3 42 50.7 

+ 24 12 46 

” 

SOURCE Q 

4 36 22.6 

+ 25 47 22 

750705 

CX TAU 

4 11 44 

+26 40 54 

” 

23 TAU 

3 43 21.1 

+23 47 38 

*’ 

SOURCE 1 

16 23 32.7 

-24 16 44 

730903 

CYTAU 

4 14 30 

+28 13 31 

” 

27 TAU 

3 46 10.9 

+23 54 06 

” 

SOURCE 2 

16 23 22.5 

-24 18 13 

” 

CZ TAU 

4 15 27 

+ 28 09 46 

** 

28 TAU 

3 46 12.3 

+23 59 07 

** 

SOURCE 3 

16 22 18.8 

-24 22 38 

” 

DD TAU 

4 15 27 

+28 09 10 

” 

45 TAU 

4 08 40.3 

+ 5 23 38 

” 

SOURCE 4 

16 22 20.5 

-24 23 39 

” 

DD TAU IRS 

4 15 35 

+ 28 11 

791211 

46 TAU 

4 10 51.3 

+ 7 35 22 

’* 

SOURCE 16 

16 22 35.4 

-24 27 14 

” 

DE TAU 

4 18 49 

+27 48 02 

GCVS 

57 TAU 

4 17 08.4 

+ 13 54 57 

*’ 

SS 7 

7 31 00.5 

-11 42 08 

739903 

DEL TAU 

4 20 02.7 

+ 17 25 35 

CSI 79 

58 TAU 

4 17 45.9 

+ 14 58 36 

*' 

SS 29 

11 06 27.3 

-65 31 02 

” 

DF TAU 

4 24 00 

+25 35 42 

GCVS 

63 TAU 

4 20 32.6 

+ 16 39 42 

” 

SS 65 

16 47 53.3 

-37 12 59 

" 

DG TAU 

4 24 00.9 

+25 59 36 

780909 

64 TAU 

4 21 12.5 

+ 17 19 46 

** 


A-98 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

68 TAU 

h m i 

4 22 35.5 

+ 17 48 54 


TRAPEZIUM 

5 32 48.5 

- 5 25 12 

— 

740903 

47 TUC W300 

h m s 

•„ ' - 

„ 

76TAU 

4 25 33.2 

+ 14 37 51 

” 

” 

5 32 48.5 

- 5 25 17 

790810 

TYCHO SNR 

0 23 03 

+63 50 06 

800903 

90 TAU 

4 35 21.5 

+ 12 24 42 


TRAPEZIUM #1 

5 32 47.0 

- 5 24 20 

ED 

T 1032 -283 

10 32 

-28 18 

ED 

105 TAU 

5 04 55.9 

+ 21 38 24 


TRAPEZIUM #2 

5 32 49.7 

- 5 25 01 

CSI 79 

T1038— 290 

10 38 

-29 00 


111 TAU 

5 21 30.2 

+ 17 20 18 


TRAPEZIUM #3 

5 32 48.2 

- 5 24 20 

ED 

T1350-383 

13 50 

-38 18 

»» 

119 TAU 

5 29 16.7 

+ 18 33 31 

** 

TRAPEZIUM l’S 

5 32 48.5 

- 5 24 12 

** 

T1351— 375 

13 51 17.3 

-37 31 51 

789906 

139 TAU 

5 54 53.3 

+ 25 56 58 

” 

TRAPEZIUM 




UCL 1 

5 32 54 

- 5 24 54 

730901 

TAU-AUR 




10W 

5 32 48 

- 5 25 20 

840715 

UCL 2 

5 39 00 

- I 55 00 

ED 

STAR4 

4 38 13 

+ 28 34 16 

791211 

BET TRI 

2 06 33.5 

+ 34 45 05 

CSI 79 

UCL 4 

2 22 00 

+ 61 52 30 

730901 

TC 1 

17 41 52.6 

-46 04 10 

769910 

RTRI 

2 33 59.8 

+ 34 02 52 

779907 

** 

2 22 00 

+ 61 52 54 

751202 

BL TEL 

19 02 43.9 

-51 29 41 

CSI 79 

RW TRI 

2 22 42 

+ 27 52 20 

GCVS 

UCL 4A 

2 23 18 

+61 39 12 


BR TEL 

20 20 13.9 

-53 01 53 

M 

TS 1.8 

18 58 15.2 

-36 53 38 

860701 

UCL 4B 

2 23 06 

+62 02 30 

” 

NT TEL 

19 18 56 

-50 29 

790004 

TS 2.2 

18 58 28.8 

-36 58 30 

” 

UCL 7 

20 30 34 

+40 04 24 

730901 

RR TEL 

20 00 18.9 

-55 51 30 

CSI 79 

TS 2.3 

18 58 28.0 

-37 00 56 

” 

UCL 8 

18 00 33 

-24 23 24 


RS TEL 

18 15 06.9 

-46 34 05 

” 

” 

18 58 28.2 

-37 00 58 

840704 

UCL 9 

17 57 30 

-24 04 18 


RX TEL 

19 03 17.9 

-46 02 53 

” 

TS 2.4 

18 58 25.5 

-37 01 39 

860701 

UCL 10 

17 27 15 

-34 39 42 

>* 

SV TEL 

18 52 27.9 

-49 32 03 


” 

18 58 25.6 

-37 01 39 

840704 

UCL 11 #1 

17 21 29 

-34 06 00 

»• 

V TEL 

19 14 21.1 

-50 32 54 

” 

TS 2.5 

18 58 19.5 

-37 01 17 

860701 

UCL 11 #2 

17 22 22 

-34 17 36 

” 

TERZAN 2 

17 24 20.8 

-30 45 36 

800408 

TS 2.8 

18 58 11.4 

-37 02 02 

** 

UCL 12 

17 25 55 

-36 39 06 

♦* 

TERZAN 5 

17 45 00.1 

-25 45 52 

719901 

TS 2.9 

18 58 09.8 

-37 02 21 

'* 

UCL 13 

17 19 52 

-35 51 42 

»» 

NEAR TERZAN 5 

17 44 56.1 

-25 44 52 

ED 

TS 3.5 

18 58 44.9 

-36 57 48 


UCL 14 #1 

17 17 26 

-35 43 54 


TERZAN 5 V 

17 45 00.1 

-25 45 52 

719901 

TS 4.1 

18 58 36.3 

-37 00 38 

” 

UCL 14 #2 

17 17 08 

-35 47 42 


TERZAN 5 VS 

” 

” 

” 

” 

18 58 36.5 

-37 00 39 

840704 

UCL 14 #3 

17 16 50 

-35 51 48 


TH 10 

15 52 32.0 

-37 52 50 

779912 

TS 4.2 

18 58 41.6 

-37 01 22 

860701 

UCL 15 

17 14 02 

-36 16 54 

»» 

TH 12 

15 52 51.1 

-37 47 24 

” 

TS 10.5 

18 59 40.5 

-37 22 11 


UCL 16 

17 16 42 

-38 57 42 

*> 

TH 18 

16 03 39.4 

-38 54 19 

” 

TS 13.1 

18 58 19.0 

-37 02 50 


UCL 17 

17 05 48 

-41 31 36 

*> 

TH 21 

16 03 48.6 

-39 03 03 

’* 

” 

18 58 19.1 

-37 02 48 

840704 

UCL 18 

16 56 02 

-40 07 36 


TH 29 

16 05 08.8 

-38 58 16 

” 

TS 13.1 20W 

18 58 17 

-37 02 48 

ED 

UCL 18A 

16 57 02 

-40 32 06 

751202 

TH 32 

16 05 30.1 

-38 55 24 

” 

TS 13.4 

18 58 25.4 

-37 03 49 

860701 

UCL 19 

16 37 29 

-46 26 54 


TH 33 

16 05 32.3 

-39 29 50 

” 

EPS TUC 

23 57 19.9 

-65 51 17 

CSI 79 

UCL 20 

16 37 31 

-47 03 48 

»» 

TH 36 

16 06 20.6 

-39 11 51 

" 

STUC 

0 20 47.3 

-61 57 19 

*’ 

UCL 21 

16 33 00 

-47 22 42 


TH 38 

16 06 35.6 

-38 51 58 

'* 

T TUC 

22 37 16.7 

-61 48 53 

” 

UCL 22 

16 18 39 

-49 55 54 

»* 

TH 43 

16 08 31.6 

-38 54 34 

” 

U TUC 

0 55 44.9 

-75 15 42 

” 

UCL 23 

16 18 06 

-50 15 06 

*> 

TH2— B 

13 25 16 

-63 33 48 

759905 

47 TUC 

0 21 53 

-72 21 

RNGC 

UCL 24 

16 17 38 

-50 28 12 

•» 

TH3— 1 

17 02 40 

-25 21 00 

809909 

47 TUC #1406 

0 19 40 

-72 32 

ED 

UCL 25 

16 16 59 

-50 30 42 


TH3— 3 

17 14 10 

-28 56 18 

789908 

47 TUC #1407 

” 

” 

” 

UCL 26 

16 16 35 

-50 45 48 


TH3— 4 

17 15 38 

-31 36 00 

” 

47 TUC #1414 

0 20 30 

-72 34 

” 

UCL 27 

16 16 15 

-50 54 06 

»* 

TH3 — 5 

17 15 51 

-30 51 06 

” 

47 TUC #1421 

0 20 50 

-72 38 

” 

UCL 28 

16 12 55 

-51 09 48 

” 

TH3 — 6 

17 16 07 

-31 09 45 

” 

47 TUC #1425 

0 21 40 

-72 37 


UCL 29 

16 08 14 

-51 20 00 

>» 

TH3— 7 

17 17 51.7 

-29 19 54 

769910 

47 TUC #1505 

0 20 40 

-72 29 

" 

UCL 30 

16 07 30 

-51 22 06 

»» 

TH3— 8 

17 19 37.4 

-32 11 17 

” 

47 TUC #1510 

0 19 40 

-72 32 

” 

UCL 31 

16 05 44 

-51 49 24 

’* 

TH3— 9 

17 20 45 

-30 59 06 

789908 

47 TUC #1513 

0 20 40 

-72 30 

** 

UCL 32 

16 06 21 

-52 01 00 

” 

TH3— 10 

17 21 27 

-30 49 12 

*’ 

47 TUC #1518 

0 20 40 

-72 32 

” 

UCL 33 

15 55 08 

-53 37 36 

»» 

TH3- 11 

17 21 05 

-31 40 48 

” 

47 TUC #1602 

0 21 32 

-72 32 

♦’ 

UCL 34 

15 49 51 

-54 26 48 

” 

TH3— 12 

17 21 55 

-29 42 42 

” 

47 TUC #1603 

0 21 28 

-72 32 

” 

UCL 34A 

15 49 00 

-54 25 12 

*• 

TH3— 13 

17 22 06 

-30 38 06 

” 

47 TUC #1604 

0 21 23 

-72 33 

" 

UCL 35 

9 00 05 

-47 31 42 

*> 

TH3— 14 

17 22 37 

-26 55 12 

819916 

47 TUC #2416 

0 19 10 

-72 28 

” 

UCL 36 

8 57 21 

-47 17 42 

” 

TH3— 16 

17 24 13 

-29 18 48 

789908 

47 TUC #2426 

0 19 30 

-72 29 


UCL 37 

8 57 42 

-43 35 54 

” 

TH3— 17 

17 24 21 

-29 00 36 

'* 

47 TUC #2525 

0 20 10 

-72 28 


UCL 39 

19 08 27 

+ 9 01 30 

** 

TH3— 18 

17 25 17 

-28 36 18 

” 

47 TUC #2603 

0 19 43 

-72 27 

*» 

UCL 41 

17 13 06 

-37 54 54 

»» 

TH3— 19 

17 25 32 

-28 25 06 

” 

47 TUC #2605 

0 19 44 

-72 25 

” 

UCL 42 

17 08 45 

-38 31 30 

»» 

TH3— 20 

17 25 55.0 

-29 41 01 

769910 

47 TUC #3407 

0 18 30 

-72 18 

♦» 

UCL 43 

17 08 18 

-39 06 24 

** 

TH3— 24 

17 27 39 

-30 15 00 

819916 

47 TUC #3410 

0 18 50 

-72 19 

" 

UCL 43A 

17 07 54 

-39 05 42 

»» 

TH3— 25 

17 27 39 

-27 03 42 

789908 

47 TUC #3501 

0 19 00 

-72 21 

” 

UCL 44 

17 02 54 

-40 49 06 


TH3— 27 

17 32 54.6 

-24 23 30 

769910 

47 TUC #3512 

0 19 40 

-72 17 


UCL 45 

17 01 00 

-40 43 06 

*» 

TH3— 30 

17 30 34 

-28 05 36 

819916 

47 TUC #4411 

0 21 10 

-72 07 

** 

UGC 94 

0 07 51.3 

+ 25 33 16 

769909 

TH3— 31 

17 31 06 

-29 27 36 

" 

47 TUC #4415 

0 21 30 

-72 07 


UGC 98 

0 08 05.9 

+ 32 42 18 


TH3— 34 

17 34 30 

-32 13 42 

” 

47 TUC #4417 

” 

” 

*’ 

UGC 99 

0 08 06.2 

+ 13 25 53 

851219 

TH3— 55 

17 27 45 

-30 58 54 

” 

47 TUC #4418 

0 21 40 

-72 06 

** 

UGC 100 

0 08 11.5 

+33 04 24 

769909 

TH4— 3 

17 45 36.0 

-22 15 53 

769910 

47 TUC #4503 

0 20 20 

-72 12 

” 

UGC 156 

0 14 13.6 

+ 12 04 20 

851219 

TH4- 6 

17 48 00.8 

-18 46 00 

” 

47 TUC #4603 

0 21 46 

-72 11 

** 

UGC 238 

; 0 22 25.6 

+ 31 04 04 

769909 

TH4— 7 

17 49 22.0 

-21 50 33 

” 

47 TUC #5309 

0 24 00 

-72 06 

” 

UGC 255 

: 0 24 10.5 

+ 31 25 35 


TH4— 8 

17 49 42.0 

-21 14 00 

” 

47 TUC #5312 

0 24 30 

-72 07 

’* 

UGC 279 

0 25 36.6 

+ 30 31 33 

>» 

TH4— 10 

17 54 11 

-18 06 24 

819917 

47 TUC #5404 

0 22 10 

-72 07 


UGC 433 

i 0 38 18 

+ 31 27 

UGC 

TMC 1 

4 38 38 

+25 36 00 

840815 

47 TUC #5406 

0 22 30 

-72 06 


UGC 501 

0 46 21.1 

+ 27 56 43 

850211 

TMC 2 

4 29 43 

+24 18 54 

” 

47 TUC #5422 

0 24 00 

-72 08 

” 

UGC 525 

0 48 52.5 

+ 29 26 41 


TMC 3 

4 32 38 

+24 02 00 

” 

47 TUC #5427 

0 24 10 

-72 11 

” 

UGC 540 

0 50 16.5 

+ 28 45 40 

” 

TO 1004— 296NW 

10 04 17.7 

-29 41 29 

841106 

47 TUC #5527 

0 23 30 

-72 10 

*• 

UGC 542 

0 50 44.6 

+ 28 59 55 

»» 

TO 1004 — 296SE 

” 

” 

” 

47 TUC #5529 

0 23 40 

-72 11 

” 

UGC 554 

0 52 04.5 

+ 28 26 46 

»» 

TO 1457-262 

14 57 31.8 

-26 14 58 

” 

47 TUC #5627 

0 23 06 

-72 11 

*’ 

UGC 556 

0 52 08.0 

+28 58 33 

*» 

TOL 0109-38 

1 °? 

-38 20 

ED 

47 TUC #5739 

0 22 54 

-72 15 

” 

UGC 557 

0 52 03.8 

+ 31 05 42 

*» 

TOL 0109-380 


” 

” 

47 TUC #6407 

0 25 10 

-72 14 


UGC 562 

0 52 24.3 

+ 31 16 16 

** 

TOL 1238-364 

12 38 

-36 24 

” 

47 TUC #6408 

0 25 00 

-72 15 


UGC 575 

0 53 26.0 

+ 30 48 15 

•> 

TOL 1924-416 

19 24 28.9 

-41 40 42 

860416 

47 TUC #6502 

0 24 10 

-72 13 


UGC 598 

0 55 06.3 

+ 31 12 52 


TON 153 

13 17 34.2 

+27 43 52 

810609 

47 TUC #6509 

0 24 00 

-72 14 


UGC 632 

0 58 27.7 

+29 51 42 

» 

TON 155 

13 18 53.7 

+ 29 03 30 

809908 

47 TUC #7320 

0 25 30 

-72 23 


UGC 633 

0 58 36.8 

! +31 14 19 

840901 

TON 156 

13 18 54.8 

+ 29 03 01 

810609 

47 TUC #7502 

0 24 00 

-72 29 


UGC 646 

1 00 41.5 

+ 31 58 09 

850211 

TON 157 

13 21 00.0 

+29 25 45 

” 

47 TUC #7507 

0 23 50 

-72 27 


UGC 669 

1 02 34.0 

+ 31 24 51 


ION 202 

14 25 21.9 

+ 26 45 38 

809908 

47 TUC #7525 

0 24 00 

-72 31 


UGC 673 

1 03 24.6 

+ 31 08 19 

•* 

TON 256 

16 12 08.7 

+ 26 11 46 

” 

47 TUC #8406 

0 22 40 

-72 35 


UGC 679 

1 04 18.0 

+ 32 07 20 

*» 

TON 490 

10 11 05.6 

+ 25 04 10 

810609 

47 TUC #8416 

0 24 20 

-72 33 

*• 

UGC 711 

1 06 03.3 

+ 1 22 27 

821013 

TON 1542 

12 29 33.1 

+ 20 26 02 

809908 

47 TUC #8517 

0 23 10 

-72 33 


UGC 732 

1 07 54 

+ 33 18 

UGC 

TR 14 IRS2 

10 42 18.5 

-59 18 45 

811209 

47 TUC #8518 

0 23 19 

-72 33 


UGC 772 

1 11 05.4 

+ 0 36 36 

851219 

TR 15 IRS1 

10 43 11.0 

-59 07 07 

” 

47 TUC A8 

0 21 53 

— 72 21 

RNGC 

UGC 809 

1 13 03.9 

+ 33 32 49 

85021 1 

TR 15 IRS3 

10 42 47.8 

-59 00 05 


47 TUC A 19 

** 

« 


UGC 841 

1 16 22.0 

+ 32 46 05 


TR 15 IRS4 

10 42 39.1 

-59 08 29 


47 TUC RIO 

” 



UGC 927 

1 20 22.4 

+ 33 16 07 

•» 

TR 15 IRS5 

10 42 23 

-58 58 56 

” 

47 TUC R17 

” 

" 

*» 

UGC 979 

1 22 31.0 

+ 33 45 55 

769909 

TR 15 NOM. 

10 43 

-59 00 

ED 

47 TUC R18 


” 

” 

UGC 987 

1 22 42.6 

+ 31 52 33 

85021 1 

TR 15—18 

” 



47 TUC R23 

” 

” 

” 

UGC 1033 

1 24 46.2 

+ 31 17 44 

•» 

TR 15-39 




47 TUC R26 

” 

” 


UGC 1045 

1 25 12 

+ 31 47 

UGC 

TR 16 IRS3 

10 43 14.2 

-59 24 18 

811209 

47 TUC R32 

” 

** 

»» 

UGC 1066 

1 26 31.4 

+ 31 48 23 

85021 1 

TR 16 IRS4 

10 42 58.6 

-59 22 14 


47 TUC R36 



” 

UGC 1171 

1 37 03.1 

+ 15 38 47 

851219 

TR 16 IRS5 

10 42 52.1 

-59 21 06 

” 

47 TUC VI 

” 

” 

** 

UGC 1201 

1 40 22 

+ 13 23 41 

860915 

TR 16 IRS7 

10 42 47.2 

-59 22 29 

" 

47 TUC V2 

” 

” 

” 

UGC 1577 

2 02 32.2 

+ 30 56 20 

769909 

TR 16 NOM. 

10 43 

-59 25 

ED 

47 TUC V3 

’* 

" 

” 

UGC 1810 

2 18 24.3 

+ 39 08 50 


TR 16-20 

” 


'* 

47 TUC V4 



” 

UGC 1813 

2 18 30 

+ 39 08 

UGC 

TR 16—94 

” 


” 

47 TUC V5 


” 


UGC 1814A 

2 18 39.2 

+ 16 20 16 

769909 

TR 16-100 



” 

47 TUC V6 

” 

” 


UGC 1814B 




TR 16-149 

10 42 17.4 

-59 27 23 

” 

47 TUC V7 

” 



UGC 1831 

2 19 24.5 

+42 07 13 

821013 

TR 24 IRS4 

16 53 33.6 

-40 24 25 

811209 

47 TUC V8 

’* 

” 


UGC 1835 

2 19 46.9 

+ 28 01 50 

769909 

TR 24 IRS5 

16 53 36.6 

-40 21 09 

*' 

47 TUC VI 1 

” 

” 

*» 

UGC 2082 

2 33 22.7 

+ 25 12 24 

821013 

TR 24 IRS7 

16 53 23.1 

-40 19 56 

” 

47 TUC V13 


” 


UGC 2134 

2 35 56.1 

+ 27 38 02 

769909 

TR 24 IRS9 

16 53 11.0 i 

-40 26 29 

” 

47 TUC V15 


” 

” 

UGC 2274 

2 45 12.3 

+ 34 12 41 


TR 24 IRS 10 

16 53 23.6 

-40 17 14 

” 

47 TUC V16 

•* 



UGC 2285 

2 45 55.9 

+ 6 18 51 

8502 I 1 

TR 27 1 

17 32 54 

-33 27 

739904 

47 TUC V17 

” 

” 


UGC 2364 

2 50 42.7 

+ 6 20 10 


TR 27-2 

17 32 53.1 

-33 26 47 

CSI 79 

47 TUC V18 

” 

” 


UGC 2367 

2 51 02.6 

+ 6 03 42 


TR 27-13 

17 33 07.3 

-33 29 08 

” 

47 TUC V19 

” 

” 


UGC 2375 

2 51 24.9 

+ 6 03 16 


TR 27-23 

17 33 09.6 

-33 27 33 

” 

47 TUC V21 

” 


** 

UGC 2405 

2 53 18.6 

+ 6 17 34 

»♦ 

TR 27-28 

17 33 29 

-33 24 10 

800415 

47 TUC V25 

” 

»■ 


UGC 2414 

2 53 40.3 

+ 4 19 40 

>» 

EN TRA 

14 52 30 

-68 38 12 

GCVS 

47 TUC V28 


” 

” 

UGC 2415 

2 53 44.1 

+ 5 57 15 


R TRA 

15 15 15.7 

-66 18 52 

CSI 79 

47 TUC W3 

” 

” 


UGC 2432 

2 54 44.7 

+ 9 56 57 

851219 


15 15 16 

-66 18 54 

840427 

47 TUC W12 

” 



UGC 2444 

2 55 50.9 

+ 6 06 26 

85021 1 

RV TRA 

15 27 53.9 

-62 22 56 

CSI 79 

47 TUC W12A 

” 


*’ 

UGC 2454 

2 56 36.9 

+ 7 06 23 


S TRA 

15 56 40 

-63 38 12 

840427 

47 TUC W76 

” 

” 

” 

UGC 2509 

3 00 46.9 

+ 4 17 50 



15 56 40.1 

-63 38 09 

CSI 79 

47 TUC W77 

” 

” 


UGC 2684 

3 17 33.9 

+ 17 06 55 

851219 

V TRA 

16 44 53.9 

-67 41 42 

" 

47 TUC W78 

" 

” 


UGC 2809 

3 36 39.8 

+ 19 37 24 


X TRA 

15 09 29.0 

-69 53 34 

” 

47 TUC W81 

” 

” 

" 

UGC 2855 

3 43 11.6 

+69 58 42 

860130 


Aw ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 



NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

UGC 2982 

» 

4 

IT 

09 

42 

+ 5 25 12 

840619 

UGC 8195 

13 

03 

59.2 

+ 29 55 29 


GAM UMA 

11 

51 

12.5 

+ 53 58 21 


UGC 3137 

4 

39 

21.3 

+ 76 19 36 

821013 

UGC 8229 

13 

06 

31.0 

+ 28 27 00 

” 

MUU UMA 

10 

19 

21.4 

+41 45 05 


UGC 3177 

4 

46 

49.8 

+ 21 35 57 

851219 

UGC 8244 

13 

07 

29.1 

+ 28 38 55 

” 

NUU UMA 

11 

15 

46.9 

+ 33 22 02 

*• 

UGC 3219 

4 

56 

08.3 

+ 6 54 11 

850211 

UGC 8246 

13 

07 

44.8 

+ 34 26 48 

821013 

OMI UMA 

8 

26 

07.6 

+60 53 13 

*’ 

UGC 3220 

4 

56 

07.0 

+ 7 02 21 

” 

UGC 8256 

13 

08 

37 

+ 37 19 25 

860915 

R UMA 

10 

41 

07.5 

+69 02 23 

779907 

UGC 3236 

5 

00 

51.9 

+ 6 35 16 

” 

UGC 8273 

13 

09 

33.6 

+ 21 03 24 

860702 

RHO UMA 

8 

58 

03.9 

+67 49 34 

CSI 79 

UGC 3248 

5 

04 

28.2 

+ 3 54 48 

” 

UGC 8335A 

13 

13 

37.5 

+ 62 23 33 

769909 

RS UMA 

12 

36 

41.2 

+ 58 45 28 

779907 

UGC 3269 

5 

11 

25.2 

+ 6 27 51 

” 

UGC 8335B 

13 

13 

41.8 

+62 23 16 

M 

RU UMA 

11 

39 

02.0 

+ 38 45 08 

” 

UGC 3270 

5 

12 

38.6 

+ 6 25 06 

” 

UGC 8392 

13 

18 

53.3 

+ 31 29 00 

850211 

RY UMA 

12 

18 

04.0 

+61 35 14 


UGC 3275 

5 

14 

04.9 

+ 6 34 08 

” 

UGC 8493 

13 

27 

46 

+47 27 16 

860915 

S UMA 

12 

41 

45.6 

+61 22 01 

” 

UGC 3291 

5 

17 

45.0 

+ 6 31 18 

*’ 

UGC 8696 

13 

42 

51.6 

+ 56 08 14 

860702 

ST UMA 

11 

25 

06.8 

+ 45 27 38 


UGC 3303 

5 

22 

19.0 

+ 4 27 24 

851219 

UGC 8861 

13 

54 

06.7 

+ 10 26 05 

850211 

SU UMA 

8 

08 

05 

+62 45 28 

GCVS 

UGC 3316 

5 

26 

53.1 

+ 55 47 35 

” 

UGC 8918 

13 

57 

46.2 

+ 9 12 34 

*’ 

SV UMA 

10 

43 

27.8 

+ 55 17 57 

779907 

UGC 3490 

6 

30 

39 

+ 12 05 52 

860915 

UGC 8927 

13 

58 

41.2 

+ 7 43 23 

” 

SW UMA 

8 

32 

59 

+ 53 39 04 

GCVS 

UGC 3555A 

6 

46 

54.3 

+25 41 28 

769909 

UGC 8938 

13 

59 

18.1 

+ 9 43 53 

” 

SZ UMA 

11 

17 

28.5 

+66 07 02 

CSI 79 

UGC 3555B 


” 


” 

’* 

UGC 8942 

13 

59 

35.7 

+ 10 10 13 

” 

TUMA 

12 

34 

07.3 

+ 59 45 44 

779907 

UGC 3580 

6 

50 

02.4 

+ 69 37 38 

821013 

UGC 8944 

13 

59 

43.6 

+ 9 40 52 

" 

TV UMA 

11 

42 

58.0 

+ 36 10 17 

CSI 79 

UGC 3691 

7 

05 

10.0 

+ 15 15 30 

” 

UGC 8948 

14 

00 

04.7 

+ 9 19 12 

” 

UPS UMA 

9 

47 

27.0 

+ 59 16 29 

” 

UGC 399 5 A 

7 

41 

00.8 

+29 22 05 

769909 

UGC 8950 

14 

00 

14.2 

+ 9 24 17 

” 

UX UMA 

13 

32 

41.9 

+ 52 22 49 

” 

UGC 3995B 


” 


” 

" 

UGC 8951 

14 

00 

22.6 

+ 9 01 11 

” 

VW UMA 

10 

55 

37.9 

+ 70 15 25 

” 

UGC 4030 

7 

45 

06.9 

+ 28 21 00 

” 

UGC 8967 

14 

00 

59.2 

+ 9 42 26 

” 

VX UMA 

10 

52 

06 

+ 72 08 30 

GCVS 

UGC 4121 

7 

54 

48 

+ 58 12 

UGC 

UGC 9023 

14 

04 

23.2 

+ 9 33 33 

” 

VY UMA 

10 

41 

37.2 

+ 67 40 27 

779907 

UGC 4238 

8 

05 

08.4 

+ 76 34 11 

821013 

UGC 9027 

14 

04 

36.9 

+ 10 52 50 

” 

W UMA 

9 

40 

15.4 

+ 56 10 56 


UGC 4299 

8 

13 

01.5 

+ 23 21 13 

850211 

UGC 9098A 

14 

10 

33.1 

+45 55 32 

769909 

X UMA 

8 

37 

14.1 

+ 50 18 54 


UGC 4324 

8 

15 

34.6 

+ 20 55 04 


UGC 9098B 

14 

10 

30.4 

+45 55 32 

” 

XI UMA 

11 

15 

31.1 

+ 31 48 39 

CSI 79 

UGC 4329 

8 

16 

06.8 

+ 21 20 34 

” 

UGC 9426 

14 

35 

43.4 

+ 48 50 21 

851219 

Y UMA 

12 

38 

04.4 

+ 56 07 15 

779907 

UGC 4332 

8 

16 

42.8 

+ 21 16 21 


UGC 9506 

14 

43 

21.7 

+ 31 38 37 

” 

Z UMA 

11 

53 

54.3 

+ 58 08 59 


UGC 4334 

8 

16 

52.3 

+ 22 12 00 


UGC 9560 

14 

48 

55.1 

+ 35 46 36 

861203 

ZET UMA 

13 

21 

54.9 

+ 55 11 09 

CSI 79 

UGC 4344 

8 

17 

21.8 

+ 21 02 00 

” 

UGC 9562 

14 

49 

13.1 

+ 35 44 53 

769909 

15 UMA 

9 

05 

21.3 

+ 51 48 27 


UGC 4354 

8 

18 

27.9 

+ 21 04 21 


UGC 9764 

15 

09 

49.7 

+ 65 05 10 

821013 

61 UMA 

11 

38 

25.2 

+ 34 29 01 


UGC 4361 

8 

18 

57.6 

+ 22 48 07 


UGC 9858 

15 

24 

52.0 

+ 40 44 16 


83 UMA 

13 

38 

50.5 

+ 54 56 01 


UGC 4375 

8 

20 

14.8 

+ 22 49 33 


UGC 9875 

15 

28 

36.2 

+ 23 14 09 

851219 

UMI 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 4386 

8 

21 

06.8 

+ 21 11 23 

” 

UGC 9913 

15 

32 

47 

+ 23 40 08 

860915 

UMI E 




” 


UGC 4399 

8 

23 

12.5 

+21 37 16 

” 

UGC 9977 

15 

39 

26.6 

+ 0 52 22 

821013 

UMI M 





” 

UGC 4400 

8 

23 

10.3 

+21 49 57 

” 

UGC 10040 

15 

46 

28.4 

+ 18 00 52 

850211 

ALF UMI 

1 

48 

48.7 

+ 89 01 42 

CSI 79 

UGC 4404 

8 

23 

33.3 

+ 22 25 33 

” 

UGC 10044 

15 

46 

43.0 

+ 18 15 18 

” 

BET UMI 

14 

50 

49.6 

+ 74 21 35 

” 

UGC 4405 

8 

23 

35.9 

+ 23 21 28 

*’ 

UGC 10054 

15 

48 


+ 81 59 

UGC 

R UMI 

16 

30 

37.8 

+72 23 10 

779907 

UGC 4416 

8 

24 

20.2 

+23 02 35 

769909 

UGC 10085 

15 

52 

12.1 

+ 18 40 18 

850211 

RR UMI 

14 

56 

46.7 

+66 07 52 

” 

UGC 4424 

8 

25 

14.0 

+ 20 25 44 

850211 

UGC 10190 

16 

03 

11.2 

+ 17 49 54 

•’ 

S UMI 

15 

31 

27.1 

+ 78 48 08 

" 

UGC 4444 

8 

24 

36.1 

+ 17 27 00 

” 

UGC 10195 

16 

03 

38.0 

+ 18 21 16 

” 

TUMI 

13 

33 

38.3 

+73 40 38 

CSI 79 

UGC 4446 

8 

27 

46.6 

+20 46 09 

** 

UGC 10288 

16 

11 

51.0 

- 0 04 54 

821013 

THE UMI 

15 

32 

51.2 

+77 30 58 

” 

UGC 4514 

8 

35 

54.3 

+ 53 38 00 

821013 

UGC 11055 

17 

54 

45.6 

+ 12 14 41 

769909 

U UMI 

14 

16 

14.2 

+ 67 01 28 

779907 

UGC 4559 

8 

41 

04.2 

+ 30 18 01 

” 

UGC 11057 

17 

54 

55.2 

+ 12 11 03 

” 

V UMI 

13 

37 

46.6 

+ 74 33 48 

CSI 79 

UGC 4841 

9 

09 

34.5 

+ 74 26 20 

769909 

UGC 11093 

17 

59 

26.0 

+ 6 58 01 

821013 

U0052 — 326 

0 

52 


-32 36 

ED 

UGC 4922 

9 

15 

12 

+48 05 

UGC 

UGC 11533 

20 

14 

16.8 

+ 0 26 20 

851219 

U0 147 — 270 

1 

47 


-27 00 


UGC 5079 

9 

29 

20 

+ 21 43 14 

860915 

UGC 11651 

20 

55 

05.0 

+ 25 46 29 

821013 

U0151 — 498 


51 


-49 48 

»> 

UGC 5101 

9 

32 

04.7 

+61 34 37 

860702 

UGC 1 1680 A 

21 

05 

10.7 

+ 3 40 15 

769909 

U0219— 345 

2 

19 


-34 30 


UGC 5339A 

9 

53 

36.3 

+ 20 42 56 

769909 

UGC 11680B 

21 

05 

15.1 

+ 3 40 37 

” 

U0418 — 583 

4 

18 


-58 18 


UGC 5339B 

9 

53 

35.5 

+20 43 16 

’* 

UGC 11707 

21 

12 

20.2 

+ 26 31 39 

821013 

U0532 — 527 

5 

32 


-52 42 

*» 

UGC 5387 

9 

58 

35 

+55 55 16 

860915 

UGC 11730 

21 

19 

11.7 

+ 29 14 24 

851219 

U0547 — 245 

5 

47 


-24 30 

•* 

UGC 5459 

10 

04 

53.8 

+53 19 45 

821013 

UGC 11751 

21 

26 

36 

+ 11 10 

UGC 

U0632-629 

6 

32 


-62 54 

•• 

UGC 5633 

10 

22 

00 

+ 15 00 

UGC 

UGC 11764 

21 

30 

44.8 

+ 7 46 43 

851219 

U1310-302 

13 

10 


-30 12 

•» 

UGC 5984A 

10 

49 

30 

+30 20 

” 

UGC 11820 

21 

47 

03.7 

+ 13 59 51 

” 

U1352— 336 

13 

52 


-33 36 

*> 

UGC 5984B 


” 


” 

” 

UGC 12029 

22 

22 

25.1 

+22 43 02 

” 

U28 130 

12 

51 

43 

+ 27 34 

•* 

UGC 6225 

11 

08 

36 

+ 55 56 39 

860915 

UGC 12304 

22 

58 

36.3 

+ 5 23 05 

850211 

3 U1636-53 H 

16 

36 


-53 

741014 

UGC 6346 

11 

17 

38 

+ 13 15 47 

” 

UGC 12361 

23 

03 

51.9 

+ 11 00 51 

” 

3 U1758-20 A 

17 

58 


-20 

•• 

UGC 6350 

11 

17 

40 

+ 13 51 46 


UGC 12370 

23 

04 

35.2 

+ 9 41 24 


4 U0U5+634 

1 

15 


+ 63 24 

ED 

UGC 6399 

11 

20 

36 

+ 51 12 

790404 

UGC 12380 

23 

C5 

10.1 

+ 11 15 23 

” 

4 U0535+262 

5 

35 

47.9 

+26 17 17 

CSI 79 

UGC 6446 

11 

23 

53.0 

+ 54 01 28 

769909 

UGC 12382 

23 

05 

22.0 

+ 4 53 26 

” 

4U1700-37 

17 

00 

32.6 

-37 46 28 


UGC 6471/2 

11 

25 

44 

+ 58 50 18 

860915 

UGC 12407 

23 

09 

20.1 

+ 9 14 05 

” 

V ZW 317 





830414 

UGC 6509 

11 

28 

45.1 

+ 23 23 28 

850211 

UGC 12417 

23 

10 

18 

+ 5 31 

UGC 

V 569 

10 

09 

46.3 

- 3 29 41 

830509 

UGC 6546 

11 

31 

07.6 

+ 17 40 22 

” 

UGC 12423 

23 

10 

40.9 

+ 6 09 26 

850211 

VA 51 

4 

10 

18.7 

+ 16 38 26 

CSI 79 

UGC 6583 

11 

34 

17.9 

+20 14 54 

” 

UGC 12442 

23 

12 

01.9 

+ 4 13 33 

769909 

VA 52 

4 

10 

20 

+ 14 36 42 

699902 

UGC 6586 

11 

34 

26.1 

+ 15 50 50 

’* 

UGC 12447 

23 

12 

10.8 

+ 4 15 39 

850211 

VA 60 

4 

11 

39.9 

+ 12 18 35 

CSI 79 

UGC 6597 

11 

35 

07.1 

+22 17 13 

” 

UGC 12451 

23 

12 

12.9 

+ 5 08 30 

” 

VA 68 

4 

12 

03.9 

+ 12 55 42 


UGC 6607 

11 

35 

48.9 

+21 01 05 

” 

UGC 12454 

23 

12 

36 

+ 9 24 

UGC 

VA 72 

4 

12 

21.9 

+ 14 16 18 

•* 

UGC 6667 

11 

39 

45.1 

+ 51 52 30 

821013 

UGC 12467 

23 

13 

29.1 

+ 6 22 45 

850211 

VA 76 

4 

12 

42.9 

+ 16 38 06 

** 

UGC 6680 

11 

40 

26.5 

+ 19 55 37 

850211 

UGC 12472 

23 

14 

12 

+ 8 37 

UGC 

VA 79 

4 

12 

55.7 

+ 15 16 36 


UGC 6686 

11 

40 

47.5 

+ 16 45 47 


UGC 12486 

23 

15 

43.9 

+ 6 18 45 

850211 

VA 108 

4 

14 

46.5 

+ 16 49 33 

•» 

UGC 6689 

11 

40 

48.8 

+21 55 43 


UGC 12494 

23 

16 

20.5 

+ 6 36 16 S 

»* 

VA 123 

4 

15 

07.9 

+ 18 08 07 


UGC 6697 

11 

41 

12.8 

+20 14 55 

” 

UGC 12497 

23 

16 

38.9 

+ 7 25 45 ! 


VA 135 

4 

15 

29 

+ 17 17 54 

699902 

UGC 6719 

11 

42 

114 

+ 20 24 11 


UGC 12498 

23 

16 

39.6 

; + 7 50 06 ! 


VA 146 

4 

15 

58.9 

+ 13 14 36 

CSI 79 

UGC 6794 

11 

46 

49.1 

+ 16 55 12 

” 

UGC 12518 

23 

17 

40.7 

+ 7 39 29 


VA 156 

4 

16 

14.9 

+ 17 24 16 


UGC 6818 

11 

48 

10.2 

+46 05 08 

821013 

UGC 12535 

23 

18 

29.6 

! + 7 54 19 


VA 177 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 6821 

11 

48 

26.2 

+20 40 08 

850211 

UGC 12539 

23 

18 

54.6 

+ 7 56 34 


VA 179 

4 

17 

02.9 

+ 16 24 12 

CSI 79 

UGC 6837 

11 

49 

17.7 

+ 18 49 31 


UGC 12547 

23 

19 

18.8 

+ 4 43 55 


VA 182 

4 

17 

08.4 

+ 13 54 57 


UGC 6876 

11 

51 

25.0 ; 

+20 51 05 


UGC 12551 

23 

19 

37.3 

+ 8 59 44 

” 

VA 199 

15 

08 

25 

+ (57 28 

ED 

UGC 6881 

11 

52 

10.6 

+ 20 20 05 

” 

UGC 12553 

23 

19 

41.6 

+ 9 06 34 

” 

VA 201 

4 

18 

03.7 

+ 13 44 45 

CSI 79 

UGC 6891 

11 

52 

42.4 

+ 17 45 57 

” 

UGC 12555 

23 

20 

01.3 

+ 4 50 45 

” 

VA 202 

15 

08 

25 

+67 28 

ED 

UGC 6922 

11 

54 

12 

+ 51 07 

UGC 

UGC 12561 

23 

20 

26.3 

+ 8 43 10 

” 

VA 208 

4 

18 

33 

+ 11 55 24 

699902 

UGC 6923 

11 

54 

14.0 

+ 53 26 20 

821013 

UGC 12562 

23 

20 

15.6 

+ 11 29 54 

” 

VA 215 

4 

18 

45.1 

+ 14 17 32 

CSI 79 

UGC 6983 

11 

56 

34.0 

+ 52 59 08 

769909 

UGC 12571 

23 

20 

51.3 

+ 13 02 41 

” 

VA 228 

15 

08 

25 

+ <57 28 

ED 

” 

11 

56 

36 

+ 52 59 

790404 

UGC 12596 

23 

23 

30 

+ 12 55 

UGC 

VA 229 

4 

19 

14.2 

+ 13 57 36 

CSI 79 

UGC 7081 

12 

03 

03 

+ 50 49 10 

860915 

UGC 12626 

23 

26 

46.0 

+ 26 06 13 

850211 

VA 230 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 7089 

12 

03 

24 

+43 25 

790404 

UGC 12630 

23 

27 

22.2 

+ 8 41 23 


VA 236 


” 


»* 

*• 

UGC 7096 

12 

03 

51 

+ 52 59 20 

860915 

UGC 12631 

23 

27 

32.0 

+ 26 48 40 

” 

VA 249 

4 

19 

53.7 

+ 14 56 24 

CSI 79 

UGC 7345 

12 

16 

18 

+ 14 41 44 

” 

UGC 12666 

23 

31 

12.2 

+ 32 06 26 

769909 

VA 261 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 7450 

12 

20 

23 

+ 16 06 01 

” 

UGC 12678 

23 

32 

18.6 

+26 02 04 

850211 

VA 272 

4 

20 

32.6 

+ 16 39 42 

CSI 79 

UGC 7513 

12 

23 

09.9 

+ 7 29 36 

769909 

UGC 12688 

23 

32 

53.5 

+ 7 02 45 

" 

VA 276 

4 

20 

33.9 

+ 15 38 52 

” 

UGC 7539 

12 

23 

57 

+ 31 29 56 

860915 

UGC 12701 

23 

33 

55.7 

+27 39 34 

” 

VA 279 

4 

20 

42.3 

+ 14 33 17 

*» 

UGC 7557 

12 

24 

36 

+ 7 32 

UGC 

UGC 12721 

23 

36 

41.3 

+26 50 18 

” 

VA 282 

4 

20 

51.9 

+ 15 45 42 

! ” 

UGC 7563 

12 

24 

40 

+ 16 10 30 

859907 

UGC 12722 

23 

36 

48 

+ 8 57 

UGC 

VA 291 

15 

08 

25 

+ <57 28 

ED 

UGC 7612 

12 

26 

30 

+ 3 00 

UGC 

UGC 12746 

23 

40 

15.7 

+27 01 12 

850211 

VA 294 

4 

21 

06 

+ 13 56 00 

699902 

UGC 7651 

12 

28 

11 

+41 54 56 

860915 

UGC 12755 

23 

41 

18.7 

+28 03 43 

” 

VA 297 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 7675 

12 

29 

28 

+ 14 41 43 

” 

UGC 12855 

23 

54 

04.6 

+ 26 49 34 

” 

VA 301 

4 

21 

12.5 

+ 17 19 46 

CSI 79 

UGC 7685 

12 

29 

54.5 

+ 0 39 56 

821013 

UGC 12914 

23 

59 

04.0 

+ 23 12 23 

769909 

VA 308 

4 

21 

22.3 ! 

+ 14 38 36 


UGC 7699 

12 

30 

21.2 

+37 53 47 

” 

UGC 12915 

23 

59 

08.6 

+ 23 12 59 

*’ 

VA 310 

4 

21 

22.9 

+ 17 53 22 


UGC 7721 

12 

31 

35 

+ 2 55 47 

860915 

UKS 1751-241 

17 

51 

23.5 

-24 08 12 

800408 

VA 315 

4 

21 

29 4 

+ 16 57 52 


UGC 7737 

12 

32 

06 

+ 15 29 

UGC 

UM 141 

1 

46 

44.0 

+ 1 42 27 

809908 

VA 319 

4 

21 

35.7 

+ 16 46 18 

” 

UGC 7750 

12 

32 

41.3 

+ 30 01 11 

850211 

UM 148 

1 

54 

00.0 

+ 4 30 48 

” 

VA 334 

4 

21 

57 

+ 15 45 30 

699902 

UGC 7754 

12 

32 

55.6 

+29 46 03 

” 

UM 366 

1 

43 

19.0 

- 1 35 30 

'* 

VA 335 

15 

08 

25 

+ 67 28 

ED 

UGC 7774 

12 

33 

58.3 

+40 16 48 

821013 

UM 368 

1 

43 

49.0 

- 1 01 06 

** 

VA 351 

4 

22 

20.9 

+ 17 09 06 

CSI 79 

UGC 7865 

12 

39 

41 

+ 32 48 49 

860915 

UM 402 

2 

07 

17.0 

- 0 19 06 

” 

VA 354 

4 

22 

31.9 

+ 17 47 53 


UGC 7890 

12 

40 

38.0 

+27 59 16 

850211 

UMA #1 

10 

42 


+48 15 

681203 

VA 355 

4 

22 

35.5 

+ 17 48 54 


UGC 7911 

12 

41 

54 

+ 0 45 

UGC 

uma n 

10 

52 


+45 10 

” 

VA 360 

4 

22 

45.7 

+ 15 49 40 


UGC 7926 

12 

42 

35 

- 0 11 12 

860915 

UMA #3 

11 

16 


+43 01 

*• 

VA 363 

4 

22 

54 

+ 17 54 00 

699902 

UGC 7941 

12 

43 

54.8 

+64 50 31 

821013 

UMA #4 

12 

00 


+46 12 

»• 

VA 368 

4 

23 

00 

+ 14 53 12 


UGC 7978 

12 

47 

11.5 

+ 31 07 04 

850211 

UMA #5 

12 

01 


+ 51 08 

»• 

VA 384 

4 

23 

14.7 

+ 15 24 42 

CSI 79 

UGC 7996 

12 

48 

32 

+41 23 35 

860915 

UMA II CL1 

10 

55 

36 

+ 57 03 

759908 

VA 388 

4 

23 

29.5 

+ 15 30 22 


UGC 8013 

12 

51 

35.0 

+ 26 51 48 

850211 

ALF UMA 

11 

00 

39.5 

+ 62 01 15 

CSI 79 

VA 389 

4 

23 

31.9 

+ 16 44 28 


UGC 8017 

12 

50 

28.0 

+ 28 38 35 

” 

AN UMA 

11 

01 

33 

+ 45 20 52 

GCVS 

VA 400 

4 

23 

47.7 

+ 16 38 07 

810720 

UGC 8030 

12 

52 

03.4 

+26 34 30 

” 

AZ UMA 

11 

44 

36.1 

+43 44 57 

779907 

VA 404 

4 

23 

55.9 

+ 12 34 18 

CSI 79 

UGC 8058 

12 

54 

04.7 

+57 08 39 

860702 

BET UMA 

10 

58 

50.2 

+ 56 39 02 

CSI 79 

VA 407 

4 

24 

06.9 

+ 13 01 23 


UGC 8062 

12 

54 

17 

+21 57 04 

860915 

CHI UMA 

11 

43 

24.9 

+ 48 03 22 


VA 435 

4 

24 

33.3 

+ 14 08 13 


UGC 8076 

12 

55 

25.5 

+ 29 55 29 

850211 

DEL UMA 

12 

12 

57.5 

+ 57 18 35 


VA 444 

4 

24 

40.9 

+ 15 15 15 


UGC 8146 

13 

00 

03.3 

+ 58 58 06 

821013 

EPS UMA 

12 

51 

50.2 

+ 56 13 51 

779907 

VA 446 

4 

24 

44.7 

+ 15 28 42 


UGC 8161 

13 

01 

04.4 

+26 49 06 

850211 

ETA UMA 

13 

45 

34.3 

+ 49 33 43 

CSI 79 

VA 459 

4 

24 

52.3 

+ 14 18 00 



A- 100 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

VA 472 

h tn * 

4 25 15.1 

+ 13 45 27 


OME VIR 

h m » 

11 35 52.9 

+ 8 24 38 


V35A 

11 h 03 m 24 

+43*45’ 


VA 485 

4 25 33.2 

+ 14 37 51 

” 

OMI VIR 

12 02 39.6 

+ 9 00 36 

” 

V35B 

” 

” 

” 

VA 491 

4 25 48.2 

+ 15 45 40 

” 

PHI VIR 

14 25 37.3 

- 2 00 15 

” 

V38 

11 18 18 

+ 66 07 

” 

VA 495 

4 25 55.0 

+ 17 10 32 

” 

PSI VIR 

12 51 44.9 

~ 9 16 02 

” 

V49 

13 35 12 

+ 35 59 


VA 500 

4 25 59 

+ 16 10 36 

699902 

R VIR 

12 35 57.6 

+ 7 15 45 

” 

V50 

13 39 24 

+ 0 07 


VA 502 

4 26 01 

+ 15 52 12 

** 

RR VIR 

14 02 13.6 

- 8 57 21 

” 

V55 

14 58 00 

-10 56 


VA 504 

4 26 01.9 

+ 12 56 17 

CSI 79 

RS VIR 

14 24 45.0 

+ 4 53 54 

760302 

V57 

15 05 18 

+ 25 07 

*’ 

VA 512 

4 26 08 

+ 16 14 00 

699902 

RT VIR 

13 00 05.0 

+ 5 27 06 

” 

V85A 

0 15 30.9 

+43 44 21 

CSI 79 

VA 544 

4 26 36.5 

+ 17 45 16 

CSI 79 

RU VIR 

12 44 28.9 

+ 4 25 49 

CSI 79 

V85B 

0 15 33.9 

+43 44 45 

” 

VA 547 

4 26 37.6 

+ 17 47 04 

” 

RV VIR 

13 05 16.5 

-12 53 51 

” 

V95 

2 09 54 

+ 3 25 

680801 

VA 548 

4 26 36.3 

+ 16 07 50 

” 

S VIR 

13 30 23.4 

- 6 56 17 

” 

V98 

3 03 48 

+ 1 49 


VA 560 

4 27 05.1 

+ 16 33 54 

” 

SS VIR 

12 22 46.0 

+ 1 04 28 

" 

VI 00 

3 14 48 

+ 38 03 


VA 569 

4 27 17.3 

+ 15 31 48 

” 

SU VIR 

12 02 33.5 

+ 12 39 17 

” 

V104 

3 43 12 

+26 05 

’’ 

VA 575 

4 27 31 

+ 17 23 18 

699902 

SW VIR 

13 11 29.7 

- 2 32 31 

” 

V109 

4 54 54 

+49 46 

” 

VA 584 

4 27 41.7 

+ 16 05 11 

CSI 79 

T VIR 

12 12 02.5 

- 5 45 27 

” 

VUO 

4 59 06 

+ 53 07 

” 

VA 587 

4 27 43.3 

+ 15 37 36 

” 

THE VIR 

13 07 21.4 

- 5 16 19 

” 

VI 13 

5 01 18 

-23 19 

” 

VA 589 

4 27 47.4 

+ 15 35 04 

” 

TW VIR 

11 42 48 

- 4 09 21 

GCVS 

V121 

9 52 30 

+63 03 


VA 591 

4 27 48.2 

+ 13 37 00 

” 

TY VIR 

11 49 16.7 

- 5 28 59 

CSI 79 

V124 

10 11 36 

+21 22 


VA 597 

4 27 54.7 

+ 16 02 29 

” 

U VIR 

12 48 33.4 

+ 5 49 29 

” 

V128 

10 57 24 

+ 23 06 

” 

VA 622 

4 28 35.9 

+ 17 36 36 

” 

V VIR 

13 25 13.0 

- 2 54 49 

” 

V137A 

12 09 48 

+54 46 

” 

VA 625 

4 28 40.0 

+ 13 47 49 


W VIR 

13 23 26.9 

- 3 07 07 

” 

VI 40 

12 58 18 

+ 12 37 

” 

VA 627 

4 28 40.9 

+ 17 35 39 

” 

Y VIR 

12 31 18.1 

- 4 08 45 

” 

V143 

13 27 30 

+ 10 39 

” 

VA 644 

4 29 00.1 

+ 15 44 43 

** 

Z VIR 

14 07 39.3 

-13 04 07 

” 

V153A 

14 23 18 

+ 23 53 


VA 645 

4 29 01.5 

+ 15 23 29 

” 

70 VIR 

13 25 58.9 

+ 14 02 42 

” 

V153B 

'* 


" 

VA 677 

4 29 37.9 

+ 13 00 18 

” 

74 VIR 

13 29 21.7 

- 5 59 52 

** 

V157 

14 52 06 

+ 16 18 


VA 684 

4 29 58.3 

+ 15 54 03 

»» 

82 VIR 

13 38 59.0 

- 8 27 04 

” 

V159 

15 16 52.2 

- 7 32 20 

CSI 79 

VA 692 

4 30 07.7 

+ 15 42 51 

*» 

109 VIR 

14 43 43.0 

+ 2 06 07 

” 

V164 

16 27 30 

-12 32 

680801 

VA 712 

4 30 45.2 

+ 16 39 30 

•» 

VMA 2 

0 46 30.9 

+ 5 09 11 

” 

V169 

17 35 36 

+ 18 36 

” 

VA 725 

4 31 00.3 

+ 14 44 26 

•» 

R VOL 

7 06 32.3 

-72 56 07 

” 

V181 

18 30 42.3 

-11 40 16 

CSI 79 

VA 727 

4 31 07.7 

+ 15 03 35 

" 

T VOL 

6 57 49.2 

-67 03 08 

” 

V217AB 

0 03 01.6 

+45 32 08 

” 

VA 747 

4 31 40.4 

+ 15 43 28 

*» 

X VOL 

7 57 29 

-65 09 28 

GCVS 

V226A 

3 52 54 

+ 53 26 

680801 

VA 748 

4 31 43.9 

+ 15 24 06 


VS 1 

16 23 16.7 

-24 21 29 

750401 

V236AB 

6 08 12 

+ 10 22 


VA 751 

4 31 48.3 

+ 17 38 43 

*» 

VS 2 

16 23 40.7 

-24 13 44 

” 

V246A 

7 28 42 

+ 36 20 


VA 771 

4 32 46.7 

+ 11 59 54 

** 

VS 3 

16 23 47.0 

-24 13 24 


V246B 

” 

,f 


VA 778 

4 33 13.7 

+ 15 34 58 


VS 4 

16 23 36.7 

-24 16 22 

” 

V254 

8 32 12 

+67 28 


VB 8 

16 52 54.9 

- 8 18 10 

*» 

VS 5 

16 23 52.0 

-24 19 39 

” 

V258 

8 50 42 

+35 26 


VB 8 AB 

” 

” 

” 

VS 6 

16 23 52.7 

-24 15 44 

” 

V286 

11 45 06 

+ 1 05 

” 

VB 8 B 

»• 


** 

VS 7 

16 23 53.4 

-24 13 44 

” 

V291 



” 

VB 10 

19 14 31.9 

+ 5 04 42 

»» 

VS 8 

16 24 00.7 

-24 14 54 

” 

V298A 

12 55 24 

+ 35 30 

” 

VB 17 

4 11 35.9 

+ 14 29 58 

” 

VS 9 

16 24 00.7 

-24 12 14 

” 

V298B 

” 


" 

VB 49 

4 21 20.9 

+ 16 15 51 

” 

VS 10 

16 23 50.7 

-24 08 04 

” 

V310 



" 

VB 96 IRS1 

7 17 43.6 

-23 51 04 

811209 

VS 11 

16 23 42.7 

-24 09 44 

” 

V320 

16 49 12 

+ 38 23 

" 

VBH 24 

8 53 20.6 

-43 16 28 

CSI 79 

VS 12 

16 23 14.8 

-24 15 21 

” 

V434 

3 52 06 

- 7 00 


VBH 25A 

8 54 42 

-42 54 

759902 

VS 13 

16 24 44.8 

-24 16 39 

” 

V449 

4 33 42 

+52 49 


VBH 25C 

8 55 18.9 

-43 03 46 

811209 

” 

16 24 45.2 

-24 16 43 

780902 

V464 

5 33 42 

+ 11 18 


VBH 25D 

8 54 54 

-43 05 

759902 

VS 14 

16 24 48.3 

-24 19 02 

” 

V466 

5 41 00 

+62 15 


VBH 28 

8 56 36 

-43 14 

” 

” 

16 24 48.8 

-24 18 54 

750401 

V482 

6 51 36 

+ 33 22 

” 

VBH 46A 

10 59 13.5 

-59 34 24 

811209 

VS 15 

16 25 07.8 

-24 16 46 

” 

V503 

7 36 48 

+ 2 18 


VBH 46BCD 

” 

” 

” 

VS 16 

16 25 02.8 

-24 19 54 

” 

V531 

8 47 30 

+66 18 


VD1 — 1 

16 39 09 

-38 48 48 

779909 

VS 17 

16 24 28.8 

-24 20 54 

” 

V541A 

9 11 18 

+ 52 55 


VD1— 2 

16 43 21 

-38 31 36 

” 

VS 18 

16 24 26.8 

-24 20 34 

" 

V541B 

” 

” 


VD1— 5 

16 48 06 

-39 57 54 

” 

VS 19 

16 22 56.8 

-24 11 01 

” 

V562 



" 

VD1 — 6 

16 51 02 

-38 39 18 

*’ 

VS 20 

16 23 06.8 

-24 08 01 

” 

V574 

10 16 54 

+20 07 

” 

VD1 — 7 

16 54 06 

-37 01 18 

789908 

VS 21 

16 24 02.8 

-24 13 24 

” 

V594 

11 00 42 

+ 36 25 


VD1 — 8 

17 01 10 

-37 49 06 

779909 

VS 22 

16 24 20.8 

-24 11 24 

” 

V600A 

11 08 24 

+ 30 44 


VE 2-45 

17 59 01.1 

-23 37 44 

819929 

VS 23 

16 24 08.8 

-24 12 24 

” 

V600B 

” 


" 

VE 2-57 

18 05 17.9 

-24 34 13 

739903 

VS 24 

16 24 12.8 

-24 11 34 


V616 

11 39 36 

+27 00 


VE 22 

8 57 30 

-45 23 54 

789907 

VS 25 

16 24 25.7 

-24 24 36 

>! 

V 688 

13 21 24 

+ 58 09 


VE 26 

8 41 43 

-45 57 36 

” 

VS 26 

16 24 17.0 

-24 22 01 

” 

V731 

14 55 36 

+ 31 36 

’* 

VE 27 

8 50 17.2 

-46 06 41 

739903 

VS 27 

16 23 28.7 

-24 16 14 

” 

V782AB 

16 52 48.3 

- 8 14 39 

CSI 79 

VEGA 

18 35 14.6 

+ 38 44 09 

CSI 79 

VS 28 

16 23 44.7 

-24 16 24 

” 

V782C 

16 52 54.9 

- 8 18 10 

” 

VEGA l’N 

18 35 14.6 

+ 38 45 09 

ED 

VSB NOM. 

6 38 25 

+ 9 57 

791211 

V797 

17 51 24 

+21 19 

680801 

VEGA l’S 

18 35 14.6 

+ 38 43 09 

” 

VSB 67 

” 

" 

” 

V799 

17 55 24 

+ 4 33 

" 

VEL X-l 

9 00 13.1 

i -40 21 24 

CSI 79 

VSB 165 

” 

” 

” 

43 W 081 

0 16 01.9 

+ 51 41 51 

841011 

AH VEL 

8 10 25.5 

-46 29 35 

” 

VSB 205 

” 

” 

” 

52 W 008 

13 05 00.7 

+ 29 18 27 

” 

Al VEL 

8 12 26.2 

-44 25 21 

” 

VSS 18 

18 58 04.2 

-37 03 36 

760503 

52 W 013 

13 05 26.3 

+29 41 47 

” 

BG VEL 

9 06 39.0 

-51 13 59 

” 

VSSG 1 

16 23 16.7 

-24 21 29 

750401 

52 W 023 

13 06 11.6 

+ 29 42 26 

” 

BL VEL 

8 07 04 

-46 22 08 

GCVS 

VSSG 14 

16 24 48.8 

-24 18 54 

” 

52 W 034 

13 06 45.5 

+29 30 04 

” 

BN VEL 

8 11 37.3 

-47 57 57 

CSI 79 

VSSG 17 

16 24 28.8 

-24 20 54 

" 

52 W 044 

13 07 14.6 

+29 41 26 

” 

CM VEL 

10 05 41.3 

-53 00 54 


VSSG 27 

16 23 28.7 

-24 16 14 

” 

53 W 005 

17 13 22.4 

+ 50 31 43 

” 

CS VEL 

9 39 27 

-53 35 06 

840427 

VUL R1 #2 

19 44 20 

+ 24 29 30 

820108 

53 W 008 

17 13 48.0 

+49 57 36 


FP VEL 

9 51 39 

-52 16 25 

GCVS 

VUL R1 #7 

19 44 30 

+ 24 04 18 

” 

53 W 009 

17 13 48.9 

+50 24 49 


GAM VEL 

8 07 59.3 

-47 11 17 

CSI 79 

VUL R1 # 8 N 

19 44 41 

+ 24 05 54 

” 

53 W 010 

17 13 50.2 

+50 13 38 

” 

GAM 2 VEL 

” 

»* 

•* 

VUL R1 # 8 S 

19 44 40 

+ 24 05 36 

” 

53 W 020 

17 14 34.2 

+ 50 28 15 


GS VEL 

10 43 36 

-56 19 46 

GCVS 

VUL R1 #16 

19 44 40 

+ 24 07 30 

ED 

53 W 021 

17 14 50.1 

+ 50 23 56 


LAM VEL 

9 06 09.3 

-43 13 48 

810720 

VUL R2 #16 

19 19 23 

+21 09 18 

820108 

53 W 023 

17 14 55.0 

+ 50 08 46 

” 

MUU VEL 

10 44 36.8 

-49 09 20 


ALF VUL 

19 26 37.3 

+24 33 43 

CSI 79 

53 W 026 

17 15 12.1 

+49 50 24 

” 

RS VEL 

9 22 09.2 

-48 38 47 

CSI 79 

CG VUL 

19 14 44.2 

+ 21 49 11 

” 

53 W 031 

17 15 30.7 

+49 59 54 

” 

RW VEL 

9 18 37.2 

-49 18 37 

n 

CK VUL 

19 45 32 

+27 11 22 

861201 

53 W 032 

17 15 31.1 

+49 51 58 

” 

RY VEL 

10 18 48.0 

-55 04 07 


CU VUL 

19 46 25 

+ 21 30 01 

GCVS 

53 W 039 

17 15 47.5 

+ 50 28 39 

” 

*• 

10 18 49 

-55 04 12 

840427 

EP VUL 

19 31 11 

+ 23 32 42 


53 W 044 

17 16 21.5 

+ 50 06 12 

*’ 

RZ VEL 

8 35 17.6 

-43 56 20 

CSI 79 

NOVA VUL 1976 

19 27 06 

+ 20 21 

790115 

53 W 045 

17 16 26.7 

+ 50 18 51 

" 

SS VEL 

10 50 48.5 

-53 09 52 

•• 

NOVA VUL 1984 

20 24 41 

+ 27 40 41 

ED 

53 W 046 

17 16 38.3 

+ 50 10 57 

’* 

SV VEL 

10 42 56 

-56 01 36 

840427 

NOVA VUL 1984B 

20 22 37 

+27 31 00 

851122 

53 W 047 

17 16 53.5 

+ 50 25 49 

” 

SW VEL 

8 41 59.7 

-47 13 17 

CSI 79 

NQ VUL 

19 27 06 

+20 21 

790115 

53 W 052 

17 17 18.7 

+50 01 54 

” 

T VEL 

8 36 03.3 

-47 11 09 


PU VUL 

19 29 44 

+25 51 18 

819920 

53 W 061 

17 18 11.3 

+49 46 59 

” 

TV VEL 

10 32 28.9 

-53 59 25 


PW VUL 

20 24 41 

+ 27 40 41 

851110 

53 W 062 

17 18 16.6 

+ 50 02 05 

” 

UU VEL 

9 33 51 

-53 50 23 

GCVS 

R VUL 

21 02 09.3 

+23 37 18 

CSI 79 

53 W 075 

17 19 26.4 

+49 46 43 

” 

V VEL 

9 20 45.3 

_55 44 46 

CSI 79 

RZ VUL 

19 42 49 

+ 19 21 49 

GCVS 

53 W 076 

17 19 39.8 

+49 42 55 


W VEL 

10 13 22.6 

-54 13 44 

” 

S VUL 

19 46 20.6 

+ 27 09 38 

CSI 79 

53 W 078 

17 20 03.1 

+ 50 06 26 


WY VEL 

9 20 20.9 

-52 20 59 

” 


19 46 21 

+ 27 09 36 

840427 

53 W 080 

17 20 22.1 

+49 58 27 


WZ VEL 

10 15 31.7 

-47 41 47 

»* 

SV VUL 

19 49 27.7 

+27 19 51 

CSI 79 

53 W 085 

17 20 37.1 

+49 57 23 

** 

X VEL 

9 53 23.1 

-41 20 58 


” 

19 49 28 

+27 19 54 

840427 

53 W 086 

17 20 42.2 

+49 56 22 

” 

XZ VEL 

10 15 29 

-49 50 46 

GCVS 

T VUL 

20 49 20 

+ 28 03 42 

” 

54 W 009 

0 13 20.7 

+ 15 58 18 

” 

Y VEL 

9 27 20.7 

-51 57 38 

CSI 79 

” 

20 49 20.7 

+ 28 03 42 

CSI 79 

54 W 013 

0 13 39.8 

+ 16 11 29 

” 

Z VEL 

9 51 09.4 

-53 56 32 

♦* 

THE VUL 

8 38 54.7 

-70 12 28 


54 W 017 

0 13 49.3 

+ 15 41 44 


VII ZW 8 

3 32 25.2 

+72 24 22 

841 103 

U VUL 

19 34 26.4 

+ 20 13 10 

” 

54 W 021 

0 13 52.4 

+ 16 04 22 


VII ZW 403 

11 24 42 

+79 17 

MCG 

V VUL 

20 34 24.1 

+ 26 25 45 

” 

54 W 028 

0 14 06.0 

+ 15 51 52 


AL VIR 

14 08 26.7 

-13 04 31 

CSI 79 

VW VUL 

20 55 34.0 

+25 18 48 

850903 

54 W 036 

0 14 26.1 

+ 15 22 54 

” 

ALF VIR 

13 22 33.3 

-10 54 03 

810720 

WW VUL 

19 23 49.4 

+21 06 25 

CSI 79 

54 W 038 

0 14 28.5 

+ 15 54 00 


ALF VIR A+B 



»» 

15 VUL 

19 59 02.3 

+27 36 49 

” 

54 W 039 

0 14 29.2 

+ 15 26 35 


BET VIR 

11 48 05.3 

+ 2 02 46 

CSI 79 

23 VUL 

20 13 42 

+ 27 39 

851122 

54 W 050 

0 15 00 3 

+ 15 12 48 


BK VIR 

12 27 48.0 

+ 4 41 33 

♦» 

29 VUL 

20 36 17.2 

+ 21 01 28 

CSI 79 

54 W 058 

0 15 14.5 

+ 15 23 05 


CE VIR 

13 46 42.3 

- 1 40 51 

** 

VV 1-4 

6 12 05.0 

+ 12 22 22 

739909 

54 W 072 

0 15 42.3 

+ 16 26 45 

” 

Cl VIR 

12 30 35.7 

+ 7 31 32 

»» 

VV 1-7 

7 39 00.9 

-18 52 17 

” 

54 W 073 

0 15 49.0 

+ 15 23 39 

” 

CN VIR 

12 56 17.0 

+ 8 28 45 

*» 

VV 8 

1 55 33 

+ 52 39 15 

709904 

54 W 078 

0 15 53.8 

+ 15 14 02 


CO VIR 

13 01 24.3 

+ 7 20 07 


VV 80 

16 13 23.4 

-51 51 47 

840923 

54 W 084 

0 16 06.2 

+ 15 45 30 


CS VIR 

14 15 51.9 

-18 29 06 

»» 

VV 144 

18 01 48 

-30 58 30 

789908 

54 W 088 

0 16 35.0 

+ 15 35 43 


DEL VIR 

12 53 04.9 

+ 3 40 06 


VY1— 1 

0 16 02 

+ 53 35 41 

709904 

55 W 019 

8 33 41.8 

+45 12 43 

” 

EP VIR 

12 44 29.7 

+ 6 13 25 

«» 

VY1 — 2 

17 52 24 

+28 00 

P-K 

55 W 037 

8 34 27.3 

+45 00 57 


EPS VIR 

12 59 41.2 

+ 11 13 37 

*» 

VY2— 1 

18 24 53.2 

-26 08 36 

769910 

55 W 063 

8 36 36.8 

+44 55 30 

” 

EQ VIR 

13 32 06.5 

- 8 05 05 

»» 

VY2- 2 

19 21 59.1 

+ 9 47 57 

840923 

WALKER 67 

6 37 52.1 

+ 9 50 21 

849902 

ETA VIR 

12 17 20.8 

- 0 23 21 

830509 

” 

19 21 59.0 

+ 9 47 59 

760302 

WD 0034-21 

0 34 54 

-21 09 

579904 

FI VIR 

11 45 08.9 

+ 1 06 00 

CSI 79 

VY2— 3 

23 20 24 

+46 38 

P-K 

WD 0038-22 

0 39 00 

-22 38 

” 

GAM VIR AB 

12 39 07.3 

- 1 10 30 

" 

V9 

5 28 48 

- 3 39 

680801 

WD 0046 + 05 

0 46 30.9 

+ 5 09 11 

CSI 79 

KAP VIR 

14 10 13.3 

- 10 02 29 

” 

V13 

6 53 48 

+ 30 48 

” 

WD 0101+04 

1 01 13.9 

+ 4 48 12 

NUU VIR 

| 11 43 17.3 

+ 6 48 34 

** 

V17 

7 24 42 

+ 5 29 

” 

WD 0104 + 50 

1 04 

l +50 

1 831006 


A-101 


ORIGINAL PAGE IS 

of poor quality; 


NAME 

RA (19 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

WD 0115+15 

1 

15 

"R6 

+ 15*54' 38' 

CSI 79 

WL— 16 

16 

" 24 ™ 00.3 

-24 

30 44 

831114 

W3 SOURCE 1 

2 

21 

58 

+61 52 24 

750801 

WD 0126+10 

1 

26 

46 

+ 10 07 54 

719908 

WL — 16 20”W 

16 

23 

58.8 

-24 

30 44 

ED 

W3 SOURCE 2 

2 

23 

24 

+ 61 39 06 


WD 0134+83 

1 

34 


+ 83 

831006 

WL — 17 

16 

24 

04.8 

-24 

31 33 

831114 

W3 SOURCE 3 

2 

23 

10 

+ 62 02 54 

»• 

WD 0135-05 

1 

35 

25.9 

- 5 14 40 

CSI 79 

WL — 19 

16 

24 

09.7 

-24 

31 49 

" 

W3 SOURCE 4 

2 

23 

50 

+ 61 42 18 

•I 

WD 0146-26 

1 

46 


-26 

831006 

WL — 20 

16 

24 

13.9 

-24 

31 59 


W3 SOURCE 5 

2 

24 

37 

+61 14 42 


WD 0147 + 67 

1 

47 


+67 


WL— 21 

16 

23 

55.5 

-24 

28 56 

841211 

W3 SOURCE 6 

2 

22 

17 

+61 51 24 

« 

WD 0148 + 46 

1 

48 


+46 

’* 

WOLF 359 

10 

54 

05.9 

+ 7 

19 14 

CSI 79 

W3 W 

2 

21 

43 

+61 52 30 

831014 

WD 0208 + 39 

2 

08 

12.9 

+ 39 41 29 

CSI 79 

WOLF-LN/ 







W3(D) IRS4 

2 

21 

43.5 

+61 52 49 

830215 

WD 0227+05 

2 

27 

42 

+ 5 03 

659903 

A2359 

23 

59 


-15 


ED 

W3(OH) 

2 

23 

30 

+61 40 

ED 

WD 0232+03 

2 

32 30.2 

+ 3 31 00 

CSI 79 

WR 40 

11 

04 

18.5 

-65 

14 18 

850415 

W3 3.8NW 

2 

21 

38 

+61 55 14 

860411 

WD 0255-70 

2 

55 

48 

-70 34 

579904 

WR 72 

16 

03 

12.2 

-35 

37 13 

” 

W3 3.8SE 

2 

22 

11 

+ 61 49 00 


WD 0407+17 

4 

07 

17.9 

+ 17 54 00 

CSI 79 

WR 124 

19 

09 

15.2 

+ 16 

46 28 

** 

W5 EAST #1 

2 

57 

23.9 

+ 60 17 28 

ED 

WD 0413-07 

4 

13 03.6 

- 7 44 05 

” 

WRAY 813 

11 

27 

00.0 

-65 

22 45 

739903 

W5 EAST #2 

2 

57 

27.5 

+60 17 28 


WD 0419-48 

4 

19 

36 

-48 46 

579904 

WRAY 1763 

17 

39 

58 

-36 

37 00 

709901 

W5 EAST #3 

2 

57 

31.1 

+ 60 17 28 

»» 

WD 0426+58 

4 

26 49.9 

+ 58 53 21 

CSI 79 

WU 0138-29.8 

1 

38 


-29 

48 

741104 

W5 EAST #4 

2 

57 

34.7 

+ 60 17 28 

*» 

WD 0427-03 

4 

27 

41.9 

- 3 09 33 

” 

WU 1059+67.6 

10 

59 


+ 67 

36 

ED 

W5 EAST #5 

2 

57 

38.3 

+ 60 17 28 


WD 0429+17 

4 

29 23.9 

+ 17 38 00 

*’ 

WU 1428+40.3 

14 

28 


+ 40 

18 

” 

W5 EAST #6 

2 

57 

41.9 

+ 60 17 28 

»♦ 

WD 0501 + 52 

5 

01 


+ 52 

831006 

WU 1506+01.2 

15 

06 


+ 1 

12 

” 

W5 EAST #7 

2 

57 

34.7 

+ 60 18 52 


WD 0548-00 

5 

48 

48 

- 0 11 

LTT 

WU 2035-29.3 

20 

35 


-29 

18 


W5 EAST #8 

2 

57 

34.7 

+ 60 18 24 


WD 0553+05 

5 

53 

47 

+ 5 22 00 

719908 

WU 2101-24.3 

21 

01 


-24 

18 

’* 

W5 EAST #9 

2 

57 

34.7 

+60 17 56 

*• 

WD 0644+37 

6 

44 

14.9 

+ 37 35 06 

CSI 79 

WU 2143+01.0 

21 

43 


+ 1 

00 


W5 EAST #10 

2 

57 

34.7 

+60 17 00 

>• 

WD 0706+37 

7 

06 

52 

+ 37 45 24 

719908 

WU 2225-30.7 

22 

25 


-30 

42 

” 

W5 EAST #11 

2 

57 

34.7 

+60 16 32 

*• 

WD 0722-39 

7 

22 

12 

-39 13 

579904 

WU 2240-15.9 

22 

40 


-15 

54 

” 

W5 EAST/IRS 1 

2 

57 

34.7 

+60 17 28 

801205 

WD 0727+48 

7 

27 

05.9 

+ 48 17 24 

CSI 79 

WU 2314-08.9 

23 

14 


- 8 

54 


W5 IR 1 

2 

45 

54.2 

+60 29 44 

840413 

WD 0728+64 

7 

28 

49 

+ 64 16 00 

719908 

WU 2338-15.4 

23 

38 


-15 

24 


W5 IR 2 

2 

53 

08.5 

+60 32 08 


WD 0732-42 

7 

32 

06 

-42 47 

579904 

WU 2357+04.8 

23 

57 


+ 4 

48 


W5 IR 3 

2 

53 

22.7 

+60 27 04 

»> 

WD 0738-17 

7 

38 

01.9 

-17 17 23 

CSI 79 

W3 

2 

21 

53 

+ 61 

52 20 

761003 

W28 A 

17 

57 

26.8 

-24 03 54 

830215 

WD 0752-67 

7 

52 

47.9 

-67 37 58 

” 

*’ 

2 

21 

53.0 

+ 61 

52 21 

ED 

” 

17 

57 

27.0 

-24 03 55 

860819 

WD 0827 + 32 

8 

27 

32 

+ 32 52 18 

719908 

” 

2 

21 

56 

+ 61 

52 06 

860411 

W28 A2 (1) 

17 

57 

27 

-24 03 55 

810216 

WD 0839-32 

8 

39 

40.3 

-32 47 57 

CSI 79 

** 

2 

22 

00 

+ 61 

52 30 

780407 

W28 A2 (2) 

17 

57 

26.9 

-24 03 23 

»» 

WD 0852+63 

8 

52 


+ 63 

831006 


2 

22 

49 

+ 61 

51 

ED 

W28 C 

17 

57 

46.4 

-23 20 48 

760909 

WD 0912+53 

9 

12 

28.9 

+ 53 38 54 

CSI 79 

W3 A 

2 

21 


+ 61 

50 

” 

W28 C SOURCE3 

17 

58 

55.4 

-23 13 00 


WD 0937+07 

9 

37 


+ 7 

831006 

” 

2 

21 

55.0 

+ 61 

52 00 

791008 

W28 FIR-1 

17 

57 

46.4 

-23 20 48 

840410 

WD 0941-06 

9 

41 


- 6 

” 


2 

21 

56.3 

+ 61 

52 55 

780807 

W28 FIR -2 

17 

58 

54.0 

-23 13 36 


WD 0943 + 44 

9 

43 

29.9 

+ 44 08 36 

CSI 79 

” 

2 

22 

00 

+ 61 

52 

ED 

W28A2 DIF EM 

17 

58 


-24 10 

ED 

WD 0954-71 

9 

54 

35 

-71 02 

ED 

” 

2 

22 

57 

+ 61 

52 40 

” 

W28A2 E PEAK 

17 

57 

38.6 

-24 03 54 

840505 

WD 0959+14 

9 

59 

08 

+ 14 55 54 

719908 

W3 A IRS1 

2 

21 

56.3 

+ 61 

52 55 

740206 

W28A2 NE 

17 

59 

12 

-23 58 

ED 

WD 1013-01 

10 

13 


- 1 

831006 

W3 A IRS 1,2 

2 

21 

57 

+ 61 

52 48 

760601 

W28A2 W DIF 

17 

57 

24 

-23 51 


WD 1018-08 

10 

18 


- 8 

” 

W3 B 

2 

22 

50.3 

+ 61 

52 17 

ED 

W28A2 W PEAK 

17 

57 

25.7 

-24 03 32 

840505 

WD 1019 + 63 

10 

19 

38 

+63 42 42 

719908 

W3 B IRS3 

2 

21 

50.7 

+ 61 

52 21 

760601 

W30 

18 

02 

36 

-21 37 

589903 

WD 1028+30 

10 

28 

20 

+30 06 00 

” 

W3 BS4 

2 

23 

46.5 

+61 

42 30 

791001 

W31 

18 

06 

25 

-20 19 48 

840815 

WD 1031-11 

10 

31 

14.9 

-11 26 10 

CSI 79 

W3 C 

2 

23 

14 

+ 61 

38 57 

680902 

” 

18 

06 

31.1 

-20 20 10 

760910 

WD 1036+43 

10 

36 40.9 

+43 21 48 

” 

W3 C IRS4 

2 

21 

43.4 

+ 61 

52 49 

740206 

W31 #1 

18 

02 

17 

-20 04 

771108 

WD 1039+14 

10 

39 

13.9 

+ 14 31 36 

” 

” 

2 

21 

44 

+ 61 

52 48 

760601 

W31 #2 

18 

04 

47 

-20 20 


WD 1055-07 

10 

55 

05.9 

- 7 15 22 

” 

W3 CONT OHIR 

2 

21 

46.5 

+ 61 

52 22 

790114 

W31 #3 

18 

05 

39 

-19 52 

« 

WD 1104+60 

11 

04 

42.9 

+60 14 54 

” 

W3 E 

2 

21 

53 

+ 61 

52 24 

831014 

W31 #4 

18 

06 

03 

-20 05 


WD 1105-04 

11 

05 

27.9 

- 4 52 51 

” 

W3 H20 

2 

21 

53 

+ 61 

52 20 

760601 

W31 #5 

18 

06 

24 

-20 20 

» 

WD 1121 + 21 

It 

21 

37.9 

+21 38 05 

” 

W3 IRS1 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 21 

ED 

W31 #6 

18 

06 

24 

-20 08 


WD 1133 + 35 

11 

33 

05 

+ 35 50 54 

719908 

” 

2 

21 

56.0 

+ 61 

52 43 

»• 

W31 #7 

18 

07 

31 

-19 58 

■> 

WD 1134+30 

11 

34 

27.9 

+30 04 24 

CSI 79 

” 

2 

21 

56.3 

+ 61 

52 55 

740206 

W33 

18 

10 

24 

-18 00 

589903 

WD 1142-64 

11 

42 

57.9 

-64 33 28 

831006 

W3 IRS1 7”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 28 

ED 

♦» 

18 

10 

57 

-17 54 

ED 

WD 1143 + 32 

11 

43 

20.9 

+ 32 06 12 

CSI 79 

W3 IRS1 7”S 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 14 

’* 

»• 

18 

11 

18.1 

-17 56 28 

800807 

WD 1143 + 63 

11 

43 

03 

+63 22 48 

719908 

W3 IRS1 14”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 35 

” 

** 

18 

11 

18.1 

-17 56 30 

740906 

WD 1213 + 52 

12 

13 

15.9 

+ 52 47 30 

CSI 79 

W3 IRS1 21”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 42 


»» 

18 

11 

18.3 

-17 57 30 

760910 

WD 1232+37 

12 

32 

23.9 

+37 55 00 

” 

W3 IRS1 28”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 49 


•» 

18 

11 

19 

-17 57 

ED 

WD 1247+55 

12 

47 


+ 55 

831006 

W3 IRS1 35”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

52 56 


»• 

18 

11 

20 

-17 56 40 

840815 

WD 1257+03 

12 

57 

37.9 

+ 3 45 30 

CSI 79 

W3 IRS1 42”N 

2 

21 

55.4 

+ 61 

53 03 


W33 A 

18 

11 

43.7 

-17 53 02 

800807 

WD 1259-01 

12 

59 

26.9 

- 1 48 50 

” 

W3 IRS1A 

2 

21 

57 

+ 61 

52 56 


” 

18 

11 

44.1 

-17 52 57 

790510 

WD 1314+29 

13 

13 

59.9 

+ 29 22 00 

” 

W3 IRS2 

2 

21 

56.0 

+ 61 

52 49 

840903 


18 

11 

44.2 

-17 52 56 

840609 

WD 1327-08 

13 

27 

45.9 

- 8 17 52 

’* 

” 

2 

21 

56.8 

+ 61 

52 42 

ED 

*» 

18 

11 

44.2 

-17 52 57 

810216 

WD 1328 + 30 

13 

28 

42 

+ 30 45 18 

719908 

W3 IRS2 PEAK 

2 

22 

00 

+ 61 

52 42 

** 

” 

18 

11 

44.8 

-17 52 40 

840807 

WD 1333 + 48 

13 

33 


+ 48 

831006 

W3 IRS2 7”E 

2 

21 

57.0 

+61 

52 49 

*' 

W33 A IR 

18 

11 

44.2 

-17 52 59 

781214 

WD 1334+03 

13 

34 

12.9 

+ 3 56 59 

CSI 79 

W3 IRS2 7”N 

2 

21 

56.0 

+ 61 

52 56 

” 

W33 B 

18 

10 

57.4 

-18 02 47 

810216 

WD 1337+70 

13 

37 

36.9 

+70 32 23 

” 

W3 IRS2 7”S 

2 

21 

56.0 

+ 61 

52 42 

n 

” 

18 

10 

58.6 

-18 01 20 

840807 

WD 1340+ 57 

13 

40 

35.9 

+57 15 00 

” 

W3 IRS2 7 M W 

2 

21 

55.0 

+61 

52 49 

” 


18 

10 

59.5 

-18 02 31 

840609 

WD 1344+10 

13 

44 

59 

+ 10 36 36 

719908 

W3 IRS2 7N7E 

2 

21 

57.0 

+ 61 

52 56 

” 

W33 C 

18 

11 

17.4 

-17 56 16 

840807 

WD 1345 + 23 

13 

45 


+ 23 

831006 

W3 IRS2 7N7W 

2 

21 

55.0 

+ 61 

52 55 


W33 CONT (1) 

18 

11 

17.6 

-17 56 30 

810216 

WD 1415 + 13 

14 

15 

17.9 

+ 13 16 00 

CSI 79 

W3 IRS2 7N14E 

2 

21 

58.0 

+ 61 

52 56 


W33 CONT (2) 

18 

11 

19.3 

-17 56 48 


WD 1422+09 

14 

22 


+ 9 

831006 

W3 IRS2 7N14W 

2 

21 

54.0 

+61 

52 56 


W33 E 

18 

11 

12.9 

-18 01 00 

840807 

WD 1433 + 53 

14 

33 


+ 53 

” 

W3 IRS2 7S4E 

2 

21 

56.5 

+61 

52 42 

*» 

W33 IRS1 

18 

11 

19.6 

-17 56 54 

770104 

WD 1508+63 

15 

08 


+63 

” 

W3 IRS2 7S7E 

2 

21 

57.0 

+ 61 

52 42 

»» 

W33 IRS2 

18 

11 

19.0 

-17 56 18 


WD 1514+03 

15 

14 


+ 3 


W3 IRS2 7S14E 

2 

21 

58.0 

+ 61 

52 42 


W33 IRS3 

18 

11 

18.1 

-17 56 38 


WD 1559 + 36 

15 

59 

23.3 

+ 36 56 33 

CSI 79 

W3 IRS2 13”E 

2 

21 

58.6 

+ 61 

52 42 

** 

W35 

18 

15 

00 

-11 55 

711201 

WD 1609+13 

16 

09 

05.9 

+ 13 30 18 

” 

W3 IRS2 13”N 

2 

21 

56.8 

+ 61 

52 55 


W35 #1 

18 

14 

57 

-11 40 04 

760109 

WD 1620-39 

16 

20 

10.0 

-39 06 49 

” 

W3 IRS2 14E 

2 

21 

58.0 

+ 61 

52 49 

” 

W35 #2 

18 

14 

58 

-11 43 34 


WD 1626 + 36 

16 

26 

39.9 

+ 36 52 11 

” 

W3 IRS2 14N 

2 

21 

56.0 

+ 61 

53 03 


W35 #3 

18 

15 

06 

-11 42 14 


WD 1626-41 

16 

27 

00 

-41 59 

579904 

W3 IRS2 14NW 

2 

21 

54.0 

+ 61 

53 03 


W35 #4 

18 

15 

16 

-11 41 29 

•• 

WD 1633+43 

16 

33 

25 

+43 23 48 

719908 

W3 IRS2 14N7E 

2 

21 

57.0 

+61 

53 03 

" 

W35 #5 

18 

15 

21 

-11 44 31 

>• 

WD 1633 + 57 

16 

33 

30.9 

+ 57 15 11 

CSI 79 

W3 IRS2 14N7W 

2 

21 

55.0 

+61 

53 03 

» 

W35 #6 

18 

15 

23 

-11 44 18 

H 

WD 1637 + 33 

16 

37 

35.9 

+ 33 31 18 

” 

W3 IRS2 14S 

2 

21 

56.0 

+61 

52 35 

** 

W35 #7 

18 

15 

25 

-11 46 29 

It 

WD 1639 + 53 

16 

39 


+ 53 

831006 

W3 IRS2 14SE 

2 

21 

58.0 

+61 

52 35 

*• 

W39 

18 

23 

24 

-12 40 

589903 

WD 1641+38 

16 

41 

19 

+ 38 46 

ED 

W3 IRS2 14S7E 

2 

21 

57.0 

+61 

52 35 


W40 

18 

28 

51.7 

- 2 07 33 

780607 

WD 1647 + 59 

16 

47 

38 

+ 59 08 42 

719908 

W3 IRS2 21E 

2 

21 

59.0 

+61 

52 49 

” 

W40 IRS1 






WD 1655+21 

16 

55 

00.9 

+ 21 31 42 

CSI 79 

W3 IRS2A 

2 

21 

56.0 

+61 

52 45 

*• 

W40 IRS1A 

18 

28 

51.7 

- 2 07 34 

850410 

WD 1659-53 

16 

59 

00 

-53 11 

ED 

W3 IRS3 

2 

21 

50.1 

+61 

52 22 

740206 

W40 IRS IB 

18 

28 

52.6 

- 2 07 42 


WD 1705+03 

17 

05 

37 

+ 3 01 36 

719908 

” 

2 

21 

50.3 

+61 

52 21 

ED 

W40 IRS 1C 

18 

28 

49.9 

- 2 07 28 

•» 

WD 1713 + 69 

17 

13 

40.9 

+69 35 30 

CSI 79 

” 

2 

21 

51 

+61 

52 23 

** 

W40 IRS2 

18 

28 

47.7 

- 2 07 41 

780607 

WD 1748 + 70 

17 

48 

53 

+70 52 42 

719908 

W3 IRS4 

2 

21 

43 

+ 61 

52 50 

’* 

W40 IRS2A 

18 

28 

47.8 

- 2 07 41 

850410 

WD 1756+82 

17 

56 

59.9 

+ 82 44 00 

CSI 79 

” 

2 

21 

43.4 

+ 61 

52 49 

740206 

W40 IRS3 

18 

28 

47.6 

- 2 06 19 

780607 

WD 1829+54 

18 

29 

21 

+ 54 45 12 

719908 

” 

2 

21 

43.5 

+ 61 

52 49 

790510 

W40 IRS3A 

18 

28 

47.8 

- 2 06 21 

850410 

WD 1917 + 38 

19 

17 

15 

+ 38 38 00 

” 

” 

2 

21 

43.6 

+61 

52 49 

840918 

W41 

18 

31 

48 

- 8 49 

589903 

WD 1917-07 

19 

17 

52.9 

- 7 45 34 

CSI 79 

W3 IRS5 

2 

21 

53 

+61 

52 21 

ED 

W42 

18 

35 

33 

- 6 50 28 

840619 

WD 1919+14 

19 

19 

22.9 

+ 14 34 53 

” 

” 

2 

21 

53 

+ 61 

52 24 

*» 

W43 

18 

45 

00 

- 1 59 16 

840815 

WD 1944 - 42 

19 

44 


-42 

831006 

” 

2 

21 

53.0 

+ 61 

52 21 

840918 

•» 

18 

45 

00.8 

- 1 59 48 

ED 

WD 2007-21 

20 

07 

17.9 

-21 54 59 

CSI 79 

” 

2 

21 

53.1 

+ 61 

52 20 

740206 

»» 

18 

45 

01 

— 1 59 48 


WD 2032 + 24 

20 

32 

14.1 

+24 53 57 

” 

” 

2 

21 

53.2 

+61 

52 21 

790510 

” 

18 

45 

02.8 

- 2 00 45 

770612 

WD 2039-68 

20 

39 

35.9 

-68 15 59 

” 

W3 IRS6 

2 

21 

53.9 

+61 

52 16 

ED 

W43 MAIN 

18 

45 

32.6 

- 2 00 22 

810216 

WD 2105 -82 

21 

05 

11.9 

-82 00 58 

” 

” 

2 

21 

54 

+61 

52 17 

" 

W43 POS 1 

18 

45 

00 

- 1 59 20 

ED 

WD 2115-56 

21 

15 

48 

-56 03 

579904 

W3 IRS7 

2 

21 

53 

+ 61 

52 11 

»» 

W43 POS 2 

18 

45 

00 

- 2 00 00 

830809 

WD 2117 + 53 

21 

17 

22 

+ 53 59 54 

719908 

” 

2 

21 

57.9 

+ 61 

52 11 | 

** 

W43 POS 3 

18 

45 

00 

- 2 00 40 

ED 

WD 2140+20 

21 

40 

21.9 

+ 20 46 29 

CSI 79 

W3 IRS8 

2 

21 

46.5 

+ 61 

52 18 

740206 

W43 POS 4 

18 

45 

00 

- 2 01 20 


WD 2153-51 

21 

54 

24 

-51 14 

ED 

” 

2 

23 

16.5 

+61 

38 57 , 

830309 

W43 POS 5 

18 

45 

00 

- I 58 40 

»> 

WD 2248+29 

22 

48 

57 

+ 29 23 42 

719908 


2 

23 

16.7 

+61 

38 56 

790510 

W43 POS 6 

18 

45 

03 

— 1 59 20 

>• 

WD 2326+04 

23 

26 

15.9 

+ 4 58 30 

CSI 79 

W3 IRS9 

2 

22 


+ 61 

53 

ED 

W43 POS 7 

18 

44 

57 

- 1 59 20 

•1 

WD 2341 + 32 

23 

41 

20.9 

+ 32 16 12 


W3 IRS 10 

2 

21 

42.4 

+61 

53 02 

770104 

W43N 

18 

45 

00.2 

- 1 59 54 

850912 

WD 2359-43 

23 

59 

31.6 

-43 25 31 


W3 N 

2 

23 

00 

+ 62 

02 

ED 

W43N 3 

18 

45 

09.1 

— 1 57 50 


WK X — RAY 1 





830702 

” 

2 

23 

01.5 

+ 62 

02 10 

840917 

W43N 4 

18 

44 

47.6 

- 2 00 00 


WK X-RAY 2 






*' 

2 

23 

01.8 

+ 62 

02 11 

791001 

W43N 5 

18 

45 

00.9 

— 2 04 20 

•1 

WL-2 

16 

23 

46.8 

-24 21 53 

831114 

W3 OH 

2 

23 

16.7 

+ 61 

38 56 

790511 

W44 

18 

53 

36 

+ 1 16 

589903 

WL-3 

16 

24 

17.6 

-24 22 00 

” 


2 

23 

16.8 

+61 

38 53 

760601 

W48 

18 

59 

09 

+ 1 08 16 

840815 

WL-4 

16 

24 

16.8 

-24 22 23 



2 

23 

17 

+ 61 

38 55 

761003 

” 

18 

59 

14.2 

+ 1 08 41 

770104 

WL— 5 

16 

24 

16.4 

-24 22 11 



2 

23 

17 

+ 61 

38 56 

861016 

W48 IRS1 

18 

59 

14.7 

+ 1 08 53 

780607 

WL— 6 

16 

24 

19.8 

-24 23 08 


W3 OH IRS8 

2 

21 

46.5 

+ 61 

52 18 

740206 

W48 IRS2 

18 

59 

12.2 

+ 1 08 20 


WL — 8 

16 

23 

40.3 

-24 26 41 


W3 OH 







W49 

19 

07 

50 

+ 9 01 08 

840815 

WL — 10 

16 

24 

07.3 

-24 27 35 


SOURCE 1 

2 

21 

46.4 

+ 61 

52 17 

760601 


19 

07 

50 

+ 9 01 15 

761003 

WL— 12 

16 

23 

42.5 

-24 28 04 


W3 OH 








19 

07 

56 

+ 9 03 

710404 

WL — 14 

16 

23 

57.3 

-24 29 14 

841211 

SOURCE2 

2 

21 

54 

+ 61 

51 58 

” 

W49 A 

19 

07 

55.9 

+ 9 01 01 

791008 


A- 102 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

W49 A (1) 

h m » 

19 07 50.8 

+ 9 01 14 

810208 

YALE 757 

h m * 

3 35 47.2 

-11 36 02 

CSI 79 

Z97068 

h m » 

11 39 48.6 

+ 20 23 47 

„ 

W49 A (2) 

19 07 50.4 

+ 9 02 20 

” 

YALE 948.1 

4 15 05.9 

-26 09 59 


Z97072 

11 40 09.5 

+ 20 18 34 


W49 A — 1 OH 

19 07 49.9 

+ 9 01 18 

760601 

YALE 1121 

4 55 13.9 

-61 13 53 

” 

Z97079 

11 40 37.6 

+ 20 16 57 


W49 A — 2 OH 

19 07 58.3 

+ 9 00 01 

" 

YALE 1181 

5 09 41.5 

-44 59 53 

830509 

Z97138 

11 43 09.3 

+ 20 18 32 

” 

W49 B 

19 08 44 

+ 9 00 48 

” 

YALE 1255 

5 28 55.3 

- 3 41 03 

CSI 79 

Z97152 

11 45 00 

+ 20 13 

ZWICKY 

W49 E 

19 07 58.2 

+ 8 59 58 

ED 

YALE 1305 

5 39 13.9 

+ 12 29 18 

” 

Z97180 

11 52 10.4 

+ 20 20 03 

850211 

W49 IRS1 

19 07 49.8 

+ 9 01 11 

770208 

YALE 1430 

6 08 28.1 

-21 50 34 

” 

Z97185 

11 53 10.6 

+ 18 09 57 

•» 

W49 NW 

*' 

*’ 

ED 

YALE 1609 

6 51 34.9 

+ 33 20 18 

” 

Z 10801 5 

15 54 49.7 

+ 18 19 53 

»» 

W49 OH 

19 07 50 

+ 9 01 10 

” 

YALE 1641.1 

6 56 20.7 

-44 13 17 

" 

Z 10801 8 

15 55 20.1 

+ 18 10 15 


W49 OH(l) 

19 07 49.8 

+ 9 01 16 

730025 

YALE 1668 

7 06 38.9 

+ 38 37 23 

” 

Z 108037 

15 57 41.0 

+ 15 43 54 


W49 OH(2) 

19 07 58.2 

+ 9 00 03 

” 

YALE 1755 

7 24 42.9 

+ 5 22 42 

” 

Z 108038 

15 58 00.4 

+ 15 53 48 

” 

W49 W 

19 07 49.9 

+ 9 01 18 

760601 

YALE 1785C 

7 31 26.1 

+ 31 58 49 

779907 

Z 108043 

15 58 26.8 

+ 16 51 20 


W49 l’E 

19 07 54 

+ 9 01 15 

ED 

YALE 1809B 

7 37 32.6 

- 3 28 58 

CSI 79 

Z 108085 

16 01 13.3 

+ 19 17 49 


W51 

19 21 21.7 

+ 14 25 10 

801012 

YALE 1827 

7 42 03.9 

+ 3 40 42 


Z 108095 

16 02 06.7 

+ 16 50 02 

*■ 

” 

19 21 22 

+ 14 24 12 

860411 

YALE 2267 

9 28 52.5 

-13 16 08 

830509 

Z 108098 

16 02 15.1 

+ 17 36 17 

»• 

” 

19 21 23.0 

+ 14 24 54 

791008 

YALE 2299.1 

9 37 49.9 

-40 50 47 

CSI 79 

Z 108 107 

16 02 32.5 

+ 17 01 07 

*’ 

” 

19 21 23.3 

+ 14 24 52 

750203 

YALE 2336.1 

9 49 37.4 

+ 3 27 25 

” 

Z 108 108 

16 02 30.2 

+ 17 35 01 

»» 

” 

19 21 24 

+ 14 24 40 

840815 

YALE 2390 

10 08 19.0 

+49 42 27 

" 

Z108121 

16 03 15.6 

+ 17 54 10 


” 

19 21 25 

+ 14 24 40 

780407 

YALE 2420 

10 16 53.9 

+ 20 07 18 

” 

Z 108 127 

16 03 22.1 

+ 18 24 27 



19 21 26.4 

+ 14 24 44 

840422 

YALE 2456 

10 26 23.4 

+ 1 06 28 


Z108129 

16 03 25.4 

+ 18 11 24 

” 


19 21 27 

+ 14 24 30 

800602 

YALE 2512 

10 43 18.9 

-18 50 27 


Z108138 

16 03 47.4 

+ 18 14 47 

*• 


19 21 28.8 

+ 14 24 41 

790112 

YALE 2524 

10 48 18.9 

+ 7 05 06 

” 

Z 108 139 

16 03 45.7 

+ 18 19 47 

” 

W51 #1 

19 21 11 

+ 14 25 12 

810213 

YALE 2576 

11 00 36.5 

+ 36 18 19 

” 

Z 108 140 

16 03 48.3 

+ 18 48 15 

” 

W51 #2 

19 21 16 

+ 14 24 36 

” 

YALE 2582A 

11 02 59.7 

+43 47 01 

” 

Z108144 

16 04 00.4 

+ 18 19 00 

** 

W51 #4 

19 21 22 

+ 14 25 06 


YALE 2582B 

11 03 01.9 

+43 46 41 

” 

Z 108 146 

16 04 00.1 

+ 18 32 53 

” 

W51 #5 

19 21 25 

+ 14 24 48 


YALE 2631 

11 17 28.5 

+66 07 02 

” 

Z 108 149 

16 04 20.5 

+ 18 01 32 

** 

W5I #6 

19 21 30 

+ 14 27 18 


YALE 2654 

11 25 54.7 

+ 7 49 37 

” 

Z108154 

16 04 33.2 

+ 17 37 32 


W51 #7 

19 21 33 

+ 14 26 54 

” 

YALE 2730 

11 45 08.2 

+ 1 05 56 

830509 

Z108157 

16 05 54.9 

+ 16 54 16 

»» 

W51 #8 

19 21 36 

+ 14 29 54 


YALE 2890AB 

12 30 50.9 

+ 9 17 32 

CSI 79 

Z108158 

16 06 29.3 

+ 16 53 25 

** 

W51 #9 

19 21 29 

+ 14 25 06 


YALE 2951 

12 48 09.6 

- 0 29 25 


Z 108 163 

16 08 35.6 

+ 17 11 10 

»» 

W51 #10 

19 21 43 

+ 14 23 42 

” 

YALE 3079 

13 27 26.6 

+ 10 39 02 

” 

Z 108301 

15 58 55.0 

+ 15 53 42 


W51 #11 

19 20 54 

+ 14 21 06 

” 

YALE 3135 

13 43 11.7 

+ 15 09 41 

” 

Z 108302 

15 58 56.9 

+ 15 49 41 


W51 #12 

19 20 53 

+ 14 10 24 

** 

YALE 3278 

14 26 18.9 

-62 28 05 

” 

Z119019 

8 12 25.5 

+ 21 42 45 


W51 #13 

19 20 21 

+ 14 01 54 

" 

YALE 3296 

14 31 34.9 

-12 18 36 

830509 

Z119028 

8 14 30.2 

+21 19 08 

»» 

W51 A 

19 20 46.7 

+ 14 22 00 

860108 

YALE 3375A 

14 54 32.3 

-21 11 27 

CSI 79 

Z1 19035 

8 15 00.2 

+ 22 35 31 


” 

19 21 23 

+ 14 26 

710404 

YALE 3375B 

14 54 30.9 

-21 11 16 

830509 

Z1 19038 

8 15 11.4 

+ 23 12 14 

*» 

” 

19 21 23.9 

+ 14 25 40 

820913 

YALE 3458 

15 16 52.2 

- 7 32 20 

CSI 79 

Z119040 

8 15 31.0 

+ 20 56 39 

** 

” 

19 21 24.5 

+ 14 24 42 

760601 

YALE 3501 

15 28 55.1 

-41 06 02 

830509 

Z1 19044 

8 15 53.9 

+ 22 16 22 


W51 B 

19 20 50 

+ 14 20 

710404 

YALE 3547 

15 39 19.9 

-19 18 34 

CSI 79 

Z1 19051 

8 16 18.3 

+ 20 54 57 

" 

” 

19 20 53.6 

+ 14 20 47 

860108 

YALE 3712A 

16 16 36.9 

+67 21 31 


Z1 19053 

8 16 24.8 

+ 21 12 58 

*» 

'* 

19 20 56 

+ 14 21 00 

760601 

YALE 3712B 

16 16 39.3 

+67 22 34 

” 

Z1 19056 

8 16 45.3 

+22 12 00 


W51 B EAST 

19 20 57.0 

+ 14 21 20 

860108 

YALE 3746 

16 27 31.0 

-12 31 50 

” 

Z 119066 

8 17 52.6 

+22 49 00 


W51 C 

19 21 01.2 

+ 14 23 25 

” 

YALE 3783.1 

16 37 17.9 

-45 53 58 

” 

Z 119094 

8 23 22.8 

+23 02 27 

*' 

W51 C CO 

19 20 03 

+ 14 00 54 

760601 

YALE 3845 

16 52 48.3 

- 8 14 39 

” 

Z1 19095 

8 23 24.6 

+ 23 03 51 

»» 

W51 D 

19 20 23 

+ 14 01 54 

” 

YALE 3845AB 

” 

” 

” 

Z1 19107 

8 24 27.1 

+ 23 20 46 

” 

W51 E 

19 20 42.6 

+ 14 10 00 

” 

YALE 3878 

17 02 27.9 

- 4 58 39 

” 

Z 126083 

11 30 04.7 

+ 20 42 53 


W51 FIR I 

19 21 21.0 

+ 14 25 30 

841116 

YALE 3880 

17 02 3 8.2 

- 5 00 19 

" 

Z 127005 

11 34 53.7 

+ 22 40 35 

»» 

W51 FIR II 

19 20 47.6 

+ 14 21 15 

" 

YALE 3924C 

17 15 34.3 

-34 56 29 

*' 

Z 127046 

11 42 30.0 

+ 21 42 21 

»» 

W51 FIR III 

19 20 37.9 

+ 14 11 15 

” 

YALE 3958 

17 24 57.4 

-46 51 01 

830509 

Z 127049 

11 43 13.3 

+ 20 54 22 

•» 

W51 FIR IV 

19 19 49.5 

+ 13 57 30 

” 

YALE 3992 

17 33 27.9 

-44 16 33 

CSI 79 

Z 127056 

11 45 52.2 

+21 26 04 

»• 

W51 IRS1 

19 21 24.2 

+ 14 24 42 

ED 

YALE 4098 

17 55 22.9 

+ 4 33 18 

” 

Z 127082 

11 49 24.8 

+21 23 13 

»» 

W51 IRSIN 

19 21 24.5 

+ 14 24 51 

820102 

YALE 4133 

18 02 28.3 

- 3 01 51 

” 

Z 130008 

13 01 23.6 

+26 21 27 

»* 

W51 IRS IS 

19 21 24.0 

+ 14 24 40 

” 

YALE 4266 

18 30 42.3 

-11 40 16 

»' 

Z 159037 

12 35 42 

+29 13 

ZWICKY 

W51 IRS2 

19 21 22 

+ 14 25 12 

861016 

YALE 4338 

18 46 44.1 

-23 53 32 

830509 

Z 159090 

12 48 37.3 

+27 38 31 

850211 

” 

19 21 22.1 

+ 14 25 12 

750905 

YALE 4398 

18 55 33.6 

+ 5 51 23 

CSI 79 

Z 160058 

12 55 45.0 

+28 58 41 

»» 

” 

19 21 22.3 

+ 14 25 15 

800611 

YALE 4472 

19 09 35.2 

+ 2 48 42 

” 

Z 160073 

12 56 40.3 

+27 54 49 


” 

19 21 22.4 

+ 14 25 12 

790510 

YALE 4607 

19 32 27.5 

+ 69 34 33 

” 

Z 160076 

12 57 15.8 

+28 54 01 

*» 


19 21 22.5 

+ 14 25 16 

ED 

YALE 4794 

20 10 19.4 

-45 18 59 

830509 

Z160086 

12 58 08.9 

+27 54 24 

*’ 


19 21 23 

+ 14 25 20 

” 

YALE 4924 

20 38 42.6 

-52 50 31 

CSI 79 

Z160098 

12 59 01.0 

+ 28 56 46 


W51 IRS2 EAST 

19 21 22.5 

+ 14 25 13 

820406 

YALE 5077A 

21 04 39.9 

+ 38 29 58 

” 

Z160106 

12 59 43.4 

+27 55 01 

” 


19 21 22.6 

+ 14 25 14 

” 

YALE 5077B 

21 04 38.3 

+ 38 29 29 

” 

Z160127 

13 02 02.2 

+27 34 21 

” 

W51 IRS2 WEST 

19 21 22.3 

+ 14 25 17 


YALE 5084 

21 06 29.9 

-13 28 40 

” 

Z160139 

13 04 16.1 

+29 07 02 

” 

W51 IRS2N 

19 21 22.3 

+ 14 25 13 

820102 

YALE 5117 

21 14 20.0 

-39 03 42 

830509 

Z406031 

23 12 16.0 

+ 7 26 43 


W51 IRS2S 

19 21 22.4 

+ 14 25 12 

” 

YALE 5190 

21 30 14.2 

-49 12 34 

CSI 79 

Z406042 

23 14 33.3 

+ 6 50 59 

»» 

W51 IRS5 

19 21 25 

+ 14 24 48 

810213 

YALE 5314 

21 59 33.0 

-56 59 32 


Z406079 

23 18 33.6 

+ 7 49 42 

»• 

W51 1’E 

19 21 29 

+ 14 24 40 

ED 

YALE 5358 

22 06 57.1 

- 4 52 44 

** 

Z406082 

23 18 44.8 

+ 7 12 25 

»* 

W51 FE,rs 

19 21 29 

+ 14 23 40 

” 

YALE 5475 

22 35 44.9 

-15 35 35 

** 

Z406086 

23 19 09.0 

+ 8 42 56 

** 

W51 l’N 

19 21 25 

+ 14 25 40 

” 

YALE 5546 

22 50 31.3 

-14 31 00 


Z406119 

23 26 50.7 

+ 9 28 15 

»* 

W51 l’S 

19 21 25 

+ 14 23 40 

” 

YALE 5572 

22 57 38.1 

-22 47 37 

” 

Z415051 

2 57 13.2 

+ 6 20 06 

»* 

W51 rw 

19 21 21 

+ 14 24 40 


YALE 5584 

23 02 38.6 

-36 08 28 

** 

Z421011 

5 12 54.9 

+ 7 08 36 

»* 

W51 3.8SE 

19 21 32 

+ 14 23 00 

860411 

YALE 5616 

23 10 51.7 

i +56 53 30 

*' 

Z421030 

5 17 32.1 

+ 5 47 14 

»» 

W51 6.2NE 

19 21 38 

+ 13 30 26 

” 

YALE 5817 

0 02 27.9 

1 -37 36 10 


Z476112 

23 38 45.2 

+25 16 27 

»» 

W54 

18 00 17.0 

-24 23 40 

790309 

ZW0039.5 

0 39 32.3 

+40 03 10 

789906 

Z477024 

23 49 26.7 

+27 03 34 


W58 C CO,OH 

19 59 59 

+ 33 26 00 

760601 

ZW0039.5 +4003 

" 

’* 

” 

Z477033 

23 54 04.6 

+26 49 34 

»• 

W75 IRS1 

20 37 10 

+42 12 05 

750708 

ZW 0837+30 

8 36 59.5 

+29 59 42 

860702 

Z498012 

23 44 52.9 

+28 06 55 

»» 


20 37 10.0 

+42 12 09 

800603 

ZW 0934+013 

9 34 26.5 

+ 1 19 13 

861203 

Z501021 

0 46 21.1 

+27 56 43 

** 


20 37 10.0 

+42 12 10 

ED 

ZW 1259+04 

12 59 17.7 

+ 4 36 05 

860702 

Z501035 

0 51 22.6 

+ 30 04 26 

»» 

W75 IRS2 

20 37 11.7 

l +42 09 14 

740203 

ZW 1338+23 

13 38 46.4 

| +23 31 59 

” 

Z501047 

0 52 49.9 

+ 30 07 36 

»» 


20 37 11.7 

! +42 09 45 

ED 

I ZW 1727+50 

17 27 04.3 

| +50 15 31 

809908 

Z1549+47 

15 49 40.9 

+47 24 15 

769909 

” 

20 37 12 

+42 09 40 

750708 

II ZW 0553+03 

5 53 05.0 

+ 3 23 07 

830515 

08-28A 

8 42 45.4 

+ 16 16 46 

841106 

” 

20 37 12.0 

+42 09 35 

ED 

I ZW 1 

0 51 00.0 

+ 12 25 00 

809908 

110+10 

22 20 

+ 68 40 

ED 

W75 N 

20 36 50.6 

+42 26 57 

” 

I ZW 13 



850802 

209 BAC 

19 09 15.2 

+ 16 46 28 

850415 


20 36 51.1 

+42 27 19 

740203 

I ZW 36 

12 23 50.6 

+48 46 25 

830604 

222+0 

7 00 

- 8 00 

ED 


20 37 

+ 42 20 

ED 

I ZW 92 

14 39 03.0 

+ 53 42 53 

861203 

230 +0 

7 20 

-15 00 

•* 

W75 N OH 

20 36 51.1 

+42 27 19 

740203 

I ZW 186 

17 27 

+ 50 18 

820714 

233+0 

7 30 

-17 40 

•* 

W75 S 

20 37 13.5 

+42 12 00 

ED 

I ZW 187 

17 27 04.3 

+ 50 15 31 

809908 

284-G53 

20 14 44 

-45 59 54 

779909 

" 

20 37 13.7 

+42 12 00 

790511 

II ZW 23 

4 47 07.1 

+ 3 14 55 

861203 

78-0-103 

20 33 36 

+40 48 

701005 

W75 S H20 

20 37 13.3 

+42 13 59 

860108 

II ZW 33 

5 08 17.2 

- 2 44 26 

851219 

78-0-120 

20 41 12 

+41 11 

** 

W75 S OH 

20 37 14 

+ 42 12 00 

861016 

II ZW 40 

5 53 05.0 

+ 3 23 07 

*• 

78-0-127 

20 43 24 

+ 39 04 

*» 

” 

20 37 14 

+ 42 12 05 

750708 

II ZW 70 

14 48 55.4 

+ 35 46 54 

830515 

78-0-133 

20 44 36 

+ 39 55 

*» 


20 37 14.5 

+ 42 12 20 

ED 

II ZW 71 

14 49 13.2 

+ 35 45 05 

” 

78-0-136 

20 45 24 

+ 40 48 

»» 

” 

20 37 14.9 

+ 42 12 10 

" 

II ZW 136 

21 30 01.2 

+ 9 55 01 

789906 

0000+818P07 

0 00 12 

+ 81 45 54 

840218 

W80 #1 

20 53 54.0 

+43 43 52 

800706 

II ZW 168 

22 07 15.2 

+ 17 24 57 

819928 

00005 - 2425 

0 00 32.8 

-24 25 34 

861115 

W80 #2 

20 49 05.3 

+44 13 52 


III ZW 2 

0 07 56.7 

+ 10 41 48 

809908 

00005-2532 

0 00 33.8 

-25 32 19 


W80 #3 

20 49 14.4 

+44 21 09 


IIIZW 12 

0 45 17.0 

+22 06 07 

861203 

00013-2903 

0 01 21.1 

-29 03 46 

*» 

W80 #4 

20 48 49.0 

+44 15 12 


III ZW 43 

2 11 08.7 

+ 3 52 08 

" 

00016-3056 

0 01 41.4 

-30 56 44 

*♦ 

W80 #5 

20 56 40.4 

+ 43 14 09 

” 

III ZW 55 

3 38 38.3 

- 1 27 30 

789906 

00019-3226 

0 01 55.3 

-32 26 25 

»» 

W80 #6 

20 58 52.8 

+43 46 51 


III ZW 55 N 

** 

” 

*’ 

00023-3216 

0 02 21.3 

-32 16 27 

*» 

W80 #7 

20 52 57.5 

+44 03 38 


III ZW 77 

16 22 05.0 

+ 41 11 42 

789901 

00024-2759 

0 02 26.8 

-27 59 50 

*> 

W80 #8 

20 53 54.5 

+ 43 40 41 

” 

III ZW 102 

23 17 59.8 

+ 16 57 07 

830515 

00025 + 6708 

0 02 31.0 

+67 08 03 

861122 

W80 #9 

20 53 54.8 

+ 43 43 54 

** 

IV ZW 67 

21 00 16 

+ 36 30 00 

760901 

00026 - 3244 

0 02 37.2 

-32 44 51 

861115 

W80 #10 

20 54 03.3 

+43 40 51 


IV ZW 149 

23 25 12.0 

+ 23 18 53 

861203 

00029 - 2909 

0 02 54.8 

-29 09 19 


W80 #11 

20 54 08.4 

+43 41 28 

’* 

V ZW 317 



830414 

0003+158 

0 03 25.0 

+ 15 53 07 

809908 

W80 IR STAR 

20 52 06.5 

+44 12 39 

801213 

VII ZW 403 

11 24 42 

+ 79 17 

MCG 

0003 -066 

0 03 40.4 

- 6 40 19 

789912 

W485 A 

13 06 36 

+ 10 01 

LTT 

Z74010 

13 54 06.7 

+ 10 26 05 | 

850211 

00036-3305 

0 03 40.5 

-33 05 48 

861115 

W489 

13 34 12.9 

+ 3 56 59 

CSI 79 

Z74012 

13 54 33.9 

+ 11 06 39 ! 

*' 

00036-2307 

0 03 40.6 

-23 07 35 


W1346 



740210 

Z74035 

13 58 02.5 

+ 8 53 31 , 

” 

00040 - 3252 

0 04 02.8 

-32 52 19 

♦» 

X 0331 + 53 

3 31 14.9 

+ 53 00 24 

850001 

Z74039 

13 58 50.4 

+ 10 21 36 

” 

00041-2521 

0 04 10.8 

-25 21 25 

»» 

X-RAY 1 

4 29 21 

+ 17 55 24 

819918 

Z74045 

13 59 23.8 

+ 9 01 35 

” 

00050 - 2546 

0 05 03.6 

-25 46 22 

♦» 

X-RAY 2 

4 29 23 

+ 18 13 54 

” 

Z74056 

14 00 06 

+ 9 22 

ZWICK1 

00059-2615 

0 05 56.1 

-26 15 29 

*• 

YALE 49A 

0 15 30.9 

+43 44 21 

CSI 79 

Z74060 

14 00 24 

+ 9 02 

” 

00063-2227 

0 06 20.9 

-22 27 27 

»> 

YALE 49B 

0 15 33.9 

+43 44 45 

” 

Z89006 

8 17 52.2 

+ 19 31 18 

850211 

0007+106 

0 07 56.7 

+ 10 41 48 

809908 

YALE 392 

1 50 25.3 

-22 40 51 

830509 

Z97005 

11 30 10.3 

+20 18 52 

'* 

0007+256P15 

0 07 19 

+ 25 38 48 

840818 

YALE 422 

2 00 03.3 

+ 5 28 53 

CSI 79 

Z97033 

11 34 59.5 

+20 26 26 

’* 

0007 + 821P07 

0 07 33 

+ 82 08 24 

840218 

YALE 450 

2 09 53.7 

+ 3 22 45 


Z97057 

11 39 03.1 

+ 17 21 18 

” 

00073-2514 

0 07 23.3 

-25 14 33 

861115 

YALE 642 

3 03 50.0 

+ 1 47 08 

” 

Z97058 

11 39 07.8 

+ 17 17 06 

” 

00080-3133 

0 08 05.5 

-31 33 20 


YALE 742 

3 30 34.4 

- 9 37 35 

810720 

Z97062 

11 39 38.8 

+ 20 15 14 

*’ 

00082-2212 

0 08 14.7 

-22 12 37 

” 


A- 103 


ORIGINAL PAGE IS 
QE POOR QUALITY 


NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

00090-2804 

h 

0 

09 n 

01.3 

-28 04 49 


00339-2834 

0 

33 

59.2 

-28 34 14 

861115 

01053-3304 

h 

1 05 

20.3 

-33 04 55 

„ 

00094-2450 

0 

09 

27.0 

-24 50 43 

” 

00341-2251 

0 

34 

10.3 

-22 52 00 


01054-2452 

1 05 

29.2 

-24 52 29 

» 

0010+40 

0 

10 

54.3 

+40 34 57 

859903 

00343+6131 

0 

34 

23.3 

+61 31 56 

861122 

01056-2424 

1 05 

37.1 

-24 24 09 

•» 

00103-2232 

0 

10 

20.9 

-22 32 36 

861115 

00345 + 6326 

0 

34 

35.5 

+ 63 26 41 


01063-3225 

1 06 

20.9 

-32 25 45 


00105-2244 

0 

10 

31.8 

-22 44 58 

*’ 

00345-2945 

0 

34 

31.5 

-29 45 09 

861115 

01076-2348 

1 07 

39.1 

-23 48 23 


00105-2429 

0 

10 

32.1 

-24 29 20 

” 

00348-2251 

0 

34 

51.1 

-22 51 03 

•» 

01076-2627 

1 07 

38.7 

-26 27 42 

»* 

00107-2636 

0 

10 

42.8 

-26 36 19 

" 

00348-2502 

0 

34 

51.1 

-25 02 28 

” 

0108 + 38 

I 08 

47.3 

+ 38 50 33 

859906 

00108-2932 

0 

10 

48.3 

-29 32 48 

” 

0035-216 

0 

36 

00.5 

-21 36 35 

789912 

01082-3029 

1 08 

13.3 

-30 29 14 

861115 

00111-2326 

0 

11 

06.6 

-23 26 36 

” 

00354-2911 

0 

35 

27.7 

-29 11 46 

861115 

01085 + 3022 

1 08 

30.3 

+ 30 22 09 

850701 

00111-2618 

0 

11 

10.0 

-26 18 03 

” 

00356-2753 

0 

35 

38.8 

-27 53 46 


01086-3042 

1 08 

39.0 

-30 42 15 

861115 

00112-2633 

0 

11 

12.5 

-26 33 47 

” 

00358-2551 

0 

35 

50.1 

-25 51 28 

” 

0109+176 

1 09 

09.6 

+ 17 37 56 

809908 

00112-2329 

0 

11 

14.0 

-23 29 31 

” 

00358-2907 

0 

35 

53.1 

-29 07 45 

” 

0109+22 

1 09 

23.6 

+ 22 28 45 


00115-2327 

0 

11 

31.6 

-23 27 38 

” 

0036-392 

0 

36 

02.3 

-39 16 13 

809908 

0109+224 

»* 


” 

»♦ 

00117-3156 

0 

11 

43.4 

-31 56 10 

” 

00360-2432 

0 

36 

05.7 

-24 32 57 

861115 

01090-2929 

1 09 

00.8 

-29 29 51 

861115 

00121-1912 

0 

12 

06.0 

-19 12 40 

850701 

00361+5911 

0 

36 

07.2 

+ 59 11 19 

861122 

01092-3022 

1 09 

14.1 

-30 22 26 


00124-2421 

0 

12 

24.3 

-24 21 54 

861115 

00363-2523 

0 

36 

19.8 

-25 23 03 

861115 

01098-2754 

1 09 

52.2 

-27 54 29 

•> 

00125-2458 

0 

12 

30.3 

-24 58 19 

” 

00368-2737 

0 

36 

49.4 

-27 37 26 

” 

0110+297 

1 10 

38.2 

+29 42 22 

809908 

00128 - 2420 

0 

12 

50.5 

-24 20 17 

” 

00369-2335 

0 

36 

57.4 

-23 35 58 

” 

01109-3210 

1 10 

59.8 

-32 10 31 

861115 

00128-3219 

0 

12 

50.6 

-32 19 26 

850701 

0037+061 

0 

37 


+ 6 06 

ED 

0111+02 

1 11 


+ 2 

ED 

00131-3256 

0 

13 

09.6 

-32 56 46 

861115 

00370 - 3005 

0 

37 

05.4 

-30 05 43 

861115 

01112-2633 

1 11 

15.4 

-26 33 05 

861115 

00136-3143 

0 

13 

37.6 

-31 43 28 

” 

00380-2404 

0 

38 

04.1 

-24 04 34 

” 

01117-3254 

1 11 

47.3 

-32 54 48 


00140-3302 

0 

14 

03.1 

-33 02 10 

” 

00381-2941 

0 

38 

06.3 

-29 41 43 

" 

01121-3126 

1 12 

09.6 

-31 26 42 

>» 

00141-3257 

0 

14 

11.5 

-32 57 58 

” 

00386-2737 

0 

38 

39.1 

-27 37 26 

” 

01121-3231 

1 12 

07.1 

-32 31 33 


00148-3153 

0 

14 

51.9 

-31 53 41 

” 

00391-2528 

0 

39 

06.2 

-25 28 15 

” 

01122-2247 

1 12 

17.0 

-22 47 32 

>* 

0015 . 9+1610 

0 

15 

54 

+ 16 10 

ED 

00399-2354 

0 

39 

59.1 

-23 54 07 

” 

01125-2650 

1 12 

30.9 

-26 50 24 

» 

00154-2206 

0 

15 

28.8 

-22 06 46 

861115 

0040 + 51 

0 

40 

20.0 

+ 51 47 08 

859903 

01127-2648 

1 12 

44.1 

-26 48 34 


0016 + 1610 # 1 

0 

15 

56.8 

+ 16 08 59 

830506 

00402 - 2350 

0 

40 

17.5 

-23 50 02 

861115 

01 13 + 645 P 09 

1 13 

19 

+ 64 34 54 

840336 

0016 + 1610#2 

0 

15 

58.3 

+ 16 09 36 

” 

00405-2456 

0 

40 

36.0 

-24 56 53 

” 

0113-118 

1 13 

43.3 

-11 52 07 

789912 

00165 + 6534 

0 

16 

32.0 

+ 65 34 30 

861122 

00406 - 3127 

0 

40 

36.5 

-31 27 12 

" 

01135-2334 

1 13 

31.8 

-23 34 42 

8611 15 

00165-2312 

0 

16 

33.3 

-23 12 51 

861115 

00410-1815 

0 

41 

05.7 

-18 15 36 

850701 

01135-3000 

1 13 

34.3 

-30 00 18 


0017+154 

0 

17 

49.8 

+ 15 24 17 

809908 

00412 + 6638 

0 

41 

12.6 

+ 66 38 16 

861122 

01142-2530 

1 14 

12.3 

-25 30 29 


0017+257 

0 

17 

03.0 

+ 25 46 13 

” 

00417-2854 

0 

41 

47.5 

-28 54 33 

861115 

01143-2849 

1 14 

23.6 

-28 49 21 

*» 

0017 + 657 P 09 

0 

17 

07 

+ 65 42 54 

840336 

00419-2521 

0 

41 

55.1 

-25 21 23 

” 

01143-3013 

1 14 

19.2 

-30 13 29 

>» 

00170 -2205 

0 

17 

03.1 

-22 05 06 

861115 

00422-2216 

0 

42 

16.5 

-22 16 42 

” 

01144 - 2406 

1 14 

29.4 

-24 06 26 

** 

00174-2524 

0 

17 

25.5 

-25 24 03 

” 

00423-3139 

0 

42 

19.4 

-31 39 43 

” 

01160-3020 

1 16 

04.7 

-30 20 05 

•» 

00178-2339 

0 

17 

51.7 

-23 39 38 


00423-2839 

0 

42 

21.9 

-28 39 53 

” 

01163-2216 

1 16 

23.5 

-22 16 02 


00179-3049 

0 

17 

59.2 

-30 49 52 

” 

0043+039 

0 

43 


+ 3 54 

ED 

01163-2412 

1 16 

22.0 

-24 12 24 

” 

00190-2915 

0 

19 

00.5 

-29 15 32 

” 

00433-2827 

0 

43 

19.0 

-28 27 08 

861115 

01168-2547 

1 16 

50.3 

-25 47 32 

*• 

00192-2020 

0 

19 

14.6 

-20 20 06 

850701 

00437-2247 

0 

43 

42.5 

-22 47 48 

” 

01172-2232 

1 17 

14.1 

-22 32 39 


00193-4033 

0 

19 

19.3 

-40 33 51 

” 

00439+1512 

0 

43 

55.2 

+ 15 12 06 

850701 

01177-2238 

1 17 

44.2 

-22 38 26 

*» 

00197-2407 

0 

19 

47.1 

-24 07 17 

861115 

0044 + 030 

0 

44 

31.2 

+ 3 03 35 

809908 

0118-272 

1 18 

09.5 

-27 17 07 

789912 

00198-2432 

0 

19 

53.6 

-24 32 45 


00441-2221 

0 

44 

07.6 

-22 21 27 

861115 

01180-2915 

1 18 

00.4 

-29 15 02 

861115 

00201-2424 

0 

20 

07.1 

-24 24 14 


00441-3027 

0 

44 

11.1 

-30 27 52 

” 

01180-3037 

1 18 

00.2 

-30 37 29 


00205-2756 

0 

20 

32.5 

-27 56 55 

” 

00442 + 6148 

0 

44 

17.7 

+ 61 48 37 

861122 

01184-2521 

1 18 

29.9 

-25 21 13 


00208 - 3007 

0 

20 

52.4 

-30 07 25 

** 

00445 + 3224 

0 

44 

35.9 

+ 32 24 37 

850701 

01184-3246 

1 18 

29.1 

-32 46 53 

« 

0021 + 623 P 09 

0 

21 

05 

+ 62 21 30 

840336 

00446-2538 

0 

44 

40.9 

-25 38 33 

861115 

01189-2303 

1 18 

54.0 

-23 03 39 


00214-3248 

0 

21 

24.1 

-32 48 54 

861115 

00446 - 2438 

0 

44 

41.1 

-24 38 28 

” 

0119 + 247 

1 19 

54.2 

+ 24 46 52 

809908 

00221-2324 

0 

22 

09.9 

-23 24 22 

” 

00450-2533 

0 

45 

05.2 

-25 33 45 

” 

01 19 + 868 P 07 

1 19 

26 

+ 86 49 30 

840218 

00229-2517 

0 

22 

55.2 

-25 17 34 

” 

00452-2145 

0 

45 

12.5 

-21 45 50 


0119-286 

1 19 


-28 36 

ED 

00232-2759 

0 

23 

16.2 

-27 59 10 


00452-3137 

0 

45 

15.7 

-31 37 31 


01193-2809 

1 19 

20.8 

-28 09 05 

861115 

00234-3128 

0 

23 

24.7 

-31 28 34 

*' 

00455-2528 

0 

45 

34.1 

-25 28 13 

” 

01196-2729 

1 19 

41.0 

-27 29 44 


00237-2156 

0 

23 

46.1 

-21 56 57 

” 

00456-2904 

0 

45 

40.6 

-29 04 39 

” 

01196-3254 

1 19 

36.7 

-32 54 20 

»• 

00238-4234 

0 

23 

49.7 

-42 34 49 

850701 

0046+112 

0 

46 

55.5 

+ 11 12 06 

809908 

01199-2307 

1 19 

57.3 

-23 07 47 

»* 

0024+164 

0 

24 


+ 16 24 

ED 

0046-315 

0 

46 

57.9 

-31 32 48 

” 

0120 + 092 

1 20 


+ 9 12 

ED 

0024+1654 #56 

0 

24 


+ 16 54 

” 

00465 - 2447 

0 

46 

32.6 

-24 47 14 

861115 

01202-2631 

1 20 

17.1 

-26 31 44 

861115 

0024+1654 #83 


” 



’’ 

00466-7322 

0 

46 

37.6 

-73 22 10 

841103 

01204-3029 

1 20 

26.6 

-30 29 32 


0024 + 1654 # 108 


" 




00467-2424 

0 

46 

47.2 

-24 24 27 

861115 

01209-3306 

1 20 

55.9 

-33 06 07 

»* 

0024 + 1654 # 111 






0047-832 

0 

47 

10.8 

-83 13 10 

809908 

0121+034 

1 21 


+ 3 24 

ED 

0024 + 1654 # 113 





” 

” 


” 


” 

" 

0121-590 

1 21 

51.2 

-59 03 59 

809908 

0024 + 1654 # 114 


” 




00474-2222 

0 

47 

28.1 

-22 22 31 

861115 

01211-3112 

1 21 

11.8 

-31 12 22 

861115 

0024 + 1654 # 122 


” 




00477-7343 

0 

47 

42.8 

-73 43 04 

841103 

01217 + 2341 

1 21 

46.4 

+ 23 41 03 

850701 

0024 + 1654 # 134 


” 



” 

0048 - 09 

0 

48 

10.0 

- 9 45 24 

809908 

0122-380 

1 22 

02.2 

-38 00 04 

809908 

0024 + 1654 # 146 





” 

0048 - 097 


” 


” 


01220-2422 

1 22 

01.0 

-24 22 29 

861115 

0024 + 1654 # 149 





” 

00482-2720 

0 

48 

17.0 

-27 20 45 

861115 

01220-2845 

1 22 

04.8 

-28 45 23 


0024 + 1654 # 158 





” 

00494-3056 

0 

49 

25.5 

-30 56 32 

” 

01221-3254 

1 22 

11.3 

-32 54 04 

*» 

0024 + 1654 # 161 





” 

00496-2257 

0 

49 

39.2 

-22 57 02 

” 

01236-2303 

1 23 

40.9 

-23 03 34 


0024 + 1654 # 162 





” 

00498-2735 

0 

49 

50.0 

-27 35 54 

’* 

01241-2329 

1 24 

10.7 

-23 29 33 


0024 + 1654 # 168 






0050 + 124 

0 

51 

00.0 

+ 12 25 00 

809908 

01241-3032 

1 24 

09.7 

-30 32 05 

» 

0024 + 1654 # 169 






00502-2416 

0 

50 

13.0 

-24 16 43 

861115 

01246-3248 

1 24 

40.3 

-32 48 08 

850701 

0024 + 1654 # 172 


” 



" 

00502-3128 

0 

50 

17.2 

-31 28 42 

: ” 

01247-3029 

1 24 

43.0 

-30 29 57 

861115 

0024 + 1654 # 178 

\ 





00505-3037 

0 

50 

34.8 

-30 37 51 

” 

0125 + 848 P 03 

1 25 

27.9 

+ 84 45 11 

840217 

0024 + 1654 # 186 






00509-3243 

0 

50 

58.3 

-32 43 20 

! ” 

01250-2235 

I 25 

00.1 

-22 35 49 

861115 

0024 + 1654 # 192 


” 



” 

0051+291 

0 

51 

01.9 

+29 08 49 

809908 

01251 + 1626 

1 25 

09.3 

+ 16 26 44 

850701 

0024 + 1654 # 194 





” 

00512 - 2719 

0 

51 

17.1 

-27 19 17 

861115 

01252-2154 

1 25 

14.2 

-21 54 08 

861115 

0024 + 1654#231 






00513-2849 

0 

51 

21.5 

-28 49 18 

1 ** 

01252-3055 

1 25 

16.8 

-30 55 03 


0024 + 1654 NOM . 





” 

00514-2904 

0 

51 

29.9 

-29 04 38 

” 

01254+8445 

1 25 

26.2 

+ 84 45 10 

841103 

00242-2205 

0 

24 

14.5 

-22 05 51 

861115 

00515-6308 

0 

51 

34.3 

-63 08 28 

850701 

01256-2217 

1 25 

37.0 

-22 17 36 

861115 

00245 - 0652 

0 

24 

33.8 

- 6 52 53 

850701 

00518-2349 

0 

51 

52.7 

-23 49 15 

861115 

01256-2722 

1 25 

40.2 

-27 22 13 


00247-3308 

0 

24 

42.4 

-33 08 20 

861115 

0052+251 

0 

52 


+25 06 

ED 

01256-3236 

1 25 

37.9 

-32 36 58 


00247-2549 

0 

24 

44.3 

-25 49 31 

” 

00525-3217 

0 

52 

32.7 

-32 17 35 

861115 

01257-3157 

1 25 

47.7 

-31 57 46 

•» 

00248-2831 

0 

24 

52.3 

-28 31 09 


00529-2455 

0 

52 

57.1 

-24 55 44 


01260-2556 

1 26 

04.9 

-25 56 32 

»» 

00254+1736 

0 

25 

26.2 

+ 17 36 57 

850701 

00531-2425 

0 

53 

07.9 

-24 25 25 


01261-4334 

1 26 

11.5 

-43 34 34 

850701 

00254-1156 

0 

25 

28.6 

-11 56 04 

” 

00535-2802 

0 

53 

30.4 

-28 02 47 

" 

01267-2157 

1 26 

46.8 

-21 57 32 

861115 

00254-3317 

0 

25 

26.8 

—33 17 04 

” 

00538-2549 

0 

53 

52.9 

-25 49 27 


0127+233 

1 27 

15.2 

+23 22 52 

809908 

00256-2851 

0 

25 

41.7 

-28 51 57 

861115 

0054+ 144 

0 

54 

31.9 

+ 14 29 59 

809908 

01272-2153 

1 27 

12.3 

-21 53 17 

861115 

00257-2919 

0 

25 

43.5 

-29 19 08 


0054-226 

0 

54 


-22 36 

ED 

01273-2552 

1 27 

22.3 

-25 52 28 


0026+129 

0 

26 

38.1 

+ 12 59 30 

809908 

00542-3000 

0 

54 

15.5 

-30 00 29 

861115 

01280-2255 

1 28 

03.7 

-22 55 40 


0026 + 34 

0 

26 

34.8 

+ 34 39 56 

790910 

00544-3214 

0 

54 

28.2 

-32 14 02 

” 

01280-2627 

1 28 

01.5 

-26 27 58 


00269-2552 

0 

26 

58.4 

-25 52 22 

861115 

00553-2746 

0 

55 

22.1 

-27 46 13 

" 

01281-2702 

1 28 

06.4 

-27 02 04 


00273-3223 

0 

27 

20.7 

-32 23 31 


00555-2251 

0 

55 

34.7 

-22 51 47 


01284-2737 

1 28 

28.7 

-27 37 16 

*> 

00275-2859 

0 

27 

34.3 

-28 59 07 


00560-2438 

0 

56 

00.8 

-24 38 22 


01288-3133 

1 28 

50.2 

-31 33 36 


00278-2404 

0 

27 

51.5 

-24 04 00 


00561-2937 

0 

56 

11.0 

-29 37 46 


01291-3014 

1 29 

09.5 

-30 14 43 


00286-2253 

0 

28 

38.2 

-22 53 39 


00573-3136 

0 

57 

20.8 

-31 36 22 


01292-2212 

1 29 

13.4 

-22 12 03 

*» 

00289-2521 

0 

28 

58.0 

-25 21 47 


00581-2601 

0 

58 

09.3 

-26 01 00 


01293-2548 

1 29 

18.6 

-25 48 06 

»» 

0029-414 

0 

29 

01.3 

-41 24 39 

809908 

00589-2214 

0 

58 

58.2 

-22 14 34 


01294-3032 

1 29 

24.7 

-30 32 23 

*> 

00293-2659 

0 

29 

21.0 

-26 59 38 

861115 

00599-3149 

0 

59 

57.8 

-31 49 44 

” 

01295-2757 

1 29 

33.0 

-27 57 40 


00299+6344 

0 

29 

55.7 

+63 44 46 

861122 

00599 + 6243 

0 

59 

56.4 

+ 62 43 31 

861122 

0130+242 

1 30 

39.7 

+24 12 26 

809908 

0030+034 

0 

30 

31.1 

+ 3 24 53 

809908 

0100 + 020 

1 

00 


+ 2 00 

ED 

01300-3203 

1 30 

02.9 

i -32 03 11 

861115 

00301-2538 

0 

30 

07.3 

-25 38 26 

861115 

0100+130 

1 

00 

33.4 

+ 13 00 11 

809908 

01308-2426 

1 30 

52.7 

-24 26 07 


00301-2553 

0 

30 

10.5 

-25 53 02 


01003-2238 

1 

00 

22.8 

-22 38 09 

861115 

0131+055 

1 31 

08.1 

+ 5 32 32 

809908 

00302-2459 

0 

30 

12.1 

-24 59 10 


01006 - 2344 

1 

00 

41.9 

-23 44 08 


01316-2834 

1 31 

36.3 

-28 34 25 

861115 

00306-3232 

0 

30 

39.1 

-32 32 02 


01007-2722 

1 

00 

47.4 ! 

-27 22 38 


01317-2302 

1 31 

43.8 

-23 02 05 


00308-2238 

0 

30 

48.5 

-22 38 10 


01009-2808 

1 

00 

55.8 

-28 08 49 


01317-2902 

1 31 

46.7 

-29 02 23 

»* 

0031-076 

0 

31 


- 7 36 

ED 

01009 - 2947 

1 

00 

55.0 

-29 47 36 


01318-2549 

1 31 

52.1 

-25 49 15 


0031-077 

0 

31 


- 7 42 


01010-3220 

1 

01 

00.7 

-32 20 54 

•» 

01318-3012 

1 31 

51.7 

-30 12 51 

** 

00311-2621 

0 

31 

07.5 

-26 22 00 

861115 

01013-2801 

1 

01 

21.2 

-28 01 18 


01319-2940 

1 31 

59.1 

—29 40 32 

*» 

00315 + 6252 

0 

31 

34.4 

+62 52 08 

861122 

0102 + 48 

1 

02 


+48 

790910 

0132+205 

1 32 

14.7 

+ 20 30 30 

809908 

00316-3233 

0 

31 

38.0 

-32 33 40 

861115 

01025-2741 

1 

02 

31.1 

-27 41 49 

861115 

01320-2829 

1 32 

04.2 

-28 29 33 : 

861115 

00317-2804 

0 

31 

47.3 

-28 04 45 


01030-2835 

1 

03 

03.0 

-28 35 11 


01324-2357 

1 32 

28.9 

-23 57 27 


0032-073 

0 

32 


- 7 18 

ED 

01030-3157 

1 

03 

05.5 

-31 57 46 

850701 

01325-3208 

1 32 

33.6 

— 32 08 53 

»• 

00328-2339 

0 

32 

51.8 

-23 39 14 

861115 

01036 + 5924 

1 

03 

39.8 

+ 59 24 27 

861122 

01326-3010 

1 32 

42.0 

— 30 10 01 

»• 

0033 + 183 

0 

33 


+ 18 18 

ED 

01037+1219 

1 

03 

48.0 

+ 12 19 51 

850701 

01328-2538 

1 32 

52.2 

— 25 38 40 

*• 

00333-2845 

0 

33 

18.7 

-28 45 31 

861115 

01037-2415 

1 

03 

42.5 

-24 15 38 

861115 

01330-2256 

1 33 

05.7 

— 22 56 55 


00333-2509 

0 

33 

20.7 

-25 09 16 


01038-3026 

1 

03 

49.7 

-30 26 38 


01338-3009 

1 33 

50.6 

— 30 09 46 

861105 

00335-2732 

0 

33 

31.9 

-27 32 04 


01043-2307 

1 

04 

23.3 

-23 07 25 

” 

0134+329 

1 34 

49.8 

+ 32 54 20 

809908 

00336-3252 

0 

33 

38.8 

-32 52 45 


01047 - 2507 

1 

04 

44.9 

-25 07 31 


01345-3232 

1 34 

35.0 

—32 32 52 

861115 

00338 + 6312 

0 

33 

53.3 

+63 12 32 

861122 

01050-3305 

1 

05 

01.7 

-33 05 46 

” 

01346 - 2428 

1 34 

37.5 

-24 28 50 



A -104 


NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

0135-247 

1 

35 ™ 

17.2 

-24 46 12 

789912 

0327-241 

3 

27 

43.8 

-24 07 17 

789912 

0409+054P01 

h 

4 

09 

42 

+ 5 25 12 

830709 

01352-2217 

1 

35 

17.8 

-22 17 57 

861115 

03287-1535 

3 

28 

44.8 

-15 35 02 

850701 

0409 + 054P03 

4 

09 

42.2 

+ 5 25 08 

831017 

01358-3300 

1 

35 

50.8 

-33 00 25 


03318-1619 

3 

31 

53.6 

-16 19 48 

” 

0409+054P10 

4 

09 

43 

+ 5 25 12 

840520 

01359-2310 

1 

35 

57.7 

-23 10 42 

” 

0332+078 

3 

32 

12.4 

+ 7 50 16 

859906 

0409+ 145P10 

4 

09 

53 

+ 14 30 36 

** 

01367-3010 

1 

36 

43.8 

-30 10 29 

” 

0333 + 321 

3 

33 

22.4 

+ 32 08 37 

809908 

0409+ 171P10 

4 

09 

39 

+ 17 09 00 

” 

01373+6346 

1 

37 

22.4 

+ 63 46 09 

861122 

03336-7636 

3 

33 

40.0 

-76 36 57 

850701 

04094 - 2515 

4 

09 

25.2 

-25 15 44 

850701 

01375-2310 

1 

37 

31.3 

-23 10 02 

861115 

0334-205 

3 

34 


-20 30 

850304 

04094 + 5012 

4 

09 

27.1 

+ 50 12 56 

861122 

01376-2856 

1 

37 

40.2 

-28 56 54 

” 

0335-122 

3 

35 

33.6 

-12 13 59 

789912 

04097 + 0525 

4 

09 

43.3 

+ 5 25 12 

841103 

01377-2817 

1 

37 

42.2 

-28 17 13 

»• 

0336-019 

3 

36 

59.0 

- 1 56 17 

809908 

0410 + 037P10 

4 

10 

46 

+ 3 46 00 

840520 

01378-2230 

I 

37 

51.3 

-22 30 16 

*• 

03364-5533 

3 

36 

29.4 

-55 33 30 

850701 

0410 + 049P10 

4 

10 

05 

+ 4 54 18 

” 

01379-2942 

1 

37 

54.2 

-29 42 25 

*• 

0337-21 

3 

37 


-21 

ED 

0410+ 100P10 

4 

10 

51 

+ 10 05 06 

” 

01380-2909 

1 

38 

03.1 

-29 09 55 

** 

0338-214 

3 

38 

23.4 

-21 29 It 

789912 

0410+110 

4 

10 

54.9 

+ 11 04 40 

859903 

01380-3203 

1 

38 

02.9 

-32 03 07 

" 

0341 +678P02 

3 

41 

45 

+67 51 36 

830712 

0410+ 132P10 

4 

10 

26 

+ 13 17 36 

840520 

01384-2634 

1 

38 

29.5 

-26 34 05 

■’ 

0341-256 

3 

41 


-25 36 

ED 

04108 + 2803 

4 

10 

49.3 

+ 28 03 58 

860812 

0139-09 

1 

38 

56.8 

- 9 43 51 

789912 

0344 + 327P01 

3 

44 

32 

+ 32 42 30 

830709 

041 1 +021P10 

4 

11 

50 

+ 2 06 36 

840520 

0139 - 097 


” 


” 

” 

0344 + 728P03 

3 

44 

59 

+ 72 52 42 

831017 

041 1 + 126P10 

4 

11 

03 

+ 12 37 42 

” 

01396-2847 

1 

39 

36.7 

-28 47 54 

861115 

03445 + 3242 

3 

44 

31.7 

+ 32 42 29 

860812 

0411 + 134P10 

4 

11 

01 

+ 13 29 42 

” 

01398-3234 

1 

39 

53.1 

-32 34 44 

” 

0346-163 

3 

46 

21.9 

-16 19 27 

789912 

0411 + 144P10 

4 

11 

30 

+ 14 25 24 

” 

01405-2804 

1 

40 

33.1 

-28 04 54 

” 

0346-27 

3 

46 

34 

-27 58 20 

” 

04111+2804 

4 

11 

06.6 

+ 28 04 41 

851102 

01418+1651 

1 

41 

48.1 

+ 16 51 07 

841103 

03463-0710 

3 

46 20.6 

- 7 10 01 

850701 

04111+2820 

4 

11 

08.3 

+ 28 20 23 

” 


” 


” 

0347 + 275P10 

3 

47 

25 

+ 27 31 06 

840520 

04112 + 2803 

4 

11 

15.5 

+28 03 35 

” 

0142+61 

1 

42 

53.7 

+61 30 05 

840708 

0347-211 

3 

47 

45.7 

-21 11 47 

789912 

04I2+024P07 

4 

12 

11 

+ 2 23 12 

840218 

01424-2338 

1 

42 

26.0 

-23 38 28 

861115 

0347-383 

3 

47 

53.7 

-38 19 30 

809908 

0412 + 064 

4 

12 

04.8 

+ 6 22 10 

841103 

01426-2858 

1 

42 

39.3 

-28 58 40 

” 

03479-7423 

3 

47 

59.7 

-74 23 29 

850701 

0412 + 064 P06 

4 

12 

04.3 

+ 6 22 10 

840217 

01427-2606 

1 

42 

46.4 

-26 06 19 

»* 

0348 + 049 

3 

48 


+ 4 54 

790910 

0412 + 085 

4 

12 

32.3 

+ 8 31 13 

840330 

01432-2638 

1 

43 

12.8 

-26 38 56 

** 

0348- 120 

3 

48 

49.3 

- 12 02 23 

789912 

0412+085P02 

4 

12 

59 

+ 8 32 48 

830712 

01433-2518 

1 

43 

18.7 

-25 18 07 

” 

03482-5213 

3 

48 

13.9 

-52 13 49 

850701 

0412+287P08 

4 

12 

25 

+ 28 40 18 

840335 

01438+1850 

1 

43 

52.0 

+ 18 50 09 

850701 

03489-0131 

3 

48 

54.8 

- 1 31 14 

” 

04120 + 0622 

4 

12 

04.8 

+ 6 22 10 

841103 

01443-2415 

1 

44 

21.7 

-24 15 51 

861115 

0349 + 268P10 

3 

49 

10 

+ 26 49 36 

840520 

0413 + 01 1P07 

4 

13 

58 

+ 1 03 48 

840218 

01449 + 6354 

1 

44 

54.5 

+ 63 54 09 

861122 

0349-146 

3 

49 

09.5 

-14 38 07 

809908 

041 3 +0231*07 

4 

13 

40 

+ 2 21 00 

” 

01452 - 8026 

1 

45 

17.6 

-80 26 05 

850701 

0349-27 

3 

49 

31.9 

-27 53 30 

859906 

0413+026 

4 

13 

58.7 

+ 2 38 09 

841103 

01457-2154 

1 

45 

42.7 

-21 54 33 

861115 

0349-386 

3 

48 

51.7 

-38 36 09 

851219 

0413+026P06 

4 

13 

57.3 

+ 2 38 02 

840217 

01458-2828 

1 

45 

51.5 

-28 28 57 

” 

0350 + 253P10 

3 

50 04 

+25 23 48 

840520 

0413+061P10 

4 

13 

00 

+ 6 06 24 

840520 

01467-2719 

1 

46 

47.4 

-27 19 14 

” 

03505-0919 

3 

50 

30.6 

- 9 19 01 

850701 

0413+081 

4 

13 

23.0 

+ 8 03 22 

841103 

0147+891P07 

1 

47 

23 

+ 89 06 42 

840218 

03507 + 1115 

3 

50 43.5 

+ 11 15 29 

” 

0413+081P03 

4 

13 

24.3 

+ 8 03 29 

840217 

01470-2801 

1 

47 

03.5 

-28 01 21 

861115 

0351+026 

3 

51 


+ 2 36 

ED 

0413+122 

4 

13 

47.3 

+ 12 17 36 

840330 

01470-3119 

1 

47 

04.7 

-31 19 09 

” 

035 1 + 23 1 P 10 

3 

51 

45 

+ 23 10 24 

840520 

0413+ 122P02 

4 

13 

47 

+ 12 17 36 

830712 

01470-3259 

1 

47 

02.9 

-32 59 23 

” 

03511-4558 

3 

51 

11.8 

-45 58 38 

850701 

0413+ 122P10 

4 

13 

48 

+ 12 17 36 

840520 

01472-2719 

1 

47 

12.3 

-27 19 52 

” 

0353 + 261P06 

3 

53 

19.8 

+ 26 05 54 

840217 

0413 + 702P02 

4 

13 

47 

+70 16 06 

830712 

01472-2756 

1 

47 

12.8 

-27 56 48 

” 

0353 + 625P02 

3 

53 

44 

+62 35 48 

830712 

04133+0803 

4 

13 

23.0 

+ 8 03 22 

841103 

01516-4632 

1 

51 

38.7 

-46 32 50 

850701 

0353 + 697P02 

3 

53 

29 

+69 45 24 

” 

04139 + 0238 

4 

13 

58.7 

+ 2 38 09 

” 

01527+1656 

1 

52 

47.3 

+ 16 56 39 

” 

03533 + 2606 

3 

53 

20.2 

+26 06 07 

841103 

0414 + 001 NW 

4 

14 

10.2 

+ 0 09 00 

” 

0157+011 

1 

57 

29.4 

+ 1 10 41 

809908 

0354+226P07 

3 

54 

54 

+22 33 48 

840218 

0414+001 SE 


" 


” 

” 

01576-2119 

1 

57 

38.5 

-21 19 13 

850701 

0354+243P10 

3 

54 

27 

+24 19 06 

840520 

0414 +001B 

4 

14 

09.8 

+ 0 09 01 

850309 

01579 - 0845 

1 

57 

58.3 

- 8 45 53 


0355 + 184P06 

3 

55 

19.3 

+ 18 26 32 

840217 

0414 +001C 

4 

14 

09.0 

+ 0 09 00 

” 

02000 + 0726 

2 

00 

00.2 

+ 7 26 12 

*’ 

0355 + 237P10 

3 

55 

38 

+ 23 43 00 

840520 

0414 + 001 P03 

4 

14 

11.0 

+ 0 09 01 

840217 

0202+14 

2 

02 

07.5 

+ 14 59 51 

849904 

0355-483 

3 

55 

52.6 

-48 20 50 

809908 

0414 + 001P10 

4 

14 

10 

+ 0 09 00 

840520 

0202+319 

2 

02 

09.6 

+31 58 10 

809908 

” 


” 



” 

0414 + 011 

4 

14 

05.1 

+ 1 03 38 

841103 

0202-172 

2 

02 

34.6 

-17 15 39 

" 

03553+1826 

3 

55 

18.3 

+ 18 26 31 

841103 

” 

4 

14 

06.2 

+ 1 03 39 

850309 

” 


” 


” 

” 

03557-1339 

3 

55 

42.1 

-13 39 00 

850701 

0414+0UP03 

4 

14 

07.3 

+ 1 03 35 

840217 

0202-765 

2 

02 

00.2 

-76 34 29 

” 

0356 + 202P06 

3 

56 

05.1 

+ 20 11 56 

840217 

0414+014P02 

4 

14 

57 

+ 1 24 54 

830712 

02036-1027 

2 

03 

38.4 

-10 27 00 

850701 

0356+217P03 

3 

56 

33.0 

+21 39 16 

” 

0414 + 023 

4 

14 

42.9 

+ 2 18 45 

841103 

02043 + 2313 

2 

04 

22.7 

+ 23 13 39 

” 

03560 + 2012 

3 

56 

05.9 

+ 20 12 03 

841103 

0414 +023P06 

4 

14 

43.2 

+ 2 18 47 

840217 

0205+024 

2 

05 

14.5 

+ 2 28 43 

809908 

03565 + 2139 

3 

56 

32.3 

+ 21 39 16 

” 

0414 + 023P10 

4 

14 

42 

+ 2 18 42 

840520 

0205 - 010 

2 

05 


- 1 00 

ED 

0357 + 199P10 

3 

57 

51 

+ 19 55 48 

840520 

0414 +047 

4 

14 

36.0 

+ 4 39 35 

841103 

0207-149 

2 

07 

58.8 

- 14 59 05 

789912 

0357 + 209P06 

3 

57 

46.7 

+ 20 54 40 

840217 

0414+047P06 

4 

14 

36.8 

+ 4 39 38 

840217 

0215+015 

2 

15 

13.5 

+ 1 30 54 

809908 

0357-264 

3 

57 

28.5 

-26 23 58 

789912 

0414+103 

4 

14 

27.9 

+ 10 20 00 

850309 

02152 + 2822 

2 

15 

12.5 

+28 22 59 

850701 

03577+2054 

3 

57 

43.0 

+ 20 54 32 

841103 

0414+ 103P03 

4 

14 

28.9 

+ 10 20 04 

840217 

02168-0312 

2 

16 

49.1 

- 3 12 22 

” 

0358 + 183P10 

3 

58 

17 

+ 18 19 48 

840520 

0414+ 103P10 

4 

14 

29 

+ 10 20 00 

840520 

0217-189 

2 

17 

00.3 

-18 56 25 

859906 

0358 + 194P07 

3 

58 

04 

+ 19 22 30 

840218 

04140+0103 

4 

14 

05.1 

+ 1 03 38 

841103 

0219+428 

2 

19 

30.0 

+42 48 30 

859903 

0358 + 200P10 

3 

58 

12 

+20 03 00 

840520 

04140-8158 

4 

14 

00.8 

-81 58 53 

850701 

0223+34 

2 

23 

09.7 

+34 08 02 

** 

0358 + 202P07 

3 

58 

12 

+ 20 13 42 

840218 

04141+0008 

4 

14 

10.2 

+ 0 09 00 

841103 

02234-0024 

2 

23 

29.0 

- 0 24 10 

, 850701 

0358+223 

3 

58 

02.8 

+ 22 18 00 

840330 

04144+1020 

4 

14 

28.6 

+ 10 20 02 

” 

0225+725P02 

2 

25 

02 

+72 30 36 

830712 

” 

3 

58 

02.7 

+ 22 18 00 

850309 

04145+0439 

4 

14 

36.0 

+ 4 39 35 

” 

0225 + 727P02 

2 

25 

50 

+72 46 06 

” 

0359 + 140P06 

3 

59 

50.6 

+ 14 01 32 

840217 

04147+0218 

4 

14 

42.9 

+ 2 18 45 

” 

02270-2619 

2 

27 

02.0 

-26 19 14 

850701 

0359 + 165P10 

3 

59 

55 

+ 16 32 18 

840520 

0415+014P01 

4 

15 

05 

+ 1 26 06 

830709 

02270- 6944 

2 

27 

01.3 

-69 44 45 

” 

0359 + 169P07 

3 

59 

52 

+ 16 56 54 

840218 

0415+014P06 

4 

15 

05.3 

+ 1 26 08 

840217 

0229+131 

2 

29 

02.4 

+ 13 09 41 

809908 

0359 + 209P10 

3 

59 

43 

+20 55 42 

840520 

0415+014P10 

4 

15 

08 

+ 1 26 24 

840520 

0232 -04 

2 

32 

36.8 

- 4 15 18 

789912 

03598+1401 

3 

59 

51.3 

+ 14 01 37 

841 103 

04151+0126 

4 

15 

07.3 

+ 1 26 21 

841103 

02324 -4400 

2 

32 

28.4 

-44 00 50 

841103 

0400+ 127P10 

4 00 

45 

+ 12 45 42 

840520 

04154+2809 

4 

15 

24.6 

+ 28 09 24 

851102 

0234+285 

2 

34 

55.6 

+ 28 35 08 

809908 

0400+248P06 

4 

00 

53.5 

+24 46 35 

840217 

04157-1837 

4 

15 

42.5 

-18 37 42 

850701 

0235+16 

2 

35 

52.6 

+ 16 24 05 


0400 + 258 

4 

00 

03.7 

+ 25 51 45 

809908 

04158 + 2805 

4 

15 

51.8 

+ 28 05 09 

841103 

0235+164 


” 



” 

04001-6217 

4 

00 

10.0 

-62 17 51 

850701 

0416+031 

4 

16 

10.9 

+ 3 06 27 

” 

02351-2711 

2 

35 

11.4 

-27 11 37 

850701 

04009 + 2446 

4 

00 

54.4 

+24 46 39 

841 103 

0416 + 031P03 

4 

16 

12.9 

+ 3 06 33 

840217 

0237-233 

2 

37 

52.7 

-23 22 09 

809908 

0401 + 123P10 

4 

01 

32 

+ 12 22 18 

840520 

04161+0306 

4 

16 

10.9 

+ 3 06 27 

841103 

0238-084 

2 

38 

37.2 

- 8 28 06 

789912 

0401 + 181P10 

4 

01 

11 

+ 18 10 54 

” 

04161 + 2859 

4 

16 

08.1 

+28 59 13 

851102 

0240 +007 

2 

40 


+ 0 42 

ED 

0401 + 190P10 

4 

01 

24 

+ 19 04 48 


O417+0OOP10 

4 

17 

31 

+ 0 05 54 

840520 

0240-217 

2 

40 

19.3 

-21 45 11 

789912 

0401 +219P10 

4 

01 

44 

+ 21 56 48 


0417 +001 

4 

17 

30.7 

+ 0 05 53 

841103 

02401 -0013 

2 

40 

07.2 

- 0 13 30 

850701 

0401 4-239P10 

4 

01 

22 

+ 23 58 12 

” 

0417 +001P06 

4 

17 

31.3 

+ 0 05 55 

840217 

0241 + 62 

2 

41 

01.3 

+62 15 27 

809908 

0401 +261P01 

4 

01 

40 

+ 26 10 48 

830709 

04I7+008P07 

4 

17 

40 

+ 0 45 06 

840218 

0241+622 




*’ 

” 

04016 + 2610 

4 

01 

40.4 

+ 26 10 47 

860812 

0417+020 

4 

17 

16.5 

+ 1 58 25 

841103 

0242-724 

2 

42 


-72 24 

ED 

0402+ 1 12P06 

4 

02 

52.1 

+ 11 10 03 

840217 

0417 + 020P06 

4 

17 

16.9 

+ 1 58 27 

840217 

02427-5430 

2 

42 

42.0 

-54 30 44 

850701 

0402+ 156P10 

4 

02 

38 

+ 15 41 48 

840520 

0417+751P03 

4 

17 

03 

+ 75 10 42 

831017 

0244+693P09 

2 

44 

08 

+ 69 23 00 

840336 

0402 + 212 

4 

02 

18.9 

+ 21 14 17 

850309 

0417-011 

4 

17 

30.0 

- 1 06 54 

841103 

02455+1718 

2 

45 

32.8 

+ 17 18 11 

850701 

0402 + 212P03 

4 

02 

19.2 

+ 21 14 20 

840217 

0417— 011P06 

4 

17 

30.4 

- 1 06 51 

840217 

02455-1240 

2 

45 

32.3 

-12 40 05 


0402 + 212P10 

4 

02 

19 

+21 14 18 

840520 

0417-012 

4 

17 

17.8 

- 1 11 19 

841103 

02464 - 5915 

2 

46 

25.4 

-59 15 33 

” 

0402 + 218P10 

4 

02 

23 

+21 52 30 

” 

0417— 012P06 

4 

17 

17.0 

- 1 11 25 

840217 

02497 -0828 

2 

49 

47.0 

- 8 28 17 

” 

0402 + 219P10 

4 

02 

22 

+21 55 24 

” 

0417 — 027P10 

4 

17 

45 

- 2 44 48 

840520 

0250- 225 

2 

50 

33.0 

-22 31 39 

789912 

0402 + 696P02 

4 

02 

35 

+ 69 40 42 

830712 

04172+0158 

4 

17 

16.5 

+ 1 58 25 

841103 

02522 - 5005 

2 

52 

12.7 

-50 05 32 

850701 ! 

0402-362 

4 

02 

02.2 

-36 13 16 

809908 

04172 - 0111 

4 

17 

17.8 

- 1 11 19 

” 

02529+1807 

2 

52 

59.2 

+ 18 07 48 

** 

04020 + 5017 

4 

02 

02.7 

+ 50 17 01 

861122 

04175 + 0005 

4 

17 

30.7 

+ 0 05 53 

” 

0253+604PQ2 

2 

53 

13 

+ 60 27 48 

830712 

04020-1551 

4 

02 

01.6 

-15 51 38 

850701 

04175 -0106 

4 

17 

30.0 

- 1 06 54 

” 

0254+605PQ2 

2 

54 

54 

+ 60 32 00 

” 

04023+2114 

4 

02 

19.2 

+ 21 14 20 

841103 

0418 + 007 

4 

18 

46.2 

+ 0 42 38 

” 

0254-334/2 

2 

54 

43.8 

-33 27 29 

809908 

04028+1109 

4 

02 

51.0 

+ 11 10 00 


0418 + 007P06 

4 

18 

45.7 

+ 0 42 36 

840217 

02547+1106 

2 

54 

44.3 

+ 11 06 03 

850701 

Q403 + 245P10 

4 

03 

04 

+ 24 35 54 

840520 

0418+010P10 

4 

18 

30 

+ 1 04 36 

840520 

0256+ 075 

2 

56 

47.1 

+ 7 35 46 

849904 

0403-13 

4 

03 

14.0 

-13 16 21 

789912 

0418 + 058 

4 

18 

48.4 

+ 5 48 32 

840217 

0257 + 700P02 

2 

57 

13 

+ 70 02 36 

830712 

0404+101 

4 

04 

44.7 

+ 10 11 52 

840330 

0418 + 058P06 


** 


” 


02587+2136 

2 

58 

42.3 

+21 36 23 

850701 


4 

04 

44.6 

+ 10 11 55 

850309 

0418 + 060P10 

4 

18 

02 

+ 6 00 48 

840520 

0259+601P02 

2 

59 

53 

+ 60 08 30 

830712 

0404 + 231P10 

4 

04 

06 

+ 23 10 54 

840520 

0418 — 002P10 

4 

18 

53 

- 0 12 54 

” 

02596+0353 

2 

59 

39.8 

+ 3 53 38 

850701 

0405 + 099P10 

4 

05 

58 

+ 9 58 06 


0418— 019P10 

4 

18 

41 

- 1 55 36 


0300+47 

3 

00 

10.0 

+47 04 33 

809908 

0405 + 214P10 

4 

05 

15 

+ 21 25 18 

*’ 

0418-021 

4 

18 

01.8 

- 2 08 59 

841103 

0300+471 


” 



»* 

0405-12 

4 

05 

27.4 

-12 19 31 

789912 

0418 — 021P06 

4 

18 

02.1 

- 2 08 57 

840217 

0301-243 

3 

01 

14.2 

-24 18 53 

789912 

0405-123 

4 

05 

27.5 

-12 19 32 

809908 

0418— 032P10 

4 

18 

40 

- 3 17 24 

840520 

0302-223 

3 

02 


-22 18 

ED 

0406+085 

4 

06 

290 

4- 8 31 03 

841103 

04180 - 0208 

4 

18 

01.8 

- 2 08 59 

841 103 

03035+5819 

3 

03 

31.8 

+ 58 19 15 

860712 

0406 + 085P01 

4 

06 

30 

+ 8 31 06 

830709 

04187 + 0042 

4 

1 Q 

46.2 

+ 0 47 38 

” 

0305+596P02 

3 

05 

46 

+ 59 41 24 

840619 

0406 + 085 P03 

4 

06 

29.9 

+ 8 31 05 

840217 

04188 + 2748 

4 

18 

48.4 

+27 48 01 

851102 

0307+607P02 

3 

07 

52 

+ 60 46 00 

830712 

0406+085P10 

4 

06 

30 

+ 8 31 06 

840520 

04188 + 2819 

4 

18 

50.6 

+ 28 19 33 

” 

03082+1436 

3 

08 

16.2 

+ 14 36 40 

850701 

0406+121 

4 

06 

35.5 

+ 12 09 50 

849904 

04189 + 5146 

4 

18 

56.8 

+ 51 46 55 

861122 

03112-5730 

3 

11 

16.8 

-57 30 26 

’* 

0406+ 194P10 

4 

06 

15 

+ 19 28 42 

840520 

0419+037P10 

4 

19 

09 

+ 3 46 54 

840520 

0312-770 

3 

12 

55.7 

-77 03 01 

809908 

04064+0831 

4 

06 

29.0 

+ 8 31 03 

841103 

0419+039 

4 

19 

16.7 

+ 3 55 46 

841 103 



" 


” 

” 

0407+ 111P10 

4 

07 

17 

+ 11 07 30 

840520 

0419+039P01 

4 

19 

18 

+ 3 55 48 

830709 

0313 + 599 P02 

3 

13 

31 

+59 58 54 

830712 

0407-170 

4 

07 

21.8 

-17 03 28 

789912 

0419 + 039P06 

4 

19 

18.0 

+ 3 55 49 

840217 

0314 + 601P02 

3 

13 

31 

+60 11 18 

840619 

0408 + 068P10 

4 

08 

31 

+ 6 53 24 

840520 

0419 + 039P10 

4 

19 

18 

+ 3 55 48 

840520 

03172-2156 

3 

17 

17.3 

-21 56 21 

850701 

0408 + 08 IP 10 

4 

08 

37 

+ 8 09 36 


0419 - 009 

4 

19 

27.5 

- 0 55 28 

841103 

0318+633P02 

3 

18 

12 

+63 21 00 

830712 

0408+ 127P10 

4 

08 

27 

+ 12 45 42 

” 

0419 — 009P06 

4 

19 

26.6 

- 0 55 31 

840217 

0318-196 

3 

18 


-19 36 

ED 

0408+ 165P10 

4 

08 

12 

+ 16 31 06 

” 

04190+1924 

4 

19 

02.4 

+ 19 25 00 

851102 

0326 + 710P02 

3 

26 

38 

+ 71 02 36 

830712 

0409 + 054 

4 

09 

43.3 

+ 5 25 12 

841103 

04192+0355 

4 

19 

16.7 

+ 3 55 46 

841103 
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04194-0055 

h 

4 

19^ 

27*5 

- 0*55' 28* 


04418 + 4153 

4 

41 

53*2 

+41 53 19 

861122 

05313 + 3734 

5 

31 

19.4 

+ 37 34 38 

861122 

0420 +044 

4 

20 

24.2 

+ 4 25 48 

840217 

0442-18 

4 

42 


-18 

ED 

05318 + 2749 

5 

31 

48.0 

+27 49 02 


0420+044 P06 




” 

” 

0442 — 21 9P 10 

4 

42 

10 

-21 58 18 

840520 

0532+098P10 

5 

32 

23 

+ 9 53 30 

840813 

0420-01 

4 

20 

43.5 

- 1 27 28 

809908 

04441 + 1657 

4 

44 

06.5 

+ 16 57 20 

851102 

05327-0529 

5 

32 

42.6 

- 5 29 47 

841103 

0420 -014 


” 


” 

” 

04442+1653 

4 

44 

13.3 

+ 16 53 22 

” 

05327-6757 

5 

32 

45.1 

-67 57 08 

” 

” 


” 


” 

” 

0445 + 513P03 

4 

45 

32 

+ 51 19 12 

831017 

05328 + 3650 

5 

32 

49.3 

+ 36 50 42 

861122 

0420— 056P10 

4 

20 

07 

- 5 37 00 

840520 

0446-049 

4 

46 

06.9 

- 4 54 25 

850309 

05329-0505 

5 

32 

59.0 

- 5 05 49 

860117 

0420-388 

4 

20 

30.1 

-38 51 50 

780901 

0446 — 049P02 

4 

46 

07 

- 4 54 24 

830712 

05329-0628 

5 

32 

59.4 

- 6 28 36 

860916 

0421+040 

4 

21 

01.6 

+ 4 00 58 

841103 

0447+428P03 

4 

47 

42 

+42 48 54 

831017 

05329-6708 

5 

32 

54.7 

-67 08 54 

841103 

0421 +040P06 

4 

21 

01.4 

+ 4 01 00 

840217 

0447 — 024P02 

4 

47 

28 

- 2 28 30 

830712 

0533 + 541P05 

5 

33 

45 

+ 54 08 00 

840115 

0421 — 070P10 

4 

21 

47 

- 7 05 18 

840520 

0448+445P03 

4 

48 

09 

+44 31 00 

831017 

05330-0626 

5 

33 

00.3 

- 6 26 36 

860916 

04210+0400 

4 

21 

01.6 

+ 4 00 58 

841103 

0448— 055P02 

4 

48 

16 

- 5 30 12 

830712 

05332-0637 

5 

33 

16.9 

- 6 37 13 

” 

0422 +004 

4 

22 

12.5 

+ 0 29 17 

809908 

04486+3042 

4 

48 

36.7 

+ 30 42 14 

851102 

05334-0611 

5 

33 

25.4 

- 6 11 51 

” 

0422 +009 

4 

22 

55.7 

+ 0 56 19 

850309 

04487 + 3942 

4 

48 

43.6 

+ 39 42 02 

861122 

05335-0645 

5 

33 

31.1 

- 6 45 31 

” 

” 

4 

22 

54.0 

+ 0 56 06 

840330 

0449 + 781P05 

4 

49 

44 

+78 06 36 

840115 

05337-0639 

5 

33 

47.5 

- 6 39 53 

” 

0422+022P10 

4 

22 

48 

+ 2 14 30 

840520 

0449 — 063P02 

4 

49 

14 

- 6 18 54 

830712 

05338-0624 

5 

33 

52.7 

- 6 24 02 

” 

0422 + 097P02 

4 

22 

39 

+ 9 44 36 

830712 

0449-175 

4 

49 


-17 30 

860212 

05338-0647 

5 

33 

52.6 

- 6 47 25 

*' 

0422-380 

4 

22 

55.6 

-38 03 02 

809908 

0450— 032P1 1 

4 

50 

14.1 

- 3 17 54 

840523 

05339-0626 

5 

33 

59.9 

- 6 26 49 

” 

” 


” 


” 

” 

0450 — 044P02 

4 

50 

49 

- 4 27 00 

830712 

05339-0641 

5 

33 

57.4 

- 6 41 06 

" 

0423+536P03 

4 

23 

50 

+ 53 36 24 

831017 

0450— 184P1 1 

4 

50 

40.8 

-18 26 07 

840523 

05339-0644 

5 

33 

59.4 

- 6 44 45 

*’ 

0423 — 006P10 

4 

23 

54 

- 0 37 18 

840520 

04519 + 3017 

4 

51 

59.4 

+ 30 17 10 

851102 

05339-0646 

5 

33 

58.0 

- 6 46 33 

” 

0423-163 

4 23 

37.7 

-16 19 24 

789912 

04525 + 3028 

4 

52 

33.8 

+ 30 28 20 

860812 

05339-6847 

5 

33 

58.6 

-68 47 52 

841103 

04238 + 5336 

4 

23 

52.7 

+ 53 36 29 

860508 

04528 + 3029 

4 

52 

49.2 

+ 30 29 21 

851102 

05342-0639 

5 

34 

14.6 

- 6 39 50 

860916 

0424 — 021P10 

4 

24 

54 

- 2 07 36 

840520 

0453 + 444 P03 

4 

53 

05 

+44 28 00 

831017 

05342 + 2744 

5 

34 

14.6 

+ 27 44 44 

861122 

0424— 062P10 

4 

24 

44 

- 6 14 06 

” 

0453— 299P10 

4 

53 

54 

-29 57 42 

840520 

05343 + 3605 

5 

34 

19.6 

+ 36 05 36 

” 

0424— 093P10 

4 

24 

04 

- 9 22 24 

” 

04535 + 3752 

4 

53 

30.8 

+ 37 52 32 

861122 

05345-0643 

5 

34 

31.1 

- 6 43 22 

860916 

04240+2535 

4 24 

00.3 

+ 25 35 43 

851102 

0454-220 

4 

54 

02.2 

-22 03 56 

809908 

05345 + 2657 

5 

34 

34.3 

+ 26 57 28 

861122 

04240+2559 

4 

24 

00.4 

+ 25 59 30 

” 

0454-234 

4 

54 

57.2 

-23 29 27 

789912 

05345 + 3556 

5 

34 

35.9 

+ 35 56 57 

” 

04248 + 2612 

4 

24 

53.2 

+ 26 12 39 

860812 

04547 + 2352 

4 

54 

45.8 

+ 23 52 18 

841103 

05346-6949 

5 

34 

40.5 

-69 49 20 

860309 

0425+ 106 P02 

4 

25 

06 

+ 10 37 24 

830712 

04553-6825 

4 

55 

18.0 

-68 25 16 

860309 

05351 + 3549 

5 

35 

06.4 

+ 35 49 34 

861122 

0425+ 695 P03 

4 

25 

40 

+ 69 30 12 

831017 

0457— 034P02 

4 

57 

45 

- 3 25 30 

830712 

05358 + 3543 

5 

35 

48.8 

+ 35 43 41 

” 

0425-012 

4 

25 

12.1 

- 1 14 50 

840330 

04573-1452 

4 

57 

19.4 

- 14 52 49 

850701 

0536 + 467P05 

5 

36 

09 

+ 46 44 12 

840115 

” 

4 

25 

11.2 

- 1 14 40 

850309 

04579+4703 

4 

57 

56.6 

+47 03 03 

861122 

0536 — 026P10 

5 

36 

14 

- 2 37 36 

840813 

0425— 046P11 

4 

25 

57.1 

- 4 40 24 

840523 

0458+138 

4 

58 

55.5 

+ 13 51 50 

859906 

05363 + 2454 

5 

36 

23.6 

+ 24 54 56 

861122 

0425— 072P1 1 

4 

25 

22.2 

- 7 15 16 

” 

0459 -34 1P0 1 

4 

59 

50 

-34 06 06 

830709 

05366 + 3601 

5 

36 

40.4 

+ 36 01 57 

” 

0426+523P03 

4 

26 

45 

+ 52 20 36 

831017 

0500— 030PG3 

5 

00 

46 

- 3 00 24 

840217 

0537-286 

5 

37 

56.9 

-28 41 27 

809908 

0426 + 647P01 

4 

26 

02 

+ 64 44 24 

830709 

0502 — 043P02 

5 

02 

18 

- 4 21 48 

830712 

0537-441 

5 

37 

20.5 

-44 06 40 

»• 

0426-038 

4 

26 

16.8 

- 3 52 40 

850309 

05027-2158 

5 

02 

42.8 

-21 58 20 

850701 

05373 + 2349 

5 

37 

21.3 

+23 49 22 

861122 

0426— 038P02 

4 

26 

17 

- 3 52 42 

830712 

05027-7124 

5 

02 

44.2 

-71 24 15 

841103 

0538 — 220P05 

5 

38 

06 

-22 01 42 

840115 

04267 + 2600 

4 

26 

47.3 

+26 00 13 

851102 

0503 + 3 1 6P08 

5 

03 

06 

+ 31 36 00 

840335 

05389-6908 

5 

38 

57.4 

-69 08 02 

841103 

04267+2626 

4 

26 

43.5 

+26 26 43 

” 

0503-100 

5 

03 

34.8 

- 10 02 59 

850309 

05389-6922 

5 

38 

57.4 

-69 22 08 

»* 

0427 — 126P10 

4 

27 

27 

-12 36 42 

840520 

0503 — 100P03 

5 

03 

35 

-10 03 00 

831017 

0539-057 

5 

39 

11.1 

- 5 43 16 

849904 

04271 + 1807 

4 

27 

09.4 

+ 18 07 18 

851102 

05033-2226 

5 

03 

21.0 

-22 26 18 

850701 

0539-357 

5 

39 

15.4 

-35 43 57 

851219 

04274+2420 

4 

27 

25.2 

+24 20 07 

** 

05039-6724 

5 

03 

57.1 

-67 24 37 

841103 

0540 — 240P05 

5 

40 

57 

-24 05 12 

840115 

04276+2554 

4 

27 

40.4 

+ 25 54 57 

” 

0504 + 442P03 

5 

04 

51 

+44 16 54 

831017 

0541 +586P05 

5 

41 

24 

+ 58 40 48 


04278+2435 

4 

27 

50.6 

+24 35 24 

” 

0504— 063P03 

5 

04 

40 

- 6 22 42 

” 

05417 + 0907 

5 

41 

45.3 

+ 9 07 40 

860812 

0428+075P02 

4 

28 

29 

+ 7 31 24 

830712 

05046 + 3020 

5 

04 

38.1 

+ 30 20 14 

851102 

05418 - 4628 

5 

41 

50.7 

-46 28 30 

850701 

0428 — 097P11 

4 

28 

11.0 

- 9 44 08 

840523 

0505 — 375P01 

5 

05 

59 

-37 34 30 

830709 

0547- 303 P05 

5 

47 

47 

-30 18 42 

840115 

04287+1801 

4 

28 

43.8 

+ 18 01 51 

860812 

0506+101 

5 

06 

43.3 

+ 10 08 08 

859906 

0548-322 

5 

48 

50.3 

-32 16 56 

809908 

04287+1807 

4 

28 

44.8 

+ 18 07 34 

851102 

0506+ 536P05 

5 

06 

07 

+ 53 38 42 

840115 

0551-366 

5 

51 

02.0 

-36 37 56 


04288 + 2417 

4 

28 

48.7 

+ 24 17 54 

” 

0506-383 

5 

06 

25.0 

-38 22 26 

851219 

0552 — 327P05 

5 

52 

01 

-32 45 06 

840115 

0429 + 066PO2 

4 

29 

18 

+ 6 40 12 

830712 

0506-612 

5 

06 

08.6 

-61 13 33 

809908 

0556 — 348P1 1 

5 

56 

31.9 

-34 53 29 

840523 

0429— 046P10 

4 

29 

11 

- 4 41 42 

840520 

05069-3434 

5 

06 

58.3 

-34 34 47 

850701 

0558-289 

5 

58 

38.4 

-28 59 32 

851219 

0429 - 058 

4 

29 

24.5 

- 5 51 42 

850309 

0507 + 471P05 

5 

07 

00 

+47 07 00 

840115 

0600+477P05 

6 

00 

22 

+47 47 54 

840115 

0429 — 058P02 

4 

29 

25 

- 5 51 48 

830712 

0507 + 528P05 

5 

07 

19 

+ 52 48 54 

” 

0602 + 67 

6 

02 

38.9 

+ 67 21 18 

859906 

04290+1815 

4 

29 03.6 

+ 18 15 13 

851102 

05071-6327 

5 

07 

10.1 

-63 27 44 

850701 

0603-330 

6 

03 

52.6 

-33 04 39 

851219 

04292+2422 

4 

29 

13.2 

+ 24 22 38 

860812 

0508 + 796P05 

5 

08 

16 

+79 36 42 

840115 

06055 + 2039 

6 

05 

33.9 

+ 20 39 47 

861122 

04296+5037 

4 

29 

36.8 

+ 50 37 12 

861122 

0508 — 094P03 

5 

08 

45 

- 9 27 00 

831017 

0607-157 

6 

07 

25.9 

-15 42 03 

809908 

04296+1725 

4 

29 

37.3 

+ 17 25 21 

851102 

05080+3748 

5 

08 

02.1 

+ 37 48 53 

861122 

0610+260 

6 

10 

43.7 

+ 26 05 31 


04296+2546 

4 

29 

39.7 

+25 46 13 

” 

0509 — 024P1 1 

5 

09 

03.8 

- 2 26 24 

840523 

0610+668P05 

6 

10 

39 

+ 66 51 12 

840115 

0430+052 

4 

30 

31.5 

+ 5 15 01 

789906 

0509— 151P03 

5 

09 

30 

-15 11 42 

831017 

0610+783P15 

6 

10 

40 

+ 78 22 30 

840818 

0430— 126P10 

4 

30 47 

-12 38 48 

840520 

0509— 157P03 

5 

09 

48 

-15 44 48 

” 

061 1 — 326P1 1 

6 

11 

30.1 

-32 40 58 

840523 

04302+4425 

4 

30 

12.2 

+44 25 11 

861122 

0509 — 204P03 

5 

09 

29 

-20 29 12 

” 

06114+1745 

6 

11 

28.6 

+ 17 45 33 

840321 

04303+2240 

4 

30 

19.4 

+ 22 40 17 

860812 

05096-4834 

5 

09 

37.6 

-48 34 01 

850701 

06121+2226 

6 

12 

06.2 

+ 22 26 17 

841103 

04305 + 2414 

4 

30 

32.1 

+ 24 14 54 

851102 

05098 - 6422 

5 

09 

50.5 

-64 22 41 

" 

06123 + 2254 

6 

12 

19.5 

+ 22 54 32 


04306 + 2514 

4 

30 

36.1 

+ 25 14 24 

” 

0510-244 

5 

10 

04.9 

-24 25 26 

850309 

06133+2246 

6 

13 

21.7 

+ 22 46 49 

*» 

04307+1745 

4 

30 

45.3 

+ 17 45 35 


0510 — 244P03 

5 

10 

05 

-24 25 30 

831017 

06134 + 2348 

6 

13 

29.6 

+ 23 48 29 

861122 

04308 + 2244 

4 

30 

51.9 

+ 22 44 16 

** 

0510-330 

5 

10 

07.3 

-33 01 52 

851219 

06138 + 2224 

6 

13 

49.8 

+ 22 24 40 

841103 

04308 + 2607 

4 

30 

49.3 

+ 26 07 10 

” 

05101 — 6855A 

5 

10 

06.2 

-68 55 52 

841103 

06142 + 2226 

6 

14 

14.5 

+ 22 26 49 

” 

04309+1803 

4 

30 

54.7 

+ 18 03 58 

** 

051 1 — 106P03 

5 

11 

44 

-10 41 00 

831017 

06147 + 2243 

6 

14 

43.6 

+ 22 43 07 


0431 — 108P10 

4 

31 

00 

-10 53 24 

840520 

0512 + 514P05 

5 

12 

59 

+ 51 28 42 

840115 

06151+2246 

6 

15 

08.0 

+ 22 46 21 

** 

04311-0004 

4 

31 

11.3 

- 0 04 36 

850701 

0512 + 531P05 

5 

12 

52 

+53 08 12 

** 

06152+2236 

6 

15 

12.0 

+ 22 36 48 

•* 

04318+2422 

4 

31 

53.5 

+ 24 22 44 

851102 

0513 + 455P08 

5 

13 

07 

+45 30 48 

840335 

0621 +495P08 

6 

21 

04 

+49 32 12 

840335 

0432+476P03 

4 

32 

15 

+47 36 54 

831017 

0513 + 581P05 

5 

13 

28 

+ 58 11 06 

840115 

0622-441 

6 

22 

02.7 

-44 11 24 

809908 

0432 — 143P01 

4 

32 

33 

-14 19 12 

830709 

0513 — 235P1 1 

5 

13 

44.2 

-23 31 50 

840523 

0623 + 744P05 

6 

23 

57 

+ 74 28 36 

840115 

0432— 143P10 

4 

32 

32 

-14 19 18 

840520 

05136-6925 

5 

13 

40.2 

-69 25 37 

841103 

06232+1847 

6 

23 

12.5 

+ 18 47 16 

841103 

0432— 143P11 

4 

32 

32.5 

-14 19 14 

840523 

05137-6914 

5 

13 

43.8 

-69 14 17 

»» 

0642 + 449 

6 

42 

53.1 

+44 54 31 

809908 

04324+2408 

4 

32 

26.4 

+ 24 08 55 

851102 

05137 + 3919 

5 

13 

45.8 

+ 39 19 01 

861122 

0655 + 699 

6 

55 

57.1 

+ 69 56 06 

859906 

04328 + 2248 

4 

32 

53.1 

+22 48 18 

” 

0514— 124P03 

5 

14 

26 

-12 24 12 

831017 

0659 + 44 

6 

59 


+44 30 

ED 

0433+438P03 

4 

33 

31 

+43 49 36 

831017 

0514-238 

5 

14 

33.2 

-23 50 27 

850309 

0659+445 


” 


»» 

»» 

0433 + 605P03 

4 

33 

39 

+ 60 34 06 

” 

0514 — 238P03 

5 

14 

33 

-23 50 30 

831017 

0704 + 384 

7 

04 

08.2 

+ 38 26 50 

809908 

0433— 032P02 

4 

33 

36 

- 3 15 00 

830712 

0516+432P05 

5 

16 

39 

+43 15 18 

840115 

0705+ 188P15 

7 

05 

25 

+ 18 51 36 

840818 

04330-6307 

4 

33 

01.7 

-63 07 45 

850701 

05166+4315 

5 

16 

38.2 

+43 15 19 

861122 

0705 + 719P05 

7 

05 

32 

+ 71 55 00 

840115 

0434+ 485 P03 

4 

34 

31 

+48 35 42 

840619 

0517+428P05 

5 

17 

17 

+42 49 48 

840115 

0706 + 718P05 

7 

06 

45 

+ 71 50 00 

>* 

0434 — 002P02 

4 

34 

04 

- 0 14 48 

830712 

0517-180 

5 

17 

19.3 

-18 02 31 

850309 

0710+118 

7 

10 

15.4 

+ 11 51 25 

809908 

0434-188 

4 

34 

49.0 

-18 50 49 

789912 

0517 — 180P03 

5 

17 

20 

-18 02 30 

831017 

0710+457 

7 

10 

36.2 

+45 47 07 

830804 

04345 - 2740 

4 

34 

33.4 

-27 40 44 

850701 

0517— 184P03 

5 

17 

33 

-18 27 36 

'* 

0710+858P15 

7 

10 

16 

+ 85 50 54 

840818 

0435 + 676P03 

4 

35 

40 

+ 67 38 18 

831017 

05170 + 0535 

5 

17 

00.6 

+ 5 35 41 

841103 

0711 + 356 

7 

11 

05.6 

+ 35 39 53 

809908 

0435 — 177P10 

4 

35 

26 

-17 46 48 

840520 

05175-6645 

5 

17 

32.6 

-66 45 53 

” 

0712 + 880P07 

7 

12 

40 

+ 87 57 48 

840218 

04353 + 2604 

4 

35 

23.9 

+ 26 04 51 

851102 

05177 + 3636 

5 

17 

46.6 

+ 36 36 39 

861122 

07134+1005 

7 

13 

25.4 

+ 10 05 08 

841103 

0436+492P03 

4 

36 

15 

+49 13 00 

831017 

05184+3635 

5 

18 

28.7 

+36 35 36 


0723-108 

7 

23 


-10 48 

ED 

04361-6210 

4 

36 

10.4 

-62 10 27 

850701 

05185+4002 

5 

18 

31.9 

+40 02 41 

*' 

0727-11 

7 

27 

58.1 

-11 34 53 

849904 

04365 + 2535 

4 

36 

31.0 

+ 25 35 52 

860812 

0519-262 

5 

19 

28.3 

-26 17 32 

850309 

07284-0940 

7 

28 

24.0 

- 9 40 11 

841103 

04365 + 4717 

4 

36 

35.1 

+ 47 17 15 

861122 

0519 — 262P03 

5 

19 

28 

-26 17 12 

831017 

0730 + 257 

7 

30 

05.5 

+ 25 42 55 

809908 

04369+2539 

4 

36 

54.6 

+ 25 39 16 

860812 

05197 + 3355 

5 

19 

46.4 

+ 33 55 39 

861122 

0733 + 353P15 

7 

33 

40 

+ 35 21 12 

840818 

0437+257P08 

4 

36 

52 

+ 25 39 12 

840335 

0520— 1 15P01 

5 

20 

13 

-11 32 42 

830709 

0733 + 59 

7 

33 

11.9 

+ 59 47 47 

859906 

0437 - 049 

4 

37 

45.4 

- 4 57 44 

850309 

05200 + 4221 

5 

20 

05.7 

+42 21 43 

861122 

0735+17 

7 

35 

14.1 

+ 17 49 11 

809908 

0437— 049P02 

4 

37 

45 

- 4 57 48 

830712 

0521 — 122P1 1 

5 

21 

47.0 

-12 12 41 

840523 

0735+178 


*’ 



” 

0437— 170P10 

4 

37 

29 

-17 03 36 

840520 

0521-36 

5 

21 

12.9 

-36 30 16 

840401 

0736 + 01 

7 

36 

42.5 

+ 1 44 00 

»» 

0438 + 573P03 

4 

38 

36 

+ 57 22 06 

831017 

0521-365 


” 


” 

*» 

0736 + 017 


” 



»» 

0438— 084P11 

4 

38 

28.8 

- 8 28 12 

840523 

05212+3633 

5 

21 

17.8 

+ 36 33 45 

861122 

0738 + 313 

7 

38 

00.2 

+ 31 19 03 

»» 

0438 — 177P10 

4 

38 

12 

-17 46 42 

840520 

05216-6753 

5 

21 

37.4 

-67 53 55 

841103 

0739-14 

7 

39 

59.3 

-14 35 42 

810216 

0438 — 197P10 

4 

38 

15 

-19 46 00 


05217-3943 

5 

21 

44.8 

-39 43 23 

850701 

0742 + 318 

7 

42 

30.7 

+ 31 50 16 

809908 

0438-436 

4 

38 

43.2 

-43 38 52 

809908 

0522+416P05 

5 

22 

07 

+41 39 12 

840115 

0742+333 

7 

42 

47.0 

+ 33 20 55 

” 

04381+2540 

4 

38 

07.6 

+ 25 40 48 

860812 

05221+4139 

5 

22 

07.3 

+41 39 13 

861122 

07425-2416 

7 

42 

32.2 

-24 16 54 

841103 

04382-1417 

4 

38 

14.8 

-14 17 47 

850701 

05229 + 3616 

5 

22 

57.8 

+ 36 16 09 

” 

0743-006 

7 

43 

21.1 

- 0 36 56 

859906 

04382-1946 

4 

38 

15.1 

-19 46 02 

” 

05236+3828 

5 

23 

40.4 

+ 38 28 47 

” 

0743-673 

7 

43 

22.9 

-67 19 06 

809908 

04383+2048 

4 

38 

20.2 

+ 20 48 20 

841103 

0524-218 

5 

24 

05.9 

-21 53 27 

850309 

0748+126 

7 

48 

05.1 

+ 12 38 46 


04385+2550 

4 

38 

34.2 

+25 50 43 

860812 

0524 — 218P03 

5 

24 

07 

-21 53 24 

831017 

0751+298 

7 

51 

51.0 

+29 49 51 


04387-3819 

4 

38 

46.0 

-38 19 49 

850701 

0524— 218P03B 

5 

24 

06 

-21 53 38 

ED 

0752 + 258 

7 

52 

34.7 

+25 50 36 

** 

0439 -433 

4 

39 


-43 18 

ED 

05267 - 6913 

5 

26 

42.8 

-69 13 17 

841103 

0754+100 

7 

54 

22.6 

+ 10 04 39 

” 

04390+2517 

4 

39 

04.1 

+ 25 17 30 

851102 

0528+134 

5 

28 

06.8 

+ 13 29 42 

849904 

0754+101 


” 



*• 

04395+2509 

4 

39 

33.8 

+ 25 09 53 

” 

0528-250 

5 

28 

05.2 

-25 05 43 

809908 

0754 + 394 

7 

54 


+ 39 24 

ED 

0440+005P02 

4 

40 

21 

+ 0 31 30 

830712 

05295 + 1247 

5 

29 

32.7 

+ 12 47 32 

860812 

0757+503 

7 

57 


+ 50 18 


0440— 205P10 

4 

40 

05 

-20 31 42 

840520 

0530-379 

5 

30 

48.6 

-37 55 26 

809908 

0758 + 12 

7 

58 

14.0 

+ 12 01 57 

809908 

04404-7427 

4 

40 

26.9 

-74 27 27 

850701 

0531 — 206P11 

5 

31 

57.0 

-20 36 42 

840523 

0758+120 


” 




0441 +727P05 

4 

41 

52 

+ 72 46 12 

840115 

0531 — 219P05 

5 

31 

13 

-21 58 48 

840115 

0758+143 

7 

58 

45.1 

+ 14 23 04 

” 


A-106 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

0802+103 

h m * 

8 02 03.8 

+ 10 23 56 

» 

10193 + 4145 

10 19 19.5 

+41 45 13 

850701 

1153 + 2341 

h m s 

11 53 

+23*41 * 

ED 

08063 + 6522 

8 06 18.5 

+65 22 21 

850701 

1020 + 201P15 

10 20 47 

+ 20 07 06 

840818 


” 


” 

0815+035P11 

8 15 18.0 

+ 3 31 49 

840523 

1021 — 284P13 

10 21 57 

-28 28 30 

840813 

11538+5808 

11 53 54.0 

+ 58 08 59 

850701 

0818+033P11 

8 18 49.8 

+ 3 19 48 

” 

1021 — 284P14 

” 

” 

840817 

1156+295 

11 56 58.1 

+29 31 24 

809908 

0818+513 

8 18 

+ 51 18 

ED 

1025 + 39 

10 25 49.3 

+ 38 59 58 

829910 

" 

** 

” 

” 

0818-128 

8 18 36.2 

-12 49 25 

809908 

10261+2000 

10 26 08.6 

+ 20 00 57 

860702 

1156-094 

11 56 38.9 

- 9 24 08 

859906 

0822 +34A 

8 22 04.0 

+ 34 17 04 

829910 

1027 — 395P14 

10 27 20 

-39 35 06 

840817 

11563+7719 

11 56 23.1 

+77 19 42 

841103 

0822+39 

8 22 05.5 

+ 39 29 34 

” 

1028 + 313 

10 28 09.8 

+ 31 18 21 

809908 

1157+46 

11 57 

+46 

ED 

0822+67 

8 22 20.6 

+67 56 3 

789914 

10282-5231 

10 28 12.4 

-52 31 53 

841103 

1157 + 860P07 

11 57 35 

+ 85 59 54 

840218 

” 

8 22 20.6 

+67 56 53 

ED 

1029 — 396P13 

10 29 24 

-39 42 00 

840813 

1159+36 

11 59 20.9 

+ 36 51 36 

829910 

0823+033 

8 23 13.6 

+ 3 19 16 

849904 

10305 + 7001 

10 30 35.0 

+70 01 23 

850701 

1201+39 

12 01 33.8 

+ 39 29 00 

” 

0823+37 

8 23 49.6 

+ 37 58 31 

829910 

1031 + 504 

10 31 

+ 50 24 

ED 

12020+0254 

12 02 01.6 

+ 2 54 00 

850701 

0823-223 

8 23 50.0 

-22 20 35 

859906 

1032-199 

10 32 37.5 

-19 56 02 

849904 

12023 + 5240 

12 02 21.3 

+52 40 29 

860702 

0824+110 

8 24 21.9 

+ 11 02 19 

809908 

1034-293 

10 34 55.9 

-29 18 27 

809908 

1203-261 

12 02 58.8 

-26 17 23 

859906 

0824 +35A 

8 24 26.6 

+ 35 35 01 

829910 

1035 + 537P15 

10 35 40 

+ 53 45 54 

840818 

1203 — 322P14 

12 03 09 

-32 16 12 

840817 

0827+24 

8 27 54.4 

+24 21 07 

689906 

10350-1307 

10 35 03.2 

-13 07 16 

850701 

1204 + 34 

12 05 00.4 

+34 09 22 

829910 

0829 +046 

8 29 10.9 

+ 4 39 51 

809908 

10353-1145 

10 35 20.5 

-11 45 22 

” 

1204+35 

12 04 59.4 

+35 19 45 

” 

0830+115 

8 30 30.6 

+ 11 33 58 

” 

10358 + 3214 

10 35 54.0 

+ 32 14 16 

841103 

1204— 316P14 

12 04 17 

-31 40 18 

840817 

0831 + 101 

8 31 57.2 

+ 10 08 11 

” 

1036— 190P1 1 

10 36 39.5 

- 19 04 50 

840523 

12046 - 0629 

12 04 41.2 

- 6 29 16 

850701 

0835+259P15 

8 35 25 

+25 55 48 

840818 

10411+6902 

10 41 07.3 

+69 02 18 

850701 

1206— 364P14 

12 06 24 

-36 25 30 

840817 

0835 + 37 

8 35 11.9 

+ 37 21 11 

829910 

10416 + 6740 

10 41 38.1 

+67 40 21 

” 

1206-399 

12 06 59.6 

-39 59 31 

809908 

0836+120 

8 39 36.4 

+ 12 00 52 

840702 

1043 + 37A 

10 43 21.9 

+ 37 14 32 

829910 

12067-4508 

12 06 47.6 

-45 08 53 

841103 

0836+195 

8 36 15.0 

+ 19 32 24 

809908 

10439-5941 

10 43 58.3 

-59 41 13 

841103 

1207 + 38 

12 07 37.7 

+ 38 37 56 

829910 

0837-120 

8 37 28.0 

-12 03 54 

” 

1049.4 - 0904 

10 49 24 

- 9 04 

759908 

12075-2220 

12 07 32.1 

-22 20 25 

850701 

0838+770 

8 38 

+77 00 

ED 

” 

” 


ED 

1211 + 143 

12 11 

+ 14 18 

ED 

0840 +42 

8 40 

+42 

” 

1049 + 232P15 

10 49 53 

+23 12 00 

840818 


” 

” 

” 

0842+742P15 

8 42 33 

+ 74 16 54 

840818 

1049 + 38 

10 49 22.4 

+ 38 27 41 

829910 

121 1 + 548P15 

12 11 42 

+ 54 48 06 

840818 

0844 + 349 

8 44 

+ 34 54 

ED 

10491-2059 

10 49 11.4 

-20 59 06 

850701 

1216-015 

12 16 

- I 30 

ED 

0844 + 377 

8 44 

+ 37 42 

” 

1050+ 048 

10 50 28.6 

+ 4 53 51 

840702 

1217 + 348 

12 17 

+ 34 48 

860318 

0846+513 

8 46 

+ 51 18 

” 

1051-273 

10 51 09.1 

-27 22 55 

840523 

1217 + 36 

12 17 40.1 

+36 45 46 

829910 

0847+190 

8 47 38.7 

+ 19 05 03 

809908 

1051— 273P11 

” 

*’ 

” 

1217— 356P14 

12 17 21 

-35 41 06 

840817 

0847 + 37 

8 47 12.5 

+ 37 58 23 

829910 

10521 + 7208 

10 52 07.6 

+ 72 08 12 

850701 

1218 + 304 

12 18 51.8 

+ 30 27 14 

809908 

0851+202 

8 51 57.3 

+ 20 17 59 

809908 

1055+01 

10 55 55.5 

+ 1 49 42 

809908 

1219+28 

12 19 01.1 

+28 30 36 

” 

08525+1725 

8 52 34.2 

+ 17 25 22 

850701 

1055+018 


” 

” 

1219+285 

” 

” 

** 

08538+2002 

8 53 48.8 

+20 02 30 

” 

1056 + 39 

10 56 23.1 

+ 39 41 06 

829910 

1219+305 

12 19 

+30 30 

840401 

0854+210P07 

8 54 30 

+ 21 00 24 

840218 

10580-1803 

10 58 05.6 

-18 03 20 

850701 

1220+37 

12 20 42.3 

+37 23 38 

829910 

0854 + 39 

8 54 29.3 

+39 57 12 

829910 

1059 + 730 

10 59 

+ 73 00 

ED 

1221 + 844P07 

12 21 11 

+84 26 42 

840218 

0854 + 515P07 

8 54 16 

+ 51 32 12 

840218 

” 

” 

” 

” 

12226+0102 

12 22 40.5 

+ 1 02 47 

850701 

0855 + 108P07 

8 55 59 

+ 10 53 00 

” 

10594-3426 

10 59 29.9 

-34 26 07 

851102 

1223-62 

12 23 

-62 

790601 

08555+1102 

8 55 33.1 

+ 11 02 22 

850701 

1100 + 223 

11 00 42,7 

+22 19 36 

859906 

1225 + 317 

12 25 55.9 

+ 31 45 13 

809908 

08562+6058 

8 56 14.6 

+60 58 56 

860702 

1 100 + 282P15 

11 00 27 

+28 14 30 

840818 


” 

” 

’* 

08563-4711 

8 56 23.4 

-47 11 15 

841103 

1100 + 35 

11 00 40.9 

+ 35 05 57 

829910 

1225 + 36 

12 25 30.8 

+ 36 51 47 

829910 

0857+39 

8 57 41.7 

+39 07 59 

829910 

1100+772 

11 00 27.4 

+ 77 15 08 

809908 

1226+023 

12 26 33.2 

+ 2 19 43 

830804 

0902+128P07 

9 02 33 

+ 12 53 42 

840218 

1 100+792P07 

11 00 51 

+ 79 15 36 

840218 

” 

12 26 33.4 

+ 2 19 42 

809908 

0902 + 34 

9 02 24.8 

+ 34 19 58 

829910 

11006+ 6201 

11 00 38.9 

+ 62 01 14 

850701 

1227+024 

12 27 00.0 

+ 2 24 00 

” 

0904 + 210P07 

9 04 09 

+21 00 12 

840218 

1101 + 38 

11 01 40.6 

+ 38 28 43 

829910 

1227+119 

12 27 

+ 11 54 

ED 

09057+1325 

9 05 42.1 

+ 13 25 23 

850701 

1101-325 

11 01 08.2 

-32 35 05 

809908 

1227 — 398P14 

12 27 00 

-39 50 48 

840817 

0906+015 

9 06 35.2 

+ 1 33 48 

809908 

” 

" 

” 

” 

12277+0441 

12 27 47.8 

+ 4 41 34 

850701 

0906+48 

9 06 45.1 

+48 25 56 

810609 

1103 -006 

11 03 58.1 

- 0 36 38 

” 

1228 — 260P14 

12 28 39 

-26 00 42 

840817 

0906 +484 

** 

” 

” 

1104+167 

11 04 35.2 

+ 16 44 06 

849903 

1230+077 

12 30 

+ 7 42 

850304 

" 

9 06 45.3 

+48 25 56 

809908 

” 

” 

” 

809908 

1230+34 

12 30 13.9 

+ 34 59 21 

829910 

09069 + 2527 

9 06 57.9 

+ 25 27 06 

850701 

1104+36 

11 04 41.6 

+ 36 32 25 

829910 

1232-249 

12 32 59.4 

-24 55 46 

809908 

09076+3110 

9 07 37.7 

+ 31 10 04 

” 

1105-115 

11 05 48.9 

-11 31 50 

840523 

12344 + 2720 

12 34 24.4 

+27 20 30 

850701 

09079-1942 

9 07 59.0 

-19 42 36 

841103 

1 105— 1 15P11 

*’ 

” 

” 

12345-1715 

12 34 30.0 

-17 15 04 

” 

0908+37 

9 08 45.3 

+ 37 36 33 

829910 

11059-7721 

11 05 57.1 

-77 21 46 

841103 

12380+5607 

12 38 03.5 

+56 07 19 

” 

0910+234P07 

9 10 58 

+ 23 29 48 

840218 

1106+37 

11 06 43.4 

+ 38 00 47 

829910 

1239+1852 

12 38 48 

+ 18 52 

759908 

0910 +403P15 

9 10 54 

+40 19 12 

840818 

1107-187 

11 07 

-18 42 

790910 

1239-599 NOM. 

12 39 

, -59 54 

ED 

0912+297 

9 12 53.5 

+29 45 56 

859906 

1108 + 39 

11 08 33.6 

+ 39 56 32 

829910 

1239-599*12 

** 


790601 

0913+39 

9 13 39.5 

+ 39 07 02 

829910 

1 108 + 772P07 

11 08 36 

+77 12 54 

840218 

1239-599*6 

» 


»• 

0914 +422P15 

9 14 10 

+42 12 30 

840818 

1 108 — 282P14 

11 08 22 

-28 13 42 

840817 

1 242- 201 P 14 

12 42 12 

-20 09 00 

840817 

0915+511P07 

9 15 08 

+ 51 09 36 

840218 

11108-7627 

11 10 53.1 

-76 27 59 

841103 

12427 + 4542 

12 42 47.2 

+45 42 45 

850701 

09180+3436 

9 18 00.7 

+ 34 36 17 

850701 

11125 + 7524 

11 12 32.1 

+ 75 24 54 

850701 

1243-072 

12 43 28.8 

- 7 14 24 

809908 

09180+5654 

9 18 04.4 

+ 56 54 43 

” 

1113 + 34 

11 13 47.7 

+ 34 58 47 

829910 

1244-255 

12 44 06.7 

! -25 31 26 

’* 

0919+515 

9 19 

+ 51 30 

ED 

1 1 16 — 397P14 

11 16 36 

-39 43 54 

840817 

12447 + 0425 

12 44 45.8 

+ 4 25 03 

850701 

0919 - 260 

9 19 16.7 

-26 05 54 

809908 

1116-462 

11 16 06.3 

-46 17 50 

809908 

1245 + 34 

12 45 23.4 

+ 34 21 34 

829910 

0919— 453P13 

9 19 28 

-45 18 06 

840813 

1 119 + 045P1 1 

11 19 55.6 

+ 4 31 26 

840523 

1246-111 

12 46 53.3 

-11 07 42 

840523 

0920 +023 P07 

9 20 05 

+ 2 19 36 

840218 

1 120+ 168P15 

11 20 17 

+ 16 51 48 

840818 

1246— lllPll 

” 



0922 +36B 

9 22 34.2 

+ 36 40 04 

829910 

1121-281 

11 21 33.3 

-28 06 39 

840523 

1248 + 482P13 

12 48 22 

+48 12 18 

840813 

0923 + 392 

9 23 55.3 

+39 15 23 

809908 

1121 — 281P11 


” 

” 

1249-131 

' 12 49 35.1 

-13 08 39 

840523 

0925-203 

9 25 33.6 

-20 21 45 

” 

1 124 + 571P15 

11 24 43 

+ 57 09 06 

840818 

1249— 131P11 

” 

•* 

** 

0927+35 

9 27 52.8 

+ 35 16 51 

829910 

1124-186 

11 24 34.6 

-18 40 49 

859906 

1250— 271P14 

12 50 29 

-27 11 30 

840817 

0931-114 

9 31 08.9 

-11 26 05 

859906 

1125 + 37 

11 25 49.8 

+ 37 45 27 

829910 

12517-0915 

12 51 44.3 

- 9 15 59 

850701 

0938+119 

9 38 31.8 

| +11 59 13 

809908 

11251+4527 

11 25 06.6 

+ 45 27 39 

850701 

1252+103 

12 52 

+ 10 18 

ED 

0939+320P15 

9 39 55 

+ 32 04 36 

840818 

11252+1525 

11 25 16.4 

+ 15 25 22 


1252+468P13 

12 52 20 

+46 48 06 

840813 

09417 + 4210 

9 41 46.7 

+42 10 50 

860702 

1126-041 

11 26 43.6 

- 4 07 34 

861203 

12526+4728 

12 52 39.7 

+47 28 02 

850701 

09425 + 3444 

9 42 34.4 

+ 34 44 35 

850701 

1128-047 

11 28 57.5 

- 4 43 45 

859906 

1253+4422 

12 53 

+44 22 

ED 

09429+5721 

9 43 00.0 

+ 57 21 33 

” 

11284+6936 

11 28 27.8 

+69 36 21 

850701 

” 

” 


” 

0944 — 478P13 

9 44 51 

-47 48 00 

840813 

1129 + 37 

11 29 55.5 

4-37 10 M 

829910 

1253 -055 

12 53 35.8 

- 5 31 08 

809908 

09448+1139 

9 44 52.1 

+ 11 39 41 

; 850701 

11294-5909 

11 29 26.9 

-59 09 59 

841103 

12530 + 0340 

12 53 04.4 

+ 3 40 03 

850701 

0945 + 664 

9 45 13.7 

+66 28 55 

! 859906 

1130+34 

11 30 06.3 

+ 34 56 12 

829910 

1254+571 

12 54 04.7 

+ 57 08 39 

860702 

0945— 472P13 

9 45 02 

-47 16 42 

: 840813 

11308-1020 

11 30 52.4 

- 10 20 26 

850701 

12544+6615 

12 54 27.1 

+ 66 15 57 

850701 

09452 + 1330 

9 45 14.2 

+ 13 30 40 

: 850701 

1132+37 

11 32 26.4 

+ 37 25 16 

829910 

1255 + 37 

12 55 02.3 

+37 00 31 

829910 

0947 — 462P13 

9 47 06 

-46 17 30 

840813 

1133+46 

11 33 

+46 

ED 

1255— 294P14 

12 55 02 

-29 29 48 

840817 

0948.9 +4426 

9 48 54 

+44 26 

759908 

1 135 — 325P14 

11 35 40 

-32 35 06 

840817 

1256+36 

12 56 44.8 

+ 36 48 09 

829910 

0949.9+4409 

9 49 54 

+44 09 

” 

11358+0824 

11 35 53.3 

+ 8 24 39 

850701 

1256-220 

12 56 13.8 

-22 03 21 

859906 

” 

" 

*' 

ED 

11368-6312 

11 36 52.9 

-63 12 07 

841103 

12562 + 2324 

12 56 12.1 

+23 24 34 

850701 

0950 



860109 

1137 + 660 

11 37 09.3 

+66 04 27 

809908 

1257 + 34 

12 57 31.7 

+ 34 13 03 

829910 

0951+018P15 

9 51 06 

+ 1 48 54 

840818 

11371-6507 

11 37 09.3 

-65 07 11 

841103 

1258-61 

12 58 

-61 

790601 

09517+6954 

9 51 42.4 

+ 69 54 59 

850701 

1138 + 222 

11 38 

+ 22 12 

ED 

1300— 236P14 

13 00 11 

-23 39 12 

840817 

0952+35 

9 52 48.9 

+ 35 47 38 

829910 

11385-5517 

11 38 33.9 

-55 17 49 

841103 

13001+0527 

13 00 06.1 

+ 5 27 14 

850701 

0953+414 

9 53 

+41 24 

ED 

1 140 — 273P14 

11 40 50 

-27 19 18 

840817 

1301+35 

13 01 32.8 

+ 35 25 56 

829910 

0955 +38A 

9 55 01.7 

+ 38 44 20 

829910 

1141 + 35 

11 41 13.7 

+ 35 25 00 

829910 

1301 +38A 

13 01 24.3 

+ 38 12 13 

»» 

0957+561 

9 57 57.3 ! 

+ 56 08 23 

809908 

1142 + 702 

11 42 

+ 70 12 

ED 

1302-102 

13 02 55.8 

-10 17 17 

809908 


” 

’* 

” 

1143+37 

11 43 01.2 

+ 37 03 07 

829910 

1303 +419P13 

13 03 34 

+41 59 24 

840813 

0957+561 A 

” 

*’ 

” 

1143-245 

11 43 36.4 

-24 30 53 

809908 

13031 + 7215 

13 03 09.5 

+ 72 15 01 

860702 

0957+561 AB 

9 57 57.3 

+ 56 08 20 

ED 

” 

” 


” 

13039+2253 

13 03 56.4 

+22 53 03 

850701 

0957+561 B 

9 57 57.4 

+ 56 08 17 

809908 

11432+0648 

11 43 16.6 

+ 6 48 35 

850701 

1304 + 3110 

13 04 

+ 31 10 

ED 

0957— 313P13 

9 57 52 

-31 18 42 

840813 

1144-379 

11 44 31.0 

-37 55 31 

849904 

*’ 

” 

” 


0958+551 

9 58 08.1 

+ 55 09 06 

809908 

11445 + 4344 

11 44 36.0 

+43 44 57 

850701 

1304 + 346 

13 04 48.0 

+34 40 24 

809908 

0958+559P15 

9 58 35 

+55 55 18 

840818 

1145-071 

11 45 18.4 

- 7 08 01 

849904 

” 

13 04 

+34 36 

850304 

1001+054 

10 01 

+ 5 24 

850304 

1145-61 

11 45 06 

-61 41 

821007 

1304-234 

13 04 23.5 

-23 24 31 

840523 

” 

10 01 43.3 

+ 5 27 35 

809908 

1 146 + 489P15 

11 46 01 

+48 59 18 

840818 

1304 — 234P1 1 

*■ 

” 

»• 

1010+865P07 

10 10 21 

+ 86 28 36 

840218 

! 146—037 

11 46 23.3 

— 3 47 30 

809908 

1304— 335P14 

13 04 22 

-33 35 54 

840817 

1011+250 

10 11 05.6 

+ 25 04 10 

810609 

1 146 — 330P14 

11 46 24 

-33 04 00 

840817 

1305+2952 

13 05 

+29 52 

ED 

1011 + 36 

10 11 17.2 

+ 36 32 34 

829910 

11462 - 2628 

11 46 13.0 

-26 28 17 i 

850701 

1305— 241PU 

13 05 59.1 

-24 07 00 

840523 

1011+496 

10 11 

+49 36 

860318 

11473-2718 

11 47 19.4 

-27 18 17 

'* 

1308 + 182 

13 08 29.5 

+ 18 15 34 

809908 

1012+736P15 

10 12 39 

+73 39 00 

840818 

1 148 + 36A 

11 48 13.8 

+ 36 38 43 

829910 

1308+32 

13 08 07.6 

+ 32 36 41 

** 

1012— 286P13 

10 12 24 

-28 37 24 

840813 

1148 + 38 

11 48 53.3 

+ 38 42 34 


1308 + 326 

" 


»• 

1013 + 21 3P1 5 

10 13 48 

+21 22 24 

840818 

1148-001 

11 48 10.2 

- 0 07 13 

809908 

1308 + 373P15 

13 08 37 

+37 19 30 

840818 

1013— 413P13 

10 13 53 

-41 18 24 

840813 

1148-203 

11 48 38.9 

-20 19 20 

840702 

1309+469P13 

13 09 03 

+46 58 00 

840813 

10131+3049 

10 13 10.7 

+30 49 17 

850701 

11485-1055 

11 48 32.8 

-10 55 47 

850701 

1309-216 

13 09 49.6 

-21 40 30 

809908 

1016+36 

10 16 58.5 

+ 36 37 52 

829910 

1150 + 497 

11 50 48.0 

+ 49 47 50 

809908 

1311 + 678 

13 11 47.0 

+ 67 52 24 

859906 

1017+37 

10 17 44.7 

+37 12 08 


1 150+829P07 

11 50 23 

+ 82 52 48 

840218 

13114-0232 

13 11 29.7 

- 2 32 34 

850701 

10171+6451 

10 17 06.3 

+64 51 15 

860702 

1150— 388P14 

11 50 40 

-38 51 12 

840817 

1315— 098P1 1 

13 15 31.4 

- 9 49 22 

840523 

10172+ 2005 

10 17 13.6 

+20 05 38 

850701 

11501-0719 

11 50 11.7 

- 7 19 08 

850701 

1316— 242P11 

13 16 49.3 

-24 13 37 

" 

1018+37 

10 18 19.2 

+ 37 29 34 

829910 

11506-3851 

11 50 40.2 

-38 51 10 

841103 

13172+4547 

13 17 17.1 

+45 47 20 

850701 

1019+ 39B 

10 19 58.8 

+ 39 24 00 

” 

” 

" 

** 


1318.1 + 3157 

13 18 06 

+ 31 57 

759908 
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*»' ' 

ED 

1525 + 227 

15 

25 

45.8 

+ 22 43 24 

810609 

16357 + 6110 

16 

35 47.5 

+ 61 10 16 

841103 

1318 — 314P14 

13 

18 

07 

-31 28 42 

840817 

15255+1944 

15 

25 

32.2 

+ 19 44 10 

850701 

1636— 487P01 

16 

36 

16 

-48 45 42 

830709 

1318 — 345P14 

13 

18 

05 

-34 34 36 

" 

1526+286 

15 

26 


+ 28 36 

ED 

16363-4645 

16 

36 

21.1 

-46 45 41 

841103 

1319-164 

13 

19 

42.3 

-16 27 53 

840523 

15262+0400 

15 

26 

13.6 

+ 4 00 02 

850701 

16364+6100 

16 

36 

28.4 

+61 00 08 

1319— 164P1 1 


” 


” 


15298+0348 

15 

29 

53.8 

+ 3 48 36 

” 

1637 + 574 

16 

37 

17.5 

+ 57 26 15 

809908 

1319— 394P14 

13 

19 

45 

-39 28 24 

840817 

15314 + 7847 

15 

31 

24.1 

+ 78 47 54 

” 

16378 + 6222 

16 

37 

51.0 

+ 62 22 45 

841103 

1320— 342P1 1 

13 

20 

44.8 

-34 15 08 

840523 

1532+016 

15 

32 

20.3 

+ 1 41 00 

859906 

1638— 136P10 

16 

38 

12 

-13 41 00 

840520 

1322 





860109 

1534.4+3748 

15 

34 

24 

+ 37 48 

759908 

16386+6216 

16 

38 

40.6 

+62 16 43 

841103 

1323 





” 

1534+ 167P15 

15 

34 

14 

+ 16 46 12 

840818 

1639— 096P04 

16 

39 

56 

- 9 37 36 

831124 

1323+435P13 

13 

23 

04 

+43 31 30 

840813 

15341 + 1515 

15 

34 

08.8 

+ 15 15 55 

850701 

16397 + 6323 

16 

39 

45.9 

+ 63 23 26 

841103 

1325+479P13 

13 

25 

25 

+47 54 42 

” 

1535 + 547 

15 

35 

21.5 

+ 54 43 04 

861203 

1640 + 396 

16 

40 


+ 39 36 

ED 

13269-2301 

13 

26 

58.4 

-23 01 27 

850701 

15361+2441 

15 

36 

07.5 

+ 24 41 05 

850701 


1327-214 

13 

27 

23.4 

-21 26 34 

809908 

1538+149 

15 

38 

30.6 

+ 14 57 25 

809908 

1640+401 

16 

40 


+40 06 

•• 

1328 — 324P14 

13 

28 

35 

-32 29 12 

840817 

1538+477 

15 

38 


+47 42 

ED 


•> 

1329 





860109 

1538-522 NOM 

15 

38 


-52 12 

” 

1640— 141P10 

16 

40 

38 

-14 06 24 

840520 

1329+022P11 

13 

29 

19.7 

+ 2 16 31 

840523 

1538 — 522*G 


*’ 


” 

790601 

1640— 188P04 

16 

40 

58 

-18 51 42 

831124 

1330+630P15 

13 

30 

27 

+63 01 18 

840818 

1538-522*12 


” 


” 


16400 + 6042 

16 

40 

01.8 

+ 60 42 58 

841103 

13303-0656 

13 

30 

22.8 

- 6 56 18 

850701 

15410-0133 

15 

41 

00.4 

- 1 33 09 

850701 

16409 + 6030 

16 

40 

57.9 

+ 60 30 44 

1331-231 

13 

31 

56.4 

-23 11 36 

840523 

15418+0634 

15 

41 

49.2 

+ 6 34 53 

” 

1641+399 

16 

41 

17.6 

+ 39 54 11 

859903 

133 1 — 23 1 PI 1 


” 


" 

” 

15420-3408 

15 

42 

01.3 

-34 08 09 

841103 



” 


809908 

1331 — 234PU 

13 

31 

51.2 

-23 25 26 

” 

1543 + 46 

15 

43 


+ 46 

ED 

1641 — 094P10 

16 

41 

26 

- 9 27 36 

840520 

1331 — 30 1 P 1 1 

13 

31 

28.9 

-30 07 49 


1543 + 489 

15 

43 


+48 54 

” 

1641— 139P10 

16 

41 

53 

-13 59 18 

1333-340 

13 

33 

01.8 

-34 02 28 


1543-47 

15 

43 


-47 

” 

16411+6017 

16 

41 

08.1 

+60 17 49 

841103 

1333— 340P1 1 


” 


” 

" 

1544+212 

15 

44 


+ 21 12 

” 

16418 + 5459 

16 

41 

51.7 

+ 54 59 45 

850701 

13349 + 2438 

13 

34 

57.4 

+24 38 18 

841103 

1545 + 209 

15 

45 

29.1 

+ 20 54 35 

809908 

1642— 123P10 

16 

42 

17 

-12 23 54 

840520 

1335-127 

13 

34 

59.8 

-12 42 09 

859906 

1545 + 210 

15 

45 

31.1 

+ 21 01 28 

” 

1642 - 45 

16 

42 

09.3 

-45 31 15 

840708 

1339+053 

13 

39 


+ 5 18 

ED 

” 


” 


” 

” 

1642— 455*G1 




*• 


13395-6153 

13 

39 

33.1 

-61 53 38 

841103 

15464+1817 

15 

46 

29.1 

+ 18 17 37 

850701 

1642— 455*G2 


” 


” 

•» 

13436-6220 

13 

43 

40.3 

-62 20 25 

” 

15465 + 2818 

15 

46 

31.7 

+ 28 18 29 

*■ 

16420+6302 

16 

42 

05.5 

+63 02 37 

841103 

1345 — 299P14 

13 

45 

29 

-29 57 00 

840817 

15477 + 3943 

15 

47 

44.9 

+ 39 43 15 

” 

1643— 079P10 

16 

43 

35 

- 7 58 48 

840520 

1346-03 

13 

46 

08.3 

- 3 38 31 

809908 

1548+114 

15 

48 

21.4 

+ 11 29 48 

809908 

1643— 089P10 

16 

43 

02 

- 8 56 42 

»* 

13462-2807 

13 

46 

12.5 

-28 07 11 

850701 

1548-037 

15 

48 

03.4 

- 3 44 20 

840523 

1643— 103P10 

16 

43 

44 

- 10 20 42 


13468 + 3947 

13 

46 

48.1 

+ 39 47 28 

” 

1548— 037P1 1 


” 


” 

” 

1643— 1 15P10 

16 

43 

53 

-11 33 36 

” 

1349-439 

13 

49 

51.4 

-43 57 49 

809908 

15483+1517 

15 

48 

23.0 

+ 15 17 02 

850701 

16432+1213 

16 

43 

13.9 

+ 12 13 37 

850701 

13492-0325 

13 

49 

15.5 

- 3 25 43 

850701 

15492+4837 

15 

49 

16.0 

+ 48 37 55 

” 

16434+6138 

16 

43 

24.7 

+61 38 59 

841 103 

13495 + 3441 

13 

49 

34.8 

+ 34 41 30 


1553+113 

15 

53 


+ 11 18 

ED 

1644 — 095P10 

16 

44 

14 

- 9 30 00 

840520 

13499 + 6458 

13 

49 

57.2 

+64 58 15 


1553-54*12 

15 

53 


-54 

” 

16442 + 6009 

16 

44 

16.7 

+60 09 30 

841103 

1351 + 64 

13 

51 

46.2 

+64 00 29 

810609 

15532-4210 

15 

53 

16.8 

-42 10 46 

841 103 

16442 + 6032 

16 

44 

13.1 

+60 32 09 


1351 + 640 


” 


” 

** 

1554+430 

15 

54 


+ 43 00 

ED 

16442 - 0930 

16 

44 

14.1 

- 9 30 02 

860812 


13 

51 

46.3 

+64 00 28 

809908 

15556-2248 

15 

55 

38.9 

-22 48 45 

841103 

16445-1352 

16 

44 

33.7 

-13 52 03 

1352-104 

13 

52 

06.9 

-10 26 22 

859906 

1556-605 NOM. 

15 

56 


-60 30 

ED 

1645+033P04 

16 

45 

28 

+ 3 23 30 

831124 

1353+186 

13 

53 

39.8 

+ 18 36 40 

861203 

1556-605*24 


” 


” 

790601 

16451-1045 

16 

45 

10.0 

-10 45 53 

860812 

1354-152 

13 

54 

28.6 

-15 12 52 

849904 

1556-605*41 


” 


” 

’* 

16456 + 6328 

16 

45 

41.7 

+63 28 33 

841103 

1354— 203P1 1 

13 

54 

33.1 

-20 22 29 

840523 

15561-4013 

15 

56 

06.9 

-40 13 25 

841103 

1646 — 050P10 

16 

46 

27 

- 5 03 24 

840520 

1355-416 

13 

55 

57.3 

-41 38 19 

809908 

15566+2542 

15 

56 

38.1 

+ 25 42 38 

” 

1646 — 067P10 

16 

46 

20 

- 6 42 12 

1356— 188P1 1 

13 

56 

16.2 

-18 48 49 

840523 

15566 + 3609 

15 

56 

38.9 

+ 36 09 48 

850701 

1646— 088P10 

16 

46 

59 

- 8 50 24 

•> 

1358 + 043 

13 

58 

00.6 

+ 4 19 27 

809908 

1557 + 272 

15 

57 


+ 27 12 

ED 

1646— 1 13P10 

16 

46 

12 

-11 19 12 

>• 

13582+3806 

13 

58 

14.6 

+38 06 43 

850701 

1557 + 656 

15 

57 


+65 36 

” 

16464+6238 

16 

46 

27.5 

+62 38 55 

841103 

1359 + 595P15 

13 

59 

09 

+ 59 34 12 

840818 

1601 





860109 

16469+6125 

16 

46 

57.7 

+61 25 11 

1402 + 044 

14 

02 

30.0 

+ 4 29 55 

809908 

16011+4722 

16 

01 

07.9 

+ 47 22 36 

850701 

16469-3211 

16 

46 

56.9 

-32 11 51 

»• 

1402 + 660 

14 

02 

48.3 

+ 66 05 58 

859906 

1603 





860109 

1647+43 

16 

47 

+43 

ED 

1402 — 316P1 1 

14 

02 

09.7 

-31 40 11 

840523 

1603-1 





•* 

1647— 106P10 

16 

47 

02 

-10 41 48 

840520 

1403 + 546 

14 

03 


+ 54 36 

ED 

1603-2 





” 

1647 — 113P04 

16 

47 

37 

-11 22 54 

831124 

1404+012P1 1 

14 

04 

04.9 

+ 1 17 10 

840523 

1604.0+3935 

16 

04 

00 

+ 39 35 

759908 

1647— 1 13P10 




840520 

1404 + 286 

14 

04 

44.1 

+ 28 41 38 

860702 

1606+289 

16 

06 

38.6 

+ 28 59 38 

809908 

16473 + 5753 

16 

47 

23.8 

+ 57 53 58 

850701 

14059 + 4405 

14 

05 

55.5 

+44 05 30 

850701 

16060 - 5146 

16 

01 

39.5 

-52 22 56 

841103 

1648— 023P10 

16 

48 

47 

- 2 22 12 

840520 

1406-076 

14 

06 

17.9 

- 7 38 16 

809908 

1607.6+3953 

16 

07 

36 

+ 39 53 

759908 

1648— 024P06 

16 

48 

47.0 

- 2 22 15 

840217 

14086-0730 

14 

08 

38.9 

- 7 30 44 

850701 

1607+289 

16 

07 


+ 28 54 

850304 

1648— 030P10 

16 

48 

55 

- 3 00 48 

840520 

14086-2839 

14 

08 

40.9 

-28 39 03 

” 

1608— 185P04 

16 

08 

38 

-18 30 42 

831124 

1648— 061P10 

16 

48 

37 

- 6 09 42 

1409— 651P01 

14 

09 

19 

-65 06 42 

830709 

16081+2511 

16 

08 

08.6 

+ 25 11 59 

850701 

1648 — 591P01 

16 

48 

26 

-59 08 00 

830709 

1411+442 

14 

11 


+44 12 

ED 

16095 + 2337 

16 

09 

30.0 

+ 23 37 22 

” 

16482-3244 

16 

48 

16.5 

-32 44 52 

841103 

1413+135 

14 

13 

33.9 

+ 13 34 18 

859906 

1610.8+4115 

16 

10 

48 

+41 15 

; ed 

16487-0222 

16 

48 

47.0 

- 2 22 16 

14133 + 1925 

14 

13 

19.6 

+ 19 25 27 

850701 

1611 + 343 

16 

11 

47.9 

+ 34 20 21 

809908 

1649 — 046P10 

16 

49 

57 

- 4 37 30 

840520 

14142-1612 

14 

14 

14.6 

-16 12 29 

” 

16117-0334 

16 

11 

43.1 

- 3 34 06 

850701 

1649— 053P10 

16 

49 

56 

- 5 22 30 

14162 + 6701 

14 

16 

13.4 

+67 01 28 

” 

1612+261 

16 

12 

08.7 

+ 26 11 46 

809908 

1649— 084P10 

16 

49 

56 

- 8 24 48 

*• 

1418 + 54 

14 

18 

00.0 

+ 54 40 00 

809908 

1612 + 266 

16 

12 

07.0 

+ 26 40 15 

’* 

1649— 088P10 

16 

49 

10 

- 8 49 24 

” 

1418+546 


" 



” 

1613 + 31 

16 

13 


+ 31 

ED 

16495 + 5838 

16 

49 

31.4 

+ 58 38 59 

841103 

14219+2555 

14 

21 

56.4 

+25 55 48 

850701 

1613 + 3104#! 

16 

13 

48.1 

+ 31 04 40 

830506 

16495 + 6257 

16 

49 

35.0 

+62 57 11 

1423— 116P11 

14 

23 

27.8 

-11 40 37 

840523 

1613 + 658 

16 

13 

36.2 

+ 65 50 37 

830804 

1650+024P04 

16 

50 

28 

+ 2 29 00 

831124 

1424-419 

14 

24 

46.7 

-41 52 54 

859906 

16164+5952 

16 

16 

24.7 

+ 59 52 32 

850701 

1650— 022P06 

16 

50 

08.1 

- 2 10 11 

840217 

14247 + 0454 

14 

24 

45.2 

+ 4 54 07 

850701 

1617-155 

16 

17 

04 

-15 31 15 

GCVS 

1650— 048P10 

16 

50 

28 

- 4 50 48 

840520 

1426+015 

14 

26 

33.7 

+ 1 30 27 

861203 

16175-5002 

16 

17 

35.1 

-50 02 32 

841103 

1650— 101P10 

16 

50 

58 

-10 10 06 

14277+3904 

14 

27 

43.8 

+ 39 05 00 

850701 

1618+ 068 P 1 1 

16 

18 

30.1 

+ 6 51 49 

840523 

1650— 769P10 

16 

50 

49 

-76 54 42 

*> 

1428— 030P1 1 

14 

28 

51.4 

- 3 04 15 

840523 

16191-1936 

16 

19 

08.9 

- 19 36 24 

860812 

16501-0210 

16 

50 

07.3 

- 2 10 12 

841103 

1430+581P15 

14 

30 

38 

+ 58 08 18 

840818 

1620+103 

16 

20 

12.3 

+ 10 20 12 

809908 

16509 + 5943 

16 

50 

58.7 

+ 59 43 15 

1431+3146 

14 

31 


+ 31 46 

ED 

16204+5814 

16 

20 

27.4 

+ 58 14 10 

841103 

1651 + 305 P04 

16 

51 

41 

+ 30 31 00 

| 831124 

1431-326 






1622-253 

16 

22 

44.1 

-25 20 52 

859906 

1651 — 060P10 

16 

51 

55 

- 6 04 24 

840520 

14 

31 

42.8 

-32 37 19 

840523 

16228-2411 

16 

22 

48.8 

-24 11 41 

860812 

1651— 066P10 

16 

51 

37 

- 6 37 54 

1431 — 326P1 1 


” 


” 


16229-2413 

16 

22 

55.7 

-24 13 49 

»• 

1651— 07 4P 10 

16 

51 

49 

- 7 28 48 

>* 

1432+42 

14 

32 


+42 

ED 

1623+030P04 

16 

23 

33 

+ 3 01 12 

831124 

1651— 075P10 

16 

51 

26 

- 7 33 18 

** 

1435+638 

14 

35 


+63 48 

” 

1623 + 26 

16 

23 

44.8 

+ 26 51 27 

809908 

1651— 098P10 

16 

51 

37 

- 9 48 30 

I ” 

1435-067 

14 

35 


- 6 42 

” 

16235+1900 

16 

23 

34.8 

; +19 00 15 

850701 

16510+8207 

16 

51 

00.9 

+ 82 07 21 

841103 

14371+3245 

14 

37 

09.0 

+ 32 45 15 

850701 

1624+ 116P04 

16 

24 

25 

i +11 41 30 

831124 

16514+6219 

16 

51 

24.7 

+62 19 54 


14390+3147 

14 

39 

05.9 

+ 31 47 07 

” 

1624 + 268 

16 

24 


! +26 48 

850304 

16514-3648 

16 

51 

24.5 

-36 48 34 

•* 

1440 + 356 

14 

40 

04.6 

+ 35 38 53 

861203 

1624+416 

16 

24 

18.3 

1 +41 41 24 

859906 

16517 + 6115 

16 

51 

42.4 

+61 15 19 

>* 

14412 + 2644 

14 

41 

13.9 

+ 26 44 19 

850701 

16240+6221 

16 

24 

02.9 

! +62 21 42 

841103 

1652— 034P10 

16 

52 

56 

- 3 29 42 

840520 

1442+101 

14 

42 

50.6 

+ 10 11 13 

809908 

16243+6150 

16 

24 

21.7 

+61 50 33 

” 

1652— 065P10 

16 

52 

27 

- 6 34 18 

14427+2717 


” 


** 

” 

16244-2432 

16 

24 

26.2 

-24 32 52 

860812 

1652— 082P10 

16 

52 

46 

- 8 15 12 

>» 

14 

42 

47.9 

+ 27 17 04 

850701 

16246-2415 

16 

24 

38.1 

-24 15 22 

»» 


16 

52 

26 

- 8 17 18 

*» 

14437 + 1520 

14 

43 

44.3 

+ 15 20 26 

” 

16255-5738 

16 

25 

34.9 

-57 38 52 

841103 

1652— 093P10 

16 

52 

15 

- 9 23 42 

** 

1444 — 219P11 

14 

44 

35.4 

-21 56 57 

840523 

1626+037P04 

16 

26 

13 

+ 3 43 24 

831124 

1653— 011P10 

16 

53 

24 

— 1 10 18 

>> 

1448+634 

14 

48 

17.6 

+63 28 36 

830107 

1626+554 

16 

26 


+ 55 24 

ED 

1653-012 

16 

53 

23.7 

; - l io is 

840217 

1449+588 

14 

49 

07.3 

+ 58 52 04 

861203 

16260+3454 

16 

26 

00.6 

+ 34 54 45 

850701 

1653— 012P06 




14508 + 7421 

14 

50 

48.9 

+74 21 45 

850701 

16260+6136 

16 

26 

00.4 

+ 61 36 27 i 

841103 

1653— 020P10 

16 

53 

32 

- 2 01 30 

840520 

14550-1214 

14 

55 

00.9 

-12 14 08 

” 

16269+4159 

16 

27 

00.0 

+41 59 23 

850701 

1653— 040P10 

16 

53 

20 

- 4 01 54 

14567 + 6607 

14 

56 

46.0 

+66 07 57 

” 

1627+031P04 

16 

27 

49 

+ 3 07 24 

831124 

1653-40 

16 

53 

06.7 

_40 44 43 

CSI 79 

1458 — 222P11 

14 

58 

56.7 

-22 15 27 

840523 

1628 + 041P04 

16 

28 

27 

+ 4 11 24 

” 

16533 + 6216 

16 

53 

19.3 

+ 62 16 35 

841103 

1501 + 106 

15 

01 

36.4 

+ 10 37 59 

861203 

16280+6400 

16 

28 

02.3 

+ 64 00 57 

841103 

16534-0110 

16 

53 

24.1 

- 1 10 19 

1 502 + 106 

15 

02 

00.2 

+ 10 41 21 

809908 

16285-2355 

16 

28 

34.7 

-23 55 13 

860812 

1654 + 000P10 

16 

54 

52 

+ 0 05 30 

840520 

15060+0947 

15 

06 

00.2 

+ 9 47 43 

850701 

16285-2358 

16 

28 

32.2 

-23 58 21 

” 

1654+029P10 

16 

54 

43 

+ 2 57 36 

1509-090 

15 

09 

06.6 

- 9 00 

ED 

16286+6147 

16 

28 

40.5 

+61 47 23 

841103 

1654+030P06 

16 

54 

42.6 

+ 2 57 35 : 

840217 

1509-211 

15 

09 

-21 07 48 

840523 

16289+5805 

16 

28 

56.9 

+ 58 05 57 

” 

1654— 013P10 

16 

54 

06 

- 1 21 12 1 

840520 

1509 — 21 1P1 1 

15 

10 

09.0 


’* 

16293-2422 

16 

29 

20.9 

-24 22 13 

” 

16542+6126 

16 

54 

12.8 

+ 61 26 01 

841103 

1510-08 

- 8 54 48 

809908 

162964 6156 

16 

29 

39.0 

+61 56 02 

” 

16545 + 6357 

16 

54 

30.6 

+63 57 28 

1510—089 

15 


03.5 

+ 10 22 39 


16306+7223 

16 

30 

37.2 

+ 72 23 14 

850701 

16547 + 0257 

16 

54 

42.4 

+ 2 57 34 

»* 

1511 + 103 

11 


1631+627 

16 

31 

42.0 

+ 62 44 49 

809908 

16549 + 5946 

16 

54 

57.8 

+ 59 46 20 

>♦ 

1511-100 

15 

11 

02.2 

-10 00 51 

859906 

16313 + 6130 

16 

31 

23.4 

+ 61 30 12 

841103 

1655— 026P10 

16 

55 

14 

— 2 41 12 

840520 

1512+370 

15 

12 

46.9 

+ 37 01 56 

809908 

16315 + 6122 

16 

31 

32.1 

+ 61 22 02 

” 

16560+5858 

16 

56 

04.5 

+ 58 58 29 

841103 

1514—241 

15 

14 

45.3 

-24 11 22 


16316-1540 

16 

31 

37.7 

-15 40 51 

860812 

1657+026P06 

16 

57 

15.0 

+ 2 35 02 

840217 

1 5 17 + 2026# 1 

15 

17 

50.6 

+ 20 26 54 

830506 

16329 + 6107 

16 

32 

58.0 

+61 07 23 

841103 

1657+045P10 

16 

57 

59 

+ 4 33 18 

840520 

1517 + 239 

15 

17 

08.2 

+ 23 56 53 

809908 

1633 + 382 

16 

33 

30.6 

+ 38 14 10 

809908 

1657+050AP10 

16 

57 

24 

+ 5 03 24 

1519+279 

15 

19 

37.4 

+ 27 54 

ED 

16339 + 6135 

16 

33 

56.3 

+ 61 35 34 

841103 

1657+050BP10 

16 

57 

55 

+ 5 05 54 


1519-273 

15 

19 

-27 19 31 

849904 

1634+627 

16 

34 

22.4 

+62 44 09 

809908 

16572+0234 

16 

57 

1-3.5 

+ 2 34 59 

841103 

15193+1429 

15 

19 

19.4 

+ 14 29 33 

850701 

1634 + 628 

16 

34 

01.1 

+62 51 42 

” 

16572 + 5843 

16 

57 

15.1 

+ 58 43 30 

15193 + 3132 

15 

19 

20.5 

+ 31 32 47 


1634+706 

16 

34 


+ 70 36 

ED 

16579 + 6132 

16 

58 

00.0 

+ 61 32 57 

•• 

15223-0203 

15 

22 

19.0 

- 2 03 34 

840523 

1635 + 119 

16 

35 

26.1 

+ 11 55 41 

809908 

1658 + 022P10 

16 

58 

16 

+ 2 12 36 

840520 

1524+007P1 1 

15 

24 

04.5 

+ 0 46 04 

1635 + 266 

16 

35 

347 

+ 26 40 18 

” 

1658 + 053P10 

16 

58 

55 

+ 5 21 18 


A-108 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

1658+054P06 

h m » 

16 58 54.2 

+ 5 21 19 

840217 

1715+ 171P10 

17 h 15 m 45 

+ 17 "lo" 36* 


1755 + 313P06 

17 55 46.9 

+ 31 17 06 

840217 

1658+069P06 

16 58 42.7 

+ 6 55 49 

” 

1715+197 

17 15 15.5 

+ 19 40 17 

840217 

1755 + 326P06 

17 55 00.7 

+ 32 38 46 

” 

1658+069P10 

16 58 43 

+ 6 55 48 

840520 

1715+ 197P06 

” 

” 

” 

1755 — 213P01 

17 55 05 

-21 20 48 

830709 

1658+074P10 

16 58 53 

+ 7 30 00 

” 

1715-321 NOM. 

17 15 

-32 06 

ED 

17550+3238 

17 55 02.9 

+ 32 38 36 

841103 

1658— 018P06 

16 58 22.6 

- 1 46 29 

840217 

1715-321*12 

” 

” 

790601 

17551-2909 

17 55 08.1 

-29 09 00 

ED 

16580+6135 

16 58 03.0 

+ 61 35 08 

841103 

1715 — 769P10 

17 15 16 

-76 56 54 

840520 

17552-2913 

17 55 16.5 

-29 13 23 

’* 

16583-0146 

16 58 20.9 

- 1 46 19 


17152+1940 

17 15 14.7 

+ 19 40 21 

841103 

17554-2857 

17 55 25.2 

-28 57 08 

” 

16586+6247 

16 58 40.7 

+62 47 14 


17153+1141 

17 15 23.9 

+ 11 41 35 

” 

17557 + 3117 

17 55 46.6 

+ 31 17 11 

841103 

16587+0655 

16 58 42.9 

+ 6 55 47 

” 

17156+1238 

17 15 36.9 

+ 12 38 18 

” 

17559 - 2848 

17 55 55.0 

-28 48 56 

ED 

16588 + 6357 

16 58 50.2 

+ 63 57 22 

” 

1716+ I47P10 

17 16 46 

+ 14 47 42 

840520 

1756 + 062 P08 

17 56 59 

+ 6 17 24 

840335 

16589+0521 

16 58 54.4 

+ 5 21 18 

” 

1716+ 152P10 

17 16 44 

+ 15 17 36 

” 

17560-2916 

17 56 05.5 

-29 16 11 

ED 

1659+022P10 

16 59 36 

+ 2 16 54 

840520 

1716+ 163P10 

17 16 24 

+ 16 20 06 

” 

17566-2853 

17 56 37.8 

-28 53 00 

” 

1659+041P10 

16 59 01 

+ 4 10 30 


17167-2331 

17 16 46.0 

-23 31 59 

841103 

17572-2904 

17 57 17.1 

-39 04 32 

” 

1659+066P10 

16 59 20 

+ 6 40 54 

” 

1717+ 164P10 

17 17 02 

+ 16 26 54 

840520 

17573-2848 

17 57 19.7 

-28 48 27 

” 

16599+5827 

16 59 56.4 

+ 58 27 45 

841103 

1717 + 167P06 

17 17 40.5 

+ 16 42 43 

840217 

17577-2852 

17 57 47.6 

-28 52 46 

” 

1700+003P10 

17 00 29 

+ 0 19 24 

840520 

1717+178 

17 16 57.0 

+ 17 45 00 

809908 

17578-2900 

17 57 49.9 

-29 00 43 


1700+04SP10 

17 00 33 

+ 4 49 00 


1717+ 181P10 

17 17 23 

+ 18 10 06 

840520 

17578-2914 

17 57 50.9 

-29 14 03 

” 

1700+062P10 

17 00 24 

+ 6 12 12 

” 

1717+49 

17 17 56.3 

+49 01 49 

860403 

1758-20 

17 58 33.5 

-20 31 44 

840708 

1700+518 

17 00 

+51 48 

ED 

1717 — 087PO4 

17 17 09 

- 8 44 00 

831124 

1758-20 NOM. 

17 58 

-20 

ED 

’* 

” 

** 


17173-2334 

17 17 22.7 

-23 34 44 

841103 

1758-205 NOM. 

17 58 

-20 30 

” 

1700+770P06 

17 00 19.9 

+77 02 26 

840217 

17176+1642 

17 17 41.8 

+ 16 42 32 

” 

1758— 205*G 

” 

” 

790601 

1700— 234P04 

17 00 40 

-23 28 36 

831124 

17179-2316 

17 17 54.7 

-23 16 03 

” 

1758-25 

17 58 03.1 

-25 04 43 

840708 

1700-37 

17 00 32.6 

-37 46 28 

CSI 79 

1718+ 1 13P04 

17 18 02 

+ 11 22 00 

831124 

1758-250 NOM. 

17 58 

-25 00 

ED 

1700— 757P10 

17 00 38 

-75 46 48 

840520 

1718+ 181P10 

17 18 06 

+ 18 06 18 

840520 

1758 — 250*G 

” 

” 

790601 

17002+7702 

17 00 14.6 

+77 02 28 

841103 

1718+481 

17 18 

+ 48 06 

ED 

1758— 250*G2 

” 

” 

” 

17005+6326 

17 00 32.5 

+63 26 43 

” 

1718 + 49A 

17 17 35.6 

+49 56 00 

769909 

1758-250*4 

” 

" 

” 

17009+6329 

17 00 58.9 

+63 29 15 


1718 + 49B 

17 18 

+ 49 

ED 

1758-250*8 

” 

” 

” 

1701+030P06 

17 01 31.8 

+ 3 00 23 

840217 

1719+ 167P10 

17 19 19 

+ 16 46 42 

840520 

1758-250*9 

” 

*’ 

” 

1701+ 043 P06 

17 01 15.8 

+ 4 18 53 

” 

1719+ 186P10 

17 19 14 

+ 18 36 12 


1803 + 338P06 

18 03 55.8 

+ 33 49 28 

840217 

1701+610 

17 01 

+61 00 

ED 

17190 + 2658 

17 19 04.3 

+26 58 42 

850701 

1803 + 347P06 

18 03 57.5 

+ 34 44 48 

” 

17010 + 6315 

17 01 05.6 

+63 15 07 

841103 

17193-2313 

17 19 22.4 

-23 13 06 

841103 

1803 + 78 

18 03 36 

+ 78 27 

ED 

17012 + 0418 

17 01 17.0 

+ 4 18 45 

” 

17199 - 3446 

17 19 54.6 

-34 46 04 

840321 

18039+3349 

18 03 56.0 

+ 33 49 25 

841103 

17015+0300 

17 01 32.4 

+ 3 00 23 

” 

1720+ 129P04 

17 20 49 

+ 12 57 06 

831124 

18039+3444 

18 03 58.1 

+ 34 44 36 

” 

17019+7714 

17 01 57.5 

+ 77 14 15 

” 

1720+ 171P10 

17 20 18 

+ 17 10 30 

840520 

1804 + 340 P06 

18 04 03.6 

+ 34 00 37 

840217 

1702 +080P10 

17 02 44 

+ 8 03 24 

840520 

17208-0014 

17 20 48.2 

- 0 14 17 

841 103 

18040 + 3400 

18 04 03.7 

+ 34 00 35 

841103 

1702+081P06 

17 02 44.1 

+ 8 03 26 

840217 

” 

” 

” 

” 

1805+356P06 

18 05 40.9 

+ 35 33 27 

840217 

1702+ 100P06 

17 02 36.9 

+ 9 59 47 

” 

1721 +21 1 P 10 

17 21 51 

+ 21 11 00 

840520 

18059-1816 

18 05 58.1 

-18 16 38 

860320 

1702+298 

17 02 10.9 

+ 29 51 05 

809908 

1721+212 

17 21 51.6 

+ 21 10 53 

840217 

1806 + 091P08 

18 06 55 

+ 9 11 42 

840335 

1702+772P06 

17 02 00.5 

+77 14 17 

840217 

1721 +212P06 

” 

” 

” 

1806+ 241 P08 

18 06 16 

+ 24 10 06 

” 

1702-363 NOM. 

17 02 

-36 18 

ED 

17218+2110 

17 21 51.3 

+ 21 10 55 

841103 

1806+359P06 

18 06 04.9 

+ 35 52 10 

840217 

1702— 363*ZG 

” 

” 

” 

1722+119 

17 22 

+ 11 54 

ED 

1806+397P06 

18 06 28.8 

+ 39 42 39 

” 

1702—363*4 

” 

” 

” 

1722+ 191P06 

17 22 22.5 

+ 19 06 43 

840217 

18060+3552 

18 06 03.2 

+ 35 52 28 

841103 

1702 - 42 

17 02 41.0 

-42 58 09 

840708 

17223+1906 

17 22 21.9 

+ 19 06 47 

841103 

18064 + 3942 

18 06 27.9 

+ 39 42 45 

” 

17026+0959 

17 02 36.3 

+ 9 59 52 

841103 

1723+ I95P10 

17 23 32 

+ 19 35 54 

840520 

1807 + 279 

18 07 13.6 

+ 27 57 37 

809908 

17027+0803 

17 02 43.7 

+ 8 03 27 

” 

1723+ 199P10 

17 23 05 

+ 19 57 48 

” 

1 807 + 347P08 

18 07 37 

+ 34 45 36 

840335 

17028+5817 

17 02 52.8 

+ 58 17 46 

” 

1723 + 202P10 

17 23 46 

+20 14 42 

” 

18072-3415 

18 07 17.1 

-34 15 53 

841103 

1703+036P10 

17 03 59 

+ 3 41 54 

840520 

1724+221P10 

17 24 17 

+22 09 00 

” 

18075-1956 

18 07 30.6 

-19 56 35 

860320 

1703+038P10 

17 03 05 

+ 3 50 06 

” 

1725 + 050P08 

17 25 40 

+ 5 04 42 

840335 

18089-3415 

18 08 57.7 

-34 15 27 

841 103 

1703+049 

17 03 01.4 

+ 4 57 50 

840330 

1725 + 21 1P06 

17 25 20.3 

+21 08 34 

840217 

1809+015P08 

18 09 05 

+ 1 30 54 

840335 

1703+051P10 

17 03 30 

+ 5 06 12 

840520 

17253 + 2108 

17 25 18.3 

+21 08 49 

841103 

1809+ 149P08 

18 09 35 

+ 14 58 06 

” 

1703+086P10 

17 03 43 

+ 8 41 24 

” 

1726+499 

17 26 

+49 54 

ED 

1809+ 149P15 

18 09 35 

+ 14 58 00 

840818 

1703+097P10 

17 03 47 

+ 9 48 00 

” 

” 

” 

” 

’* 

1809+270P08 

18 09 31 

+27 04 30 

840335 

1703+ 104P06 

17 03 56.9 

+ 10 26 28 

840217 

1727 + 50 

17 27 04.3 

+ 50 15 31 

809908 

18096-3429 

18 09 38.4 

-34 29 03 

841103 

1703+ 104P10 

17 03 58 

+ 10 26 18 

840520 

1727 + 502 

” 

” 

" 

18097-1825 

18 09 46.3 

- 18 25 47 

860320 

17037+6047 

17 03 46.4 

+60 47 56 

841103 

1728 + 240P10 

17 28 35 

+ 24 04 42 

840520 

18099-1811 

18 09 57.3 

- 18 11 40 

” 

17037+6207 

17 03 43.5 

+62 07 04 

” 

1728-16 NOM. 

17 28 

-16 

ED 

18100-3331 

18 10 00.1 

-33 31 08 

841103 

17038 + 6038 

17 03 53.7 

+60 38 33 

” 

1728 — 16*E 

” 

” 

” 

18101-3355 

18 10 09.4 

-33 55 18 

” 

17039+1026 

17 03 57.0 

+ 10 26 28 

” 

1728-247 NOM. 

17 28 

-24 42 

” 

18106-3418 

18 10 37.6 

-34 18 41 

” 

1704+ 066P06 

17 04 06.5 

+ 6 36 15 

840217 

1728— 247*GF 

” 

” 

'* 

1811-171 NOM. 

18 11 

-17 06 

ED 

1704+ 607 

17 04 03.5 

+60 48 31 

859903 

1728-34 

17 28 39.3 

-33 47 55 

840708 

181 1 — 171 *G 1 

” 

” 

790601 

1704 + 608 

” 

” 

809908 

1729+236P10 

17 29 14 

+ 23 39 30 

840520 

18111-1729 

18 11 10.8 

-17 29 34 

860320 

’* 

” 

** 

” 

1730+083P08 

17 30 49 

+ 8 22 42 

840335 

18116-1646 

18 11 41.7 

-16 46 35 

” 

17041+0636 

17 04 09.1 

+ 6 36 07 

841103 

1730 + 202P06 

17 30 00.6 

+20 09 39 

840217 

18119-1733 

18 11 55.4 

- 17 33 47 

” 

17041-2709 

17 04 06.0 

-27 09 43 

** 

1730+254P10 

17 30 51 

+25 27 12 

840520 

1812+051P08 

18 12 21 

+ 5 11 54 

840335 

17046+6255 

17 04 39.1 

+62 55 29 

” 

17300 + 2009 

17 30 00.5 

+20 09 39 

841103 

18121-3344 

18 12 08.8 

-33 44 41 

841103 

17049 + 5822 

17 04 54.7 

+ 58 22 24 

” 

1731 +236P10 

17 31 16 

+23 37 18 

840520 

1813+067P08 

18 13 37 

+ 6 43 42 

840335 

1705+054P10 

17 05 53 

+ 5 27 42 

840520 

1732+239 

17 32 51.4 

+23 56 36 

840330 

1813 + 373 

18 13 01.5 

+ 37 20 44 

840217 

1705— 022P04 

17 05 33 

- 2 16 30 

831124 

1732 + 264P10 

17 32 39 

+26 25 12 

840520 

1813 + 373P06 

” 

” 

” 

1705-440 NOM. 

17 05 

-44 00 

ED 

17329+5359 

17 32 55.0 

+ 53 59 31 

850701 

1813-14 

18 13 

-14 

ED 

1705 - 440*3 

” 

” 

** 

1733 + 243P10 

17 33 07 

+ 24 22 48 

840520 

18130+3720 

18 13 01.1 

+ 37 20 49 

841103 

17052+6215 

17 05 13.4 

+ 62 15 34 

841103 

1733 + 803P06 

17 33 00.9 

+ 80 16 34 

840217 

18134-1651 

18 13 26.8 

-16 51 54 

860320 

1706 + 041P06 

17 06 14.1 

+ 4 06 45 

840217 

1734 — 794P10 

17 34 30 

-79 27 06 

840520 

1814+220P08 

18 14 34 

+ 22 05 36 

840335 

1706+ 084 AP10 

17 06 16 

+ 8 29 36 

840520 

17347-1709 

17 34 47.1 

-17 09 24 

841103 

18141-3119 

18 14 08.1 

-31 19 18 

841 103 

1706 + 084BP10 

17 06 31 

+ 8 26 06 

” 

1735 + 254P10 

17 35 38 

+ 25 24 00 

840520 

18146-3059 

18 14 41.2 

-30 59 35 

” 

17062 +0406 

17 06 12.2 

+ 4 06 54 

841103 

1735 + 263P06 

17 35 18.4 

+26 16 25 

840217 

18146-3110 

18 14 39.5 

-31 10 02 

” 

17066+6110 

17 06 37.0 

+61 10 13 


17351-1644 

17 35 08.0 

-16 44 58 

841103 

18149-3109 

18 14 58.3 

-31 09 17 

” 

17068+6325 

17 06 48.7 

+63 25 16 

” 

17353+2616 

17 35 18.5 

+ 26 16 26 

” 

18149-3141 

18 14 58.4 

-31 41 47 


17081+6422 

17 08 06.2 

+ 64 22 53 

850701 

17357-1704 

17 35 47.1 

-17 04 37 

” 

18151-3058 

18 15 10.4 

-30 58 25 

” 

17082 + 6015 

17 08 15.6 

+ 60 15 04 

841103 

1736+250P06 

17 36 23.9 

+ 24 58 54 

840217 

18155-3114 

18 15 34.0 

-31 14 18 


17082-2557 

17 08 14.1 

-25 57 38 


17361+5746 

17 36 11.7 

+ 57 46 06 

850701 

i816+398P06 

18 16 28.3 

-1-39 48 00 

840217 

17086+4045 

17 08 40.4 

+40 45 01 

850701 

17364 + 2458 

17 36 24.9 

+24 58 48 

841103 

18161-3148 

18 16 09.1 

-31 48 18 

841103 

1709+081 

17 09 06.7 

+ 8 03 13 

840217 

17365-1641 

17 36 32.1 

-16 41 02 

" 

18163-3106 

18 16 21.9 

-31 06 01 

” 

1709+081P06 

” 

” 

” 

17367-1656 

17 36 44.2 

-16 56 39 


18163-3108 

18 16 19.8 

-31 08 32 

” 

1709— 165P04 

17 09 22 

-16 33 30 

831124 

1737 + 287P06 

17 37 46.6 

+28 44 59 

840217 

18164 + 3948 

18 16 28.1 

+ 39 48 01 

” 

17091+0803 

17 09 06.2 

+ 8 03 15 

841103 

17377+2845 

17 37 46.2 

+28 45 02 

841103 

18171-3114 

18 17 10.5 

-31 14 21 


17099 - 2615 

17 09 59.9 

-26 15 10 


1738 + 291P06 

17 38 41.4 

+29 08 45 

840217 

18173-3107 

18 17 18.6 

-31 07 25 


1710+106P10 

17 10 06 

+ 10 38 36 

840520 

1738— 792P10 

17 38 52 

-79 16 00 

840520 

18175-1608 

18 17 34.0 

-16 08 59 

860320 

1710+111P10 

17 10 34 

+ 11 07 12 ! 


17382-1704 

17 38 14.2 

-17 04 33 

841103 

18175-1613 

18 17 31 

-16 13 04 


1710+ 116P10 

17 10 16 

+ 11 39 12 

” 

17384-1643 

17 38 29.1 

- 16 43 02 

” 

18176-1012 

18 17 36.8 

-10 12 36 

851102 

1710+ 1 17P10 

17 10 19 

+ 11 42 54 

” 

17386 + 2908 

17 38 40.5 

+29 08 43 


1820+416P06 

18 20 17.1 

+41 33 14 

840217 

1710+ 166P06 

17 10 10.0 

+ 16 37 15 

840217 

17388-1645 

17 38 51.3 

-16 45 21 


18203 + 4133 

18 20 18.0 

+41 33 07 

841103 

1710— 032P04 

17 10 14 

- 3 12 30 

831124 

1740 + 256P06 

17 40 01.3 

+ 25 38 27 

840217 

1821+643 

18 21 

+ 64 18 

ED 

1710— 370P01 

17 10 2! 

-37 02 42 

830709 

17400 + 2538 

17 40 00.3 

+ 25 38 34 

841103 

1821 + 745P15 

18 21 13 

+ 74 32 12 

840818 

17101 + 1637 

17 10 09.2 

+ 16 37 12 

841103 

17417-2940 

17 41 43.6 

-29 40 14 

860320 

1822-00 

18 22 48.3 

- 0 02 29 

840708 

17109-3942 

17 10 59.4 

-39 42 35 

" 

1742-294 NOM. 

17 42 

-29 24 

ED 

1823 + 089P08 

18 23 10 

+ 8 55 00 

840335 

1711 + 129P06 

17 11 45.7 

+ 12 53 33 

840217 

1742 — 294*G1 

” 

” 

790601 

1823 + 218P08 

18 23 43 

+ 21 50 24 

** 

1711+788P06 

17 11 56.0 

+ 78 49 56 

” 

1742— 294*G2 

” 



1823 — 823P10 

18 23 18 

-82 19 54 

840520 

17118+1253 

17 11 49.6 

+ 12 53 15 

841103 

1744+307P06 

17 44 33.9 

+ 30 43 17 

840217 

1824+012P08 

18 24 37 

+ 1 12 36 

840335 

17118+7849 

17 11 53.6 

+78 49 55 

” 

1744+307P08 

17 44 35 

+ 30 43 18 

840335 

1825+078P08 

18 25 26 

+ 7 50 24 

” 

17119-2027 

17 11 59.8 

-20 27 52 

860914 

1744—26 

17 44 48.9 

-26 32 49 

840708 

1826+012P08 

18 26 59 

+ 1 16 36 

»• 

17119-2540 

17 11 57.0 

-25 40 52 

841103 

17445 + 3043 

17 44 34.6 

+ 30 43 16 

841103 

1826 + 227P08 

18 26 18 

+22 42 06 


1712+100 

17 12 57.8 

+ 10 04 08 

840330 

17455-2800 

17 45 31.7 

-28 00 46 

860320 

1826+79 

18 26 41.6 

+79 36 52 

819930 

1712+111P10 

17 12 19 

+ 11 07 30 

840520 

17489-4103 

17 48 56.9 

-41 03 33 

841103 

1827— 145P01 

18 27 39.9 

-14 30 59 

840926 

1712+ I44P10 

17 12 22 

+ 14 26 42 

” 

1749+096 

17 49 10.4 

+ 9 39 43 

809908 


18 27 40 

-14 31 12 

830709 

1712+ 154P10 

17 12 45 

+ 15 27 06 

” 

1751 + 319P06 

17 51 2L1 

+ 31 53 00 

840217 

1828 + 487 

18 28 13.5 

+48 42 40 

859903 

17122-2019 

17 12 17.0 

-20 19 34 

860914 

1751 + 339-1 

17 51 55.8 

+ 33 51 20 

’’ 

1830+285 

18 30 52.4 

+28 31 17 

809908 

17124-2037 

17 12 27.2 

-20 37 46 

” 

1751 + 339-2 

” 

” 

” 

18308-2430 

18 30 53.3 

-24 30 57 

841103 

1713 — 102P04 

17 13 50 

-10 17 30 

831124 

1751 + 339P06 

” 

” 


18312-2358 

18 31 12.4 

-23 58 09 

” 

17130-2053 

17 13 03.9 

-20 53 39 

860914 

17518-4100 

17 51 51.4 

-41 00 50 

841103 

18318-2414 

18 31 52.8 

-24 14 57 

” 

17131-2058 

17 13 06.5 

-20 58 37 

” 

17519 + 3351 

17 51 55.9 

+33 51 21 


18319-2442 

18 31 59.6 

-24 42 39 


17133+3651 

17 13 18.0 

+ 36 51 51 

850701 

1752 + 329 

17 52 39.2 

+ 32 53 34 

840217 

1832-594 

18 32 32.8 

-59 26 39 

840523 

17133-2056 

17 13 22.4 

-20 56 13 

860914 

1752 + 329P06 

” 

” 

” 

1832 — 594P1 1 

” 

*’ 

’» 

17136-2041 

17 13 38.6 

-20 41 58 


17522-2504 

17 52 12.6 

-25 04 34 

860320 

1833+055P08 

18 33 19 

+ 5 33 18 

840335 

1714+ 131P10 

17 14 52 

+ 13 11 18 

840520 

17526+3253 

17 52 39.1 

+ 32 53 36 

841103 

1833 — 654P1 1 

18 33 21.8 

-65 28 16 

840523 

1715+ 117P06 

17 15 25.1 

+ 11 41 26 

840217 

1753 + 348 

17 53 04.3 

+ 34 47 02 

840217 

18331-2410 

18 33 10.1 

-24 10 24 

841103 

1715+126P06 

17 15 37.5 

+ 12 38 12 

** 

1753+348P06 



” 

18333-2357 

18 33 20.3 

-23 57 52 

860106 

1715 + 133P10 

17 15 49 

+ 13 23 30 

840520 

17530+3446 

17 53 04.5 

+ 34 46 59 

841103 

1834+196 

18 34 

+ 19 36 

860212 
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NAME 
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POS REF 

NAME 
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POS REF 

18341-2357 

18 

34 

09.7 

-23*57' 53* 

841103 

2047 +098 

20 

h 47 m 20.8 

+ 9 52 02 

859906 

2223-052 


h 

* . 



18341-0727 

18 

34 

09.2 

- 7 27 27 

860320 

20484 - 7202 

20 

48 

29.3 

-72 02 48 

850701 



» 


» 

ii 

18348-0643 

18 

34 

49.2 

- 6 43 53 


20492 + 4855 

20 

49 

11.3 

+48 55 04 

861122 

22230-4841 

22 

23 

00.6 

-48 41 37 

850701 

1835 + 387P03 

18 

35 

15 

+ 38 44 12 

831017 

20503+6006 

20 

50 

19.5 

+60 06 40 

860812 

22231-4529 

22 

23 

09.4 

-45 29 30 


18353-0627 

18 

35 

23.6 

- 6 27 47 

860320 

20520+ 6003 

20 

52 

04.7 

+60 03 14 

” 

22267 - 4400 

22 

26 

46.8 

- 44 00 20 

•» 

18365-0609 

18 

36 

30.1 

- 6 09 07 

” 

20526+5958 

20 

52 

41.0 

+ 59 58 19 


2227-08 

22 

27 

02.5 

- 8 48 22 

789912 

18379-0500 

18 

37 

54.5 

- 5 00 42 

,f 

20526-5431 

20 
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26 

27 

+25 33 54 

840818 

2215-037 

22 

15 


- 3 42 

ED 

23474-3005 

23 

47 

28.8 

— 30 05 13 

„ 

20296—2151 

20 

29 

38.7 

-21 51 40 

850701 

22150-6030 

22 

15 

05.0 

-60 30 38 

850701 

23478-2231 

23 

47 

51.0 

— 22 31 18 

„ 

20319+3958 

20 

31 

59.7 

+ 39 58 25 

840321 

2216-03 

22 

16 

16.0 

- 3 50 36 

809908 

23448 + 6010 

23 

44 

53.4 

+ 60 10 41 

861 122 

2032 + 107 

20 

32 

58.6 

+ 10 45 42 

809908 

2216-043 

22 

16 


- 4 18 

ED 

23496-2540 

23 

49 

38.6 

— 25 40 51 

861 115 

20332+4124 

20 

33 

12.9 

+ 41 24 24 

861122 

22189+5719 

22 

18 

57.0 

+ 57 19 09 

861122 

23498 + 6215 

23 

49 

49.2 

+ 62 15 30 

861 122 

20353+6742 

20 

35 

20.1 

+67 42 29 

860812 

22190-0751 

22 

19 

04.0 

- 7 51 41 

850701 

23499-2837 

23 

49 

55.7 

— 28 37 07 

861 115 

20359 — 3806 

20 

35 

56.8 

-38 06 27 | 

850701 

22196-4612 

22 

19 

40.8 

-46 12 07 


23501-2515 

23 

50 

08.3 

—25 15 35 


2037— 383P11 

20 

37 

58.7 

-38 22 12 

840523 

2223+1 344# 1 

22 

23 

31.4 

+ 13 44 24 

830506 

23506 + 6224 

23 

50 

37.0 

+ 62 24 57 

861122 

2040— 267 

20 

40 


-26 42 

860212 

2223+ 1344# 2 

22 

23 

31.6 

+ 13 44 28 


2351-154 

23 

51 

55.9 

— 15 29 54 

789912 

2041 — 109 

20 

41 

26.3 

-10 54 18 

830804 

2223 + 210 

22 

23 

14.8 

+ 21 02 50 

809908 

23511-2940 

23 

51 

08.0 

— 29 40 36 

861 115 

2044—168 

20 

44 

30.8 

-16 50 09 

809908 

2223-05 

l 22 

23 

11.1 

- 5 12 17 


23512-2811 

23 

51 

14.7 

-28 11 47 



A-110 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1 WO) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

23515-2421 

h m » 

23 51 35.9 

-24 21 04 


0.55-2.32 

h m » 

17 52 51.3 

-29 38 55 


1.34-2.27 

h m » 

17 54 29.7 

-28 56 23 

.. 

23515-2917 

23 51 30.9 

-29 17 42 

” 

0.56-1.09 

17 48 02.1 

-29 00 38 

” 

1.34-2.73 

17 56 19.8 

-29 09 57 


2352-342 

23 52 50.5 

-34 14 20 

809908 

0.56-1.42 

17 49 19.2 

-29 10 11 

” 

1.35-2.44 

17 55 12.6 

-29 00 54 

” 

23520-3102 

23 52 05.3 

-31 02 50 

861115 

0.56-2.46 

17 53 25.9 

-29 42 26 

” 

1.36-2.48 

17 55 21.4 

-29 01 24 

” 

23522-0010 

23 52 12.6 

- 0 10 10 

850701 

0.57-1.12 

17 48 09.9 

-29 00 38 

" 

1.38-2.29 

17 54 40.5 

-28 54 54 


2353-685 

23 53 28.3 

-68 35 24 

809908 

0.57-1.19 

17 48 26.6 

-29 02 40 


1.41-2.43 

17 55 17.6 

-28 57 25 


23535-2216 

23 53 33.8 

-22 16 11 

861115 

0.59-0.99 

17 47 41.3 

-28 55 38 


1.41-2.85 

17 56 56.2 

-29 09 59 


23539-2501 

23 53 55.0 

-25 01 02 

" 

” 

17 47 43.9 

-28 55 38 

” 

1.41-2.86 

17 56 59.2 

-29 10 28 


23540-3138 

23 54 04.5 

-31 38 48 

” 

0.6+0. 1 

17 44 

-28 21 

ED 

1.42-2.54 

17 55 44.3 

-29 00 25 


23543-3141 

23 54 21.7 

-31 41 29 

” 

0.60-0.95 

17 47 33.1 

-28 54 08 

830001 

1.42-2.87 

17 57 02.7 

-29 09 59 


23545-2654 

23 54 34.6 

-26 54 03 

” 

0.60-2.45 

17 53 29.1 

-29 39 56 


1.43-2.36 

17 55 03.3 

-28 54 24 


23548-3156 

23 54 50.0 

-31 56 06 

” 

0.61-1.03 

17 47 55.7 

-28 56 09 

’* 

1.43-2.38 

17 55 06.9 

-28 54 55 


23550-2216 

23 55 01.2 

-22 16 24 

” 

0.61-1.42 

17 49 27.5 

-29 08 12 

’* 

1.43-2.46 

17 55 25.7 

-28 57 25 


23551+2451 

23 55 11.4 

+ 24 51 43 

850701 

0.62-2.51 

17 53 45.6 

-29 40 27 

” 

1.43-2.48 

17 55 30.9 

-28 57 55 

” 

23552-3252 

23 55 14.2 

-32 52 08 

861115 

0.63-1.09 

17 48 12.5 

-28 56 40 

” 

1.44-2.59 

17 55 59.2 

-29 00 56 

” 

23562-2453 

23 56 16.6 

-24 53 43 


0.63-1.17 

17 48 31.5 

-28 59 10 

” 

1.45-2.61 

17 56 06.2 

-29 00 56 


23564-5651 

23 56 29.4 

-56 51 16 

850701 

0.64- 1.25 

17 48 50.4 

-29 01 10 


1.45-2.64 

17 56 11.5 

-29 01 26 


23568-2945 

23 56 53.6 

-29 45 50 

861115 

0.64-1.48 

17 49 44.1 

-29 08 13 


1.46-2.41 

17 55 19.0 

-28 54 25 


23571-2455 

23 57 11.9 

-24 55 13 

” 

0.65-1.11 

17 48 19.7 

-28 56 10 

” 

1.47-2.67 

17 56 22.5 

-29 01 56 

” 

23574- 2742 

23 57 28.8 

-27 42 32 

” 

0.65-2.54 

17 53 59.2 

-29 39 57 


1.48-0.06 

17 46 12.4 

-27 41 01 

820207 

23575+2536 

23 57 33.2 

+25 36 29 

850701 

0.65-2.65 

17 54 25.2 

-29 43 28 


1.48-2.51 

17 55 44.6 

-28 56 26 

830001 

2358+40 

23 58 20.0 

+40 37 37 

859906 

0.67-1.35 

17 49 19.0 

-29 02 42 

” 

1.51-2.50 

17 55 46.9 

-28 54 26 

” 

2358-049 

23 58 50.8 

- 4 54 44 

789912 

0.68-1.65 

17 50 31.3 

-29 11 15 

” 

1.51-2.64 

17 56 21.4 

-28 58 27 


2358-161 

23 58 31.6 

-16 07 49 

** 

0.69-1.61 

17 50 24.3 

-29 09 44 

*’ 

1.54-2.55 

17 56 03.3 

-28 54 27 

** 

23587-2900 

23 58 47.3 

-29 00 16 

861115 

0.70-1.40 

17 49 33.6 

-29 02 43 

” 

1.54-2.77 

17 56 54.9 

-29 00 58 


2359 + 846P07 

23 59 08 

+ 84 35 06 

840218 

0.71-1.60 

17 50 22.1 

-29 08 14 

” 

1.56-2.62 

17 56 21.5 

-28 55 27 


23594 -0617 

23 59 24.4 

- 6 17 31 

850701 

0.73-1.26 

17 49 05.1 

-28 56 41 


2.16+0.15 

17 46 59 

-27 00 

ED 

o.o+o.o 

17 42 

-28 55 

ED 

0.73-1.56 

17 50 17.2 

-29 06 13 

” 

2.16+0.40 

17 46 02 

-26 52 

” 

0.02-0.06 

17 42 43.5 

-28 55 58 

830001 

0.73-1.67 

17 50 42.7 

-29 09 14 

” 

2.16+0.61 

17 45 14 

-26 45 


0.03-0.10 

17 42 54.4 

-28 56 28 

” 

0.73-2.60 

17 54 23.0 

-29 37 58 


2.16+0.83 

17 44 23 

-26 39 

” 

0.03-0.40 

17 44 05.5 

-29 06 00 

” 

0.74-1.18 

17 48 47.9 

-28 54 11 


2.16-0.05 

17 47 45 

-27 06 

” 

0.04-0.25 

17 43 30.5 

-29 00 58 

” 

0.74-1.31 

17 49 18.3 

-28 58 12 

” 

2.16-0.25 

17 48 32 

-27 12 

’* 

0.04-0.57 

17 44 45.5 

-29 11 02 

” 

0.76-1.28 

17 49 14.8 

-28 55 42 


2.16-0.48 

17 49 25 

-27 19 

” 

0.05-1.50 

17 48 26.4 

-29 39 15 

” 

0.76-1.47 

17 49 58.6 

-29 01 42 


2.16-0.66 

17 50 07 

-27 25 


0.08-0.19 

17 43 22.2 

-28 56 29 

” 

0.77-1.27 

17 49 12.4 

-28 55 12 

” 

2.16-0.85 

17 50 51 

-27 31 

” 

0.11-0.36 

17 44 05.7 

-29 00 30 

” 

0.77-1.36 

17 49 35.3 

-28 58 13 

” 

2.6— 0.4 

17 50 10.8 

-26 55 58 

820308 

0.11-0.38 

17 44 11.1 

-29 01 00 

** 

0.77-1.39 

17 49 43.4 

-28 58 43 


” 

17 50 10.9 

-26 56 00 

820207 

0.12-0.19 

17 43 28.5 

-28 54 59 


0.77-1.72 

17 51 00.5 

-29 09 15 


2.60-0.40 

17 50 10.8 

-26 55 58 

820308 

0.12-1.57 

17 48 54.6 

-29 37 46 

” 

0.77-1.74 

17 51 05.1 

-29 09 15 

” 

4.31+2.85 

17 41 44.5 

-23 45 29 

830001 

0.13-0.43 

17 44 26.2 

-29 02 01 

” 

0.78-1.50 

17 50 09.0 

-29 01 43 

” 

4.32+2.85 

17 41 44.9 

-23 44 29 


0.13-0.64 

17 45 13.6 

-29 08 32 

” 

0.78-1.67 

17 50 50.6 

-29 06 45 

” 

4.39+2.80 

17 42 06.0 

-23 42 29 

” 

0.14-1.64 

17 49 11.6 

-29 38 47 


0.79-1.69 

17 50 55.1 

-29 06 46 

” 

4.41+2.87 

17 41 53.2 

-23 39 29 

” 

0.17-0.39 

17 44 22.4 

-28 58 31 


0.80-1.56 

17 50 25.5 

-29 02 44 


4.42+2.72 

17 42 28.1 

-23 43 30 

” 

0.17-1.70 

17 49 29.4 

-29 39 17 


0.80-1.60 

17 50 35.7 

-29 03 44 


4.48+2.56 

17 43 12.8 

-23 45 32 

” 

0.18-0.41 

17 44 29.1 

-28 58 31 

” 

0.80-2.79 

17 55 17.8 

-29 40 00 

” 

4.53+2.67 

17 42 55.5 

-23 39 31 

” 

0.18-1.80 

17 49 55.5 

-29 41 48 

” 

0.81-1.47 

17 50 07.9 

-28 59 14 

" 

4.54+2.44 

17 43 47.2 

-23 46 03 

” 

0.2 +0.0 

17 42 44.8 

-28 44 08 

820308 

0.81-2.89 

17 55 43.4 

-29 42 31 

" 

4.54+2.66 

17 42 57.8 

-23 39 31 


0.20-0.60 

17 45 15.2 

-29 03 32 

830001 

0.82-1.35 

17 49 40.6 

-28 55 13 

” 

4.55+2.58 

17 43 17.1 

-23 41 32 

" 

0.20-1.71 

17 49 37.1 

-29 37 48 

** 

0.82-1.48 

17 50 11.0 

-28 59 14 

” 

4.57+2.30 

17 44 21.7 

-23 49 04 


0.23-0.56 

17 45 10.3 

-29 01 02 

” 

0.82-1.55 

17 50 27.7 

-29 01 13 


4.62+2.53 

17 43 38.8 

-23 39 33 

” 

0.23-0.76 

17 45 58.0 

-29 07 04 


0.82-1.64 

17 50 47.4 

-29 03 44 


4.65+2.31 

17 44 30.7 

-23 44 35 


0.23-1.79 

17 50 00.8 

-29 39 18 


0.82-1.66 

17 50 53.8 

-29 04 44 

” 

4.67 + 2.24 

17 44 48.8 

-23 46 05 


0.25-0.72 

17 45 51.6 

-29 04 33 


0.82-2.80 

17 55 24.1 

-29 39 00 


4.67+2.36 

17 44 22.8 

-23 42 04 


0.25-1.82 

17 50 11.1 

-29 38 49 


0.83-1.46 

17 50 08.0 

-28 57 44 


4.74+2.09 

17 45 31.4 

-23 47 07 


0.26-0.54 

17 45 10.2 

-28 58 33 


0.83-1.50 

17 50 16.5 

-28 59 14 

” 

4.77+2.09 

17 45 35.4 

-23 45 37 


0.26-0.61 

17 45 26.6 

-29 01 03 


0.84-1.61 

17 50 44.3 

-29 01 44 

” 

4.78+2.06 

17 45 46.1 

-23 46 07 

” 

0.27-0.59 

17 45 23.1 

-28 59 36 

” 

0.84-1.68 

17 50 59.2 

-29 04 16 

” 

4.79+2.09 

17 45 38.6 

-23 44 37 


0.27-0.65 

17 45 37.7 

-29 01 33 

** 

0.84-1.84 

17 51 37.2 

-29 08 46 

” 

4.83+2.14 

17 45 33.6 

-23 40 37 


0.27-1.92 

17 50 36.1 

-29 40 50 

” 

0.84-1.86 

17 51 42.4 

-29 09 47 

” 

4.85+2.10 

17 45 45.8 

-23 41 07 

” 

0.27-1.93 

17 50 39.3 

-29 41 20 

** 

0.85-1.47 

17 50 13.1 

-28 57 14 


4.91+1.90 

17 46 38.8 

-23 44 09 

” 

0.28-0.61 

17 4 5 30.2 

-29 00 03 

” 

0.85-1.90 

17 51 52.5 

-29 10 17 


4.92+1.69 

17 47 28.3 

-23 50 11 


0.28-0.74 

17 45 59.3 

-29 03 34 

” 

0.85-2.96 

17 56 06.4 

-29 42 32 

” 

4.93+1.77 

17 47 10.4 

-23 47 10 


0.28-0.77 

17 46 06.7 

-29 05 04 

” 

0.86-1.52 

17 50 26.3 

-28 58 14 

" 

4.93+1.91 

17 46 39.6 

-23 43 09 


0.28-0.97 

17 46 53.3 

-29 11 07 


0.86-1.62 

17 50 48.6 

-29 01 14 


4.97+1.66 

17 47 41.3 

-23 48 42 


0.29-0.66 

17 45 42.8 

-29 01 03 

** 

0.87-1.53 

17 50 29.4 

-28 57 45 


4.98+1.70 

17 47 32.8 

-23 46 41 

" 

0.29-0.99 

17 47 01.3 

-29 11 07 

*• 

0.87-1.57 

17 50 38.8 

-28 59 15 

” 

4.99+1.61 

17 47 55.7 

-23 49 12 


0.29-2.00 

17 51 00.1 

-29 42 21 

** 

0.87-2.87 

17 55 47.2 

-29 39 01 

” 

5.00+1.55 

17 48 09.2 

-23 50 13 


0.31-0.59 

17 45 30.3 

-28 57 34 

•• 

0.89-1.82 

17 51 41.8 

-29 05 46 

” 

5.00+1.84 

17 47 04.1 

-23 41 10 

” 

0.31-1.91 

17 50 40.6 

-29 38 50 

" 

0.91-1.47 

17 50 20.1 

-28 54 14 

” 

5.03 + 1.56 

17 48 11.9 

-23 48 43 


0.31-2.02 

17 51 06.2 

-29 41 51 

” 

0.91-1.48 

17 50 23.3 

-28 54 44 


5.05+1.57 

17 48 10.6 

-23 47 13 

” 

0.31-2.06 

17 51 16.6 

-29 43 21 

” 

0.91-1.55 

17 50 40.3 

-28 56 45 


5.07+1.54 

17 48 21.3 

-23 47 13 

** 

0.32-0.74 

17 46 06.2 

-29 01 34 

” 

0.92-1.58 

17 50 47.9 

-28 57 15 

” 

5.10+1.43 

17 48 50.2 

-23 48 44 

” 

0.32-2.09 

17 51 24.2 

-29 43 21 

** 

0.92-1.71 

17 51 18.0 

-29 00 45 


5.14+1.58 

17 48 22.2 

-23 42 13 

** 

0.33-0.56 

17 45 24.3 

-28 55 33 

" 

0.92-1.91 

17 52 05.6 

-29 06 48 


5.21 + 1.56 

17 48 35.9 

-23 39 44 

” 

0.33-0.62 

17 45 39.2 

-28 57 34 

" 

0.92-1.92 

17 52 08.5 

-29 07 17 

” 

5.23+1.35 

17 49 24.8 

-23 44 45 


0.33-2.01 

17 51 07.9 

-29 40 21 

** 

0.93-1.94 

17 52 15.7 

-29 07 17 ! 

” 

5.24+ 1.27 

17 49 46.1 

-23 46 46 


0.34-0.67 

17 45 51.6 

-28 58 34 


0.94-1.78 

17 51 38.0 

-29 02 17 


5.26+1.19 

17 50 03.9 

-23 48 17 

** 

0.34-1.97 

17 50 57.9 

-29 38 51 

” 

0.94-2.03 

17 52 38.1 

-29 09 49 


5.26+1.36 

17 49 26.7 

-23 42 45 

*’ 

0.35-0.65 

17 45 48.5 

-28 57 34 

" 

0.95-1.57 

17 50 48.9 

-28 55 15 

” 

5.29+1.13 

17 50 23.1 

-23 48 17 


0.35-0.94 

17 46 56.9 

-29 06 37 

** 

0.96-1.70 

17 51 22.6 

-28 58 16 


5.31 + 1.32 

17 49 41.3 

-23 41 46 


0.35-2.10 

17 51 30.9 

-29 42 22 

»* 

0.98-1.71 

17 51 28.5 

-28 57 47 


5.32+1.05 

17 50 46.5 

-23 49 18 


0.36-2.05 

17 51 21.2 

-29 40 21 : 

” 

0.98-1.85 

17 52 00.2 

-29 02 18 

" 

5.36+1.03 

17 50 54.3 

-23 47 48 


0.37-0.90 

17 46 51.0 

-29 04 07 


0.99-1.79 

17 51 48.2 

-28 59 46 

” 

5.36+1.07 

17 50 46.2 

-23 46 48 

” 

0.39-0.76 

17 46 21.2 

-28 59 05 


0.99-2.03 

17 52 43.4 

-29 07 18 


5.37+0.96 

17 51 11.1 

-23 49 19 

” 

0.39-0.79 

17 46 27.5 

-28 59 35 

” 

1.00-2.07 

17 52 56.5 

-29 07 49 


5.4+1. 2 

17 50 

-23 41 

ED 

0.39-0.81 

17 46 31.9 

-29 00 05 


1.02-1.70 

17 51 29.5 

-28 55 17 

" 

5.4— 0.8 

17 58 

-24 41 

” 

0.39-2.10 

17 51 36.1 

-29 40 22 

" 

1.03-1.80 

17 51 54.1 

-28 57 48 


5.40+1.12 

17 50 39.9 

-23 43 18 

830001 

0.40-2.14 

17 51 48.3 

-29 40 52 

” 

1.03-1.90 

17 52 18.8 

-29 01 17 


5.40+1.20 

17 50 21.1 

-23 40 47 

” 

0.41-0.80 

17 46 31.0 

-28 59 06 

” 

1.04-2.23 

17 53 38.4 

-29 10 20 

” 

5.41 + 1.05 

17 50 56.0 

-23 44 49 

” 

0.41-2.11 

17 51 40.7 

-29 39 22 

** 

1.05-1.82 

17 52 02.6 

-28 57 48 

" 

5.41 + 1.10 

17 50 47.2 

-23 43 18 


0.42-0.75 

17 46 20.9 

-28 57 05 

’* 

1.09-1.86 

17 52 18.5 

-28 56 48 

” 

5.43 + 1.15 

17 50 37.4 

-23 40 48 


0.42-0.86 

17 46 47.5 

-29 00 05 

” 

1.10-1.89 

17 52 26.8 

-28 56 49 

” 

5.44+0.89 

17 51 36.3 

-23 47 50 

” 

0.42-1.03 

17 47 28.3 

-29 06 07 

” 

1.10-1.92 

17 52 32.6 

-28 57 49 

” 

5.49+1.05 

17 51 08.3 

-23 40 49 

** 

0.43-0.83 

17 46 43.4 

-28 59 06 


1.11-1.94 

17 52 40.4 

-28 58 19 

” 

5.51+0.94 

17 51 35.0 

-23 42 50 

” 

0.43-2.14 

17 51 50.9 

-29 39 22 

’* 

1.15-2.07 

17 53 16.7 

-28 59 50 

’* 

5.53+0.96 

17 51 33.1 

-23 41 20 

” 

0.43-2.23 

17 52 12.6 

-29 41 53 


1.16-2.04 

17 53 10.9 

-28 58 20 

’* 

5.56+0.80 

17 52 13.2 

-23 44 51 

” 

0.44-0.78 

17 46 32.4 

-28 56 36 

” 

1.16-2.17 

17 53 41.2 

-29 02 21 


5.57+0.74 

17 52 29.6 

-23 45 52 

” 

0.45-2.22 

17 52 13.2 

-29 40 23 

” 

1.16—2.29 

17 54 09.7 

-29 05 52 


5.59+0.81 

17 52 15.0 

-23 42 52 

” 

0.46-0.72 

17 46 20.1 

-28 54 06 


1.18-1.97 

17 52 57.1 

-28 55 20 

” 

5.60+0.69 

17 52 42.4 

-23 45 53 

” 

0.46-0.76 

17 46 31.6 

-28 55 06 

** 

1.18-2.10 

17 53 26.9 

-28 59 21 


5.63+0.75 

17 52 33.5 

-23 42 22 

" 

0.46-0.83 

17 46 46.2 

-28 57 06 

** 

1.18-2.44 

17 54 47.3 

-29 09 54 


5.65+0.60 

17 53 11.0 

-23 46 24 

»» 

0.47-2.16 

17 52 02.1 

-29 37 53 

” 

1.20-2.48 

17 54 59.6 

-29 09 54 


5.68+0.76 

17 52 39.1 

-23 39 52 

” 

0.48-2.18 

17 52 07.6 

-29 37 53 


1.21-1.98 

17 53 03.6 

-28 54 20 

" 

5.74+0.39 

17 54 10.3 

-23 47 56 


0.48-2.30 

11 52 36.8 

-29 41 24 


1.21-2.15 

17 53 42.1 

-28 59 22 


5.77+0.35 

17 54 24.3 

-23 47 26 

»» 

0.49-1.22 

17 48 21.6 

-29 08 10 

" 

1.21-2.33 

17 54 26.0 

-29 04 52 


5.78+0.37 

17 54 20.0 

-23 46 26 

*» 

0.50-0.82 

17 46 51.6 

-28 55 07 

** 

1.24-2.45 

17 54 57.0 

-29 06 54 

” 

5.81+0.37 

17 54 23.8 

-23 44 56 

” 

0.50-0.85 

17 46 56.2 

-28 56 07 


1.26-2.28 

17 54 22.0 

-29 00 52 


5.82+0.23 

17 54 58.4 

-23 48 27 

” 

0.50-1.20 

17 48 18.9 

-29 07 09 


1.27-2.11 

17 53 42.3 

-28 54 52 


5.82+0.26 

17 54 51.6 

-23 47 27 


0.51-0.88 

17 47 04.9 

-28 56 07 

” 

1.28-2.14 

17 53 49.9 

-28 55 22 

” 

5.83+0.40 

17 54 18.8 

-23 42 56 


0.52-0.98 

17 47 31.1 

-28 59 08 

** 

1.28-2.27 

17 54 19.5 

-28 59 23 

" 

5.85+0.30 

17 54 46.1 

-23 44 57 


0.52-1.03 

17 47 41.8 

-29 00 37 

” 

1.30-2.17 

17 54 00.3 

-28 55 22 

” 

5.86+0.33 

17 54 39.0 

-23 43 27 


0.52-1.07 

17 47 53.0 

-29 01 38 

” 

1.30-2.19 

17 54 05.1 

-28 55 52 

” 

5.88+0.41 

17 54 24.8 

-23 39 56 

” 

0.52-1.21 

17 48 24.5 

-29 06 09 

" 

1.30-2.28 

17 54 26.7 

-28 58 53 

" 

5.89-0.40 

17 57 27.2 

-24 04 10 

810618 

0.53-1.31 

17 48 48.9 

-29 08 40 

” 

1.30-2.38 

17 54 49.1 

-29 01 23 


5.9 -0.4 

17 57 26.8 

-24 04 11 

820308 

0.54-1.22 

17 48 30.2 

-29 05 39 

” 

1.31-2.68 

17 56 02.6 

-29 10 26 


5.9— 0.8 

17 59 

-24 15 

ED 

0.54-1.25 

17 48 36.9 

-29 06 09 

” 

1.32-2.21 

17 54 13.3 

-28 55 23 

’* 

5.90+0.38 

17 54 33.9 

-23 39 57 

830001 

0.55-1.33 

17 48 56.7 

-29 08 11 


1.32-2.23 

17 54 17.8 

-28 55 53 

** 

5.91+0.24 

17 55 08.4 

-23 43 28 

” 


A-in 


ORIGINAL PAGE IS 
OE POOR QUALITY 



NAME 

RA (19 

50) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1990) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

5 . 91 + 0.30 

17 

54 

54.3 

— 23 * 41 * 57 * 

» 

10 . 31 + 0.17 

18 

11 

04 

50.1 

-19 56 31 

830001 

21 . 31 + 0.22 

18 

26 

28.2 

-10 15 39 


5 . 91 + 0.33 

17 

54 

47.3 

-23 40 57 

” 

10 . 33 + 0.06 

18 

05 

15.0 

-19 58 32 


21 . 33 + 0.02 

18 

27 

13.5 

-10 20 11 


5.92 + 0.05 

17 

55 

50.6 

-23 48 29 

” 

10 . 34 + 0.13 

18 

05 

01.5 

-19 56 31 

*■ 

21 . 33 + 0.13 

18 

26 

49.3 

-10 17 06 


5 . 92 + 0.15 

17 

55 

27.8 

-23 45 59 


10 . 35 + 0.14 

18 

05 

00.3 

-19 55 34 


21 . 35 - 0.07 

18 

27 

33.8 

-10 21 42 


5 . 96 + 0.07 

17 

44 

50.7 

-23 45 59 


10 . 36 + 0.08 

18 

05 

15.0 

-19 56 32 


21 . 36 - 0.11 

18 

27 

43.6 

-10 21 53 

*» 

5 . 97 + 0.11 

17 

55 

43.6 

-23 44 29 


10 . 36 + 0.20 

18 

04 

47.2 

-19 53 01 


21 . 37 - 0.08 

18 

27 

39.2 

- 10 20 42 


5 . 98 + 0.01 

17 

56 

07.2 

-23 47 00 


10 . 4 + 0.0 

18 

05 

38.2 

-19 55 28 

820308 

21 . 39 - 0.04 

18 

27 

33.4 

-10 18 42 


6 . 01 + 0.02 

17 

56 

10.1 

-23 45 00 

" 

10 . 4 - 0.2 

18 

06 


-20 03 

ED 

21 . 39 - 0.14 

18 

27 

54.0 

-10 21 12 

»* 

6 . 03 - 0.13 

17 

56 

45.2 

-23 48 31 

” 

10 . 40 + 0.01 

18 

05 

35.0 

-19 56 33 

830001 

21 . 40 - 0.11 

18 

27 

48.8 

-10 20 12 

*» 

6 . 04 - 0.15 

17 

56 

51.7 

-23 48 31 


10 . 40 + 0.14 

18 

05 

05.9 

-19 53 02 


21 . 44 - 0.17 

18 

28 

04.6 

- 10 19 43 


6 . 05 - 0.19 

17 

57 

02.2 

-23 49 32 

” 

10 . 48 + 0.0 

18 

05 

47.3 

-19 53 03 

•» 

21 . 48 - 0.10 

18 

27 

55.7 

- 10 15 42 


6 . 07 + 0.0 

17 

56 

21.9 

-23 42 30 


10 . 52 - 0.27 

18 

06 

51.7 

-19 58 35 

*» 

21 . 49 - 0.05 

18 

27 

45.7 

-10 13 42 


6 . 07 + 0.05 

17 

56 

10.5 

-23 41 00 

” 

10 . 61 - 0.32 

18 

07 

14.5 

-19 55 06 

•* 

21 . 49 - 0.17 

18 

28 

10.8 

-10 17 09 

*• 

6 . 08 - 0.29 

17 

57 

28.9 

-23 50 33 

” 

10 . 77 - 0.67 

18 

08 

51.6 

-19 57 10 

•* 

21 . 51 - 0.31 

18 

28 

45.0 

-10 19 44 


6 . 1 - 1.0 

18 

00 


-24 11 

ED 

10 . 80 - 0.72 

18 

09 

07.9 

-19 57 10 

” 

21 . 59 - 0.52 

18 

29 

39.4 

-10 21 46 


6 . 11 - 0.15 

17 

57 

00.2 

-23 45 02 

830001 

10 . 81 - 0.73 

18 

09 

12.0 

-19 56 40 


21 . 60 - 0.34 

18 

29 

01.8 

-10 15 45 

»* 

6 . 13 - 0.09 

17 

56 

50.9 

-23 42 02 

” 

10 . 84 - 0.66 

18 

08 

58.7 

-19 53 10 


21 . 60 - 0.50 

18 

29 

36.9 

- 10 20 16 


6 . 24 - 0.30 

17 

57 

52.6 

-23 42 34 

” 

10 . 88 - 0.80 

18 

09 

34.5 

-19 55 11 

" 

21 . 62 - 0.59 

18 

29 

56.4 

-10 21 58 


6 . 28 - 0.31 

17 

57 

58.7 

-23 41 04 

” 

10 . 90 - 0.84 

18 

09 

47.4 

-19 55 12 


21 . 65 - 0.37 

18 

29 

13.2 

-10 13 45 

»» 

6 . 34 - 0.44 

17 

58 

36.2 

-23 41 35 


10 . 90 - 0.87 

18 

09 

52.7 

-19 56 12 


21 . 68 - 0.45 

18 

29 

33.4 

- 10 14 46 

•• 

6 . 37 - 0.49 

17 

58 

53.5 

-23 41 36 


10 . 92 - 0.91 

18 

10 

05.8 

-19 56 12 


21 . 68 - 0.50 

18 

29 

44.3 

-10 16 12 

»* 

6 . 38 - 0.68 

17 

59 

36.2 

-23 46 38 

” 

10 . 93 - 1.00 

18 

10 

27.4 

-19 58 13 

” 

21 . 69 - 0.47 

18 

29 

39.3 

-10 14 46 

»» 

6 . 39 - 0.72 

17 

59 

48.4 

-23 47 38 

” 

10 . 96 - 1.07 

18 

10 

44.7 

-19 58 44 


21 . 7 - 1.3 

18 

32 


-10 37 

ED 

6 . 39 - 0.74 

17 

59 

51.4 

-23 48 08 

” 

11 . 01 - 1.13 

18 

11 

05.6 

-19 57 45 


21 . 70 - 0.78 

18 

30 

48.3 

- 10 22 49 

830001 

6 . 43 - 0.75 

17 

59 

59.6 

-23 46 08 

'* 

11 . 02 - 1.15 

18 

11 

11.3 

-19 58 15 

” 

21 . 73 - 0.52 

18 

29 

54.7 

-10 13 47 


6 . 44 - 0.72 

17 

59 

54.1 

-23 45 08 

” 

11 . 09 - 1.27 

18 

11 

47.3 

-19 57 46 


21 . 73 - 0.65 

18 

30 

21.3 

-10 17 48 

»» 

6 . 44 - 0.79 

18 

00 

09.9 

-23 47 09 


11 . 09 - 1.34 

18 

12 

02.7 

-19 59 47 


21 . 74 - 0.74 

18 

30 

43.2 

-10 19 19 

*» 

6 . 47 - 0.61 

17 

59 

33.9 

-23 40 07 


11 . 10 - 1.22 

18 

11 

36.7 

-19 55 49 

” 

21 . 75 - 0.58 

18 

30 

10.1 

-10 14 47 


6 . 48 - 0.71 

17 

59 

58.0 

-23 42 38 

” 

11 . 18 - 1.46 

18 

12 

39.5 

-19 58 18 

” 

21 . 75 - 0.83 

18 

31 

03.5 

-10 21 19 


6 . 49 - 0.76 

18 

00 

08.6 

-23 43 39 

” 

11 . 26 - 1.65 

18 

13 

32.2 

-19 59 50 

” 

21 . 76 - 0.85 

18 

31 

08.8 

-10 21 19 

»» 

6 . 55 - 1.10 

18 

01 

35.9 

-23 50 42 


11 . 29 - 1.55 

18 

13 

13.0 

-19 55 19 

■» 

21 . 78 - 0.75 

18 

30 

51.0 

-10 17 49 


6 . 58 - 0.91 

18 

00 

55.4 

-23 43 10 


11 . 31 - 1.61 

18 

13 

29.4 

-19 56 20 

” 

21 . 8 - 0.4 

18 

30 


-10 07 

ED 

6 . 60 - 1.09 

18 

01 

39.3 

-23 47 42 

” 

11 . 33 - 1.77 

18 

14 

08.4 

-19 59 51 


21 . 81 - 0.74 

18 

30 

51.4 

-10 15 49 

830001 

6 . 61 - 1.08 

18 

01 

37.3 

-23 46 42 


11 . 40 - 1.83 

18 

14 

30.8 

-19 57 22 


21 . 85 - 1.03 

18 

31 

58.9 

-10 22 02 


6 . 64 - 0.96 

18 

01 

15.6 

-23 41 41 


11 . 57 - 2.26 

18 

16 

27.1 

-20 00 56 

” 

2 i . 88 - 0.95 

18 

31 

45.3 

-10 18 21 

»* 

6 . 67 - 1.33 

18 

02 

42.9 

-23 50 44 

” 

11 . 59 - 2.07 

18 

15 

47.7 

-19 54 28 

” 

21 . 89 - 0.95 

18 

31 

45.2 

-10 17 17 


6 . 69 - 1.26 

18 

02 

30.6 

-23 47 44 

” 

11 . 6 + 0.1 

18 

07 

41.7 

-18 53 32 

820308 

21 . 90 - 1.16 

18 

32 

32.6 

-10 22 52 


6 . 69 - 1.36 

18 

02 

53.0 

-23 50 45 


11 . 60 - 2.11 

18 

15 

56.7 

-19 54 55 

830001 

21 . 91 - 1.21 

18 

32 

45.1 

-10 23 34 

»» 

6 . 70 - 1.09 

18 

01 

51.7 

-23 42 13 


11 . 63 - 2.18 

18 

16 

17.1 

-19 55 26 

" 

21 . 92 - 1.07 

18 

32 

16.1 

-10 19 22 


6 . 71 - 1.07 

18 

01 

49.9 

-23 41 12 


12 . 21 - 0.11 

18 

09 

44.9 

-18 25 09 

810618 

21 . 93 - 1.06 

18 

32 

13.3 

-10 18 22 


6 . 73 - 1.19 

18 

02 

17.7 

-23 43 43 


12 . 4 + 0.5 

18 

07 

55.6 

-17 56 33 

840609 

22 . 04 - 1.27 

18 

33 

11.9 

-10 18 54 

»♦ 

6 . 74 - 1.31 

18 

02 

48.4 

-23 46 45 


12 . 4 - 1.1 

18 

13 

54.7 

-18 42 33 


22 . 17 - 1.46 

18 

34 

07.5 

-10 16 56 

>* 

6 . 84 - 1.32 

18 

03 

03.0 

-23 42 15 

” 

12 . 8 + 0.3 

18 

09 

17.4 

-17 42 49 

*• 

22 . 21 - 1.50 

18 

34 

20.5 

-10 15 56 

»» 

6 . 86 - 1.30 

18 

03 

01.1 

-23 40 15 


12 . 9 + 0.5 

18 

08 

56.6 

-17 32 22 

” 

22 . 22 - 1.70 

18 

35 

05.7 

-10 20 58 

»» 

6 . 86 - 1.46 

18 

03 

38.0 

-23 44 46 


12 . 91 - 0.26 

18 

11 

44.2 

-17 52 57 

810618 

22 . 23 - 1.69 

18 

35 

03.2 

-10 19 58 

*» 

6 . 9 — 0.5 

18 

00 


-23 14 

ED 

13 . 1 + 0.0 

18 

11 


-17 35 

ED 

22 . 25 - 1.59 

18 

34 

43.8 

-10 15 57 

>* 

6 . 94 - 1.59 

18 

04 

16.5 

-23 44 48 

830001 

14 . 17 - 0.06 

18 

13 

32.6 

-16 40 58 

811014 

22 . 25 - 1.83 

18 

35 

37.3 

-10 22 59 


6 . 96 - 1.48 

18 

03 

55.7 

-23 40 17 



18 

13 

32.9 

-16 40 43 

810618 

22 . 25 - 1.86 

18 

35 

44.3 

- 10 23 40 


6 . 97 - 1.49 

18 

03 

58.8 

-23 40 17 

9 * 

14 . 3 - 0.6 

18 

16 

00.3 

-16 49 08 

840609 

22 . 30 - 1.60 

18 

34 

53.1 

-10 13 58 


6 . 98 - 1.52 

18 

04 

05.3 

-23 40 17 


14 . 4 - 0.7 

18 

16 

22.6 

-16 45 20 

” 

22 . 30 - 1.90 

18 

35 

58.7 

-10 22 11 


7 . 00 - 1.75 

18 

05 

02.3 

-23 46 19 


15 . 1 - 0.7 

18 

18 


-16 10 

ED 

22 . 31 - 1.65 

18 

35 

04.8 

-10 14 58 


7 . 01 - 1.56 

18 

04 

18.3 

-23 40 18 


15 . 2 - 0.6 

18 

17 


-16 02 


22 . 32 - 1.72 

18 

35 

19.9 

-10 15 58 

»» 

7 . 01 - 1.64 

18 

04 

39.1 

-23 42 19 

” 

16 . 4 - 0.6 

18 

20 


-14 59 

” 

22 . 34 - 1.77 

18 

35 

33.7 

-10 16 25 


7 . 02 - 1.88 

18 

05 

34.6 

-23 48 51 

” 

16 . 6 - 0.9 

18 

21 


-14 56 


22 . 34 - 1.93 

18 

36 

08.4 

-10 21 00 

♦< 

7 . 07 - 1.72 

18 

05 

04.0 

-23 41 49 


17 . 1 + 0.9 

18 

16 


-13 39 

” 

22 . 38 - 1.95 

18 

36 

18.1 

-10 19 31 


7 . 09 - 1.74 

18 

05 

09.4 

-23 41 20 


17 . 2 + 0.6 

18 

17 


-13 42 


22 . 4 + 1.6 

18 

24 


- 8 39 

ED 

7 . 10 - 1.83 

18 

05 

31.7 

-23 43 20 

” 

17 . 4 - 0.6 

18 

22 


-14 06 

” 

22 . 40 - 1.99 

18 

36 

27.2 

-10 19 31 

830001 

7 . 12 - 1.77 

18 

05 

21.4 

-23 40 20 


18 . 1 - 0.3 

18 

22 


-13 20 

” 

22 . 71 - 2.63 

18 

39 

21.8 

-10 20 37 


7 . 15 - 2.07 

18 

06 

33.6 

-23 47 53 


18 . 2 - 0.4 

18 

23 


-13 18 

•* 

22 . 74 - 2.81 

18 

40 

04.5 

-10 23 50 

*• 

7 . 16 - 1.87 

18 

05 

48.7 

-23 41 21 


18 . 3 + 0.4 

18 

19 

53.1 

-12 49 11 

820308 

22 . 94 + 1.63 

18 

24 

30.8 

- 8 09 29 


7 . 16 - 2.16 

18 

06 

57,2 

-23 49 54 


” 

18 

19 

54.1 

-12 48 54 

820207 

23 . 0 + 0.8 

18 

28 


- 8 30 

ED 

7 . 24 - 2.15 

18 

07 

04.3 

-23 45 24 


18 . 4 + 1.8 

18 

15 


-12 05 

ED 

23 . 0 - 0.4 

18 

32 


- 9 03 


7 . 29 + 0.15 

17 

58 

29 

-22 35 

ED 

18 . 6 + 1.9 

18 

15 


-11 51 

” 

23 . 02 + 1.59 

18 

24 

49.0 

- 8 06 30 

830001 

7 . 29 + 0.60 

17 

56 

48 ! 

-22 21 


19 . 2 + 0.4 

18 

22 


-12 02 

” 

23 . 03 + 1.49 

18 

25 

10.1 

- 8 08 30 


7 . 29 + 0.81 

17 

56 

01 

-22 15 


19 . 2 - 1.0 

18 

26 

40.1 

-12 39 57 

820207 

23 . 15 + 1.23 

18 

26 

21.1 

- 8 09 33 

*> 

7 . 29 - 0.05 

17 

59 

14 ! 

-22 41 

” 

19 . 3 - 0.3 

18 

24 


-12 17 

ED 

23 . 16 + 1.18 

18 

26 

33.0 

- 8 10 33 

*• 

7 . 29 - 0.25 

17 

59 

59 1 

-22 47 

” 

19 . 60 - 0.23 

18 

24 

48.7 

-11 59 25 

810618 

23 . 17 + 1.16 

18 

26 

37.1 

- 8 10 34 

*» 

7 . 29 - 0.45 

18 

00 

44 

-22 53 


20 . 2 - 0.8 

18 

28 


-11 43 

ED 

23 . 19 + 1.05 

18 

27 

03.8 

- 8 12 35 

*• 

7 . 29 - 0.65 

18 

01 

30 

-22 59 

” 

20 . 3 - 0.1 

18 

25 

26.9 

-11 18 08 

820207 

23 . 20 + 1.22 

18 

26 

28.4 

- 8 07 33 

*• 

7 . 5 + 0.06 

17 

59 

11.9 

-22 27 51 

811014 

20 . 4 - 0.3 

18 

26 

48.5 

-11 17 56 

” 

23 . 21 + 0.97 

18 

27 

21.6 

- 8 14 05 

♦» 

7 . 80 - 0.04 

18 

00 

18 

-22 14 

ED 

20 . 60 + 1.48 

18 

20 

34.5 

-10 17 26 

830001 

23.21 + 1.20 

18 

26 

32.7 

- 8 07 33 

>» 

7 . 80 - 0.26 

18 

01 

07 

-22 20 

” 

20 . 66 + 1.27 

18 

21 

27.5 

- 10 20 28 


23 . 23 + 0.95 

18 

27 

29.0 

- 8 13 06 

»• 

7 . 80 - 0.48 

18 

01 

57 

-22 27 


20 . 69 + 1.15 

18 

21 

56.2 

- 10 22 29 

” 

23 . 25 + 1.03 

18 

27 

14.5 

- 8 10 05 

» 

7 . 80 - 0.67 

18 

02 

40 

-22 33 

” 

20 . 7 + 0.1 

18 

25 

41.6 

-10 52 22 

820207 

23 . 3 - 0.3 

18 

32 


- 8 45 

ED 

8 . 7 — 0.5 

18 

04 


-21 40 

” 

” 

18 

25 

41.9 

- 10 52 33 

820308 

23 . 30 + 0.95 

18 

27 

36.5 

- 8 09 36 

830001 

8 . 74 + 2.99 

17 

51 

05.0 

-19 53 34 

830001 

20 . 70 + 1.26 

18 

21 

33.9 

-10 18 29 

830001 

23.31 + 1.10 

18 

27 

04.9 

- 8 04 35 


8 . 76 + 2.95 

17 

51 

15.7 

-19 53 34 


20 . 72 + 1.30 

18 

21 

26.2 

-10 16 28 

” 

23 . 32 + 0.90 

18 

27 

50.0 

- 8 10 06 


8 . 79 + 2.70 

i 17 

52 

15.0 

-20 00 04 

” 

20 . 74 + 1.32 

18 

21 

25.5 

-10 14 28 

” 

23 . 34 + 0.87 

18 

27 

59.1 

- 8 09 37 

» 

8.83 + 2.78 

! 17 

52 

02.5 

-19 55 06 

” 

20 . 75 + 1.35 

18 

21 

20.8 

-10 13 28 

*' 

23 . 34 + 0.95 

18 

27 

41.4 

- 8 07 36 

** 

8.84 + 2.75 

17 

52 

09.9 

- 19 56 03 

” 

20 . 76 + 1.06 

18 

22 

22.2 

-10 21 00 


23 . 36 + 0.93 

18 

27 

47.2 

- 8 07 06 

•• 

8 . 86 + 2.57 

17 

52 

53.8 

-20 00 05 

” 

20 . 78 + 1.04 

18 

22 

30.6 

-10 20 31 


23 . 39 + 0.91 

18 

27 

55.1 

- 8 05 36 

»• 

8.88 + 2.66 

17 

52 

34.2 

- 19 56 34 

*’ 

20 . 79 + 1.01 

18 

22 

37.0 

-10 21 01 

*' 

23 . 40 + 0.80 

18 

28 

18.8 

- 8 08 37 

** 

8 . 90 + 2.72 

17 

52 

23.4 

-19 53 37 


20 . 79 + 1.05 

18 

22 

29.8 

-10 19 31 

” 

23 . 43 + 0.74 

18 

28 

36.7 

- 8 08 38 

>> 

8.98 + 2.38 

17 

53 

50.4 

-20 00 07 


20.8 + 1.5 

18 

21 


-10 06 

ED 

23 . 43 + 0.88 

18 

28 

05.2 

- 8 04 37 

»* 

8.98 + 2.43 

17 

53 

38.9 

-19 58 37 


20 . 83 + 0.91 

18 

23 

02.8 

-10 21 32 

830001 

23 . 46 + 0.53 

18 

29 

24.8 

- 8 12 40 

•• 

8 . 98 + 2.51 

17 

53 

21.5 

-19 56 06 


20 . 85 + 1.05 

18 

22 

35.9 

— 10 16 31 

" 

23 . 48 + 0.79 

18 

28 

31.9 

- 8 04 38 

»» 

8 . 98 + 2.56 

17 

53 

10.4 

-19 54 36 

” 

20 . 91 + 0.75 

18 

23 

46.8 

-10 21 33 

** 

23 . 50 + 0.47 

18 

29 

41.6 

- 8 12 10 

*♦ 

9 . 09 + 2.28 

17 

54 

25.0 

-19 57 08 

" 

20.91 + 1.01 

18 

22 

52.7 

-10 14 31 

” 

23 . 52 + 0.37 

18 

30 

06.2 

- 8 14 11 

»» 

9 . 16 + 2.27 

17 

54 

37.3 

-19 53 42 

" 

20 . 93 + 0.72 

18 

23 

54.6 

-10 21 45 


23 . 52 + 0.61 

18 

29 

15.2 

1 - 8 07 09 

»• 

9 . 19 + 2.23 

17 

54 

49.3 

-19 53 42 

” 

20 . 94 + 0.90 

18 

23 

19.1 

-10 15 58 

” 

23 . 54 + 0.59 

18 

29 

20.1 

; - 8 07 10 

*« 

9.23 + 1.94 

17 

55 

58.4 

-20 00 12 


20 . 95 + 0.73 

18 

23 

55.4 

- 10 20 34 

” 

23 . 55 + 0.52 

18 

29 

37.7 

- 8 08 10 

*• 

9 . 26 + 2.10 

17 

55 

28.4 

-19 53 44 


20 . 95 + 0.85 

18 

23 

29.4 

-10 16 59 

'* 

23 . 56 + 0.32 

18 

30 

20.7 

- 8 13 12 

*♦ 

9 . 37 + 1.81 

17 

56 

45.4 

-19 56 43 

” 

20 . 95 + 0.87 

18 

23 

26.7 

-10 16 33 

” 

23 . 58 + 0.31 

18 

30 

24.4 

- 8 12 42 

» 

9 . 49 + 1.66 

17 

57 

34.4 

-19 55 18 


20 . 95 + 0.94 

18 

23 

09.9 

-10 14 32 

’’ 

23 . 60 + 0.41 

18 

30 

06.8 

- 8 08 41 

>» 

9 . 49 + 1.68 

17 

57 

30.0 

- 19 54 45 


20 . 96 + 0.77 

18 

23 

48.6 

-10 18 34 

” 

23 . 65 + 0.29 

18 

30 

36.9 

- 8 09 42 

•• 

9.52 + 1.52 

17 

58 

07.8 

-19 57 46 

” 

20 . 98 + 0.85 

18 

23 

33.7 

-10 15 33 

” 

23 . 65 + 0.31 

18 

30 

33.2 

- 8 09 12 

»* 

9 . 68 + 1.20 

17 

59 

40.1 

-19 58 50 

” 

20 . 99 + 0.75 

18 

23 

57.9 

-10 17 34 


23 . 67 + 0.39 

18 

30 

17.2 

- 8 05 42 

•» 

9 . 7 + 0.7 

18 

02 


-20 13 

ED 

21 . 00 + 0.84 

18 

23 

38.3 

-10 14 33 


23 . 67 + 0.42 

18 

30 

11.8 

- 8 04 41 

*» 

9 . 81 + 0.92 

18 

00 

58.9 

-20 00 23 

830001 

21 . 01 + 0.68 

18 

24 

12.7 

-10 18 34 

” 

23 . 69 + 0.38 

18 

30 

22.1 

- 8 04 42 

*♦ 

9.82 + 1.10 

18 

00 

19.8 

-19 54 51 

” 

21 . 03 + 0.56 

18 

24 

42.4 

-10 21 05 


23 . 7 + 1.2 

18 

27 

24.2 

- 7 38 57 

820207 

9.83 + 1.11 

18 

00 

19.1 

-19 53 54 

” 

21 . 05 + 0.74 

18 

24 

06.8 

-10 14 34 

” 

23 . 70 + 0.08 

18 

31 

27.9 

- 8 12 44 

830001 

9 . 89 + 0.90 

18 

01 

13.8 

-19 56 53 

” 

21 . 09 + 0.48 

18 

25 

04.6 

- 10 20 06 

** 

23 . 71 + 0.27 

18 

30 

49.5 

- 8 06 43 


10.03 + 0.67 

18 

02 

23.2 

-19 56 26 

” 

21 . 11 + 0.47 

18 

25 

11.4 

-10 19 07 

” 

23 . 73 + 0.30 

18 

30 

44.1 

- 8 04 43 

»* 

10 . 04 + 0.59 

18 

02 

41.2 

-19 58 26 


21 . 11 + 0.55 

18 

24 

52.2 

-10 17 02 

” 

23 . 75 + 0.27 

18 

30 

53.6 

— 8 04 43 


10 . 08 + 0.52 

18 

03 

01.1 

-19 57 57 


21 . 12 + 0.44 

18 

25 

18.9 

-10 19 37 

” 

23 . 76 + 0.11 

18 

31 

29.1 

- 8 08 44 


10. 1 — 0. 1 

18 

05 

18.2 

-20 16 46 

820308 

21 . 14 + 0.39 

18 

25 

31.0 

-10 19 37 

” 

23 . 78 - 0.07 

18 

32 

10.2 ! 

- 8 12 46 

*» 

10 . 15 + 0.54 

18 

03 

07.5 

-19 54 00 

830001 

21 . 15 + 0.45 

18 

25 

20.6 

-10 17 37 


23 . 8 + 0.2 

18 

31 

06.8 

- 8 06 14 

820207 

10 . 16 + 0.47 

18 

03 

22.8 

-19 55 31 

” 

21 . 16 + 0.23 

18 

26 

07.6 

-10 23 20 

” 

23 . 82 - 0.13 

18 

32 

28.1 

- 8 12 16 

830001 

10.19 + 0.51 

18 

03 

17.0 

-19 52 58 

” 

21 . 19 + 0.48 

18 

25 

16.4 

-10 14 37 

” 

23 . 83 - 0.18 

18 

32 

39.1 

- 8 13 17 


10 . 20 + 0.39 

18 

03 

45 1 

- 19 55 32 


21 . 20 + 0.37 

18 

25 

41.5 

-10 17 04 

” 

23 . 84 - 0.24 

18 

32 

53.0 

- 8 14 17 

** 

10 . 22 + 0.28 

18 

04 

13.5 

-19 58 00 


21 . 22 + 0.35 

18 

25 

50.1 

-10 16 38 


23 . 85 - 0.12 

18 

32 

29.5 

- 8 10 16 


10.22 + 0.46 

18 

03 

33.0 

-19 52 58 


21 . 23 + 0.45 

18 

25 

29.1 

-10 13 37 

” 

23 . 91 - 0.14 

18 

32 

40.5 

- 8 07 47 


10 . 24 + 0.39 

18 

03 

51.3 

-19 54 02 


21 . 24 + 0.12 

18 

26 

40.6 

-10 21 51 

” 

23 . 92 - 0.16 

18 

32 

44.7 

- 8 07 47 


10 . 24 + 0.42 

18 

03 

42.9 

-19 52 58 


21 . 26 + 0.10 

18 

26 

48.3 

-10 21 40 


23 . 93 - 0.42 

18 

33 

42.9 

- 8 14 19 


10 . 27 + 0.25 

18 

04 

25.8 

- 19 56 30 


21 . 26 + 0.32 

18 

25 

59.8 

-10 15 38 

" 

23 . 95 - 0.21 

18 

32 

58.9 

- 8 07 17 


10 . 28 + 0.23 

18 

04 

31.5 

-19 56 30 

” 

21 . 29 + 0.26 

18 

26 

17.2 

-10 15 39 


23 . 96 - 0.43 

18 

33 

48.1 

- 8 12 49 


10 . 3 - 0.1 

18 

06 


-20 05 

ED 

21 . 30 + 0.23 

18 

26 

23.9 

-10 16 05 


23 . 97 - 0.15 

18 

32 

49.8 

- 8 04 47 



A -112 


NAME 


RA (1450) 

DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

23.98-0.40 

18 

33 

T1 t 

43.0 

__ 

s'n' 19' 


26.02-0.30 

18 

37 

11.1 


6 

19 49 

.t 

26.81-0.02 

18 

m t 

37 39.5 


5* 30 20' 

„ 

23.99-0.27 

18 

33 

16.2 

— 

8 07 18 


26.04+ 1.54 

18 

30 

39.6 

_ 

5 

28 05 

»» 

26.81-0.09 

18 

37 

53.5 


5 32 20 

»» 

24.01-0.40 

18 

33 

46.4 

— 

8 09 19 


26.04 - 0.16 

18 

36 

42.2 

_ 

6 

15 18 


26.81-0.13 

18 

38 

01.6 


5 32 51 


24.02-0.40 

18 

33 

48.3 

— 

8 09 19 


26.07-0.12 

18 

36 

36.0 

_ 

6 

12 20 


26.81-0.15 

18 

38 

07.6 


5 33 51 

*» 

24.04 -0.49 

18 

34 

09.0 

— 

8 10 20 


26.08+1.31 

18 

31 

32.7 

_ 

5 

32 07 

•• 

26.82+0.03 

18 

37 

27.6 

_ 

5 28 19 


24.06 - 0.42 

18 

33 

56.7 

— 

8 07 20 


26.10-0.56 

18 

38 

14.2 

_ 

6 

22 51 


26.82-1.78 

18 

43 

56.1 

_ 

6 18 33 

*» 

24.06 - 0.49 

18 

34 

11.9 

— 

8 09 20 


26.11 + 1.30 

18 

31 

37.7 

_ 

5 

30 37 


26.84-0.14 

18 

38 

07.6 


5 31 51 

»» 

24.08-0.54 

18 

34 

23.0 

— 

8 09 50 


26.12+1.47 

18 

31 

03.7 

__ 

5 

25 36 


26.85+0.04 

18 

37 

31.5 


5 26 20 


24.12-0.54 

18 

34 

29.5 

— 

8 07 51 


26.13+1.67 

18 

30 

21.8 

_ 

5 

19 36 

" 

26.85+0.15 

18 

37 

05.6 

_ 

5 23 19 


24.12-0.61 

18 

34 

43.8 

— 

8 09 51 


26.14+1.53 

18 

30 

53.1 

_ 

5 

22 37 


26.85+0.33 

18 

36 

27.2 

_ 

5 18 19 

*» 

24.13-0.58 

18 

34 

38.3 

— 

8 08 21 

” 

26.14+1.62 

18 

30 

32.4 

_ 

5 

20 06 


26.85-0.24 

18 

38 

30.6 

_ 

5 33 52 

»» 

24.13-0.72 

18 

35 

08.2 

— 

8 11 52 

” 

26.15-0.40 

18 

37 

46.2 

_ 

6 

15 50 

” 

26.86-0.10 

18 

38 

00.5 

_ 

5 29 51 


24.14-0.68 

18 

35 

00.3 

— 

8 10 22 

” 

26.15-0.55 

18 

38 

19.1 

_ 

6 

19 51 

*’ 

26.86-1.80 

18 

44 

04.2 

_ 

6 16 34 

** 

24.17-0.80 

18 

35 

30.0 

— 

8 11 53 


26.15-0.64 

18 

38 

38.2 

_ 

6 

22 52 


26.88-0.12 

18 

38 

07.6 

_ 

5 29 21 

»* 

24.18-0.87 

18 

35 

46.1 

— 

8 13 23 


26.15-0.67 

18 

38 

45.1 

_ 

6 

23 22 


26.88-0.15 

18 

38 

14.5 

_ 

5 29 51 


24.19-0.65 

18 

35 

01.8 

— 

8 06 52 

" 

26.17+1.48 

18 

31 

06.5 

_ 

5 

22 38 

" 

26.88-0.24 

18 

38 

32.7 

_ 

5 32 22 


24.21-0.91 

18 

35 

58.4 

— 

8 12 54 


26.17-0.48 

18 

38 

05.2 


6 

16 51 


26.89+0.15 

18 

37 

10.7 

_ 

5 21 21 

*’ 

24.25-0.87 

18 

35 

53.2 

— 

8 09 54 


26.17-0.58 

18 

38 

27.1 

_ 

6 

19 52 


26.89+0.21 

18 

36 

58.9 

_ 

5 19 20 

” 

24.34-1.00 

18 

36 

31.3 

— 

8 08 55 

” 

26.18-0.52 

18 

38 

15.2 


6 

17 21 


26.89-1.88 

18 

44 

25.2 

_ 

6 17 34 


24.38-1.03 

18 

36 

42.7 

— 

8 07 25 

” 

26.19-0.31 

18 

37 

32.5 

_ 

6 

11 22 


26.90+0.19 

18 

37 

03.7 

_ 

5 19 51 

»* 

24.38-1.15 

18 

37 

10.2 

— 

8 10 56 


26.19-0.45 

18 

38 

02.2 

— 

6 

15 21 


26.90-0.21 

18 

38 

29.5 

_ 

5 30 22 

»• 

24.40-1.04 

18 

36 

47.2 

— 

8 06 56 


26.19-0.66 

18 

38 

47.2 

_ 

6 

20 52 

” 

26.90-0.28 

18 

38 

43.7 

_ 

5 32 52 


24.44-1.37 

18 

38 

03.4 

— 

8 13 28 


26.2-0.6 

18 

38 

33.3 

_ 

6 

17 55 

820207 

26.90-1.96 

18 

44 

44.1 

_ 

6 19 05 

** 

24.47-1.20 

18 

37 

30.2 

— 

8 07 27 

" 

26.20+1.48 

18 

31 

09.2 

_ 

5 

20 38 

830001 

26.91+0.0 

18 

37 

44.6 

_ 

5 24 20 

»* 

24.48-1.21 

18 

37 

33.2 

— 

8 07 27 


26.21-0.71 

18 

38 

59.2 

— 

6 

20 53 

” 

26.91+0.14 

18 

37 

15.5 

_ 

5 20 21 

»* 

24.48-1.28 

18 

37 

48.7 

— 

8 08 58 


26.21-0.78 

18 

39 

14.2 

_ 

6 

23 23 


26.91-0.13 

18 

38 

13.7 

_ 

5 27 51 

*» 

24.48- 1.29 

18 

37 

50.7 

— 

8 09 28 

” 

26.22-0.69 

18 

38 

56.1 

_ 

6 

19 53 

" 

26.92-0.33 

18 

38 

56.6 

_ 

5 32 53 

*» 

24.49-1.45 

18 

38 

27.0 

— 

8 12 59 


26.24+1.01 

18 

32 

55.6 

_ 

5 

31 40 

” 

26.93-2.02 

18 

45 

00.1 

_ 

6 19 06 


24.53-1.26 

18 

37 

49.4 

— 

8 05 58 


26.25-0.43 

18 

38 

03.8 

— 

6 

11 23 


26.95-0.10 

18 

38 

11.6 

_ 

5 24 51 


24.55-1.27 

18 

37 

53.7 

— 

8 04 58 


26.25-0.60 

18 

38 

41.4 

— 

6 

15 52 


26.95-0.25 

18 

38 

43.7 

_ 

5 28 52 

** 

24.55-1.54 

18 

38 

51.3 

— 

8 12 30 


26.25-0.82 

18 

39 

28.2 

— 

6 

22 24 


26.95-0.42 

18 

39 

18.7 

_ 

5 33 53 

*» 

24.58-1.53 

18 

38 

52.6 

— 

8 10 30 

” 

26.26+1.22 

18 

32 

11.6 

_ 

5 

25 08 

” 

26.96+1.69 

18 

31 

49.0 

_ 

4 34 39 


24.62-1.54 

18 

38 

59.4 

— 

8 09 00 

” 

26.26+1.26 

18 

32 

04.6 

_ 

5 

23 38 

** 

26.96-0.37 

18 

39 

08.7 

_ 

5 31 53 

»» 

24.66-1.68 

18 

39 

33.7 

— 

8 10 32 

” 

26.26-0.58 

18 

38 

37.2 

_ 

6 

14 52 

*’ 

26.97+0.06 

18 

37 

40.1 

_ 

5 19 22 

" 

24.67-1.59 

18 

39 

17.0 

— 

8 07 31 

” 

26.26-0.64 

18 

38 

50.3 

_ 

6 

16 22 

” 

26.97-0.10 

18 

38 

12.7 

_ 

5 23 51 

»> 

24.74-1.84 

18 

40 

18.3 

— 

8 11 03 

” 

26.27+1.29 

18 

31 

58.8 

_ 

5 

22 38 

" 

26.98+0.06 

18 

37 

41.4 

_ 

5 18 52 

»• 

24.75-1.76 

18 

40 

02.5 

— 

8 08 03 

” 

26.28-0.61 

18 

38 

45.3 

— 

6 

14 52 

” 

26.98-0.14 

18 

38 

22.7 

__ 

5 24 21 

»» 

24.77-1.95 

18 

40 

44.8 

— 

8 12 04 

” 

26.30-0.57 

18 

38 

39.3 

_ 

6 

12 24 

” 

26.99 -0.10 

18 

38 

16.7 


5 22 51 

»» 

24.79-1.73 

18 

39 

59.9 

— 

8 05 03 


26.30-0.67 

18 

39 

01.2 

_ 

6 

15 23 


26.99-0.29 

18 

38 

56.6 

_ 

5 28 23 


24.79-2.01 

18 

40 

59.0 

— 

8 12 35 

” 

26.31-0.60 

18 

38 

47.2 

_ 

6 

12 54 


27.00+1.74 

18 

31 

42.8 


4 31 09 


24.80-2.01 

18 

41 

01.9 

— 

8 12 05 

** 

26.32-0.89 

18 

39 

49.1 

_ 

6 

20 25 


27.00-0.16 

18 

38 

30.8 



5 23 52 


24.81-2.03 

18 

41 

06.3 

— 

8 12 05 


26.33+1.33 

18 

31 

55.5 

_ 

5 

18 09 

” 

27.00-0.20 

18 

38 

38.7 

_ 

5 24 52 


24.85-2.17 

18 

41 

41.3 

— 

8 13 36 


26.35-0.63 

18 

38 

57.0 

— 

6 

11 25 


27.01+0.02 

18 

37 

52.5 

_ 

5 18 22 


24.95-2.30 

18 

42 

21.4 

— 

8 12 08 


26.35-0.69 

18 

39 

09.9 

— 

6 

12 55 


27.01 + 1.60 

18 

32 

16.1 


4 34 40 

•» 

25.0+0.4 

18 

33 


— 

6 55 

ED 

26.35-0.71 

18 

39 

14.9 


6 

13 55 

” 

27.01-0.38 

18 

39 

17.7 

_ 

5 29 23 

»» 

25.02+1.65 

18 

28 

21.1 

— 

6 18 30 

830001 

26.35-0.72 

18 

39 

18.5 

— 

6 

13 55 

•» 

27.01-0.51 

18 

39 

45.6 

_ 

5 32 54 


25.07+1.61 

18 

28 

36.1 

— 

6 17 00 

” 

26.35-1.00 

18 

40 

17.1 

_ 

6 

21 26 

” 

27.02-0.08 

18 

38 

15.4 

_ 

5 20 23 

« 

25.09+1.40 

18 

29 

23.0 

— 

6 22 02 


26.37+0.73 

18 

34 

10.7 

_ 

5 

32 42 

” 

27.03-0.31 

18 

39 

04.5 


5 26 23 

»» 

25.09+1.64 

18 

28 

30.1 

— 

6 15 30 

” 

26.37+0.96 

18 

33 

20.6 

— 

5 

26 11 

** 

27.04+1.53 

18 

32 

32.8 

__ 

4 34 40 

*• 

25.1-0.4 

18 

40 


— 

7 10 

ED 

26.37+1.19 

18 

32 

31.7 

— 

5 

20 11 


27.05-0.40 

18 

39 

27.7 

_ 

5 27 54 


25.10-2.59 

18 

43 

39.7 

— 

8 12 10 

830001 

26.37-0.94 

18 

40 

06.0 

_ 

6 

18 55 


27.06+1.43 

18 

32 

55.6 


4 36 41 


25.10-2.68 

18 

43 

58.7 

— 

8 14 41 

** 

26.38+0.85 

18 

33 

45.5 

_ 

5 

28 41 

” 

27.06-0.08 

18 

38 

18.4 

_ 

5 18 23 

»» 

25.13+1.33 

18 

29 

42.1 

— 

6 21 33 

’* 

26.39+0.74 

18 

34 

08.7 

_ 

5 

31 12 

** 

27.06-0.38 

18 

39 

24.6 

_ 

5 26 54 

»» 

25.14+1.47 

18 

29 

14.0 

— 

6 17 32 

’* 

26.4-1.9 

18 

43 

45.2 

_ 

6 

43 50 

820207 

27.07-0.11 

18 

38 

26.4 

_ 

5 18 23 


25.19+1.43 

18 

29 

27.0 

_ 

6 16 02 


26.40+0.94 

18 

33 

28.6 

_ 

5 

25 11 

830001 

27.07-0.25 

18 

38 

55.7 

_ 

5 22 53 


25.20+1.32 

18 

29 

51.0 

— 

6 18 33 


26.40-0.85 

18 

39 

49.3 

_ 

6 

14 55 

” 

27.07-0.45 

18 

39 

39.6 

_ 

5 27 54 

*• 

25.24+1.27 

18 

30 

07.1 

— 

6 17 34 


26.41 + 1.03 

18 

33 

09.4 

_ 

5 

22 12 

” 

27.08-0.24 

18 

38 

54.6 


5 21 54 

»> 

25.27+1.03 

18 

31 

02.1 

— 

6 22 36 

” 

26.41-1.00 

18 

40 

24.0 

_ 

6 

18 26 


27.08-0.51 

18 

39 

52.7 

_ 

5 29 25 

*» 

25.30+ 1.26 

18 

30 

16.3 

— 

6 15 04 

” 

26.45+0.65 

18 

34 

33.7 

— 

5 

30 43 


27.08-0.53 

18 

39 

57.7 

_ 

5 29 55 

»> 

25.33+1.11 

18 

30 

51.1 

— 

6 17 35 

, ” 

26.45-1.00 

18 

40 

27.2 

_ 

6 

16 26 


27.09-0.16 

18 

38 

39.7 

_ 

5 19 24 

»> 

25.34+0.97 

18 

31 

23.2 

— 

6 20 36 


26.46-1.16 

18 

41 

03.0 

_ 

6 

20 27 , 

»■ 

27.09 - 0.28 

18 

39 

05.1 

_ 

5 22 25 

»> 

25.34+1.02 

18 

31 

11.0 

— 

6 19 06 

fl 

26.46-1.23 

18 

41 

19.0 

_ 

6 

22 28 1 


27.1-0.4 

18 

39 

22.6 

_ 

5 23 48 

820207 

25.35+0.94 

18 

31 

29.2 

— 

6 21 07 

ft 

26.47+0.90 

18 

33 

42.6 

— 

5 

22 41 


27.10-0.51 

18 

39 

56.6 


5 28 25 

830001 

25.36+1.08 

18 

31 

02.1 

— 

6 16 36 

” 

26.48-1.11 

18 

40 

55.1 

_ 

6 

17 57 


27.10-0.60 

18 

40 

14.5 

_ 

5 30 55 


25.36+1.15 

18 

30 

45.3 

— 

6 14 35 

** 

26.49+0.50 

18 

35 

12.6 

_ 

5 

32 45 


27.11-0.18 

18 

38 

46.1 

_ 

5 18 24 

♦* 

25.37+0.95 

18 

31 

31.2 

— 

6 19 37 


26.49+0.60 

18 

34 

49.7 

_ 

5 

30 14 

” 

27.12-0.39 

18 

39 

31.7 

_ 

5 23 54 

*» 

25.39+0.85 

18 

31 

53.2 

— 

6 21 37 

ft 

26.50+0.56 

18 

35 

00.6 

_ 

5 

30 44 

” 

27.12-0.56 

18 

40 

08.6 

_ 

5 28 55 

*» 

25.46+ 0.83 

18 

32 

05.1 

— 

6 18 08 


26.50+ 0.83 

18 

34 

02.7 


5 

23 12 

** 

27.13-0.25 

18 

39 

03.2 

_ 

5 19 25 


25.52+0.67 

18 

32 

46.1 

— 

6 19 39 

i 

26.53+0.40 

18 

35 

37.7 

_ 

5 

33 15 

*» 

27.13-0.27 

18 

39 

07.9 


5 19 55 


25.54+0.72 

18 

32 

37.9 

— 

6 17 09 

ft 

26.54+0.44 

18 

35 

30.7 

_ 

5 

31 45 

” 

27.13-0.50 

18 

39 

56.6 

_ 

5 26 25 


25.56+0.55 

18 

33 

16.1 

— 

6 20 40 


26.54-1.36 

18 

41 

57.0 

_ 

6 

21 29 


27.14-0.80 

18 

41 

01.6 

__ 

5 33 57 


25.57+0.44 

18 

33 

41.1 

— 

6 23 11 

ft 

26.55+0.74 

18 

34 

28.8 


5 

22 43 


27.15+1.24 

18 

33 

47.8 


4 37 13 

•* 

25.57+0.58 

18 

33 

11.1 

— 

6 19 10 

” 

26.56+0.38 

18 

35 

46.6 

_ 

5 

32 16 

*» 

27.15-0.69 

18 

40 

39.5 

_ 

5 30 56 


25.57+0.88 

18 

32 

08.7 

— 

6 11 10 

** 

26.56+0.79 

18 

34 

17.2 

_ 

5 

20 45 

** 

27.15-0.77 

18 

40 

57.6 

_ 

5 32 57 


25.58+0.53 

18 

33 

24.1 

— 

6 20 11 

” 

26.57+0.31 

18 

36 

00.6 


5 

33 46 

** 

27.16-0.44 

18 

39 

47.7 

__ 

5 22 54 

** 

25.59+0.61 

18 

33 

07.0 

— 

6 17 10 


26.57+0.34 

18 

35 

55.6 

_ 

5 

32 46 

” 

27.16-0.48 

18 

39 

56.7 

_ 

5 24 25 

» 

25.59+0.80 

18 

32 

28.3 

— 

6 12 11 


26.57+0.45 

18 

35 

32.6 

_ 

5 

29 45 

" 

27.16-0.60 

18 

40 

22.7 

_ 

5 27 26 


25.60+0.66 

18 

32 

58.1 

— 

6 15 40 


26.57+0.55 

18 

35 

08.7 

_ 

5 

27 14 

” 

27.16-0.76 

18 

40 

55.6 

_ 

5 31 57 


25.63+0.32 

18 

34 

14.1 

— 

6 23 12 

” 

26.57-1.29 

18 

41 

45.1 

_ 

6 

17 59 

** 

27.17-0.30 

18 

39 

18.2 

_ 

5 18 25 

»* 

25.66+0.53 

18 

33 

32.2 

— 

6 15 41 


26.59 +0.46 

18 

35 

31.8 

_ 

5 

28 17 

,r 

27.17-0.70 

18 

40 

44.6 

_ 

5 29 57 


25.69+0.41 

18 

34 

01.1 

— 

6 17 42 

” 

26.60+ 0.27 

18 

36 

13.6 

_ 

5 

33 17 


27.17-0.74 

18 

40 

52.6 

_ 

5 30 57 


25.70+0.23 

18 

34 

42.1 

— 

6 22 14 


26.60-1.23 

18 

41 

34.1 

_ 

6 

14 58 


27.18-0.33 

18 

39 

26.5 

_ 

5 18 56 

*» 

25.70+0.37 

18 

34 

11.1 

— 

6 18 42 


26.61+0.35 

18 

35 

57.6 

: _ 

5 

30 16 

*» 

27.19-0.37 

18 

39 

35.4 

_ 

5 19 26 

»» 

25.74+0.16 

18 

35 

00.1 

— 

6 21 44 

” 

26.62+0.43 

18 

35 

41.6 

i _ 

5 

27 46 

” 

27.20-0.47 

18 

39 

59.2 

_ 

5 21 57 

•» 

25.74+0.25 

18 

34 

41.1 

— 

6 19 13 


26.63+0.31 

18 

36 

08.6 


5 

30 47 

« 

27.20-0.86 

18 

41 

20.6 

_ 

5 32 28 

*• 

25.76+0.09 

18 

35 

19.0 

— 

6 22 45 

** 

26.63-1.37 

18 

42 

08.2 

! _ 

6 

17 00 

•• 

27.21-0.39 

18 

39 

43.0 

_ 

5 19 26 

•» 

25.76+0.26 

18 

34 

42.1 

— 

6 18 14 

” 

26.63-1.44 

18 

42 

22.1 

_ 

6 

19 00 

” 

27.22+1.24 

18 

33 

54.0 

_ 

4 33 13 


25.76+0.28 

18 

34 

37.2 

— 

6 17 43 

" 

26.64+0.72 

18 

34 

41.9 

^ — 

5 

18 45 

” 

27.22-0.39 

18 

39 

42.4 

_ 

5 18 26 


25.79+0.10 

18 

35 

18.1 

— 

6 21 15 


26.65+0.21 

18 

36 

31.6 

! — 

5 

32 17 

” 

27.22-0.69 

18 

40 

46.6 

_ 

5 26 57 

»» 

25.81+0.30 

18 

34 

39.3 

— 

6 14 43 

** 

26.65+0.56 

18 

35 

16.8 

_ 

5 

22 45 


27.22-0.73 

18 

40 

56.6 

_ 

5 27 57 

•* 

25.81+0.36 

18 

34 

25.6 

— 

6 12 45 


26.65 +0.64 

18 

34 

59.5 


5 

20 16 


27.23-0.50 

18 

40 

07.9 

_ 

5 21 27 

** 

25.82+0.17 

18 

35 

07.1 

— 

6 17 14 

” 

26.66+0.35 

18 

36 

02.6 

_ 

5 

27 46 

” 

27.24-0.49 

18 

40 

07.0 



5 19 57 

*» 

25.84+0.04 

18 

35 

37.2 

— 

6 20 15 

” 

26.68-1.54 

18 

42 

49.2 

_ 

6 

19 01 

” 

27.24-0.52 

18 

40 

12.7 



5 20 57 

»♦ 

25.84+0.36 

18 

34 

28.1 

— 

6 11 15 

” 

26.69+0.13 

18 

36 

54.6 

_ 

5 

32 18 


27.25-0.90 

18 

41 

36.6 

_ 

5 30 58 


25.87 +0.06 

18 

35 

37.1 

— 

6 17 45 

" 

26.69 + 0.31 

18 

36 

15.6 

_ 

5 

27 17 


27.26-0.77 

18 

41 

08.6 

_ 

5 26 57 


25.87+0.22 

18 

35 

02.7 

— 

6 13 16 

" 

26.69 + 0.37 

18 

36 

00.6 

, _ 

5 

25 46 

” 

27.27 - 0.97 

18 

41 

53.5 

_ 

5 31 59 

»♦ 

25.88+0.02 

18 

35 

46.1 

— 

6 18 46 

** 

26.70+0.48 

18 

35 

38.4 


5 

22 17 


27.28-0.53 

18 

40 

19.9 

_ 

5 19 28 

»» 

25.88-0.08 

18 

36 

07.1 

— 

6 21 17 

” 

26.70+0.54 

18 

35 

27.1 

_ 

5 

20 17 

” 

27.28-0.55 

18 

40 

24.5 

_ 

5 19 58 

» 

25.90+0.12 

18 

35 

27.2 

— 

6 14 45 

” 

26.71+0.35 

18 

36 

08.5 


5 

25 17 


27.29+1.03 

18 

34 

47.8 

_ 

4 35 15 

*» 

25.91-0.09 

18 

36 

13.2 

— 

6 19 47 

** 

26.72+0.02 

18 

37 

20.6 

_ 

5 

33 49 


27.29-0.97 

18 

41 

54.5 

_ 

5 30 59 

»» 

25.92+0.09 

18 

35 

35.9 

— 

6 14 17 

** 

26.72 + 0.11 

18 

36 

59.6 

— 

5 

31 18 

” 

27.30- 0.67 

18 

40 

53.3 

_ 

5 21 59 


25.93-0.05 

18 

36 

08.0 

— 

6 17 47 

*’ 

26.73-1.50 

18 

42 

45.1 

— 

6 

15 31 


27.30-0.85 

18 

41 

30.6 

_ 

5 26 58 


25.95+0.02 

18 

35 

53.3 

— 

6 14 46 

” 

26.74-0.01 

18 

37 

27.5 

_ 

5 

33 49 


27.30-0.94 

18 

41 

50.6 

_ 

5 29 29 

»• 

25.95-0.25 

18 

36 

51.1 

— 

6 22 18 

” 

26.74-1.54 

18 

42 

56.3 

_ 

6 

16 01 

" 

27.30-0.98 

18 

41 

58.6 

_ 

5 30 29 


25.96+0.13 

18 

35 

32.8 

— 

6 11 17 

** 

26.75+0.50 

18 

35 

41.9 

_ 

5 

18 47 

” 

27.31-0.57 

18 

40 

31.6 

__ 

5 18 28 


25.96+1.54 

18 

30 

29.7 

— 

5 32 04 

’* 

26.76+0.16 

18 

36 

54.6 

_ 

5 

27 48 


27.32-1.10 

18 

42 

25.6 

_ 

5 33 00 

ft 

25.97-0.12 

18 

36 

26.1 

— 

6 17 47 

” 

26.76-0.07 

18 

37 

43.5 


5 

33 50 

” 

27.33+0.98 

18 

35 

02.9 

_ 

4 34 46 

•• 

25.97-0.17 

18 

36 

37.0 

— 

6 18 48 

” 

26.77 +0.23 

18 

36 

40.6 

_ 

5 

25 18 

” 

27.34-0.85 

18 

41 

33.6 

_ 

5 24 58 

*» 

25.98-0.02 

18 

36 

06.9 

— 

6 14 18 

’’ 

26.77 +0.32 

18 

36 

21.7 

_ 

5 

22 47 

” 

27.35+1.00 

18 

34 

59.9 


4 33 16 

>* 

25.98—0.31 

18 

37 

09.1 

— 

6 22 19 

" 

26.77-1.67 

18 

43 

26.1 

_ 

6 

18 02 

” 

27.36-0.95 

18 

41 

59.6 

_ 

5 26 29 

*» 

25.98-0.34 

18 

37 

15.1 

— 

6 23 19 

” 

26.78 +0.23 

18 

36 

41.6 


5 

24 48 


27.37-1.18 

18 

42 

49.6 

_ 

5 32 31 


25.99-0.06 

18 

36 

16.1 

— 

6 15 17 

’’ 

26.78-1.61 

18 

43 

16.1 

_ 

6 

15 32 


27.38+0.81 

18 

35 

45.1 

_ 

4 36 47 


25.99-0.12 

18 

36 

28.1 

— 

6 16 17 

** 

26.79 + 0.03 

18 

37 

26.5 

_ 

5 

29 49 


27.38-0.87 

18 

41 

43.1 

_ 

5 23 01 


26.00—0.26 

18 

36 

59.0 

— 

6 19 48 

** 

26.79+0.26 

18 

36 

35.6 

_ 

5 

23 18 

” 

27.38-0.97 

18 

42 

05.8 

_ 

5 25 59 


26.01-0.11 

18 

36 

28.2 

— 

6 15 17 

*’ 

26.80+0.24 

18 

36 

42.7 


5 

23 48 


27.38-1.13 

18 

42 

40.6 

_ 

5 30 31 


26.02-0.07 

18 

36 

21.9 

— 

6 13 49 

*’ 

26.80-0.06 

18 

37 

45.6 

_ 

5 

31 50 


27.40+0.86 

18 

35 

37.0 

_ 

4 34 17 


26.02—0.26 

18 

37 

01.1 

- 

6 18 49 

” 

26.80- 0.13 

18 

37 

59.6 

- 

5 

33 51 

” 

27.40-1.02 

18 

42 

16.6 

- 

5 26 30 
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NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 


RA (1950) 

DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

27.40-1.13 

h m j 

18 42 40.6 

- 5 29 31 


29.35+1.37 

18 

37 

25.4 


2 *36 '2l' 

„ 

39.31 + 1.23 

18 

56 

17.1 

+ 6 09 58 

„ 

27.42+0.90 

18 35 28.9 

- 4 32 17 

” 

29.37+1.15 

18 

38 

13.1 

_ 

2 41 23 

’* 

39.32+1.51 

18 

55 

17.2 

+ 6 18 00 

** 

27.42-1.27 

18 43 13.5 

- 5 32 02 


29.38+1.04 

18 

38 

37.8 

_ 

2 43 54 

»♦ 

39.50+0.78 

18 

58 

14.4 

+ 6 07 54 

” 

27.43-1.10 

18 42 37.6 

- 5 27 01 


29.38 + 1.15 

18 

38 

16.1 

_ 

2 40 53 

*» 

39.51+0.94 

18 

57 

39.5 

+ 6 12 25 

” 

27.46-1.03 

18 42 27.8 

- 5 23 30 

” 

29.4-0.8 

18 

45 

12.3 

_ 

3 32 55 

820207 

39.51 + 1.12 

18 

57 

01.3 

+ 6 17 56 

” 

27.46-1.42 

18 43 50.6 

- 5 34 03 

” 

29.40+1.07 

18 

38 

34.3 

— 

2 41 53 

830001 

39.54+0.84 

18 

58 

05.5 

+ 6 11 24 

” 

27.47+0.63 

18 36 34.0 

- 4 37 19 


29.43 + 1.09 

18 

38 

32.1 

— 

2 39 53 

” 

39.60+0.60 

18 

59 

04.1 

+ 6 07 52 

” 

27.47+0.73 

18 36 12.2 

- 4 34 18 


29.45+0.83 

18 

39 

29.5 

— 

2 45 55 

” 

39.67+0.79 

18 

58 

30.0 

+ 6 16 53 

” 

27.48-1.30 

18 43 27.7 

- 5 30 02 

” 

29.53+0.76 

18 

39 

53.8 

_ 

2 43 56 

” 

39.70+0.51 

18 

59 

33.9 

+ 6 10 51 

” 

27.49+0.72 

18 36 15.7 

- 4 33 18 

” 

29.55+0.64 

18 

40 

22.4 

_ 

2 45 57 

” 

39.74+0.54 

18 

59 

32.3 

+ 6 13 51 

” 

27.49-1.07 

18 42 38.6 

- 5 23 03 

” 

29.55+0.99 

18 

39 

06.7 

_ 

2 36 25 

’* 

39.77+0.40 

19 

00 

05.2 

+ 6 11 50 

” 

27.51-1.11 

18 42 48.8 

- 5 23 01 

” 

29.58+0.82 

18 

39 

47.2 

_ 

2 39 26 

” 

39.80+0.29 

19 

00 

32.7 

+ 6 10 19 

” 

27.52 + 0.57 

18 36 51.7 

- 4 35 50 

” 

29.59+0.57 

18 

40 

40.9 

_ 

2 45 58 

” 

39.82+0.32 

19 

00 

27.7 

+ 6 11 49 


27.52 + 0.75 

18 36 13.3 

- 4 31 18 

” 

29.60+0.66 

18 

40 

23.9 

— 

2 42 57 

” 

39.84 +0.45 

19 

00 

01.6 

+ 6 16 50 

” 

27.54+0.67 

18 36 33.0 

- 4 32 19 


29.62+0.54 

18 

40 

51.8 

— 

2 45 28 

” 

39.94+0.23 

19 

00 

59.5 

+ 6 15 48 


27.56+0.47 

18 37 17.1 

- 4 36 51 


29.64 + 0.64 

18 

40 

31.7 

— 

2 40 58 

” 

39.95-0.08 

19 

02 

08.6 

+ 6 07 45 

” 

27.56-1.37 

18 43 49.6 

- 5 27 33 

” 

29.67+0.50 

18 

41 

04.8 


2 43 29 

” 

40.01 +0.05 

19 

01 

47.0 

+ 6 14 46 


27.57+0.43 

18 37 28.2 

- 4 37 21 


29.67+0.57 

18 

40 

50.8 

_ 

2 41 28 

** 

40.01-0.02 

19 

02 

03.2 

+ 6 12 46 


27.57+0.62 

18 36 47.2 

- 4 32 20 


29.71+0.44 

18 

41 

23.8 

_ 

2 43 00 

” 

40.02 -0.19 

19 

02 

39.1 

+ 6 08 14 

” 

27.58-1.16 

18 43 08.7 

- 5 21 04 

” 

29.71+0.68 

18 

40 

32.2 

_ 

2 36 28 

” 

40.04 +0.01 

19 

01 

58.3 

+ 6 14 46 

” 

27.58-1.65 

18 44 53.5 

- 5 34 05 

” 

29.72+0.33 

18 

41 

46.3 

— 

2 45 30 

” 

40.08-0.13 

19 

02 

31.6 

+ 6 13 15 

” 

27.59+0.44 

18 37 27.9 

- 4 35 51 

” 

29.73+0.39 

18 

41 

34.8 

_ 

2 43 30 

” 

40.09 -0.24 

19 

02 

57.9 

+ 6 10 44 

” 

27.59+0.53 

18 37 09.2 

- 4 33 20 

” 

29.78+0.27 

18 

42 

05.4 

_ 

2 44 01 

” 

40.10-0.13 

19 

02 

36.2 

+ 6 14 14 


27.6-0.9 

18 42 01.4 

- 5 12 23 

820207 

29.82+0.15 

18 

42 

36.5 

_ 

2 45 02 

” 

40.16-0.23 

19 

03 

02.9 

+ 6 14 43 

” 

27.60+0.49 

18 37 18.9 

- 4 33 51 

830001 

29.82+0.26 

18 

42 

13.6 

_ 

2 42 01 

” 

40.17-0.26 

19 

03 

10.7 

+ 6 14 13 

” 

27.60+0.59 

18 36 56.7 

- 4 31 20 

” 

29.86+0.08 

18 

42 

54.5 

— 

2 45 03 

” 

40.19-0.30 

19 

03 

21.2 

+ 6 14 43 

” 

27.63+0.32 

18 37 57.6 

- 4 36 52 

” 

29.88+0.0 

18 

43 

15.4 

_ 

2 46 04 

’’ 

40.23-0.44 

19 

03 

56.2 

+ 6 12 42 

” 

27.63+0.33 

18 37 53.7 

- 4 36 52 

*’ 

29.88+0.05 

18 

43 

05.5 

_ 

2 45 03 

" 

40.24-0.48 

19 

04 

06.4 

+ 6 12 11 


27.64 + 0.50 

18 37 19.4 

- 4 31 21 

” 

29.89+0.33 

18 

42 

05.8 

— 

2 36 31 

” 

40.26-0.57 

19 

04 

28.3 

+ 6 10 40 


27.64-1.73 

18 45 16.6 

- 5 33 06 

” 

29.92+0.09 

18 

43 

00.5 

_ 

2 41 33 

” 

40.27-0.67 

19 

04 

49.5 

+ 6 08 40 

” 

27.65+0.42 

18 37 38.2 

- 4 33 21 


29.92+0.23 

18 

42 

31.1 

— 

2 38 02 

” 

40.29-0.37 

19 

03 

47.8 

+ 6 17 42 


27.66+0.48 

18 37 27.0 

- 4 30 51 


29.94+0.05 

18 

43 

11.6 

_ 

2 41 33 

” 

40.30-0.49 

19 

04 

15.2 

+ 6 14 41 


27.67-1.78 

18 45 31.6 

- 5 33 07 

” 

29.97+0.08 

18 

43 

08.2 

_ 

2 39 03 

” 

40.34-0.58 

19 

04 

37.8 

+ 6 14 40 

” 

27.68+0.43 

18 37 39.1 

- 4 31 22 

” 

29.99 +0.05 

18 

43 

16.7 

— 

2 39 04 

” 

40.36-0.50 

19 

04 

23.1 

+ 6 17 41 

” 

27.70+0.20 

18 38 29.9 

- 4 36 53 

” 

29.99+0.11 

18 

43 

03.9 

— 

2 37 33 

” 

40.37-0.68 

19 

05 

02.5 

+ 6 13 39 

” 

27.70+0.29 

18 38 12.4 

- 4 34 23 

” 

30.06 +0.0 

18 

43 

36.3 

— 

2 36 34 

” 

40.39-0.71 

19 

05 

11.0 

+ 6 13 39 

** 

27.71-1.58 

18 44 52.7 

- 5 25 35 


30.07-0.35 

18 

44 

50.6 

— 

2 45 37 

” 

40.42-0.71 

19 

05 

14.8 

+ 6 15 09 

** 

27.71-1.75 

18 45 29.7 

- 5 30 07 

” 

30.08 -0.30 

18 

44 

41.7 


2 44 07 

” 

40.43-0.79 

19 

05 

34.0 

+ 6 13 38 

” 

27.72+0.32 

18 38 08.1 

- 4 32 23 

” 

30.1-0.4 

18 

45 


_ 

2 46 

ED 

40.47-0.77 

19 

05 

32.3 

+ 6 16 08 

” 

27.73+0.41 

18 37 48.6 

- 4 29 22 

” 

30.10-0.07 

18 

43 

54.6 

— 

2 36 35 

830001 

40.48-0.98 

19 

06 

19.4 

+ 6 10 37 

” 

27.74-1.44 

18 44 26.2 

- 5 20 06 

” 

30.14-0.34 

18 

44 

57.5 

_ 

2 41 37 

” 

40.50 -0.79 

19 

05 

41.2 

+ 6 17 08 

” 

27.76 + 0.13 

18 38 51.7 

- 4 35 24 

’* 

30.18-0.34 

18 

45 

00.1 

_ 

2 39 37 

” 

40.50-1.10 

19 

06 

46.9 

+ 6 08 36 


27.77-1.53 

18 44 49.3 

- 5 20 37 

” 

30.2-0.4 

18 

45 


_ 

2 40 

ED 

40.51-0.81 

19 

05 

46.6 

+ 6 17 38 

** 

27.78+0.25 

18 38 30.0 

- 4 30 53 

” 

30.20-0.27 

18 

44 

49.5 

— 

2 36 37 

830001 

40.54-0.92 

19 

06 

14.0 

+ 6 15 37 


27.80-0.01 

18 39 27.2 

- 4 37 25 

” 

30.21-0.45 

18 

45 

26.7 

— 

2 41 08 

” 

40.54-1.17 

19 

07 

06.9 

+ 6 08 35 

** 

27.82-0.02 

18 39 31.1 

- 4 36 26 


30.24-0.44 

18 

45 

30.3 

_ 

2 39 08 

” 

40.59-1.13 

19 

07 

05.0 

+ 6 12 35 


27.82-0.06 

18 39 40.5 

- 4 37 26 

” 

30.30-0.48 

18 

45 

43.6 

_ 

2 36 39 

” 

40.60-1.31 

19 

07 

42.9 

+ 6 08 04 

” 

27.83+0.16 

18 38 53.1 

- 4 30 54 


30.33-0.60 

18 

46 

13.2 

— 

2 38 40 

** 

40.62-1.23 

19 

07 

29.2 

+ 6 11 04 

” 

27.84 + 0.22 

18 38 41.0 

- 4 28 54 

” 

30.34-0.58 

18 

46 

10.5 


2 37 40 

” 

40.66-1.12 

19 

07 

10.0 

+ 6 16 35 


27.84-1.65 

18 45 21.0 

- 5 20 08 

” 

30.37-0.60 

18 

46 

16.4 

— 

2 36 40 

’* 

40.68-1.31 

19 

07 

53.1 

+ 6 12 33 


27.87+0.01 

18 39 31.0 

- 4 32 56 

” 

30.39-0.85 

18 

47 

12.6 

_ 

2 42 42 

” 

40.69-1.25 

19 

07 

40.8 

+ 6 14 34 

" 

27.87-0.11 

18 39 56.2 

- 4 36 26 

” 

30.44-1.05 

18 

48 

01.2 

— 

2 45 14 

” 

40.71-1.21 

19 

07 

35.3 

+ 6 16 34 


27.88+0.04 

18 39 26.1 

- 4 31 25 

” 

30.49-1.00 

18 

47 

57.2 

— 

2 41 14 


40.77-1.32 

19 

08 

04.4 

+ 6 17 03 


27.88-0.15 

18 40 05.0 

- 4 36 57 

** 

30.53-1.06 

18 

48 

13.7 

— 

2 40 44 

” 

40.88-1.70 

19 

09 

37.3 

+ 6 12 00 


27.89-0.10 

18 39 54.4 

- 4 34 56 


30.54- 1.01 

18 

48 

02.7 

— 

2 38 44 

” 

40.90-1.67 

19 

09 

34.4 

+ 6 14 00 

” 

27.89-0.17 

18 40 10.2 

- 4 36 27 


30.56-1.23 

18 

48 

53.2 

— 

2 43 46 

” 

42.3-0.1 

19 

06 

43.8 

+ 8 11 40 

820207 

27.89-1.71 

18 45 39.9 

- 5 19 39 


30.68-1.44 

18 

49 

50.6 

— 

2 43 18 

” 

42.4-0.1 

19 

07 


+ 8 17 

ED 

27.91-0.15 

18 40 08.9 

- 4 35 27 

" 

30.69-1.24 

18 

49 

08.8 

_ 

2 37 16 

” 

42.4-0.4 

19 

08 


+ 8 09 

” 

27.92-0.19 

18 40 18.4 

- 4 35 57 


30.7+0.4 

18 

43 

16.6 

— 

1 49 57 

820207 

42.6+0.0 

19 

06 

34.8 

+ 8 32 53 

820207 

27.96-0.12 

18 40 07.7 

- 4 31 27 

•* 

30.71-1.30 

18 

49 

25.5 

— 

2 37 47 

830001 

43.2+0.0 

19 

08 


+ 9 03 

ED 

27.98-0.27 

18 40 41.7 

- 4 34 28 


30.71-1.45 

18 

49 

56.0 

— 

2 41 48 

” 

44.17+1.65 

19 

03 

49.1 

+ 10 40 12 

830001 

27.99 -0.17 

18 40 20.6 

- 4 31 27 


30.72-1.56 

18 

50 

21.2 

— 

2 44 19 

” 

44.20+1.40 

19 

04 

46.6 

+ 10 34 40 

’* 

27.99-0.31 

18 40 50.6 

- 4 35 28 

” 

30.75-1.36 

18 

49 

42.0 

— 

2 37 17 

** 

44.22+1.48 

19 

04 

31.9 

+ 10 38 10 

” 

27.99-0.40 

18 41 10.7 

- 4 37 29 

** 

30.77-1.38 

18 

49 

48.2 

_ 

2 36 48 

” 

44.29+1.35 

19 

05 

08.1 

+ 10 38 39 

” 

28.0+1.4 

18 35 

- 3 47 

ED 

30.79-1.48 

18 

50 

10.5 

! — 

2 38 48 

” 

44.29+1.45 

19 

04 

47.8 

+ 10 41 10 


28.01-0.33 

18 40 58.6 

- 4 34 59 

830001 

30.81-0.06 

18 

45 

17.5 

_ 

1 59 14 

810618 

44.39+1.07 

19 

06 

20.8 

+ 10 35 37 


28.02-0.36 

18 41 06.7 

- 4 34 59 

” 

30.84-1.74 

18 

51 

13.0 

_ 

2 43 21 

830001 

44.44+1.18 

19 

06 

03.0 

+ 10 41 37 


28.02-0.44 

18 41 21.7 

- 4 37 29 

” 

30.87-1.68 

18 

51 

03.3 

_ 

2 39 50 

” 

44.45+1.02 

19 

06 

38.3 

+ 10 37 36 

” 

28.04-0.44 

18 41 25.6 

- 4 36 30 

” 

30.88-1.73 

18 

51 

15.7 

_ 

2 40 51 

” 

44.63+0.69 

19 

08 

10.0 

+ 10 37 33 

** 

28.05-0.22 

18 40 39.6 

- 4 29 58 

” 

30.89-1.61 

18 

50 

50.5 

_ 

2 36 50 

” 

44.64+ 0.53 

19 

08 

45.1 

+ 10 34 01 


28.07 -0.29 

18 40 55.9 

- 4 30 29 

” 

30.9+0.1 

18 

45 

09.0 

_ 

1 49 09 

811014 

44.68 + 0.64 

19 

08 

26.7 

+ 10 39 02 

" 

28.07 - 0.47 

18 41 34.3 

- 4 35 30 

” 

31.0+0.2 

18 

45 


_ 

1 41 

ED 

44.70+0.72 

19 

08 

11.3 

+ 10 42 33 


28.08-0.36 

18 41 11.5 

- 4 31 59 


31.0-0.2 

18 

46 

07.0 

— 

1 51 30 

820308 

44.71+0.64 

19 

08 

28.8 

+ 10 41 02 


28.10-0.38 

18 41 19.6 

- 4 31 29 

” 

” 

18 

46 

07.1 

_ 

1 51 27 

820207 

44.72+0.58 

19 

08 

42.8 

+ 10 39 32 

•* 

28.10-0.42 

18 41 26.3 

- 4 32 30 

” 

31.1+0.2 

18 

45 


_ 

1 36 

ED 

44.74+ 0.62 

19 

08 

38.3 

+ 10 42 02 

” 

28.10-0.45 

18 41 33.4 

- 4 33 30 


31.5-0.1 

18 

46 

29.9 

_ 

1 20 31 

820207 

44.82+0.19 

19 

10 

18.4 

+ 10 33 58 


28.12-0.52 

18 41 50.7 

- 4 34 01 


31.7-0.8 

18 

49 

26.5 

_ 

1 30 24 

” 

44.83+0.28 

19 

10 

02.1 

+ 10 36 59 


28.13-0.34 

18 41 13.5 

- 4 28 59 

” 

31.8-0.5 

18 

49 


_ 

1 18 

ED 

44.87 +0.27 

19 

10 

08.8 

+ 10 38 59 

*» 

28.15-0.59 

18 42 09.7 

- 4 34 31 


32.0+ 1.6 

18 

41 


_ 

0 09 

” 

44.93+0.17 

19 

10 

36.3 

+ 10 38 58 


28.18-0.67 

18 42 30.3 

- 4 35 02 


32.8-0.3 

18 

49 

48.2 

_ 

0 17 54 

820207 

44.97+0.13 

19 

10 

49.0 

+ 10 40 27 


28.21-0.81 

18 43 04.4 

- 4 37 33 

” 

33.0+0.6 

18 

47 


+ 

0 17 

ED 

45.00+0.07 

19 

11 

05.8 

+ 10 39 57 

" 

28.22-0.63 

18 42 26.7 

- 4 32 02 

’* 

34.05+1.73 

18 

44 

47.8 

+ 

1 43 22 

830001 

45.03-0.04 

19 

11 

32.1 

: + 10 38 56 

” 

28.25-0.59 

18 42 20.5 

- 4 29 32 

” 

34.12+1.66 

18 

45 

08.6 

+ 

1 45 21 

" 

45.04 - 0.11 

19 

11 

50.6 

I +10 37 25 


28.27-0.89 

18 43 27.1 

- 4 36 34 

” 

34.15+1.54 

18 

45 

39.2 

+ 

1 43 50 j 

*’ 

45.08-0.27 

19 

12 

28.9 

+ 10 34 54 


28.31-0.93 

18 43 40.2 

- 4 35 34 

” 

34.15 + 1.59 

18 

45 

29.2 

+ 

1 45 21 

*’ 

45.15-0.15 

19 

12 

10.2 

+ 10 41 54 


28.31-0.97 

18 43 48.4 

- 4 36 35 

** 

34.2-0.3 

18 

52 


+ 

0 55 

ED 

45.23-0.52 

19 

13 

38.9 

+ 10 35 51 

” 

28.34- 0.91 

18 43 38.5 

- 4 33 34 

*' 

34.20+1.49 

18 

45 

54.9 

+ 

1 44 50 

830001 

45.23-0.56 

19 

13 

47.7 

+ 10 34 21 

” 

28.38-1.13 

18 44 30.6 

- 4 37 06 

” 

34.26+1.36 

18 

46 

30.0 

+ 

1 44 49 

" 

45.24-0.42 

19 

13 

18.0 

+ 10 39 22 

»• 

28.44-1.16 

18 44 42.8 

- 4 35 07 

” 

34.29+1.36 

18 

46 

32.0 

+ 

1 46 19 

” 

45.26-0.42 

19 

13 

21.8 

+ 10 40 22 


28.46-1.02 

18 44 16.2 

- 4 30 06 

” 

34.37+1.23 

18 

47 

08.9 

+ 

1 46 47 

** 

45.29-0.54 

19 

13 

49.6 

+ 10 38 21 

” 

28.46- 1.07 

18 44 26.4 

- 4 31 06 

** 

34.39+1.05 

18 

47 

49.5 

+ 

1 43 16 

” 

45.4+0.2 

19 

11 


+ 11 05 

ED 

28.49-1.05 

18 44 24.8 

- 4 29 06 

” 

34.4-0.2 

18 

52 


+ 

1 09 

ED 

45.45-0.84 

19 

15 

12.5 

+ 10 38 18 

830001 

28.5-0.0 

18 40 47.8 

- 3 58 59 

820207 

34.56+0.89 

18 

48 

43.4 

+ 

1 47 44 

830001 

45.57-0.89 

19 

15 

38.8 

+ 10 43 17 

” 

28.53-1.33 

18 45 30.0 

- 4 35 08 

830001 

34.80+0.31 

18 

51 

13.6 

+ 

1 44 08 

” 

45.61-0.96 

19 

15 

58.3 

+ 10 43 16 

” 

28.55-1.34 

18 45 33.5 

- 4 33 38 

” 

34.81+0.35 

18 

51 

06.1 

+ 

1 46 09 

” 

45.62-1.09 

19 

16 

26.7 

+ 10 40 15 

*» 

28.58-1.53 

18 46 16.8 

- 4 37 40 

” 

34.92+0.10 

18 

52 

09.9 

+ 

1 45 06 

” 

45.65-1.11 

19 

16 

34.2 

+ 10 41 15 

’* 

28.69-1.56 

18 46 36.2 

- 4 32 41 

” 

34.98-0.08 

18 

52 

55.7 

+ 

1 43 05 

*■ 

45.7+0.0 

19 

12 


+ 11 15 

ED 

28.7-0.2 

18 42 

- 3 55 

ED 

35.0+0.2 

18 

52 


+ 

1 52 

ED 

45.72-1.43 

19 

17 

51.8 

+ 10 35 43 

830001 

28.7-0.6 

18 43 10.2 

- 4 03 59 

820207 

35.05-0.09 

18 

53 

05.7 

+ 

1 47 05 

830001 

45.78-1.64 

19 

18 

42.8 

+ 10 33 11 

” 

28.70-1.71 

18 47 09.6 

- 4 36 12 

830001 

35.12-0.20 

18 

53 

36.5 

+ 

1 47 33 

” 

45.98-1.67 

19 

19 

14.2 

+ 10 42 40 


28.71-1.54 

18 46 34.0 

- 4 30 41 

** 

35.20-0.33 

18 

54 

14.9 

+ 

1 48 02 

” 

45.99-1.81 

19 

19 

45.4 

+ 10 39 39 

»• 

28.71-1.58 

18 46 43.1 

- 4 32 11 

” 

35.26-0.48 

18 

54 

53.0 

+ 

1 47 01 

” 

46.5+0.0 

19 

14 


+ 11 58 

ED 

28.73-1.62 

18 46 54.3 

- 4 32 11 


35.53-1.05 

18 

57 

23.7 

+ 

1 45 55 

” 

46.6+0.8 

19 

12 


+ 12 26 

*» 

28.73-1.76 

18 47 23.5 

- 4 35 42 


35.56-1.19 

18 

57 

55.4 

+ 

1 43 24 


49.5-0.3 

19 

21 


+ 14 28 

" 

28.74-1.64 

18 46 58.2 

- 4 32 12 


35.71-1.44 

18 

59 

06.1 

+ 

1 44 22 

" 

49.6-0.2 

19 

21 


+ 14 36 

*» 

28.75-1.60 

18 46 50.7 

- 4 30 41 

” 

35.73-1.41 

18 

59 

02.7 

+ 

1 46 22 

” 

50.4+0.4 

19 

20 


+ 15 35 


28.8+0.0 

18 41 

- 3 44 

ED 

35.82-1.72 

19 

00 

18.8 

+ 

1 42 49 

” 

55.2-0.8 

19 

35 


+ 19 12 


28.8+3.5 

18 29 

- 2 07 

” 

36.2-1.0 

18 

58 


+ 

2 23 

ED 

55.6+0.6 

19 

30 


+ 20 15 


28.80-1.67 

18 47 11.5 

- 4 29 42 

830001 

37.1-0.9 

19 

00 


+ 

3 10 

** 

59.4-0.2 

19 

41 


+ 23 09 


29.0+3.5 

18 29 

- 1 56 

ED 

37.6+2.2 

18 

50 


+ 

5 06 


59.5-0.2 

19 

41 


+ 23 14 

*» 

29.21 + 1.31 

18 37 21.4 

- 2 45 21 

830001 

38.0-0.4 

19 

00 


+ 

4 15 

** 

61.6+0.0 

19 

45 


+25 09 


29.22+1.45 

18 36 52.0 

- 2 41 20 

” 

38.65-1.55 

18 

46 

28.9 


4 34 40 

830001 

61.6-1.6 

19 

51 


+24 20 


29.22+1.51 

18 36 39.4 

- 2 39 19 

” 

38.8-0.4 

19 

01 


+ 

4 58 

ED 

64.8 + 1.4 

19 

47 


+ 28 37 

»• 

29.27 + 1.31 

18 37 28.8 

- 2 42 21 

” 

38.9-0.8 

19 

03 


+ 

4 52 

” 

70.8 + 1.2 

20 

03 


+ 33 37 

” 

29.27+1.37 

18 37 15.1 

- 2 40 21 

” 

39.09+1.79 

18 

53 

51.6 

+ 

6 14 03 

830001 

71.4+2.2 

20 

00 


+ 34 40 

’* 

29.27+1.52 

18 36 43.3 

- 2 36 49 

" 

39.18 + 1.62 

18 

54 

39.1 

+ 

6 14 01 


72.2+0.6 

20 

09 


+ 34 28 

” 

29.29+1.18 

18 37 58.4 

- 2 44 52 

” 

39.28+1.31 

18 

55 

55.1 

+ 

6 10 29 

” 

72.926 - 0.894 

20 

16 

51 

+ 34 13 48 

820109 


A-U4 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

73.4-2.0 

h m » 

20 23 

+ 33 59 

ED 

289.7-0.9 

h m » 

10 57 

-60 35 

„ 

339.93+0.37 

h m . 

16 41 32.5 

-44 57 50 

820308 

74.900 + 0.500 

20 16 42 

+ 36 39 42 

820109 

291.27-0.71# 1 

11 09 44.2 

-61 02 51 

811014 

339.98-0.19 

16 44 04.4 

-45 17 53 

820207 
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16 38 45.6 

-46 11 49 

820713 

352.60+2.76 

17 12 30.6 

-33 32 57 


285.05+0.07 

10 28 43.3 

-57 33 27 

820308 

338.88 -0.08IR 

16 39 29.1 

-46 03 44 

” 

352.61-0.19 

17 24 13.9 

-25 13 10 

820308 

285.26 — 0.05 

10 29 36.6 

-57 46 50 

811014 

338.92+0.56 

16 36 55.2 

-45 36 19 

811014 

352.68+2.63 

17 13 12.7 

-33 33 29 

830001 

286.50 + 0.06 

10 39 59.7 

-58 17 41 

820308 

339.62 - 0.12 

16 42 27.3 

-45 31 20 

*’ 

352.74+2.75 

17 12 55.4 

-33 25 58 


287.4—0.5 

10 42 

-59 13 

ED 


16 42 27.8 

-45 31 18 

810618 

352.80+2.45 

| 17 14 16.6 

-33 33 31 

” 


A-115 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR quality: 


NAME 


RA 

(1950) DEC | 

POS REF 

NAME 


RA 

(1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

352 . 80 + 2.61 

17 

n " 

38.9 

-33 28 00 


354 . 44 - 0.36 

h 

17 

29™ 

52.1 

-33 48 00 


355 . 19 - 1.49 

17 

36 

23.9 

-33 47 14 

352.86 + 2.43 

17 

14 

32.0 

-33 31 32 

” 

354 . 46 + 0.04 

17 

28 

19.1 

-33 34 01 

” 

355 . 21 - 0.88 

17 

33 

56.9 

-33 26 13 

352.93 + 2.24 

17 

15 

26.3 

-33 34 33 

” 

354 . 46 + 0.19 

17 

27 

41.8 

-33 28 30 

” 

355 . 21 - 0.96 

17 

34 

19.2 

-33 28 44 

352 . 96 + 2.16 

17 

15 

51.9 

-33 36 04 


354 . 46 + 0.20 

17 

27 

38.9 

-33 28 30 

” 

355 . 23 + 1.44 

17 

24 

49.5 

-32 03 54 

352 . 99 + 2.16 

17 

15 

54.5 

-33 34 34 

” 

354 . 46 - 0.03 

17 

28 

35.0 

-33 36 02 

” 

355 . 23 - 0.98 

17 

34 

26.3 

-33 28 45 

353 . 03 + 2.25 

17 

15 

40.3 

-33 29 34 

” 

” 

17 

28 

36.7 

-33 36 02 

” 

355 . 23 - 1.02 

17 

34 

37.2 

-33 29 45 

353 . 05 + 0.56 

17 

22 

26 

-34 26 42 

830601 

354 . 47 + 0.0 

17 

28 

28.3 

-33 34 32 

” 

355 . 26 - 1.00 

17 

34 

35.6 

-33 27 45 

353.05 + 2.04 

17 

16 

34.0 

-33 35 36 

830001 

354 . 49 + 0.15 

17 

27 

58.8 

-33 28 31 


355 . 27 - 1.01 

17 

34 

38.4 

-33 27 15 

353.05 + 2.10 

17 

16 

20.0 

-33 33 35 

” 

354 . 50 + 0.07 

17 

28 

16.9 

-33 30 31 


355 . 28 - 1.28 

17 

35 

45.8 

-33 35 47 

353.06 + 2.29 

17 

15 

35.5 

-33 26 34 

” 

354 . 50 - 0.39 

17 

30 

09.2 

-33 46 00 

” 

355 . 28 - 1.64 

17 

37 

12.8 

-33 47 16 

353 . 11 + 2.15 

17 

16 

16.6 

-33 29 05 

” 

354 . 51 - 0.51 

17 

30 

39.3 

-33 49 32 

” 

355 . 28 - 1.67 

17 

37 

21.3 

-33 48 16 

353 . 13 + 0.64 

17 

22 

18 

-34 19 48 

830601 

354 . 52 - 0.59 

17 

31 

00.8 

-33 51 32 

” 

355 . 30 - 1.01 

17 

34 

45.4 

-33 25 45 

353 . 15 + 0.09 

17 

24 

36.9 

-34 37 22 

820308 

354 . 53 + 0.03 

17 

28 

29.9 

-33 30 21 

820207 

355 . 30 - 1.14 

17 

35 

14.9 

-33 30 16 

353 . 19 + 0.91 

17 

21 

25 

-34 08 00 

830601 

” 

17 

28 

33.4 

-33 30 05 

820308 

355 . 30 - 1.59 

17 

37 

03.7 

-33 44 45 

353 . 22 + 0.67 

17 

22 

28 

-34 14 30 

’* 

354 . 53 + 0.17 

17 

27 

59.9 

-33 26 00 

830001 

355 . 31 - 1.15 

17 

35 

19.9 

-33 30 17 

353 . 23 - 0.24 

17 

26 

09.5 

-34 44 42 

820308 

354 . 56 - 0.11 

17 

29 

10.0 

-33 33 33 

” 

355 . 31 - 1.88 

17 

38 

17.7 

-33 53 18 

353 . 3 + 0.8 

17 

22 


-34 06 

ED 

354 . 56 - 0.44 

17 

30 

31.3 

-33 44 31 

” 

355 . 32 - 1.28 

17 

35 

52.2 

-33 33 18 

353 . 31 + 1.35 

17 

20 

00.1 

-33 46 38 

830001 

354 . 58 - 0.07 

17 

29 

04.6 

-33 31 03 

” 

355 . 32 - 1.36 

17 

36 

11.2 

-33 36 18 

353 . 32 + 1.64 

17 

18 

52.6 

-33 36 11 

** 

354 . 59 + 0.05 

17 

28 

38.3 

-33 27 02 


355 . 32 - 1.73 

17 

37 

43.4 

-33 48 17 

353 . 34 - 0.15 

17 

26 

05 

-34 35 42 

830601 

354 . 59 - 0.25 

17 

29 

49.0 

-33 36 34 


355 . 32 - 1.92 

17 

38 

29.4 

-33 54 18 

353 . 38 + 1.72 

17 

18 

45.3 

-33 30 41 

830001 

354 . 60 + 0.03 

17 

28 

44.0 

-33 27 02 

” 

355 . 33 - 1.25 

17 

35 

46.9 

-33 32 17 

353 . 39 + 1.84 

17 

18 

17.8 

-33 26 10 

” 

354 . 60 + 0.07 

17 

28 

33.6 

-33 25 32 

” 

355 . 35 + 1.55 

17 

24 

42.1 

-31 58 54 

353 . 41 - 0.36 

17 

27 

07 

-34 39 24 

830601 

354 . 60 + 0.26 

17 

27 

48.4 

-33 19 19 

820308 

355 . 36 - 1.82 

17 

38 

10.5 

-33 49 18 

353 . 41 - 0 . 36IR 

17 

27 

09.2 

-34 39 18 

820713 

354 . 60 - 0.59 

17 

31 

12.6 

-33 47 33 

830001 

355 . 37 + 1.51 

17 

24 

53.4 

-31 59 24 

353.43 + 1.73 

17 

18 

50.5 

-33 27 41 

830001 

354 . 61 - 0.18 

17 

29 

35.1 

-33 33 34 

” 

355 . 38 + 0.08 

17 

30 

32.1 

-32 46 28 

353.43 + 1.75 

17 

18 

44.1 

-33 27 11 

” 

354 . 61 - 0.72 

17 

31 

45.9 

-33 51 04 

” 

355 . 38 - 1.15 

17 

35 

30.5 

-33 26 17 

353 . 45 + 0.99 

17 

21 

47.8 

-33 52 12 

” 

354 . 62 + 0 . 47IR 

17 

27 

03.7 

-33 11 31 

820713 

355 . 38 - 1.51 

17 

36 

56.8 

-33 37 50 

353 . 45 + 1.53 

17 

19 

39.8 

-33 33 43 

” 

354 . 62 - 0.28 

17 

30 

01.9 

-33 36 05 

830001 

355 . 39 + 1.54 

17 

24 

49.3 

-31 57 24 

353.48 + 1.04 

17 

21 

41.4 

-33 49 12 


354 . 63 - 0.83 

17 

32 

16.2 

-33 54 05 


355 . 40 + 1.29 

17 

25 

50.1 

-32 04 56 

353.51 + 1.05 

17 

21 

44.3 

-33 47 12 


354 . 64 - 0.09 

17 

29 

18.3 

-33 29 03 

” 

355 . 40 + 1.45 

17 

25 

12.3 

-31 59 55 

353 . 52 + 1.57 

17 

19 

43.7 

-33 28 43 

” 

354 . 64 - 0.35 

17 

30 

22.4 

-33 37 36 

” 

355 . 40 - 1.37 

17 

36 

27.8 

-33 32 19 

353 . 54 - 0.01 

17 

26 

03 

-34 21 36 

830601 

354 . 67 - 0.40 

17 

30 

39.1 

-33 37 36 

” 

355 . 40 - 1.80 

17 

38 

11.3 

-33 46 18 

353 . 55 + 1.60 

17 

19 

42.0 

-33 26 13 

830001 

354 . 68 - 0.06 

17 

29 

19.4 

-33 26 03 

” 

355 . 41 - 1.40 

17 

36 

35.1 

-33 32 49 

353 . 59 + 0.81 

17 

22 

54.5 

-33 51 15 

” 

354 . 69 - 0.23 

17 

29 

59.5 

-33 31 05 

” 

355 . 42 - 1.30 

17 

36 

13.8 

-33 29 18 

353 . 59 + 0.91 

17 

22 

32.3 

-33 47 44 

” 

354 . 69 - 0.31 

17 

30 

19.1 

-33 33 36 

*’ 

355 . 42 - 1.89 

17 

38 

57.0 

-33 48 19 

353 . 60 + 1.23 

17 

21 

16.0 

-33 36 16 

” 

354 . 69 - 0.36 

17 

30 

30.6 

-33 35 06 


355 . 43 - 1.84 

17 

38 

24.8 

-33 45 48 

353 . 60 - 0.23 

17 

27 

08.1 

-34 25 31 

820207 

354 . 70 - 0.17 

17 

29 

48.4 

-33 28 34 

" 

355 . 43 - 2.10 

17 

39 

30.4 

-33 54 21 

” 

17 

27 

08.5 

-34 25 31 

820308 

354 . 70 - 0.44 

17 

30 

52.8 

-33 37 37 

” 

355 . 44 - 1.21 

17 

35 

54.5 

-33 25 18 

353 . 60 — 0 . 23A 

17 

27 

04.6 

-34 25 46 

820207 

354 . 71 - 0.08 

17 

29 

26.3 

-33 25 04 

’* 

355 . 44 - 1.27 

17 

36 

09.6 

-33 27 18 

353 . 60 — 0 . 23B 

17 

27 

08.3 

-34 25 31 

” 

354 . 72 - 0.27 

17 

30 

13.1 

-33 31 05 

” 

355 . 44 - 1.99 

17 

39 

05.6 

-33 50 20 

353 . 64 + 1.15 

17 

21 

41.7 

-33 37 17 

830001 

354 . 72 - 0.86 

17 

32 

37.0 

-33 50 36 

” 

355 . 45 - 1.95 

17 

38 

56.2 

-33 48 50 

353 . 64 + 1.25 

17 

21 

16.8 

-33 33 46 


354 . 73 - 0.85 

17 

32 

35.3 

-33 49 36 

” 

355 . 47 - 1.50 

17 

37 

09.0 

-33 32 50 

353 . 67 + 0.72 

17 

23 

27.6 

-33 50 16 


354 . 73 - 0.93 

17 

32 

55.6 

-33 52 06 

" 

355 . 48 - 1.32 

17 

36 

28.3 

-33 26 49 

353 . 67 + 0.86 

17 

22 

55.0 

-33 45 15 

” 

354 . 74 - 0.30 

17 

30 

25.5 

-33 31 06 

” 

355 . 48 - 2.10 

17 

39 

36.5 

-33 51 51 

353 . 70 + 1.43 

17 

20 

46.7 

-33 24 45 


354 . 75 - 0.06 

17 

29 

28.5 

-33 22 17 

820308 

355.48 - 2.13 

17 

39 

42.6 

-33 52 51 

353 . 72 + 0.59 

17 

24 

06.7 

-33 52 17 


354 . 75 - 0.20 

17 

30 

03.0 

-33 27 05 

830001 

355 . 49 - 1.44 

17 

36 

56.5 

-33 30 20 

353 . 73 + 0.52 

17 

24 

25.9 

-33 53 48 


354 . 75 - 0.24 

17 

30 

11.4 

-33 28 05 

” 

355 . 50 - 1.33 

17 

36 

31.7 

-33 26 19 

353 . 77 + 1.33 

17 

21 

19.4 

-33 24 46 


354.75 _ 0.45 

17 

31 

03.0 

-33 35 07 

” 

355.51 + 1.12 

17 

26 

49.2 

-32 05 28 

353 . 79 + 1.16 

17 

22 

03.0 

-33 29 18 


354 . 76 - 0.37 

17 

30 

43.5 

-33 32 06 

” 

355 . 51 - 2.05 

17 

39 

29.3 

-33 48 51 

353 . 81 + 0.69 

17 

23 

58.9 

-33 44 17 


354 . 77 - 0.38 

17 

30 

48.9 

-33 32 07 


355 . 52 - 1.34 

17 

36 

39.6 

-33 25 19 

353.81 + 1.10 

17 

22 

20.9 

-33 30 48 

” 

354 . 78 - 0.22 

17 

30 

12.2 

-33 26 35 


355 . 53 + 1.23 

17 

26 

25.2 

-32 00 57 

353 . 83 + 1.10 

17 

22 

24.2 

-33 29 18 

” 

354 . 79 - 0.30 

17 

30 

32.5 

-33 28 36 

” 

355 . 54 + 1.09 

17 

27 

01.0 

-32 04 59 

353 . 83 + 1.14 

17 

22 

15.8 

-33 28 18 


354 . 81 - 0.31 

17 

30 

40.2 

-33 27 36 

” 

355 . 54 - 1.59 

17 

37 

42.8 

-33 32 22 

353 . 86 + 0.51 

17 

24 

50.0 

-33 47 49 


354 . 82 - 1.05 

17 

33 

39.3 

-33 51 08 


355 . 55 - 2.17 

17 

40 

04.3 

-33 50 22 

353 . 88 + 0.40 

17 

25 

19.5 

-33 50 50 


354 . 83 - 0.38 

17 

30 

56.9 

-33 29 07 


355 . 56 - 2.27 

17 

40 

32.0 

-33 52 53 

353 . 89 + 0.40 

17 

25 

21.0 

-33 50 20 


354 . 83 - 0.92 

17 

33 

09.9 

-33 46 37 

” 

355 . 57 - 2.18 

17 

40 

11.3 

-33 49 52 

353 . 90 + 0.30 

17 

25 

46.8 

-33 52 51 


354 . 85 - 0.60 

17 

31 

53.3 

-33 35 09 


355 . 57 - 2.20 

17 

40 

16.5 

-33 50 22 

353 . 90 + 0.87 

17 

23 

31.4 

-33 33 51 


354 . 85 - 0.65 

17 

32 

07.7 

-33 36 39 

” 

355 . 59 + 1.19 

17 

26 

45.8 

-31 58 58 

353 . 91 + 0.86 

17 

23 

34.8 

-33 33 51 

*’ 

354 . 85 - 1.12 

17 

34 

01.5 

-33 52 09 

*’ 

355.61 + 1.00 

17 

27 

33.3 

-32 04 30 

353 . 93 + 0.40 

17 

25 

27.2 

-33 47 50 


354 . 86 - 0.61 

17 

31 

59.5 

-33 35 09 

” 

355 . 62 - 1.51 

17 

37 

34.5 

-33 25 51 

353 . 93 + 0.45 

17 

25 

15.0 

-33 46 20 


354 . 87 - 0.99 

17 

33 

31.0 

-33 47 08 

” 

355 . 63 - 1.59 

17 

37 

55.4 

-33 27 52 

353 . 93 + 0.80 

17 

23 

50.3 

-33 34 52 

” 

354 . 88 - 0.54 

17 

31 

44.8 

-33 31 38 

820207 

355 . 64 + 1.05 

17 

27 

24.9 

-32 01 29 

353 . 94 + 0.46 

17 

25 

14.8 

-33 45 20 

” 

” 

17 

31 

45.1 

-33 31 47 

820308 

355 . 64 - 1.91 

17 

39 

15.9 j 

-33 37 55 

353 . 94 + 1.06 

17 

22 

50.2 

-33 25 19 


354 . 88 - 1.17 

17 

34 

17.4 

; -33 52 09 

830001 

355 . 65 + 0.93 

17 

27 

54.4 

-32 04 30 

353 . 95 + 0.89 

17 

23 

34.7 

-33 30 51 


354 . 89 - 0.36 

17 

31 

02.5 

-33 25 07 

” 

355 . 65 - 2.40 

17 

41 

16.1 

-33 52 55 

353 . 96 + 0.91 

17 

23 

30.9 

-33 29 21 


354 . 89 - 0.48 

17 

31 

32.2 

1 -33 29 08 

” 

355 . 67 + 0.87 

17 

28 

12.2 

-32 06 01 

353 . 97 + 0.71 

17 

24 

18.9 

-33 35 53 


354 . 9 - 0.6 

17 

32 

07.5 

' -33 36 40 

820002 

355 . 67 + 1.01 

17 

27 

39.5 

-32 01 00 

353 . 97 + 1.03 

17 

23 

04.2 

-33 24 50 

*’ 

354 . 93 - 0.51 

17 

31 

46.0 

-33 28 39 

830001 

355 . 67 - 2.46 

17 

41 

36.2 

-33 53 25 

353 . 99 + 0.85 

17 

23 

50.0 

-33 30 22 


354 . 93 - 1.13 

17 

34 

15.9 

-33 48 39 


355 . 68 + 0.90 

17 

28 

06.2 

-32 04 31 

354 . 00 + 0.29 

17 

26 

06.7 

-33 48 22 


354 . 93 - 1.15 

17 

34 

22.0 

-33 49 09 

” 

355 . 68 - 1.65 

17 

38 

17.1 

-33 27 23 

354 . 00 + 0.88 

17 

23 

44.2 

-33 28 21 


354 . 94 - 0.59 

17 

32 

06.8 

-33 30 10 


355 . 68 - 1.85 

17 

39 

06.5 

-33 33 55 

354 . 01 + 0.65 

17 

24 

40.0 

-33 35 53 


354 . 94 - 0.68 

17 

32 

26.7 

-33 33 10 


355 . 69 + 0.92 

17 

28 

03.7 

-32 03 01 

354 . 04 + 0.23 

17 

26 

27.3 

-33 48 22 

" 

354 . 94 - 0.72 

17 

32 

36.1 

-33 34 41 


355 . 69 - 1.71 

17 

38 

32.7 

-33 28 53 

354 . 06 + 0.26 

17 

26 

20.2 

-33 46 22 


354 . 95 - 0.75 

17 

32 

47.5 

-33 35 11 

” 

355 . 70 + 0.96 

17 

27 

56.0 

-32 01 31 

354 . 07 + 0.56 

17 

25 

11.6 

-33 35 24 


354 . 95 - 1.23 

17 

34 

44.7 

-33 50 40 

” 

355 . 70 - 1.73 

17 

38 

40.0 

-33 28 54 

354 . 07 + 0.88 

17 

23 

56.1 

-33 24 52 


354 . 97 - 1.23 

17 

34 

45.4 

-33 49 40 

” 

355 . 71 - 1.79 

17 

38 

56.5 

-33 30 24 

354 08 + 0.01 

17 

27 

25.8 

-33 53 55 


355 . 00 - 0.88 

17 

33 

27.0 ! 

-33 36 42 

” 

355 . 72 - 1.93 

17 

39 

31.7 

-33 34 26 

354 . 09 + 0.51 

17 

25 

27.2 

-33 36 25 


355 . 01 - 0.56 

17 

32 

10.5 

-33 25 40 


355 . 72 - 1.94 

17 

39 

36.1 

-33 34 26 

354 . 10 + 0.00 

17 

27 

29.8 

-33 52 55 


355 . 01 - 0.64 

17 

32 

29.7 

-33 28 40 


355 . 73 - 2.53 

17 

42 

00.8 

-33 52 26 

354 . 10 + 0.06 

17 

27 

17.2 

-33 50 54 


355 . 01 - 0.80 

17 

33 

06.9 

-33 33 42 


355 . 74 - 1.70 

17 

38 

40.4 

-33 25 54 

354 . 10 + 0.66 

17 

24 

51.7 

-33 30 54 

*’ 

355 . 01 - 1.33 

17 

35 

16.0 

-33 50 41 


355 . 75 + 0.96 

17 

28 

02.8 

-31 58 31 

354 . 13 + 0.13 

17 

27 

04.9 

-33 47 24 


355 . 02 - 0.71 

17 

32 

47.3 

-33 30 11 


355 . 75 - 2.09 

17 

40 

16.6 

-33 37 57 

354 . 13 + 0.43 

17 

25 

53.6 

-33 37 26 

” 

355 . 02 - 0.84 

17 

33 

18.9 

-33 34 12 

” 

355 . 76 - 1.77 

17 

39 

00.1 

-33 26 54 

354 . 15 + 0.03 

17 

27 

32.1 

-33 49 25 


355 . 02 - 1.45 

17 

35 

46.3 

-33 54 12 


355.77 + 0.62 

17 

29 

27.2 

-32 09 04 

354 . 15 + 0.16 

17 

26 

59.9 

-33 45 24 

” 

355 . 03 + 0.17 

17 

29 

17.4 

-33 01 06 

820308 

355 . 78 - 2.04 

17 

40 

09.4 

-33 34 27 

354 . 15 + 0.73 

17 

24 

43.4 

-33 26 23 


355 . 03 - 1.42 

17 

35 

41.6 

-33 52 42 

830001 

355 . 78 - 2.46 

17 

41 

51.0 

-33 47 56 

354 . 15 - 0.04 

17 

27 

48.8 

-33 51 55 


355 . 04 - 0.69 

17 

32 

47.3 

-33 28 41 


355 . 78 - 2.62 

17 

42 

29.8 

-33 52 57 

354 . 17 + 0.05 

17 

27 

31.6 

-33 47 55 

” 

355 . 04 - 1.48 

17 

35 

59.0 

-33 54 13 


355 . 83 + 0.61 

17 

29 

38.5 

-32 06 04 

354 . 17 - 0.10 

17 

28 

04.6 

-33 52 56 

'* 

355 . 05 - 0.78 

17 

33 

08.9 

-33 31 12 

” 

355 . 83 - 2.44 

17 

41 

54.4 

-33 44 56 

354 . 18 - 0.06 

17 

27 

59.3 

-33 50 56 

” 

355 . 05 - 0.81 

17 

33 

15.5 

-33 32 12 


355.84 + 0.79 

17 

28 

58.0 

-32 00 03 

354.19 + 0.09 

17 

27 

24.7 

-33 45 25 


355 . 05 - 1.20 

17 

34 

51.0 

-33 44 41 


355 . 84 - 2.57 

17 

42 

27.1 

-33 48 27 

354 . 22 + 0.55 

17 

25 

38.4 

-33 28 25 


355 . 06 - 0.70 

17 

32 

51.3 

-33 27 41 

” 

355 . 85 + 0.55 

17 

29 

55.8 

-32 07 05 

354 . 23 + 0.32 

17 

26 

35.8 

-33 35 57 

” 

355 . 06 - 1.01 

17 

34 

07.2 

-33 37 44 

” 

355 . 85 + 0.69 

17 

29 

24.1 

-32 02 34 

354 . 23 - 0.10 

17 

28 

14.5 

-33 49 56 


355 . 06 - 1.41 

17 

35 

44.3 

-33 51 12 


355 . 86 - 1.89 

17 

39 

43.0 

-33 25 56 

354 . 24 - 0.21 

17 

28 

44.0 

-33 52 57 


355 . 07 - 0.71 

17 

32 

55.1 

-33 27 41 


355 . 86 - 2.00 

17 

40 

10.2 

-33 28 57 

354 . 24 - 0.24 

17 

28 

50.5 

-33 53 57 


355 . 07 - 0.79 

17 

33 

16.5 

-33 30 12 


355.89 + 0.44 

17 

30 

27.1 

-32 09 06 

354 . 26 + 0.49 

17 

25 

59.5 

-33 28 56 


355 . 08 - 1.31 

17 

35 

22.6 

-33 46 42 

” 

355 . 90 + 0.69 

17 

29 

31.1 

-32 00 04 

354 . 27 + 0.58 

17 

25 

39.7 

-33 24 55 


355 . 08 - 1.48 

17 

36 

04.1 

-33 52 13 


355 . 91 - 2.11 

17 

40 

44.5 

-33 30 28 

354.29 + 0.19 

17 

27 

16.5 

-33 37 29 


355 . 09 - 0.75 

17 

33 

08.0 

-33 27 42 


355 . 91 - 2.61 

17 

42 

49.2 

-33 45 58 

354 . 29 - 0.10 

17 

28 

24.6 

-33 46 57 

” 

355 . 09 - 0.82 

17 

33 

26.9 

-33 30 12 


355 . 94 + 0.52 

17 

30 

16.0 

-32 03 35 

354 . 29 - 0.26 

17 

29 

03.4 

-33 51 58 


355 . 09 - 0.96 

17 

34 

00.1 

-33 34 44 


355 . 94 - 2.15 

17 

40 

58.2 

-33 29 59 

354 . 33 + 0.36 

17 

26 

40.7 

-33 29 28 

” 

355 . 1 - 0.7 

17 

32 

51.2 

-33 27 42 

820002 

355 . 94 - 2.37 

17 

41 

54.3 

-33 37 01 

354 . 34 - 0.39 

17 

29 

44.8 

-33 54 00 


355 . 10 - 0.97 

17 

34 

03.0 

-33 34 44 

830001 

355 . 95 + 0.51 

17 

30 

19.4 

-32 03 36 

354 . 35 + 0.34 

17 

26 

50.3 

-33 28 58 


355 . 10 - 1.45 

17 

36 

00.4 

-33 50 13 

" 

355 . 95 - 0.05 

17 

32 

33.4 

-32 21 49 

354 . 35 - 0.21 

17 

29 

02.7 

-33 47 28 


355 . 10 - 1.58 

17 

36 

30.8 

-33 54 14 


355 . 95 - 2.05 

17 

40 

35.9 

-33 25 58 

354 . 36 + 0.18 

17 

27 

30.0 

-33 34 00 


355 . 12 - 1.09 

17 

34 

34.5 

-33 37 45 


355 . 98 - 2.75 

17 

43 

32.6 

-33 46 30 

354 . 36 - 0.29 

17 

29 

23.7 

-33 49 29 


355 . 13 - 1.50 

17 

36 

16.3 

-33 50 14 


356 . 00 - 2.43 

17 

42 

16.6 

-33 35 32 

354 . 36 - 0.34 

17 

29 

33.7 

-33 51 29 


355 . 14 - 0.85 

17 

33 

40.9 

-33 28 43 


356 . 01 + 0.55 

17 

30 

21.5 

-31 59 06 

354 . 38 + 0.28 

17 

27 

08.4 

-33 29 29 


355 . 14 - 1.02 

17 

34 

22.6 

-33 34 14 


356 . 01 - 2.20 

17 

41 

23.1 

-33 28 00 

354.40 - 0.34 

17 

29 

39.4 

-33 49 29 


355 . 15 - 1.01 

17 

34 

19.8 

-33 33 44 

” 

356 . 01 - 2.26 

17 

41 

36.6 

-33 29 30 

354.40 - 0.45 

17 

30 

05.9 

-33 53 00 


355 . 16 + 1.65 

17 

23 

49.0 

-32 04 52 

" 

356 . 01 - 2.43 

17 

42 

19.4 

-33 35 02 

354 . 41 + 0.22 

17 

27 

27.9 

-33 30 29 

” 

355 . 17 - 0.84 

17 

33 

42.6 

-33 26 43 

” 

356 . 02 + 0.42 

17 

30 

54.2 

-32 03 07 

354 . 41 - 0.24 

17 

29 

19.0 

-33 45 29 

” 

355 . 17 - 0.87 

17 

33 

48.8 

-33 27 43 

” 

356 . 02 + 0.50 

17 

30 

33.3 

-32 00 06 

354 . 41 - 0.32 

17 

29 

36.7 

-33 47 59 

" 

355 . 17 - 0.94 

17 

34 

08.5 

-33 30 14 


356 . 04 + 0.31 

17 

31 

21.1 

-32 05 38 

354.42 + 0.24 

17 

27 

23.3 

-33 28 59 


355 . 18 - 0.90 

17 

33 

58.3 

-33 28 13 


356 . 04 - 2.18 

17 

41 

21.5 

— 33 26 00 

354 . 42 + 0.31 

17 

27 

06.6 

-33 26 59 


355 . 18 - 0.98 

17 

34 

16.9 

-33 31 14 

” 

356 . 06 - 2.21 

17 

41 

31.7 

-33 25 30 

354 . 42 - 0.38 

17 

29 

54.0 

-33 49 30 

” 

355 . 18 - 1.47 

17 

36 

17.1 

-33 46 44 

” 

356 . 07 + 0.24 

17 

31 

44.4 

-32 06 39 


A - U6 


NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

RA (1950) DEC 

POS REF 

NAME 

! RA (1950) DEC 

POS REF 

356.07 — 2.58 

h m i 

17 43 04.9 

-33 36 33 

” 

357.83+2.92 

h m t 

17 2 5 50.1 

-29 09 20 


358.78+1.76 

h m l 

17 32 39.7 

-29 00 35 

„ 

356.08-2.46 

17 42 37.8 

-33 32 32 


357.84+3.03 

17 25 26.4 

-29 05 19 

” 

358.80+0.50 

17 37 35.0 

29 39 51 


356.09-2.30 

17 41 59.5 

-33 27 01 


357.86-2.41 

17 46 49.8 

-31 59 42 

” 

358.80+1.86 

17 32 21.1 

—28 56 05 


356.10-2.59 

17 43 11.6 

-33 35 34 


357.87 + 2.91 

17 25 57.7 

-29 07 50 

•* 

358.80+1.90 

17 32 10.0 

-28 54 35 


356.12+0.16 

17 32 09.3 

-32 06 40 


357.90+1.94 

17 29 45.9 

-29 38 34 


358.81+0.48 

17 37 41.4 

—29 40 22 


356.13+0.42 

17 31 10.8 

-31 57 38 


357.90+3.07 

17 25 27.3 

-29 01 20 


358.81 + 1.92 

17 32 07.7 

-28 53 35 

*» 

356.13-2.33 

17 42 11.1 

-33 26 01 


357.92-*- 1.88 

17 30 01.9 

-29 39 35 


358.82+1.41 

17 34 05.7 

-29 09 38 

»* 

356.13-2.47 

17 42 45.7 

-33 30 33 


357.93-2.47 

17 47 13.2 

-31 58 12 


358.82+1.84 

17 32 28.7 

-28 55 35 


356.17-2.52 

17 43 04.4 

-33 30 03 


357.94+1.94 

17 29 52.0 

-29 37 05 

” 

358.83+1.39 

17 34 12.4 

-29 09 38 


356.20+0.13 

17 32 29.2 

-32 03 10 

" 

357.96+1.83 

17 30 19.9 

-29 39 36 


358.83+1.59 

17 33 27.6 

-29 03 37 


356.22-0.01 

17 33 06.1 

-32 06 42 

" 

357.97+2.77 

17 26 46.3 

-29 07 52 


358.83+1.77 

17 32 46.1 

-28 57 36 


356.22-0.03 

17 33 09.6 

-32 07 42 


357.98+1.70 

17 30 53.4 

-29 42 37 


358.83+1.86 

17 32 23.2 

-28 54 35 


356.23+0.07 

17 32 49.0 

-32 04 11 


357.98+3.03 

17 25 48.6 

-28 58 21 


358.84+1.71 

17 33 00.3 

-28 59 05 


356.23+0.21 

17 32 15.1 

-31 59 10 


357.99+1.81 

17 30 27.9 

-29 38 36 

” 

358.85 + 1.81 

17 32 39.0 

-28 55 06 


356.24-0.11 

17 33 33.9 

-32 09 13 


357.99+2.67 

17 27 12.3 

-29 10 24 

” 

358.87+1.61 

17 33 27.9 

-29 00 37 


356.24-2.49 

17 43 07.0 

-33 25 33 


357.99+3.14 

17 25 24.3 

-28 54 20 

” 

358.87 + 1.83 

17 32 37.0 

-28 53 36 


356.25+0.24 

17 32 12.3 

-31 57 40 


358.01 + 2.63 

17 27 25.0 

-29 10 24 

” 

358.88+0.46 

17 37 55.3 

-29 37 22 


356.26-0.14 

17 33 43.5 

-32 09 13 


358.01+2.90 

17 26 21.8 

-29 01 22 

’* 

358.89+0.41 

17 38 09.6 

-29 38 23 


356.26-2.62 

17 43 42.3 

-33 28 35 


358.01+2.98 

17 26 03.5 

-28 58 21 

” 

358.89+1.57 

17 33 41.2 

-29 01 07 


356.28+0.19 

17 32 28.5 

-31 57 40 


358.02+1.73 

17 30 54.3 

-29 39 37 

" 

358.90+0.32 

17 38 32.6 

-29 40 53 


356.28-0.04 

17 33 22.8 

-32 05 12 


358.02+1.74 

17 30 50.6 

-29 39 07 

” 

358.90+1.62 

17 33 29.9 

-28 58 37 


356.33-0.19 

17 34 07.2 

-32 07 14 


358.03 + 2.74 

17 27 01.8 

-29 05 54 

” 

358.91+0.35 

17 38 27.0 

-29 39 23 

>• 

356.36-0.27 

17 34 30.4 

-32 08 15 


358.05+2.97 

17 26 12.7 

-28 56 52 

’* 

358.92+1.56 

17 33 46.9 

-28 59 37 


356.37-0.28 

17 34 33.1 

-32 08 15 


358.05 + 3.05 

17 2 5 54.2 

-28 54 21 


358.93 + 1.59 

17 33 40.7 

-28 58 38 

•* 

356.38-0.16 

17 34 08.0 

-32 03 44 


358.06+1.66 

17 31 14.5 

-29 40 08 


358.93 + 1.66 

17 33 24.1 

-28 56 07 


356.38-0.22 

17 34 21.3 

-32 05 44 

” 

358.06+2.60 

17 27 38.1 

-29 08 55 


358.93+1.74 

17 33 05.0 

-28 53 37 


356.40-0.07 

17 33 47.8 

-32 00 13 

” 

358.06+2.75 

17 27 04.9 

-29 03 53 


358.95 + 1.29 

17 34 54.0 

-29 07 09 


356.41-0.33 

17 34 52.1 

-32 07 45 

** 

358.08+1.66 

17 31 18.3 

-29 38 38 

” 

358.97 + 1.60 

17 33 43.5 

-28 56 08 


356.43-0.20 

17 34 24.4 

-32 02 45 


358.08 + 3.00 

17 26 09.5 

-28 54 22 


358.98+0.17 

17 39 17.8 

-29 41 25 

«» 

356.45-0.27 

17 34 43.4 

-32 04 15 


358.11 + 1.63 

17 31 30.0 

-29 38 08 


358.98+0.31 

17 38 45.6 

-29 37 24 


356.46-0.33 

17 35 01.0 

-32 05 16 


358.12+2.86 

17 26 49.2 

-28 57 23 

” 

358.99+1.18 

17 35 25.4 

-29 08 41 


356.46-0.38 

17 35 09.9 

-32 07 18 

820308 

358.13+2.93 

17 26 35.0 

-28 54 22 


359.00+0.10 

17 39 36.5 

-29 42 56 


356.47-0.11 

17 34 07.1 

-31 57 44 

830001 

358.14 + 1.49 

17 32 06.2 

-29 41 39 


359.00+1.47 

17 34 19.6 

-28 58 39 


356.50-0.40 

17 35 22.2 

-32 05 17 


358.14+2.52 

17 28 09.0 

-29 07 55 


359.00+1.55 

17 34 01.0 

-28 56 09 


356.50—0.44 

17 35 30.0 

-32 06 47 


358.14+2.54 

17 28 04.1 

-29 06 55 

” 

359.02+0.20 

17 39 17.1 

-29 38 25 

»• 

356.50-0.55 

17 35 58.7 

-32 10 07 

820308 

358.15 + 1.51 

17 32 03.3 

-29 40 09 


359.02 + 1.57 

17 33 59.1 

-28 54 39 


356.53-0.42 

17 35 32.0 

-32 04 47 

830001 

358.15+1.58 

17 31 46.7 

-29 38 09 


359.03+1.33 

17 34 55.3 

-29 01 41 


356.53-0.45 

17 35 38.2 

-32 05 47 


358.15+2.86 

17 26 52.6 

-28 55 53 

*» 

359.05+0.11 

17 39 42.7 

-29 39 56 


356.55-0.38 

17 35 25.5 

-32 02 17 


358.16+0.50 

17 36 01.9 

-30 12 54 

820207 

359.05+1.02 

17 36 10.6 

-29 10 43 

«» 

356.56-0.47 

17 35 47.3 

-32 04 48 

" 

” 

17 36 02.2 

-30 12 54 

820308 

359.06+1.06 

17 36 04.1 

-29 08 42 


356.57—0.40 

17 35 32.6 

-32 02 17 


358.16+2.68 

17 27 35.1 

-29 00 54 

830001 

359.06-0.01 

17 40 12.2 

-29 42 57 


356.58 -0.29 

17 35 07.5 

-31 57 46 

” 

358.17 + 1.45 

17 32 18.8 

-29 41 10 


359.07+1.46 

17 34 31.1 

-28 55 40 


356.59—0.41 

17 35 38.4 

-32 01 17 


358.17 + 1.54 

17 31 59.4 

-29 38 09 


359.08+0.14 

17 39 39.4 

-29 37 26 


356.59—0.61 

17 36 27.2 

-32 07 49 


358.17+2.78 

17 27 13.4 

-28 57 24 


359.10+1.01 

17 36 20.2 

-29 08 13 


356.61-0.45 

17 35 51.7 

-32 01 48 


358.19 + 1.38 

17 32 38.1 

-29 42 41 

” 

359.10+1.37 

17 34 56.9 

-28 57 11 


356.62—0.65 

17 36 40.2 

-32 07 50 


358.19 + 1.52 

17 32 06.2 

-29 38 10 


359.10+1.41 

17 34 48.2 

-28 55 40 


356.64—0.33 

17 35 23.9 

-31 55 57 

810618 

358.21 + 1.41 

17 32 35.5 

-29 40 40 


359.11 + 1.08 

17 36 06.3 

-29 05 42 


356.64-0.51 

17 36 09.9 

-32 01 48 

830001 

358.21 + 1.48 

17 32 18.4 

-29 38 10 


359.12+0.99 

17 36 29.1 

-29 08 13 


356.66-0.69 

17 36 55.8 

-32 06 50 


358.21+2.84 

17 27 07.8 

-28 53 24 


359.12-0.06 

17 40 32.6 

-29 41 58 

>• 

356.72-0.58 

17 36 36.9 

-32 00 19 


358.22+2.35 

17 29 00.1 

-29 09 27 


359.14+1.19 

17 35 46.4 

-29 00 42 

>• 

356.72-0.61 

17 36 45.0 

-32 00 50 


358.23+2.77 

17 27 26.3 

-28 54 54 


359.14 + 1.33 

17 35 13.2 

-28 56 11 


356.72-0.67 

17 36 58.9 

-32 03 20 


358.24+2.39 

17 28 54.4 

-29 06 57 


359.14+1.41 

17 34 53.3 

-28 53 41 


356.73-0.78 

17 37 27.3 

-32 05 51 


358.25 + 1.38 

17 32 48.6 

-29 39 41 


359.15+0.91 

17 36 51.4 

-29 09 15 

** 

356.75-0.59 

17 36 45.1 

-31 59 20 


358.27+1.42 

17 32 41.8 

-29 37 11 


359.15-0.05 

17 40 33.1 

-29 39 58 

*• 

356.76—0.57 

17 36 40.9 

-31 57 50 


358.27+2.72 

17 27 43.9 

-28 54 25 

** 

359.19+1.22 

17 35 44.4 

-28 57 12 


356.76—0.77 

17 37 29.1 

-32 04 21 


358.29+1.22 

17 33 31.8 

-29 42 43 

” 

359.19-0.11 

17 40 55.0 

-29 39 59 


356.79-0.88 

17 37 59.2 

-32 06 22 

" 

358.29+1.39 

17 32 52.3 

-29 37 11 

” 

359.20+0.86 

17 37 09.2 

-29 08 14 


356.79-0.93 

17 38 12.8 

-32 07 53 

" 

358.32+2.19 

17 29 52.0 

-29 09 29 


359.20-0.15 

17 41 05.0 

-29 40 29 


356.80-0.80 

17 37 42.6 

-32 03 22 


358.33 + 1.27 

17 33 26.6 

-29 39 12 


359.22+0.26 

17 39 32.7 

-29 26 37 

820308 

356.82-0.75 

17 37 34.1 

-32 00 22 


358.35+1.13 

17 34 02.5 

-29 42 44 

: ■> 

359.22+1.18 

17 35 59.6 

-28 57 13 

830001 

356.86—0.94 

17 38 25.0 

-32 04 23 


358.35 + 1.15 

17 33 57.3 

-29 41 43 

” 

359.23-0.20 

17 41 21.2 

-29 40 30 


356.95-0.98 

17 38 47.6 

-32 01 24 


358.36+1.24 

17 33 37.6 

-29 38 13 

” 

359.25+1.20 

17 35 57.9 

-28 54 43 

»* 

356.97 — 1.06 

17 39 10.0 

-32 02 55 


358.37+2.36 

17 29 20.3 

-29 01 28 

” 

359.25-0.13 

17 41 08.9 

-29 37 29 

*» 

356.98-1.15 

17 39 34.5 

-32 05 26 


358.38 + 1.13 

17 34 05.2 

-29 41 14 

” 

359.27-0.35 

17 42 03.4 

-29 43 01 


356.98-1.21 

17 39 47.8 

-32 07 26 


358.38+2.55 

17 28 37.5 

-28 54 27 


359.28+1.01 

17 36 47.9 

-28 59 14 


357.04-1.17 

17 39 46.7 

-32 02 56 


358.39+2.23 

17 29 53.8 

-29 04 59 


359.30+1.12 

17 36 25.6 

-28 54 44 

>• 

357.07— 1.16 

17 39 49.5 

-32 00 56 


358.39+2.47 

17 28 57.4 

-28 56 28 


359.30+1.16 

17 36 14.3 

-28 53 43 

*» 

357.07—1.28 

17 40 18.3 

-32 04 57 


358.40+1.04 

17 34 29.2 

-29 42 45 


359.31-0.32 

17 42 02.1 

-29 40 31 


357.08- 1.14 

17 39 47.8 

-31 59 56 


358.41 + 1.11 

17 34 14.8 

-29 40 14 


359.32+0.99 

17 36 57.3 

-28 58 15 

»* 

357.12-1.24 

17 40 18.9 

-32 00 57 


358.42 + 1.01 

17 34 38.9 

-29 42 45 


359.32+1.09 

17 36 36.0 

-28 54 44 

»» 

357.12— 1.36 

17 40 44.5 

-32 04 58 

" 

358.42+1.19 

17 33 58.3 

-29 37 14 


359.34+0.77 

17 37 52.1 

-29 04 16 


357.17—1.22 

17 40 20.2 

-31 57 57 

" 

358.42 + 2.29 

17 29 45.2 

-29 00 58 


359.34-0.45 

17 42 36.8 

-29 43 02 


357.18—0.52 

17 37 34.1 

-31 34 07 

820308 

358.43+1.04 

17 34 33.7 

-29 41 45 


359.35+0.54 

17 38 47.7 

-29 10 49 



17 37 35.0 

-31 34 52 

820207 

358.43 + 1.10 

17 34 19.3 

-29 39 44 

” 

359.35+0.55 

17 38 43.4 

-29 10 49 


357.19—1.29 

17 40 39.0 

-31 58 58 

830001 

358.44+1.15 

17 34 09.4 

-29 37 14 


359.35+0.91 

17 37 20.2 

-28 59 15 

>• 

357.19— 1.52 

17 41 34.7 

-32 06 30 


358.44+2.38 

17 29 26.9 

-28 57 29 

" 

359.36+0.58 

17 38 38.9 

-29 09 19 


357.22 — 1.36 

17 41 00.9 

-31 59 59 

99 

358.45+2.10 

17 30 31.8 

-29 05 30 


359.36+0.67 

17 38 18.5 

-29 06 18 

>• 

357.26— 1.71 

17 42 32.2 

-32 08 32 

99 

358.45+2.27 

17 29 52.5 

-29 00 29 


359.36-0.35 

17 42 17.5 

-29 38 32 


357.29—1.49 

17 41 42.9 

-32 00 31 

99 ■ 

358.46+1.99 

17 30 59.4 

-29 09 02 


359.37+0.88 

17 37 31.5 

-28 59 15 


357.31- 1.51 

17 41 48.9 

-32 00 01 


358.48+2.06 

17 30 45.8 

-29 05 31 


359.37 1.03 

17 36 54.2 

28 54 15 


357.32— 1.73 

17 42 45.6 

-32 06 33 


358.49+0.99 

17 34 55.3 

-29 40 16 

»* 

359.38+0.78 

17 37 54.9 

-29 01 47 


357.33 + 2.69 

17 25 25.2 

-29 42 25 

99 

358.49+2.25 

17 30 03.6 

-28 58 59 


359.39+1.00 

17 37 04.5 

-28 54 15 

*• 

357.33 + 2.78 

17 25 05.5 

-29 39 24 

99 

358.51+0.96 

17 35 04.7 

-29 40 16 


359.40+0.83 

17 37 45.9 

-28 59 16 

»> 

357.36+ 2.7 1 

17 25 26.6 

-29 39 55 

99 

358.51 + 1.99 

17 31 07.0 

-29 06 31 


359.40-0.37 

17 42 26.1 

-29 37 32 


357.37— 1.75 

17 42 56.8 

-32 04 33 

99 

358.51 + 2.28 

17 29 59.7 

-28 57 00 


359.41+0.98 

17 37 13.2 

-28 53 46 


357.38—1.70 

17 42 46.2 

-32 02 33 


358.52+2.25 

17 30 08.1 

-28 57 30 


359.41-0.44 

17 42 44.3 

-29 39 03 


357.39+2.73 

17 25 28.3 

-29 37 55 

99 

358.53+0.93 

17 35 15.5 

-29 39 46 


359.42-0.51 

17 43 02.8 

-29 40 33 

»» 

357.39—1.58 

17 42 18.1 

-31 58 02 

99 

358.53+2.01 

17 31 04.7 

-29 04 31 


359.43+0.56 

17 38 55.0 

-29 06 19 


357.42+2.68 

17 25 43.0 

-29 38 26 

99 

358.54 + 1.96 

17 31 18.3 

-29 06 03 


359.46+0.64 

17 38 40.1 

-29 02 19 

♦* 

357.46+2.61 

17 26 05.2 

-29 38 26 


358.55+1.89 

17 31 34.8 

-29 07 33 


359.46+0.78 

17 38 06.3 

-28 57 47 


357.47_2.05 

17 44 25.3 

-32 08 36 

99 

358.56+2.20 

17 30 26.0 

-28 57 01 


359.46-0.57 

17 43 22.7 

-29 40 34 

» 

357.48+0.37 

17 34 49.1 

-30 51 41 

820308 

358.57+0.89 

17 35 29.5 

-29 39 17 


359.47+0.86 

17 37 49.4 

-28 54 47 


357.49+2.49 

17 26 37.8 

-29 40 58 

830001 

358.61+2.15 

17 30 45.8 

-28 56 02 

” 

359.48+0.54 

17 39 04.4 

-29 04 19 


357.54+2.54 

17 26 33.5 

-29 36 58 


358.62+2.02 

17 31 15.8 

-28 59 32 

»» 

359.48-0.58 

17 43 27.1 

-29 40 04 

»» 

357.57+2.42 

17 27 05.3 

-29 39 29 

99 

358.63+0.74 

17 36 13.8 

-29 40 48 


359.49-0.52 

17 43 13.9 

-29 37 34 

•» 

357.59 — 2.15 

17 45 05.7 

-32 05 38 

99 

358.63+2.00 

17 31 23.7 

-29 00 02 


359.52+0.45 

17 39 31.2 

-29 05 20 


357.63— 1.97 

17 44 29.6 

-31 58 07 


358.64+1.66 

17 32 41.9 

-29 10 36 


359.54+0.72 

17 38 32.7 

-28 55 48 

*♦ 

357.64+2.29 

17 27 45.3 

-29 40 00 


358.65 + 1.97 

17 31 32.2 

-29 00 02 

*» 

359.55+0.37 

17 39 55.2 

-29 06 22 

»> 

357.64—2.23 

17 45 33.3 

-32 05 39 

99 

358.65+2.08 

17 31 07.7 

-28 56 32 

*» 

359.56+0.74 

17 38 32.6 

-28 53 48 


357.68 + 2. 16 

17 28 21.7 

-29 42 31 


358.67+1.69 

17 32 40.4 

-29 08 05 

*» 

359.57-0.76 

17 44 23.3 

-29 40 36 


357.68 — 0.06 

17 37 00.9 

-30 54 29 

820308 

358.69+1.63 

17 32 55.6 

-29 09 06 

” 

359.58+0.49 

17 39 30.3 

-29 00 50 



17 37 01.2 

-30 54 20 

820207 

358.70+0.71 

17 36 31.4 

-29 38 19 


359.58 -(-0.69 

17 38 45.2 

—28 54 19 

*» 

357.69—2.16 

17 45 23.8 

-32 00 39 

830001 

358.70+1.86 

17 32 05.0 

-29 01 03 


359.60-0.70 

17 44 12.1 

-29 37 36 


357.71—0.27 

17 37 53.4 

—31 00 ii 

820308 

358.71+0.74 

17 36 25.5 

-29 37 19 


359.60-0.73 

17 44 20.0 

-29 38 36 


357.72 + 2.26 

17 28 04.0 

-29 37 01 

830001 

358.72+0.63 

17 36 51.9 

-29 39 50 


359.62+0.15 

17 40 55.8 

— 29 09 24 


357.73+2.25 

17 28 07.2 

-29 37 01 


358.73+0.52 

17 37 19.1 

-29 42 51 


359.62+0.22 

17 40 41.0 

— 29 07 22 


357.73 — 2.34 

17 46 12.8 

-32 04 10 


358.73+0.58 

17 37 05.2 

-29 40 50 


359.65+0.48 

17 39 45.0 

-28 57 51 


357.73—2.38 

17 46 21.5 

-32 05 41 


358.73 + 1.56 

17 33 17.9 

-29 09 07 


359.65-0.92 

17 45 12.6 

-29 41 38 

»* 

357.75+0.34 

17 35 37.9 

-30 38 35 

820308 

358.73 + 1.83 

17 32 46.7 

-29 00 34 


359.69+0.51 

17 39 42.2 

-28 54 51 


357.77—0.15 

17 37 32.3 

-30 53 18 


358.74+1.88 

17 32 06.1 

-28 58 34 


359.69-0.85 

17 45 00.0 

-29 37 38 


357.78 +2.07 

17 28 57.4 

-29 40 03 

830001 

358.74+2.02 

17 31 33.1 

-28 54 03 


359.69-0.89 

17 45 10.9 

-29 38 38 

» 

357.78+2.09 

17 28 52.8 

-29 39 32 


358.75+0.67 

17 36 46.7 

-29 37 20 

*» 

359.70-0.90 

17 45 14.0 

-29 38 38 

n 

357.78 — 2.56 

17 47 11.9 

-32 08 42 

99 

358.75 + 1.77 

17 32 34.6 

-29 01 35 


359.70-0.96 

17 45 29.3 

-29 40 39 

•> 

357.79—2.49 

17 46 57.7 

-32 06 12 


358.75+1.97 

17 31 47.1 

-28 55 04 


359.71-0.97 

17 45 33.6 

-29 40 09 


357.80 + 2.03 

17 29 08.9 

-29 40 33 


358.76+1.93 

17 31 57.1 

-28 55 34 


359.72+0.40 

17 40 12.6 

-28 56 52 


357.8 1 + 2. 1 3 

17 28 47.2 

-29 37 02 

99 

358.77+1.63 

17 33 09.6 

-29 05 06 


359.72-1.08 

17 45 59.2 

-29 43 10 


357.82—2.54 

17 47 14.4 

-32 05 43 


358.78+1.72 

17 32 49.6 

-29 01 36 

” 

359.73+0.18 

17 41 06.5 

-29 03 23 

” 
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RA (1950) DEC 


RA (1950) DEC 


RA (1950) DEC 


h 


h 


359.73-0.02 

17 

41 

52.8 

-29 

09 

26 

359.74+0.19 

17 

41 

03.9 

-29 

02 

24 

359.74+0.32 

17 

40 

34.3 

-28 

58 

23 

359.76+0.17 

17 

41 

12.5 

-29 

01 

54 

359.76-0.98 

17 

45 

42.1 

-29 

37 

39 

359.77-0.02 

17 

41 

56.7 

-29 

07 

25 

359.78+0.01 

17 

41 

52.8 

-29 

05 

55 

359.78+0.36 

17 

40 

29.6 

-28 

54 

53 

359.78-0.11 

17 

42 

20.6 

-29 

09 

56 

359.81-1.06 

17 

46 

07.7 

-29 

37 

40 

359.81-1.09 

17 

46 

15.5 

-29 

39 

10 

359.82+0.10 

17 

41 

36.4 

-29 

00 

54 

359.85-1.20 

17 

46 

45.9 

-29 

40 

11 

359.86+0.01 

17 

42 

05.0 

-29 

01 

56 

359.86-1.28 

17 

47 

08.5 

-29 

42 

12 

359.87 + 0.06 

17 

41 

54.4 

-28 

59 

55 

359.87+0.08 

17 

41 

49.8 

-28 

59 

25 

359.87-1.23 

17 

46 

55.4 

-29 

40 

12 

359.88+0.0 

17 

42 

09.0 

-29 

00 

55 


359.88—1.19 

359.89+0.07 

359.90+0.06 

359.90+0.09 

359.92- 0.02 

359.92- 0.09 

359.92- 0.14 

359.93- 0.15 
359.95+0.0 

359.95- 0.02 

359.95- 0.04 

359.95- 1.47 

359.96- 0.05 

359.97- 0.03 

359.97- 0.10 

359.97- 0.12 

359.97- 0.43 

359.98- 0.19 

359.98- 0.30 


17 46 
17 41 
17 41 
17 41 
17 42 
17 42 
17 42 
17 42 
17 42 
17 42 
17 42 
17 48 
17 42 
17 42 
17 42 
17 42 
17 44 
17 43 
17 43 


49.3 

55.2 

58.6 

51.0 

19.8 

36.8 

46.6 

50.3 

20.1 

23.5 

28.8 

05.2 

33.4 
29.0 

46.2 

50.6 

03.7 

07.7 
33.4 


-29 38 42 
-28 58 26 
-28 57 56 
-28 57 26 
-28 59 56 
-29 01 57 
-29 03 27 
-29 03 27 
-28 57 27 
-28 57 57 
-28 58 57 
-29 43 14 
-28 58 27 
-28 57 27 
-28 59 57 
-29 00 27 
-29 09 59 
-29 01 58 
-29 05 28 


359.98- 1.37 

359.98- 1.41 

359.99- 0.04 

359.99- 0.21 

359.99- 0.32 

359.99- 1.34 
360.00 + 0.01 
360.00 - 0.01 
360.00 - 0.09 
360.00-0.11 
10D71 
12D25 
12D100 
13D29 
13D44 
14D10 
15D9 
16D14 
19W32 


17 47 46.1 
17 47 55.5 
17 42 33.3 
17 43 13.5 
17 43 41.3 
17 47 39.6 
17 42 23.6 
17 42 29.5 
17 42 46.8 
17 42 51.5 
12 43 44 
12 19 23 
12 41 39 
12 16 39 
12 22 50 
12 07 29 
12 10 29 
12 19 37 


-29 38 44 
-29 40 14 
-28 56 57 
-29 01 59 
-29 05 29 
-29 37 43 
-28 54 57 
-28 55 27 
-28 57 58 
-28 58 28 
+ 10 28 48 
+ 12 14 36 
+ 12 23 24 
+ 13 09 42 
+ 13 21 00 
+ 14 38 24 
+ 15 12 42 
+ 16 04 42 


859907 


860714 
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Appendix B: 


Bibliography of 
Infrared Astronomy 

(Chronological Listing) 



PREFACE TO APPENDIX B 


The Bibliography of Infrared Astronomy links observations in the Catalog with the original articles 
published in the astronomical literature. Approximately 3170 infrared journal articles and other ref- 
erences are listed in this appendix. The Bibliography is arranged chronologically by reference number, 
and alphabetically (Appendix C) by first author. It contains the authors names, journal name or docu- 
ment number, volume, page, and full title. 

The bibliographic reference number is made up of the year and month of publication, and a sequen- 
tial number assigned to the article (for example “790104” is broken down into 79-01-04, where 
79 = 1979, 01 = January, and 04 = article #4 in that month). 

References used in the data base, but not containing infrared information, have an “89” or “99” as 
the month of publication. An “89” means that the reference was published in the 1800s. Refer- 
ences which do not indicate the month of publication have “00” in the month field. 


PRECEDING PAGE BLANK NOT FILMED 


EAS E 3 (I JN7EMI0NALLY HIM*. 


B-iii 


598901 ARGELANDER, F. W. A. <ASTRON. BEOB. STERNWARTE KONIGL. RHEIN, 3-5 BONN> 

BONNER STERN VERZEICHNI S , SECTIONS 1-3. ’ * ^ 

928901 THOME, J. M. < RESULTADOS OBS. NACIONAL ARGENTINA, 16-19> 

CORDOBA DURCHMUSTERUNG, PARTS I -IV. 

958901 DREYER, J. L. E. <MEM. R. A. S., Ll> 

INDEX CATALOGUE. 

968901 GILL, D., KAPTEYN, J. C. <ANN. CAPE OBS., 3-5> 

CAPE PHOTOGRAPHIC DURCHMUSTERUNG, PARTS I -III. 

189901 CANNON, A. J., PICKERING, E. C. < HARVARD ANNALS, 91- 100 > 

THE HENRY DRAPER CATALOG. 

229901 GINGRICH, C. H. < AP. J., 56, 139 > 

PARALLAXES OF STARS IN THE REGION OF B. D. +31 643. 

339901 MERRILL, P. W., BURWELL, C. G. <AP. J., 78, 87> 

CATALOGUE AND BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES B AND A WHOSE SPECTRA HAVE BRIGHT HYDROGEN LINES. 

379901 HETZLER, C. <AP. J., 86, 509 > 

INFRARED STELLAR SURVEYS AND INDEX SEQUENCES. 

419901 LUYTEN, W. J. <LUNDPRESS, MINNEAPOLIS, MN> 

BRUCE PROPER MOTION SURVEY. 

439901 MERRILL, P. W., BURWELL, C. G. <AP. J., 98, 153> 

SUPPLEMENT TO THE MOUNT WILSON CATALOGUE AND BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES B AND A WHOSE SPECTRA 
HAVE BRIGHT HYDROGEN LINES. 

470901 STEBBINS, J., WHITFORD, A. E. <AP. J., 106, 235> 

SIX -COLOR PHOTOMETRY OF STARS. V. INFRARED RADIATION FROM THE REGION OF THE GALACTIC CENTER. 

470902 KUIPER, G. P., WILSON, W., CASHMAN, R. J. <AP. J., 106, 243 > 

AN INFRARED STELLAR SPECTROMETER. 

499901 MERRILL, P. W., BURWELL, C. G. <AP. J., 110, 387> 

SECOND SUPPLEMENT TO THE MOUNT WILSON CATALOGUE AND BIBLIOGRAPHY OF STARS OF CLASSES B AND A WHOSE 
SPECTRA HAVE BRIGHT HYDROGEN LINES. 

499902 STRUVE, O., RUDKJOBING, M. <AP. J., 109, 92> 

STELLAR SPECTRA WITH EMISSION LINES IN THE OBSCURING CLOUDS OF OPHIUCUS AND SCORPIUS. 

509901 MERRILL, P. W., BURWELL, C. G. <AP. J., 112, 72> 

ADDITIONAL STARS WHOSE SPECTRA HAVE A BRIGHT H- ALPHA LINE. 

519901 KUKARKIN, B. V., PARENAGO, P. P., EFREMOV, YU. N„ KHOLOPOV, P. N. <PUBL. OFFICE NAUKA, MOSCOW > 

CATALOGUE OF STARS SUSPECTED TO BE VARIABLE. ’ 

529901 JENKINS, L. F. < YALE UNIV. OBS. > 

GENERAL CATALOGUE OF TRIGONOMETRIC STELLAR PARALLAXES. 

529902 VAN BUEREN, H. G. <B. A. N., 11, 385> 

ON THE STRUCTURE OF THE HYADES CLUSTER. 

539901 SAND AGE, A. R. < A. J., 58, 61 > 

THE COLOR -MAGNITUDE DIAGRAM FOR THE GLOBULAR CLUSTER M3. 

539902 MUNCH, L., MORGAN, W. W. <AP. J., 118, 161 > 

A PROBABLE CLUSTERING OF BLUE GIANTS IN CYGNUS. 

539903 MAYALL, N. U., EGGEN, O. J. <P. A. S. P., 65, 24> 

FOUR NEBULOUS OBJECTS IN THE OUTER PARTS OF THE ANDROMEDA NEBULA. 

549901 NASSAU, J. J., BLANCO, V. M., MORGAN, W. W. <AP. J., 120, 478 > 

REDDENED EARLY M- AND S-TYPE STARS NEAR THE GALACTIC EQUATOR. 

549902 HERBIG, G. H. <AP. J., 119, 483> 

EMISSION -LINE STARS ASSOCIATED WITH THE NEBULOUS CLUSTER NGC 2264. 

549903 HERBIG, G. H. <P. A. S. P., 66, 19> 

BRIGHT H- ALPHA STARS IN IC 348. 

549904 MORGAN, W. W., JOHNSON, H. L., ROMAN, N. G. <P. A. S. P., 66, 85> 

A VERY RED STAR OF EARLY TYPE IN CYGNUS. 

549905 MERRILL, P. W., SANFORD, R. F., BURWELL, C. G. <P. A. S. P., 66, 107 > 

ADDITIONAL STARS OF CLASSES N AND S - SECOND LIST. 

549906 MORGAN, W. W., MEINEL, A. B., JOHNSON, H. M. <AP. J., 120, 506> 

SPECTRAL CLASSIFICATION WITH EXCEEDINGLY LOW DISPERSION. 

569901 WALKER, M. F. <AP. J. SUPPL., 2, 365> 

STUDIES OF EXTREMELY YOUNG CLUSTERS. I. NGC 2264. 

569902 HERBIG, G. H. <P. A. S. P., 68, 353> 

THE SOURCE OF ILLUMINATION OF NGC 1579. 

569903 HENIZE, K. G. <AP. J. SUPPL., 2, 315> 

CATALOGUES OF H- ALPHA EMISSION STARS AND NEBULAE IN THE MAGELLANIC CLOUDS. 

569904 FREDERICK, L. W. <A. J„ 61, 437 > 

PROPER MOTIONS IN THE NUCLEUS OF THE ZETA PERSEI ASSOCIATION. 

569905 SCHULTE, D. H. <AP. J., 123, 250 > 

SOME RECENT RESULTS OF LOW -DISPERSION SPECTRAL CLASSIFICATION. 

569906 SCHULTE, D. H. <AP. J., 124, 530> 

NEW MEMBERS OF THE ASSOCIATION VI CYGNI. 

579901 BLANCO, V. M., NASSAU, J. J. <AP. J., 125, 408 > 

REDDENED EARLY M- AND S-TYPE STARS IN TWO GALACTIC ZONES. 

579902 VELGHE, A. G. <AP. J., 126, 302> 

H- ALPHA EMISSION STARS AND PLANETARY NEBULAE IN THE VICINITY OF M8 AND M20 AND IN VELA FROM L230 TO L241 
ALONG THE GALACTIC EQUATOR. 

579903 HERBIG, G. H. <AP. J., 125, 654> 

EMISSION -LINE STARS IN THE VICINITY OF MESSIER 8, MESSIER 20, AND SIMEIS 188. 

579904 LUYTEN, W. J. <LUNDPRESS, MINNEAPOLIS, MN> 

A CATALOGUE OF 9867 STARS IN THE SOUTHERN HEMISPHERE WITH PROPER MOTIONS EXCEEDING 0.2 ARC SECONDS 
ANNUALLY. 

589901 SCHULTE, D. H. <r AP. J„ 128, 41 > 

NEW MEMBERS OF THE ASSOCIATION VI CYGNI. II. 

589902 HERBIG, G. H. <AP. J., 128, 259> 

NGC 7000, IC 5070, AND THE ASSOCIATED EMISSION- LINE STARS. 

589903 WESTERHOUT, G. <B. A. N., 14, 215> 

A SURVEY OF THE CONTINUOUS RADIATION FROM THE GALACTIC SYSTEM AT A FREQUENCY OF 1390 MC/S. 

589904 ARP, H. C. <A. J., 63, 273> 

SOUTHERN HEMISPHERE PHOTOMETRY. III. THE COLOR -MAGNITUDE DIAGRAM OF NGC 419 AND THE ADJOINING FIELD IN 
THE SMALL MAGELLANIC CLOUD. 

589905 ARP, H. C. <A. J., 63, 487> 

SOUTHERN HEMISPHERE PHOTOMETRY. V. THE COLOR -MAGNITUDE DIAGRAM OF NGC 361 AND THE ADJOINING FIELD IN 
THE SMALL MAGELLANIC CLOUD. 
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589906 

599901 

599902 

600301 

609901 

609902 

609903 

609904 

609905 

609906 

619901 

619902 

619903 

620001 

620002 

629901 

629902 

629903 

630001 

631001 

639901 

639902 

639903 

639904 

639905 

640201 

640301 

640401 

640501 

640502 

641001 

641101 

649901 

650001 

650002 

650003 

650004 

650101 

650102 

650103 

650104 

650105 

650106 

650107 

650108 


LINDSAY, E. M. <M. N. R. A. S., 118, 172> 

THE CLUSTER SYSTEM OF THE SMALL MAGELLANIC CLOUD. 

SHARPLESS, S. <AP. J. SUPPL., 4, 257 > 

A CATALOGUE OF HII REGIONS. 

DOLIDZE, M. V., ARAKELYAN, M. A. <SOV. AST., 3, 434 > 

THE T- ASSOCIATION NEAR RHO OPHIUCHI. 

MOROZ, V. I. <SOV. AST., 4, 250> 

THE RADIATION FLUX FROM THE CRAB NEBULA AT 2 MICRONS AND SOME CONCLUSIONS ON THE SPECTRUM AND 
MAGNETIC FIELD. 

HERBIG, G. H. <AP. J., 131, 516> 

EMISSION -LINE STARS IN IC 5146. 


RODGERS, A. W., CAMPBELL, C. T., WHITEOAK, J. B. <M. N. R. A. S., 121, 103 > 

A CATALOGUE OF H- ALPHA EMISSION REGIONS IN THE SOUTHERN MILKY WAY. 

FEAST, M. W., THACKERAY, A. D., WESSELINK, A. J. <M. N. R. A. S., 121, 25 > 

THE BRIGHTEST STARS IN THE MAGELLANIC CLOUDS. 

HODGE, P. W. <AP. J., 132, 341 > 

STUDIES OF THE LARGE MAGELLANIC CLOUD. II. THE GLOBULAR CLUSTER NGC 1846. 

HODGE, P. W. <AP. J., 132, 346> 

STUDIES OF THE LARGE MAGELLANIC CLOUD. III. THE GLOBULAR CLUSTER NGC 1978. 

STOCK, J„ NASSAU, J. J., STEPHENSON, C. B. < HAMBURG -BERGEDORF, 1960 > 

LUMINOUS STARS IN THE NORTHERN MILKY WAY. II. 

HODGE, P. W. <A. J., 66, 83 > 

THE FORNAX DWARF GALAXY I. THE GLOBULAR CLUSTERS 

HODGE, P. W. <AP. J., 134, 226> 

STUDIES OF THE LARGE MAGELLANIC CLOUD. VII. THE OPEN CLUSTER NGC 1844. 

WALKER, M. F. <AP. J., 133, 438 > 

STUDIES OF EXTREMELY YOUNG CLUSTERS. IV. NGC 6611. 

KUIPER, G. P., GORANSON, R., BINDER, A., JOHNSON, H. L. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 1, 119 > 

AN INFRARED STELLAR SPECTROMETER. 

KUIPER, G. P. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 1, 179 > 

INFRARED SPECTRA OF STARS AND PLANETS. II. WATER VAPOR IN OMICRON CETI. 

UPGREN JR., A. R. <A, J., 67, 37> 

THE SPACE DISTRIBUTION OF LATE-TYPE STARS IN A NORTH GALACTIC POLE REGION. 

ROBERTS, M. S. <A. J., 67, 79 > 

THE GALACTIC DISTRIBUTION OF THE WOLF -RA YET STARS. 

GASCOIGNE, S. C. B. <M. N. R. A. S., 124, 201 > 

NGC 1783, A CLUSTER IN THE LARGE MAGELLANIC CLOUD. 

KUIPER, G. P. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 2, 17 > 

INFRARED SPECTRA OF STARS AND PLANETS. III. RECONNAISSANCE OF A0-B8 STARS, 1-2.5 MICRONS. 

JOHNSON, H. L., BORGMAN, J. <B. A. N., 17, 115> 

THE LAW OF INTERSTELLAR EXTINCTION. 

HERBIG, G. H., KUHI, L. V. <AP. J., 137, 398 > 

EMISSION -LINE STARS IN THE REGION OF NGC 2068. 

JENKINS, L. F. <YALE UNIV. OBS. > 

GENERAL CATALOGUE OF TRIGONOMETRIC STELLAR PARALLAXES WITH 1963 SUPPLEMENT. 

HODGE, P. W. <AP. J., 137, 1033 > 

STUDIES OF THE LARGE MAGELLANIC CLOUD. VIII. THE CLUSTER NGC 1831. 

TIFFT, W. G. <M. N. R. A. S., 125, 199> 

MAGELLANIC CLOUD INVESTIGATIONS. I. THE REGION OF NGC 121. 

NASSAU, J. J., STEPHENSON, C. B. < WARNER AND SWASEY OBS.> 

LUMINOUS STARS IN THE NORTHERN MILKY WAY. 
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COMPUTED AND OBSERVED CYANIDE -RADICAL SPECTRA OF THREE N STARS IN THE INFRARED. 

710901 RIEKE, G. H., LOW, F. J. <COMM. LUNAR AND PLANETARY LAB., 9, 181 > 

MAP OF THE GALACTIC NUCLEUS AT 10 MICRONS. 

710902 RIEKE, G. H., LOW, F. J. < NATURE, 233, 53> 

MAP OF THE GALACTIC NUCLEUS AT 10 MICRONS. 

710903 STEIN, W. A., GILLETT, F. C. <NAT. PHYS. SCI., 233, 16> 

PHOTOMETRIC MEASUREMENTS AT 11 MICRONS OF NGC 4151. 

710904 AITKEN, D. K., POLDEN, P. G. <NAT. PHYS. SCI., 233, 45 > 

MEASUREMENT OF THE 10 MICRON FLUX FROM THE CRAB NEBULA. 

710905 STEIN, W. A., GILLETT, F. C. < NAT. PHYS. SCI., 233, 72 > 

SEARCH FOR INTERSTELLAR SILICATE ABSORPTION IN SPECTRUM OF VI CYG NO. 12. 

710906 LOW, F. J., RIEKE, G. H. <NAT. PHYS. SCI., 233, 256> 

VARIATIONS IN THE 10- MICRON FLUX FROM NGC 1068. 

711001 HOUCK, J. R., SOIFER, B. T., PIPHER, J. L., HARWIT, M. <AP. J. (LETTERS), 169, L31> 

ROCKET- INFRARED FOUR -COLOR PHOTOMETRY OF THE GALAXY’S CENTRAL REGIONS. 

711002 LOCKWOOD, G. W., WING, R. F. <AP. J., 169, 63> 

LIGHT CURVES OF MIRA VARIABLES AT 1.04 MICRONS. 

711101 DYCK, H. M., FORBES, F. F., SHAWL, S. J. <A. J., 76, 901> 

POLARIMETRY OF RED AND INFRARED STARS AT 1 TO 4 MICRONS. 

711102 BECKLIN, E. E., FROGEL, J. A., KLEINMANN, D. E., NEUGEBAUER, G., NEY, E. P., STRECKER, D. W. <AP. J. (LETTERS), 
170, L15> 

INFRARED OBSERVATIONS OF THE CORE OF CENTAURUS A, NGC 5128. 

711103 FORREST, W. J., GILLETT, F. C., STEIN, W. A. <AP. J. (LETTERS), 170, L29> 

VARIABILITY OF RADIATION FROM CIRCUMSTELLAR GRAINS SURROUNDING R CORONAE BOREALIS. 

711104 PENSTON, M. V., ALLEN, D. A., HYLAND, A. R. <AP. J. (LETTERS), 170, L33> 

THE NATURE OF BECKLIN’S STAR. 

711105 COHEN, M., WOOLF, N. J. <AP. J., 169, 543> 

TWO YOUNG BRIGHT INFRARED OBJECTS. 

711106 JOHNSON, T. V., MCCORD, T. B. <AP. J., 169, 589> 

SPECTRAL GEOMETRIC ALBEDO OF THE GALILEAN SATELLITES, 0.3 TO 2.5 MICRONS. 
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<NAT. PHYS. S CL, 234, 71 > 


711107 DYCK, H. M., KINMAN, T. D., LOCKWOOD, G. W., LANDOLT, A. U. 

OBSERVATIONS OF OJ 287 BETWEEN 0.36 AND 3.4 MICRONS. 

711201 HOFFMANN, W. F., FREDERICK, C. L., EMERY, R. J. <AP. J. (LETTERS), 170, L89> 

100 -MICRON SURVEY OF THE GALACTIC PLANE. 

711202 KOVAR, R. P., POTTER, A. E., KOVAR, N. S., TRAFTON, L. <AP. J., 170, 449 > 

THE INFRARED SPECTRUM OF IC 418. 

719901 TERZAN, A. <ASTR. AP., 12, 477> 

FOUR NEW STAR CLUSTERS IN THE DIRECTION OF THE CENTRAL AREA OF THE GALAXY. 

719902 JUNG, J., BISCHOFF, M. < STRASBOURG INF. BULL., 2, 8> 

CATALOGUE OF STELLAR IDENTIFICATIONS. 

719903 DE VENY, J. B., OSBORN, W. H., JANES, K. <P. A. S. P., 83, 611> 

A CATALOGUE OF GUASARS. 

719904 GALLOUET, L., HEIDMANN, N. < ASTR. AP. SUPPL., 3, 325 > 

OPTICAL POSITIONS OF BRIGHT GALAXIES. 

719905 HAZARD, C., SUTTON, J., ARGUE, A. N., KENWORTHY, C. M., MORRISON, L. V., MURRAY, C. A. <NAT. PHYS. SCI., 233, 
89> 

ACCURATE RADIO AND OPTICAL POSITIONS OF 3C273B. 

719906 WALKER, M. F. <AP. J., 167, 1> 

ELECTRONOGRAPHIC PHOTOMETRY OF STAR CLUSTERS IN THE MAGELLANIC CLOUDS. II. THE COLOR -MAGNITUDE 
DIAGRAM OF NGC 2209. 

719907 KUKARKIN, B. V., KHOLOPOV, P. N., EFREMOV, YU. N., KUKARKINA, N. P., KUROCHKIN, N. E., MEDVEDEVA, G. I., 

PEROVA, N. B., PSKOVSKY, YU. P., FEDOROVICH, V. P., FROLOV, M. S. <PUBL. OFFICE NAUKA, MOSCOW> 
GENERAL CATALOG OF VARIABLE STARS. FIRST SUPPLEMENT. 

719908 GICLAS, H. L., BURNHAM JR., R., THOMAS, N. G. < LOWELL OBSERVATORY > 

LOWELL PROPER MOTION SURVEY. NORTHERN HEMISPHERE. THE G NUMBERED STARS. 

720001 HYLAND, A. R., BECKLIN, E. E., FROGEL, J. A., NEUGEBAUER, G. <ASTR. AP., 16, 204 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF 1612 MHZ IR/OH SOURCES. 

720002 LOCKWOOD, G. W. <AP. J. SUPPL., 24, 375 > 

NEAR -INFRARED PHOTOMETRY OF MIRA VARIABLES. 

720003 ROARK, T. P., BAUMERT, J. H., WHITE, N. M. <AP. LETTERS, 10, 55> 

NEAR INFRARED PHOTOMETRY OF THE THETA CORONAE BOREALIS SYSTEM. 

720004 ALLEN, D. A., SWINGS, J. P. <AP. LETTERS, 10, 83> 

INFRARED EXCESSES AND FORBIDDEN EMISSION LINES IN EARLY -TYPE STARS. 

720005 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E„ KLEINMANN, D. E. <AP. LETTERS, 11, 227> 

ERRATUM TO ’’INFRARED PHOTOMETRY OF THE H II REGION SHARPLESS 266” 

720006 KNACKE, R. F. <AP. LETTERS, 11, 201 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF HBV 475 AND MHA 328-116. 

720101 STROM, S. E., STROM, K. M., BROOKE, A. L., BREGMAN, J., YOST, J. <AP. J., 171, 267 > 

CIRCUMSTELLAR SHELLS IN THE YOUNG CLUSTER NGC 2264. II. INFRARED AND FURTHER OPTICAL OBSERVATIONS. 

720102 ANGEL, J. R. P., LANDSTREET, J. D., OKE, J. B. <AP. J. (LETTERS), 171, Lll> 

THE SPECTRAL DEPENDENCE OF CIRCULAR POLARIZATION IN GRW+70 8247. 

720103 JOYCE, R. R., GEZARI, D. Y., SIMON, M. <AP. J. (LETTERS), 171, L67> 

345 -MICRON GROUND-BASED OBSERVATIONS OF M17, M82, AND VENUS. 

720104 DOMBRO V SKI I , V. A., KHOZOV, G. V. < ASTROFIZIKA, 8, 5> 

PHOTOMETRIC AND POL ARIM ETRIC STUDY OF INFRARED STARS IN THE VISIBLE AND INFRARED SPECTRAL REGIONS. 

720201 FAY JR., T. D., HONEYCUTT, R. K. <A. J., 77, 29> 

SCANNER OBSERVATIONS OF COOL STARS FROM 3400 TO 11000A. 

720202 HUMPHREYS, R. M., STRECKER, D. W., NEY, E. P. <AP. J., 172, 75> 

SPECTROSCOPIC AND PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF M SUPERGIANTS IN CARINA. 

720203 BEER, R., HUTCHISON, R. B., NORTON, R. H., LAMBERT, D. L. <AP. J., 172, 89 > 

ASTRONOMICAL INFRARED SPECTROSCOPY WITH A CONNES-TYPE INTERFEROMETER. III. ALPHA ORIONIS, 2600-3450 
INVERSE CM. 

720204 RIEKE, G., LEE, T., COYNE S. J, G. V. <P. A. S. P., 84, 37> 

PHOTOMETRY AND POLARIMETRY OF V1057 CYGNI. 

720205 KOVAR, R. P., POTTER, A. E., KOVAR, N. S., TRAFTON, L. <P. A. S. P., 84, 46 > 

PASCHEN BETA EMISSION IN THE SPECTRUM OF OMICRON CETI. 

720301 GILLETT, F. C., MERRILL, K. M., STEIN, W. A. <AP. J., 172, 367 > 

INFRARED STUDIES OF GALACTIC NEBULAE. IV. CONTINUUM AND LINE RADIATION FROM PLANETARY NEBULAE. 

720302 ALLEN, D. A. <AP. J. (LETTERS), 172, L55> 

INFRARED OBJECTS IN HII REGIONS. 

720303 HUMPHREYS, R. M., LOCKWOOD, G. W. <AP. J. (LETTERS), 172, L59> 

SPECTROSCOPIC AND PHOTOMETRIC CHANGES IN THE PECULIAR INFRARED ST AR VX SAGITTARIUS. 

720304 FURNISS, I., JENNINGS, R. E„ MOOR WOOD, A. F. M. <NAT. PHYS. S CL, 236, 6> 

FAR INFRARED OBSERVATIONS OF M42, NGC 2024 AND Ml. 

720401 COHEN, M. <AP. J. (LETTERS), 173, L61> 

BD+40 4124 AND TWO NEARBY STARS. 

720402 STROM, K. M., STROM, S. E., BREGER, M., BROOKE, A. L., YOST, J., GRASDALEN, G. L., CARRASCO, L. <AP. J. 
(LETTERS), 173, L65> 

INFRARED AND OPTICAL OBSERVATIONS OF A YOUNG STELLAR GROUP SURROUNDING BD+40 4124. 

720403 TOOMBS, R. I., BECKLIN, E. E., FROGEL, J. A., LAW, S. K., PORTER, F. C., WESTPHAL, J. A. <AP. J. (LETTERS), 173, 
L71> 

INFRARED DIAMETER OF IRC+ 10216 DETERMINED FROM LUNAR OCCULTATIONS. 

720404 STROM, S. E., STROM, K. M„ YOST, J., CARRASCO, L., GRASDALEN, G. L. <AP. J„ 173, 353> 

THE NATURE OF THE HERBIG AE- AND BE -TYPE STARS ASSOCIATED WITH NEBULOSITY. 

720501 HYLAND, A. R., HIRST, R. A., ROBINSON, G., THOMAS, J. A. <AP. LETTERS, 11, 7> 

INFRARED OBSERVATIONS OF SOME SOUTHERN IR-OH SOURCES. 

720502 KHROMOV, G. S., MOROZ, V. I. <SOV. AST., 15, 892> 

INFRARED RADIATION OF PLANETARY NEBULAE. I. OBSERVATIONS AT 1.0 - 2.5 MICRONS AND THE CONTINUOUS 
SPECTRUM. 

720503 GLASS, I. S. < NAT. PHYS. SO., 237, 7 > 

OBSERVATIONS OF 30 DORADUS IN THE INFRARED. 

720504 DYCK, H. M., KINMAN, T. D., LOCKWOOD, G. W. <NAT. PHYS. SCI., 237, 48> 

ERRATUM TO ’’OBSERVATIONS OF OJ 287 BETWEEN 0.36 AND 3.4 MICRONS. ” 

720601 LEE, T. A. <A. J., 77, 374> 

ON THE NATURE OF SOME FAINT INFRARED STARS. 

720602 ALLEN, D. A., SWINGS, J. P. <AP. J., 174, 583> 

THE PECULIAR NEBULA M2 -9. 

720603 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E., KLEINMANN, D. E. <AP. LETTERS, 11, 95 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF THE HII REGION SHARPLESS 266. 

720701 STRITTMATTER, P. A., SERKOWSKI, K., CARSWELL, R., STEIN, W. A., MERRILL, K. M., BURBIDGE, E. M. <AP. J. 
(LETTERS), 175, L7> 

COMPACT EXTRAGALACTIC NONTHERMAL SOURCES. 
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720801 LOW, F.J. <AFCRL— 72 — 0016> 

GROUNDBASED INFRARED OBSERVATIONS OF CELESTIAL SOURCES. 

720802 GAMMON, R. H., GAUSTAD, J. E., TREFFERS, R. R. <AP. J., 175, 687> 

TEN -MICRON SPECTROSCOPY OF CIRCUMSTELLAR SHELLS. 

720803 CAPPS, R. W., DYCK, H. M. < AP. J., 175, 693 > 

THE MEASUREMENT OF POLARIZED 10- MICRON RADIATION FROM COOL STARS WITH CIRCUMSTELLAR SHELLS. 

720804 WILLNER, S. P., BECKUN, E. E., VISVANATHAN, N. <AP. J., 175, 699 > 

OBSERVATIONS OF PLANETARY NEBULAE AT 1.65 TO 3.4 MICRON 

720805 YOUNG, E. T., KNACKE, R. F., JOYCE, R. R. < NATURE, 238, 263> 

INFRARED PHOTOMETRY OF MARK A RIAN 231. 

720806 SIMON, T., MORRISON, N. D., WOLFF, S. C., MORRISON, D. <ASTR. AP., 20, 99> 

FAR -INFRARED AND UVBY PHOTOMETRY OF V1057 CYGNI. 

720807 SWINGS, J. P., ALLEN, D. A. <P. A. S. P., 84, 523> 

PHOTOMETRY OF SYMBIOTIC AND VV CEPHEI STARS IN THE NEAR INFRARED (WITH A NOTE ON MWC 56). 

720808 FROGEL, J. A., KLEINMANN, D. E., KUNKEL, W., NEY, E. P., STRECKER, D. W. <P. A. S. P., 84, 581 > 

MULTICOLOR PHOTOMETRY OF THE M DWARF PROXIMA CENTAURI. 

720901 RIEKE, G. H., LOW, F. J. <AP, J. (LETTERS), 176, L95> 

INFRARED PHOTOMETRY OF EXTRAGALACTIC SOURCES. 

720902 FURNISS, I., JENNINGS, R. E., MOORWOOD, A. F. M. <AP. J. (LETTERS), 176, L105> 

DETECTION OF FAR-INFRARED ASTRONOMICAL SOURCES 

720903 RIEKE, G. H. <AP. J. (LETTERS), 176, L61> 

INFRARED OBSERVATIONS OF VARIABLE RADIO OBJECTS. 

720904 STROM, K. M., STROM, S. E., BREGER, M., BROOKE, A. L., YOST, J., GRASDALEN, G. L., CARRASCO, L. <AP. J. 
(LETTERS), 176, L93> 

ERRATUM TO "INFRARED AND OPTICAL OBSERVATIONS OF A YOUNG STELLAR GROUP SURROUNDING BD + 40 4124”. 

720905 STROM, S. E., STROM, K. M., YOST, J., CARRASCO, L., GRASDALEN, G. L. <AP. J., 176, 845 > 

ERRATUM TO ’THE NATURE OF THE HERBIG AE- AND BE -TYPE STARS ASSOCIATED WITH NEBULOSITY”. 

720906 SCHULTZ, G. V., WIEMER, W. < ASTR. AP., 20, 317> 

IDENTIFICATIONS OF IRC -OBJECTS. 

720907 ALLEN, D. A., SWINGS, J. P., HARVEY, P. M. <ASTR. AP., 20, 333 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF NORTHERN WOLF -RA YET STARS. 

721001 WILSON, W. J., SCHWARTZ, P. R., NEUGEBAUER, G., HARVEY, P. M., BECKLIN, E. E. <AP. J., 177, 523 > 

INFRARED STARS WITH STRONG 1665/1667- MHZ OH MICROWAVE EMISSION. 

721002 SIMON, T., MORRISON, D., CRUIKSHANK, D. P. < AP. J. (LETTERS), 177, L17> 

20- MICRON FLUXES OF BRIGHT STELLAR STANDARDS. 

721003 HARPER JR., D. A., LOW, F. J., RIEKE, G. H., ARMSTRONG, K. R. <AP. J. (LETTERS), 177, L21> 

OBSERVATIONS OF PLANETS, NEBULAE, AND GALAXIES AT 350 MICRONS. 

721004 GEBALLE, T. R., WOLLMAN, E. R., RANK, D. M. <AP. J. (LETTERS), 177, L27> 

OBSERVATIONS OF CARBON MONOXIDE IN COOL STARS AT 4.7 MICRONS. 

721005 LEMKE, D., LOW, F. J. <AP. J. (LETTERS), 177, L53> 

21 - MICRON OBSERVATIONS OF HII REGIONS. 

721006 LEE, T. A., WAMSTEKER, W., WISNIEWSKI, W. Z., WDOWIAK, T. J. <AP. J. (LETTERS), 177, L59> 

PHOTOMETRY OF SUPERNOVA 1972 IN NGC 5253. 

721007 SOIFER, B. T., PIPHER, J. L., HOUCK, J. R. <AP. J., 177, 315 > 

ROCKET INFRARED OBSERVATIONS OF HII REGIONS. 

721008 BECKLIN, E. E., KRISTIAN, J., NEUGEBAUER, G., WYNN — WILLIAMS, C. G. <NAT. PHYS. SCI., 239, 130 > 

DISCOVERY OF INFRARED EMISSION FROM THE RADIO SOURCE NEAR CYGNUS X - 3. 

721009 DYCK, H. M., MILKEY, R. W. <P. A. S. P., 84, 597> 

INFRARED EXCESSES IN EARLY -TYPE STARS: FREE -FREE EMISSION. 

721010 NEY, E.P. <P. A. S. P„ 84, 613> 

INFRARED EXCESSES IN SUPERGIANT STARS: EVIDENCE FOR SILICTAES. 

721101 HOUCK, J. R., SOIFER, B. T., HARWTT, M., PIPHER, J. L. <AP. J. (LETTERS), 178, L29> 

THE FAR -INFRARED AND SUBMILLIMETER BACKGROUND. 

721102 RIEKE, G. H., LOW, F. J. <AP. J. (LETTERS), 177, L115> 

VARIABILITY OF EXTRAGALACTIC SOURCES AT 10 MICRONS. 

721103 HACKWELL, J. A. <ASTR. AP., 21, 239 > 

LONG WAVELENGTH SPECTROMETRY AND PHOTOMETRY OF M, S AND C-STARS. 

721201 EPSTEIN, E. E., FOGARTY, W. G., HACKNEY, K. R., HACKNEY, R. L„ LEACOCK, R. J., POMPHREY, R. B., SCOTT, R. L., 
SMITH, A. G., HAWKINS, R. W., ROEDER, R. C., GARY, B. L., PENSTON, M. V., TRITTON, K. P., BERTAUD, CH., 
VERNON, M. P., WLERICK, G., BERNARD, A., BIGAY, J. H., MERLIN, P., DURAND, A., SAUSE, G., BECKLIN, E. E., 
NEUGEBAUER, G., WYNN -WILLIAMS, C. G., <AP. J. (LETTERS), 178,L51> 

3C 120, BL LACERTAE, AND OJ 287: COORDINATED OPTICAL, INFRARED, AND RADIO OBSERVATIONS OF INTRADAY 
VARIABILITY. 

721202 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E. <AP. J., 178, 667 > 

STUDIES OF SMALL HII REGIONS. I. INFRARED PHOTOMETRY OF SHARPLESS 138, 152, AND 270. 

721203 GEHRZ, R. D. <AP. J., 178, 715> 

INFRARED RADIATION FROM RV TAURI STARS. I. AN INFRARED SURVEY OF RV TAURI STARS AND RELATED OBJECTS. 

721204 FORREST, W. J., GILLETT, F. C., STEIN, W. A. <AP. J. (LETTERS), 178, L129> 

INFRARED MEASUREMENTS OF R CORONAE BOREALIS THROUGH ITS 1972 MARCH -JUNE MINIMUM. 

721205 GEHRZ, R. D., NEY, E. P. <P. A. S. P., 84, 768> 

INFRARED OBSERVATIONS OF SOUTHERN RV TAURI STARS. 

721206 JOHNSON, H. L., THOMPSON, R. I., FORBES, F. F., STEINMETZ, D. L. <P. A. S. P., 84, 775 > 

THE INFRARED SPECTRUM OF ALPHA HERCULIS FROM 4000 TO 4800 CM - 1. 

721207 THOMPSON, R. I., JOHNSON, H. L., FORBES, F. F., STEINMETZ, D. L. <P. A. S. P., 84, 779 > 

THE INFRARED SPECTRUM OF ALPHA HERCULIS FROM 5700 TO 6700 CM - 1. 

729901 GEARHART, M. R„ LUND, J. M., FRANTZ, D. J., KRAUS, J. D. <A. J., 77, 557> 

OPTICAL IDENTIFICATIONS OF OHIO SURVEY RADIO SOURCES. 

729902 HERBIG, G. H., RAO, N. K. <AP. J., 174, 401> 

SECOND CATALOG OF EMISSION -LINE STARS OF THE ORION POPULATION. 

729903 KOHOUTEK, L. < ASTR. AP., 16, 291 > 

HAMBURG SCHMIDT -CAMERA SURVEY OF FAINT PLANETARY NEBULAE. CYGNUS -PERSEUS REGION. 

729904 CHOPINET, M., LORTET - ZUCKERM ANN, M. C. < ASTR. AP., 18, 166 > 

A NOTE TO DESIGNATIONS OF PLANETARY NEBULAE. 

729905 ALLEN, R. J., RAIMOND, E. < ASTR. AP., 18, 317> 

A RADIO MAP OF THE SPIRAL GALAXY MAFFEI 2 AT 1415 MHZ. 

729906 CHOPINET, M., LORTET -ZUCKERM ANN, M. C. < ASTR AP., 18, 373 > 

INTERACTION OF HOT STARS AND OF THE INTERSTELLAR MEDIUM II. EXCITING STAR AND SPECTRA OF THE BRIGHT 
KNOT INSIDE THE DIFFUSE NEBULA SHARPLESS 157. 

729907 WALKER, M. F. <M. N. R. A. S., 159, 379> 

ELECTRONOGRAPHIC PHOTOMETRY OF STAR CLUSTERS IN THE MAGELLANIC CLOUDS. IV. THE COLOUR -MAGNITUDE 
DIAGRAM OF NGC 419. 
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729908 SANDULEAK, N., STEPHENSON, C. B. <AP. J., 178, 183 > 

VERY -LOW -EXCITATION COMPACT NEBULAE. 

730001 ALLEN, D. A. <M. N. R. A. S., 161, 145 > 

NEAR INFRA-RED MAGNITUDES OF 248 EARLY -TYPE EMISSION -LINE STARS AND RELATED OBJECTS. 

730002 THOMAS, J. A., HYLAND, A. R., ROBINSON, G. <M. N. R. A. S., 165, 201 > 

SOUTHERN INFRA-RED STANDARDS AND THE ABSOLUTE CALIBRATION OF INFRA-RED PHOTOMETRY. 

730003 GLASS, L S. <M. N. R. A. S., 164, 155> 

THE JHKL COLOURS OF GALAXIES. 

730004 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 161, 85> 

INFRA-RED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS -I. STARS IN YOUNG CLUSTERS. 

730005 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 161, 97> 

INFRA-RED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS -II. T TAURI STARS AND THE ORION POPULATION. 

730006 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 161, 105> 

INFRA-RED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS -III. NEBULOUS EMISSION -LINE STARS. 

730007 ROBINSON, G., HYLAND, A. R., THOMAS, J. A. <M. N. R. A. S., 161, 281> 

OBSERVATION AND INTERPRETATION OF THE INFRA-RED SPECTRUM OF ETA CARINAE. 

730008 FEAST, M. W., GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 161, 293> 

INFRA-RED PHOTOMETRY OF R CORONAE BOREALIS TYPE VARIABLES AND RELATED OBJECTS. 

730009 WISNIEWSKI, W. Z. <M. N, R. A. S., 161, 331> 

MULTICOLOUR OBSERVATIONS OF UZ LIBRAE. 

730010 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 164, 395> 

INFRA-RED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS -IV. RADIATIVE MECHANISMS AND INTERPRETATIONS. 

730011 MACGREGOR, A. D., PHILLIPS, J. P., SELBY, M. J. <M. N. R. A. S., 164, 31P> 

THE DETECTION OF Ml 5 AT 10.2 MICRONS. 

730012 FEAST, M. W„ GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 164, 35P> 

THE NATURE OF A NEBULOUS OBJECT IN THE CHAMAELEON T ASSOCIATION. 

730013 GLASS, I. S., WEBSTER, B. L. <M. N. R. A. S., 165, 77> 

INFRA-RED PHOTOMETRY OF RR TELESCOPII AND OTHER EMISSION -LINE OBJECTS. 

730014 AITKEN, D. K., JONES, B. <M. N. R. A. S., 165, 363> 

SOME FEATURES OF THE INFRA-RED SPECTRUM OF NGC 7027 AND AN ESTIMATE OF ITS SULPHUR ABUNDANCE. 

730015 SWINGS, J. P. <AP. LETTERS, 15, 71> 

SPECTRA OF SOUTHERN STELLAR PLANETARY NEBULAE AND PECULIAR EMISSION - LINE STARS WITH INFRARED 
EXCESSES. 

730016 BECKLIN, E. E., NEUGEBAUER, G., WYNN -WILLIAMS, C. G. <AP. LETTERS, 15, 87 > 

THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE INFRARED EMISSION FROM NGC 7027. 

730017 PENSTON, M. V. <M. N. R. A. S., 162, 359> 

THE V-K COLOURS OF THE NUCLEI OF BRIGHT GALAXIES. 

730018 GLASS, L S. <M. N. R. A. S., 162, 35P> 

INFRA-RED OBSERVATIONS OF NGC 7552 AND NGC 7582 AND THEIR IDENTIFICATION WITH PKS RADIO SOURCES. 

730019 GLASS, I. S., FEAST, M. W. <M. N. R. A. S., 163, 245 > 

INFRA-RED PHOTOMETRY OF RED GIANTS IN THE GLOBULAR CLUSTERS 47 TUC AND OMEGA CEN. 
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ANDRILLAT, Y„ DUCHESNE, M. < ASTR. AP., 35, 467 > 

MORPHOLOGIE DE LA REGION CENTRALE DE LA NEBULEUSE D’ORION DANS LE PROCHE INFRAROUGE. 

DYCK, H. M., CAPPS, R. W., BEICHMAN, C. A. <AP. J. (LETTERS), 188, L103> 

INFRARED POLARIZATION OF THE GALACTIC NUCLEUS. 

PERSSON, S. E., FROGEL, J. A. <AP. J., 188, 523> 

SPECTROPHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF THE COMPACT HII REGION K3-50 AND OF NGC 6857. 

TREFFERS, R. R., COHEN, M. <AP. J., 188, 545> 

HIGH -RESOLUTION SPECTRA OF COOL STARS IN THE 10- AND 20- MICRON REGIONS. 1 

KOLOTILOV, E. A., NOSKOVA, R. I. <SOV. AST., 17, 611 > 

ABSOLUTE SPECTROPHOTOMETRY OF THE PLANETARY NEBULA NGC 7027 IN THE WAVELENGTH RANGE 7000- 10, 400A. 

NORDH, H. L., OLOFSSON, S. G. <ASTR. AP., 31, 343 > j 

ANALYSIS OF THE ENERGY DISTRIBUTION OF THE BE STAR PI AQR. 

DYCK, H. M., LOCKWOOD, G. W., CAPPS, R. W. <AP. J., 189, 89 > 

INFRARED FLUXES, SPECTRAL TYPES, AND TEMPERATURES FOR VERY COOL STARS. 

ADE, P. A. R., CLEGG, P. E., RATHER, J. D. G. <AP. J. (LETTERS), 189, L23> j 

1- MILLIMETER OBSERVATIONS OF THE GALACTIC HII REGIONS M42 AND DR 21. 

MERRILL, K. M., SOIFER, B. T. <AP. J. (LETTERS), 189, L27> J 

SPECTROPHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF A HIGHLY ABSORBED OBJECT IN CYGNUS. 

HARVEY, P. M., GATLEY, I., WERNER, M. W., ELIAS, J. H., EVANS II, N. J., ZUCKERMAN, B., MORRIS, G., SATO, T., LITVAK, 

M. M. <AP, J. (LETTERS), 189, L87> 

DUST AND GAS IN THE ORION MOLECULAR CLOUD: OBSERVATIONS OF 1-MM CONTINUUM AND 2 -CM H2CO EMISSION. 

GLASS, I. S. <M. N. A. S. S. A., 33, 53 > 

JHKL PHOTOMETRY OF 145 SOUTHERN STARS. 

FEAST, M. W., GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 167, 81> < 

INFRA-RED PHOTOMETRY OF SOME OLD NOVAE. 

AITKEN, D. K., JONES, B. <M. N. R. A. S., 167, 11P> 

OBSERVATIONS OF NE II IN THE COMPACT HII REGION G333.6-0.2. 

HARVEY, P. M., BECHIS, K. P., WILSON, W. J., BALL, J. A. <AP. J. SUPPL., 27, 331 > 

TIME VARIATIONS IN THE OH MICROWAVE AND INFRARED EMISSION FROM LATE -TYPE STARS. 

KUHI, L. V. <ASTR. AP. SUPPL., 15, 47> 

SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTIONS OF T TAURI STARS. 

GEHRELS, T. <A. J., 79, 590> 

WAVELENGTH DEPENDENCE OF POLARIZATION. XXVII. INTERSTELLAR POLARIZATION FROM 0.22 TO 2.2 MICRONS. 

GLASS, I. S., PENSTON, M. V. <M. N. R. A. S., 167, 237> 

AN INFRARED SURVEY OF RW AURIGAE STARS. 

ALLEN, D. A., GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 167, 337> 

INFRARED PHOTOMETRY OF SOUTHERN EMISSION- LINE STARS. 

CONNES, P., MICHEL, G. <AP. J. (LETTERS), 190, L29> 

HIGH -RESOLUTION FOURIER SPECTRA OF STARS AND PLANETS. 

SCHILD, R. E., CHAFFEE, F., FROGEL, J. A., PERSSON, S. E. < AP. J., 190, 73> 

THE NATURE OF INFRARED EXCESSES IN EXTREME BE STARS. 

BAUMERT, J. H. <AP. J., 190, 85> 

MEAN ABSOLUTE MAGNITUDES OF CARBON STARS AND RELATED OBJECTS. 

VAN GENDEREN, A. M., GLASS, I. S., FEAST, M. W. <M. N. R. A. S., 167, 283> 

THE LONG PERIOD, HIGH LATITUDE, ECLIPSING SYSTEMS V748 CEN (CEN X-4?) AND BL TEL. 

OINAS, V. <AP. J. SUPPL., 27, 391 > 

STRONG -LINE K STARS. I. PHOTOMETRY. 

LEMKE, D., LOW, F. J., THUM, C. < ASTR. AP., 32, 231 > 

INFRARED MAP OF THE ORION NEBULA. 

VEEDER, G. J. <A. J., 79, 702> 

OLD DISK FLARE STARS. 

SUTTON, E. C., BECKLIN, E. E., NEUGEBAUER, G. <AP. J. (LETTERS), 190, L69> 

34 -MICRON OBSERVATIONS OF ETA CARINAE, G333.6-0.2, AND THE GALACTIC CENTER. 

HUMPHREYS, R. M., NEY, E. P. <AP. J., 190, 339 > 

INFRARED STARS IN BINARY SYSTEMS. 

MORGAN, T. H., POTTER, A. E., KONDO, Y. <AP. J., 190, 349 > 

COMPLEX INFRARED EMISSION FEATURES IN THE SPECTRUM OF BETA LYRAE. 

JAMESON, R. F„ LONGMORE, A. J., MCLINN, J. A., WOOLF, N. J. <AP. J., 190, 353 > 

INFRARED EMISSION BY DUST IN NGC 1068 AND THREE PLANETARY NEBULAE. 
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740606 NEY, E. P„ HUMPHREYS, R. M. <P. A. S. P., 86, 304> 

BM SCORPII AND A POSSIBLE CLUSTER OF INFRARED SOURCES. 

740701 KLEINMANN, D. E., WRIGHT, E. L. <AP. J. (LETTERS), 191, L19> 

10- MICRON OBSERVATIONS OF SOUTHERN- HEMISPHERE GALAXIES. 

740702 GEZARI, D. Y., JOYCE, R. R., RIGHINI, G., SIMON, M. <AP. J. (LETTERS), 191, L33> 

350- MICRON MAPPING OF THE ORION MOLECULAR CLOUD. 

740703 SOIFER, B. T., HUDSON, H. S. <AP. J. (LETTERS), 191, L83> 

SUBMILLIMETER OBSERVATIONS OF THE ORION NEBULA AND NGC 2024. 

740704 STROM, K. M., STROM, S. E., KINMAN, T. D. <AP. J. (LETTERS), 191, L93> 

OPTICAL POLARIZATION OF SELECTED HERBIG-HARO OBJECTS. 

740705 STRECKER, D. W., NEY, E. P. <A. J., 79, 797> 

INFRARED OBSERVATIONS OF ANONYMOUS IRC SOURCES. 

740706 STROM, S. E., GRASDALEN, G. L., STROM, K. M. <AP. J., 191, 111> 

INFRARED AND OPTICAL OBSERVATIONS OF HERBIG-HARO OBJECTS. 

740707 SCHWARTZ, R. D. <AP. J., 191, 419> 

THE T TAURI EMISSION NEBULA. 

740708 ALLEN, D. A. <M. N. R. A. S., 168, 1> 

INFRARED OBSERVATIONS OF NORTHERN EMISSION -LINE STARS. 

740709 ANDREWS, P. J., GLASS, I. S., HAW ARDEN, T. G. <M. N. R. A. S., 168, 7P> 

PHOTOMETRY OF AP LIB AND PKS 0521-36. 

740710 GAHM, G. F„ NORDH, H. L., OLOFSSON, S. G., CARLBORG, N. C. J. <ASTR. AP., 33, 399 > 

SIMULTANEOUS SPECTROSCOPIC AND PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE T TAURI STAR RU LUPI. 

740711 OLTHOF, H. <ASTR. AP., 33, 471 > 

MULTICOLOUR FAR INFRARED PHOTOMETRY OF GALACTIC H II REGIONS. 

740801 GATLEY, I., BECKLIN, E. E., MATTHEWS, K., NEUGEBAUER, G., PENSTON, M. V., SCOVILLE, N. Z. <AP. J. aETTERS), 
191, L121> 

A NEW INFRARED COMPLEX AND MOLECULAR CLOUD IN ORION. 

740802 KNACKE, R. F., CAPPS, R. W. <AP. J. (LETTERS), 192, L19> 

INFRARED POLARIZATION OF NGC 1068. 

740803 FAZIO, G. G., KLEINMANN, D. E., NOYES, R. W., WRIGHT, E. L., ZEILIK U, M., LOW, F. J. <AP. J. (LETTERS), 192, L23> 
A HIGH -RESOLUTION MAP OF THE ORION NEBULA REGION AT FAR - INFRARED WAVELENGTHS. 

740804 WERNER, M. W., ELIAS, J. H., GEZARI, D. Y., WESTBROOK, W. E. <AP. J. (LETTERS), 192, L31> 

1 - MILLIMETER CONTINUUM RADIATION FROM ORION MOLECULAR CLOUD 2. 

740805 ZAPPALA, R. R., BECKLIN, E. E., MATTHEWS, K., NEUGEBAUER, G. <AP. J., 192, 109 > 

ANGULAR DIAMETER OF IRC + 1001 1 AT 2.2, 10, AND 20 MICRONS 

740806 LOCKWOOD, G. W. <AP. J., 192, 113> 

NEAR- INFRARED PHOTOMETRY OF UNIDENTIFIED IRC STARS. II. 

740807 GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A., JONES, T. W. <AP. J., 191, 675 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF BE STARS FROM 2.3 TO 19.5 MICRONS. 

740808 GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 168, 249> 

JHKL PHOTOMETRY OF LMC STARS. 

740809 HUMPHREYS, R. M., NEY, E. P. <P. A. S. P., 86, 444> 

IRC +60370 AND THE INFRARED RADIATION FROM LUMINOUS G AND K SUPERGIANTS. 

740810 CIATTI, F., D’ODORICO, S., MAMMANO, A. <ASTR. AP., 34, 181 > 

PROPERTIES AND EVOLUTION OF BQ0 STARS. 

740811 LUNEL, M., BERGEAT, J., SIBILLE, F., LORTET - ZUCKERM ANN, M. C. <ASTR. AP., 34, 299 > 

INFRARED SOURCES IN SHARPLESS 157. 

740812 SWINGS, J. P. <ASTR. AP., 34, 333> 

SIMILARITIES IN THE SPECTRA OF THREE SOUTHERN PECULIAR EMISSION LINE STARS WITH INFRARED EXCESS: HD 45677, 
HD 87643 AND GG CARINAE (HD 94878). 

740813 CIATTI, F., ROSINO, L. <ASTR. AP. SUPPL., 16, 305 > 

PHOTOGRAPHIC AND SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF N AQL 1970, N CYG 1970 AND N SCT 1970. 

740901 SZKODY, P. <AP. J. (LETTERS), 192, L75> 

INFRARED PHOTOMETRY OF SS CYGNI AND RX ANDROMEDAE NEAR MAXIMUM. 

740902 HACKWELL, J. A., BOPP, B. W., GEHRZ, R. D. <AP. J. (LETTERS), 192, L79> 

INFRARED OBSERVATIONS OF BD - 10 4662. 

740903 HALL, R. T. <SAMSO-TR-74-212> 

A CATALOG OF 10- MICRON CELESTIAL OBJECTS. 

740904 RIEKE, G. H., KINMAN, T. D. <AP. J. (LETTERS), 192, L115> 

CORRELATED OPTICAL AND INFRARED BEHAVIOR OF OJ 287 AND SIMILAR RADIO SOURCES. 

740905 BECKLIN, E. E., HAWKINS, F. J., MASON, K. O., MATTHEWS, K., NEUGEBAUER, G., PACKMAN, D., SANFORD, P. W., 
SCHUPLER, B. R., STARK, A., WYNN -WILLIAMS, C. G. <AP. J. aETTERS), 192, L119> 

INFRARED, RADIO, AND X - RAY OBSERVATIONS OF CYGNUS X - 3. 

740906 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E. <AP. J., 192, 351 > 

COMPACT INFRARED SOURCES ASSOCIATED WITH SOUTHERN HII REGIONS. 

740907 HACKWELL, J. A., GEHRZ, R. D., SMITH, J. R. <AP. J., 192, 383 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF WOLF -RA YET STARS FROM 2.3 TO 23 MICRONS. 

740908 HARPER JR., D. A. <AP. J., 192, 557> 

FAR- INFRARED EMISSION FROM HII REGIONS. II. MULTICOLOR PHOTOMETRY OF SELECTED SOURCES AND 2.2 ARC MINUTE 
RESOLUTION MAPS OF M42 AND NGC 2024. 

740909 VAN BREDA, I. G., GLASS, I. S., WHITTET, D. C. B. <M. N. R. A. S., 168, 551> 

THE EXTINCTION CURVES OF HD 92964 AND HD 147889. 

740910 KHROMOV, G. S. < SO V. AST., 18, 195 > 

INFRARED RADIATION OF PLANETARY NEBULAE. II. NEW AND REVISED OBSERVATIONS AT 1.0- 2.5 MICRONS. 

741001 GRASDALEN, G. L. <A. J., 79, 1047> 

NEAR -INFRARED MAGNITUDES AND (V-K) COLORS OF GLOBULAR CLUSTERS. 

741002 SIMON, T. <A. J., 79, 1054> 

BROAD -BAND 20 -MICRON PHOTOMETRY OF 63 STARS. 

741003 BLANCO, V. M., HANSEN, O. L. < A. J., 79, 1052 > 

CLASSIFICATION OF UNIDENTIFIED SOURCES FROM A 2 -MICRON SOUTHERN SKY SURVEY. 

741004 VEEDER, G. J. <A. J., 79, 1056> 

LUMINOSITIES AND TEMPERATURES OF M DWARF STARS FROM INFRARED PHOTOMETRY. 

741005 STROM, S. E., STROM, K. M., GRASDALEN, G. L., CAPPS, R. W. <AP. J. aETTERS), 193, L7> 

INFRARED OBSERVATIONS OF HII REGIONS IN EXTERNAL GALAXIES. 

741006 FAWLEY, W. M., COHEN, M. < AP. J., 193, 367> 

THE OPEN CLUSTER NGC 7419 AND ITS M7 SUPERGIANT IRC +60375. 

741007 GRASDALEN, G. L. < AP. J., 193, 373 > 

AN INFRARED STUDY OF NGC 2024. 

741008 GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A. <AP. J., 193, 385 > 

NEW INFRARED MEASUREMENTS OF W VIRGINIS STARS. 
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741009 COHEN, M., BARLOW, M. J. <AP. J., 193, 401 > 

AN INFRARED PHOTOMETRIC SURVEY OF PLANETARY NEBULAE. 

741010 RIEKE, G. H. < AP. J. (LETTERS), 193, L81 > 

THE SPECTRUM OF VI CYGNI NO. 12 NEAR 10 MICRONS. 

741011 LOCKWOOD, G. W. <AP. J., 193, 103> 

STELLAR ENERGY DISTRIBUTIONS IN AN INFRARED CLUSTER IN ARA. 

741012 THOMPSON, R. I., JOHNSON, H. L. <AP. J., 193, 147 > 

A LOWER LIMIT ON THE CARBON - 12/CARBON - 13 RATIO IN ALPHA HERCULIS. 

741013 PIPHER, J. L., GRASDALEN, G. L., SOIFER, B. T. <AP. J., 193, 283> 

INFRARED OBSERVATIONS OF THE RADIO SOURCE G30.8-0.0 IN THE W43 COMPLEX. 

741014 MURDIN, P., PENSION, M. J., PENSION, M. V., GLASS, I. S., SANFORD, P. W., HAWKINS, F. J., MASON, K. O., WILLMORE, 
A. P. <M. N. R.A. S., 169, 25> 

OPTICAL OBSERVATIONS OF STARS NEAR COPERNICUS X-RAY POSITIONS. 

741015 STROM, S. E., STROM, K. M., CARRASCO, L. <P. A. S. P., 86, 798 > 

A STUDY OF THE YOUNG CLUSTER IC 348. 

741016 BEER, R., LAMBERT, D. L., SNEDEN, C. <P. A. S. P., 86, 806> 

THE SILICON MONOXIDE RADICAL AND THE ATMOSPHERE OF ALPHA ORIONIS. 

741017 COHEN, M. <P. A. S. P., 86, 813 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF NEW COMETARY NEBULAE. 

741101 BAUMERT, J. H, <A. J., 79, 1287 > 

COMPARISON OF A GENERAL CATALOGUE OF COOL CARBON STARS AND THE TWO -MICRON SKY SURVEY. 

741102 HOUCK, J. R., SCHAACK, D. F., REED, R. A. <AP. J. (LETTERS), 193, L139> 

20 TO 40 MICRON SPECTROSCOPY OF THE ORION NEBULA. 

741103 KINMAN, T. D., GRASDALEN, G. L., RIEKE, G. H. <AP. J (LETTERS), 194, Ll> 

OPTICAL AND INFRARED OBSERVATIONS OF THE JET OF M87. 

741104 FRIEDLANDER, M. W., GOEBEL, J. H„ JOSEPH, R. D. <AP. J. (LETTERS), 194, L5> 

DETECTION OF NEW CELESTIAL OBJECTS AT FAR -INFRARED WAVELENGTHS. 

741105 HACKWELL, J. A., GEHRZ, R. D. <AP. J., 194, 49> 

INFRARED PHOTOMETRY OF HIGH -LUMINOSITY SUPERGIANTS EARLIER THAN M AND THE INTERSTELLAR EXTINCTION 
LAW. 

741106 DYCK, H. M„ BEICHMAN, C. A. <AP. J., 194, 57> 

OBSERVATIONS OF INFRARED POLARIZATION IN THE ORION NEBULA. 

741107 MORRISON, D. <AP. J., 194, 2G3> 

RADIOMETRIC DIAMETERS AND ALBEDOS OF 40 ASTEROIDS. 

741108 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 169, 257> 

INFRARED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS -V. THE FAINT MEMBERS OF THE ORION POPULATION. 

741109 PENSION, M. V., PENSION, M. J., SELMES, R. A., BECKLIN, E. E., NEUGEBAUER, G. <M. N. R. A. S., 169, 357> 
BROADBAND OPTICAL AND INFRARED OBSERVATIONS OF SEYFERT GALAXIES. 

741110 COHEN, M., FAWLEY, W. M. <M. N. R. A. S., 169, 31P> 

TEN MICRON OBSERVATIONS OF GLOBULAR CLUSTERS. 

741111 ATTKEN, D. K., JONES, B., PENMAN, J. M. <M. N. R. A. S., 169, 35P> 

DETECTION OF IONIZED NEON IN THE GALACTIC CENTRE. 

741112 CHURMS, J., FEAST, M. W., GLASS, I. S., HARDING, G. A., LLOYD EVANS, T., MARTIN, W. L. <M. N. R. A. S., 169, 39P> 
NEBULOSITY ASSOCIATED WITH THE POWERFUL INFRARED AND RADIO SOURCE G333.6-0.2. 

741113 WARD, D. B., HARWIT, M. < NATURE, 252, 27> 

OBSERVATIONS OF THE ORION NEBULA AT 100 MICRONS. 

741201 STRECKER, D. W., NEY, E. P. <A. J., 79, 1410> 

0.9— 1 8 — MICRON PHOTOMETRY OF THE 14 CIT OBJECTS. 

741202 GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A. <AP. J., 194, 619> 

CIRCUMSTELLAR DUST EMISSION FROM WC9 STARS. 

741203 HUMPHREYS, R. M., NEY, E. P. <AP. J., 194, 623 > 

VISUAL AND INFRARED OBSERVATIONS OF LATE -TYPE SUPERGIANTS IN THE SOUTHERN SKY. 

741204 PERSSON, S. E., FROGEL, J, A. <P. A. S. P„ 86, 985 > 

1.2 MICRON TO 3.5 MICRON PHOTOMETRY OF EIGHT OPTICAL H II REGIONS. 

741205 BOPP, B. W., GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A. <P. A. S. P., 86, 989> 

INFRARED OBSERVATIONS OF LATE -TYPE DWARF STARS. 

749901 MARKARIAN, B. E., LIPOVETSKY, V. A. <ASTROFIZIKA, 10, 302 > 

GALAXIES WITH ULTRAVIOLET CONTINUUM. VII. 

749902 ANDERSSON, C., JOHANSSON, L. E. B., GOSS, W. M., WINNBERG, A., NGUYEN - QUANG - RIEU. <ASTR. AP., 30, 475 > 

OH 26.5+0.6 - A STRONG OH SOURCE AT 1612 MHZ. 

749903 STIENON, F. M., CHARTRAN III, M. R., SHAO, C. Y. <A. J., 79, 47 > 

THE EMISSION -LINE VARIABLE HBV 475. 

749904 HERBIG, G. H. <LICK OBS. BULL., 658 > 

DRAFT CATALOG OF HERBIG- HARO OBJECTS. 

749905 CAHN, J. H., RUBIN, R. H. <A. J., 79, 128> 

INTERFEROMETRIC SURVEY OF PLANETARY NEBULAE. 

749906 HOLMBERG, E. B., LAUBERTS, A., SCHUSTER, H. -E., WEST, R. M. <ASTR. AP. SUPPL., 18, 463 > 

THE ESO/UPPSALA SURVEY OF THE ESO(B) ATLAS OF THE SOUTHERN SKY. I. 

749907 HOLMBERG, E. B., LAUBERTS, A., SCHUSTER, H. -E., WEST, R. M. <ASTR. AP. SUPPL., 18, 491> 

THE ESO/UPPSALA SURVEY OF THE ESO(B) ATLAS OF THE SOUTHERN SKY. II. 

749908 ANDREWS, A. D. <CONTR. ARMAGH OBS., 1, 101 > 

CATALOGUE OF PHOTOMETRIC AND ASTROMETRIC DATA FOR 4117 STARS IN THE ORION NEBULA AGGREGATE. 

749909 KUKARKIN, B. V., KHOLOPOV, P. N„ EFREMOV, YU. N., KUKARKINA, N. P., KUROCHKIN, N. E., MEDVEDEVA, G. I., 

PEROVA, N. B., PSKOVSKY, YU. P., FEDOROVICH, V. P., FROLOV, M. S. <PUBL. OFFICE NAUKA, MOSCOW > 
GENERAL CATALOGUE OF VARIABLE STARS. SECOND SUPPLEMENT 

750001 MILONE, E. F. <MULT. PER. VAR. STARS, IAU COLL. NO. 29> 

INFRARED PHOTOMETRY OF ECLIPSING BINARIES WITH CHANGING LIGHT CURVES. 

750101 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E., AARONSON, M., BECKLIN, E. E., MATTHEWS, K., NEUGEBAUER, G. <AP. J. (LETTERS), 
195, L15> 

STELLAR CONTENT OF THE NUCLEI OF ELLIPTICAL GALAXIES DETERMINED FROM 2.3 -MICRON CO BAND STRENGTHS. 

750102 RIGHINI, G., SIMON, M., JOYCE, R. R., GEZARI, D. Y. <AP. J. (LETTERS), 195, L77> 

350- MICRON MAPPING OF SAGITTARIUS B2. 

750103 LOCKWOOD, G. W„ DYCK, H. M., RIDGWAY, S. T. <AP. J., 195, 385 > 

THE COMPOSITE SPECTRUM AND ENERGY DISTRIBUTION OF XX OPHIUCHI. 

750104 FORREST, W. J., GILLETT, F. C., STEIN, W. A. <AP. J., 195, 423> 

CIRCUMSTELLAR GRAINS AND THE INTRINSIC POLARIZATION OF STARLIGHT. 

750105 VITRICHENKO, E. A., VOLKOV, I. V., SHANIN, G. I., SHEVCHENKO, V. S., SHCHERBAKOV, A. G. <SOV. AST., 18, 513 > 

INFRARED SPECTROSCOPY WITH A CONTACT IMAGE CONVERTER. 1. EXPERIMENTAL PROCEDURE. 

750106 SIMON, T., DYCK, H. M. < NATURE, 253 101 > 

SILICATE ABSORPTION AT 18 MICRONS IN TWO PECULIAR INFRARED SOURCES. 
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GRASDALEN, G. L., JOYCE, R. R., KNACKE, R. F., STROM, S. E., STROM, K. M. <A. J., 80, U7> 

PHOTOMETRIC STUDY OF THE CHAMAELEON T- ASSOCIATION. 

BREGMAN, J. D., RANK, D. M. < AP. J. (LETTERS), 195, L125> 

IDENTIFICATION OF THE 890 CM- 1 CARBONATE SIGNATURE IN NGC 7027. 

HARVEY, P. M., HOFFMANN, W. F., CAMPBELL, M. F. <AP. J. (LETTERS), 196, L31> 

FAR -INFRARED OBSERVATIONS OF W51 WITH HIGH SPATIAL RESOLUTION. 

GRASDALEN, G. L. <AP. J., 195, 605 > 

(V-K) COLORS OF GALAXIES: STATISTICAL DIFFERENCES BETWEEN SPIRALS AND ELLIPTICALS AND THE 
COLOR -DIAMETER RELATION FOR ELLIPTICAL GALAXIES. 

COHEN, M., ANDERSON, C. M., COWLEY, A., COYNE S. J, G. V., FAWLEY, W. M., GULL, T. R., HARLAN, E. A., HERBIG, G. H., 
HOLDEN, F., HUDSON, H. S., JAKOUBEK, R.O., JOHNSON, H. M., SCHIFFER III, F. H., SOIFER, B. T., ZUCKERMAN, B. 
<AP. J., 196, 179> 
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FAR INFRARED STUDY OF MOLECULAR CLOUDS: DUST TEMPERATURE PROFILES IN S 140, IC 1396, R CRA. 

800307 BENSAMMAR, S., FRIED JUNG, M., ASSUS, P. <ASTR. AP., 83, 261 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF KUWANO’S NOVALIKE OBJECT. 

800308 GROOTE, D., HUNGER, K., SCHULTZ, G. V. <ASTR. AP., 83, L5> 

THE IR- EXCESS OF HELIUM -VARIABLE STARS. 

800309 NEEDHAM, J. D., PHILLIPS, J. P., SELBY, M. J., SANCHEZ MAGRO, C. <ASTR. AP., 83, 370 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF BINARY STARS - H. 

800310 ALLEN, D. A. < NATURE, 284, 323> 

EMISSION AT 3.3 MICRONS AND EVIDENCE FOR DUST IN 3C273. 

800401 MUFSON, S. L., WISNIEWSKI, W. Z., MCMILLAN, R. S. <IAUC NO. 3471 > 

KR AURIGAE. 

800402 HUMPHREYS, R. M., MERRILL, K. M., BLACK, J. H. <AP. J. (LETTERS), 237, L17> 

THE PERPLEXING SPECTRUM OF AFGL 2789 (V645 CYGNI). 

800403 FAZIO, G. G., MCBREEN, B., STIER, M. T., WRIGHT, E. L. <AP. J. (LETTERS), 237, L39> 

THE FAR -INFRARED SIZE OF IRC+ 10216. 

800404 HARVEY, P. M., LADA, C. J. < AP. J., 237, 61 > 

TWO MICRON SPECTROSCOPY AND 2.7MM CO LINE OBSERVATIONS OF V645 CYGNI. 

800405 THRONSON JR., H. A., GATLEY, I., HARVEY, P. M., SELLGREN, K., WERNER, M. W. <AP. J., 237, 66 > 

MONOCEROS R2: FAR -INFRARED OBSERVATIONS OF A VERY YOUNG CLUSTER. 

800406 SITKO, M. L., SAVAGE, B. D. <AP. J., 237, 82> 

ULTRAVIOLET, VISUAL, AND INFRARED OBSERVATIONS OF THE PECULIAR BE STAR HD 45677. 

800407 PUSCHELL, J. J., STEIN, W. A. < AP. J., 237, 331 > 

OBSERVATIONS OF STRONGLY POLARIZED EXTRAGALACTIC SOURCES. 

800408 MALKAN, M., KLEINMANN, D. E., APT, J. <AP. J., 237, 432> 

INFRARED STUDIES OF GLOBULAR CLUSTERS NEAR THE GALACTIC CENTER. 

800409 DINERSTEIN, H. L. <AP. J., 237, 486 > 

INFRARED LINE MEASUREMENTS AND THE ABUNDANCE OF SULFUR IN PLANETARY NEBULAE. 

800410 WILLIS, A. J., WILSON, R., VANDEN BOUT, P., SANNER, F., BLACK, J., DAVIS, R. J., DUPREE, A. K., GURSKY, H., 

HARTMANN, L., RAYMOND, J., MATILSKY, T., BURGER, M., DE LOORE, C., VAN DESSEL, E. L„ WHITELOCK, P., 
MENZIES, J., MEIKLE, W. P. S., JOSEPH, R. D., STANFORD, P., POLLARD, G., SANDFORD, M. C. W. <AP. J., 237, 
596 > 

ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRARED, AND X-RAY OBSERVATIONS OF SCORPIUS X-l. 

800411 COHEN, M„ SCHWARTZ, R. D. <M. N. R. A. S., 191, 165> 

A SEARCH FOR THE EXCITING STARS OF HERBIG-HARO OBJECTS. 

800412 SHERRINGTON, M. R., LAWSON, P. A., KING, A. R., JAMESON, R. F. <M. N. R. A. S., 191, 185 > 

INFRARED AND OPTICAL LIGHT CURVES OF EX HYDRAE AND VW HYDRI. 

800413 NICOLSON, G. D., FEAST, M. W., GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 191, 293> 

RECENT CHANGES IN THE OPTICAL, INFRARED AND RADIO EMISSION FROM CIRCINUS X-l. 

800414 WHITTET, D. C. B., BLADES, J. C. <M. N. R. A. S., 191, 309> 

GRAIN GROWTH IN INTERSTELLAR CLOUDS. 

800415 THE, P. S., TJIN A DJIE, H. R. E., WAMSTEKER, W. <ASTR. AP., 84, 263> 

TR 27-28: A WC9— TYPE STAR WITH LARGE INFRARED EXCESS. 

800416 LEBOFSKY, M. J., RIEKE, G. H. < NATURE, 284, 410> 

VARIATIONS IN THE THERMAL EMISSION OF SEYFERT GALAXIES. 

800501 TOKUNAGA, A. T., YOUNG, E. T. <AP. J. (LETTERS), 237, L93> 

HIGH -RESOLUTION SPECTRA OF THE 3.3 MICROMETER UNIDENTIFIED EMISSION FEATURE IN NGC 7027 AND HD 44179. 

800502 LONSDALE, C. J., DYCK, H. M., CAPPS, R. W., WOLSTENCROFT, R. D. < AP. J. (LETTERS), 238, L31 > 

NEAR -INFRARED CIRCULAR POLARIZATION OBSERVATIONS OF MOLECULAR CLOUD SOURCES. 

800503 CAMPBELL, M. F., HOFFMANN, W. F., THRONSON JR., H. A., HARVEY, P. M. <AP. J., 238, 122> 

FAR - INFRARED SURVEY OF CYGNUS X. 

800504 RIEKE, G. H., LEBOFSKY, M. J., THOMPSON, R. I., LOW, F. J., TOKUNAGA, A. T. <AP. J., 238, 24> 

THE NATURE OF THE NUCLEAR SOURCES IN M82 AND NGC 253. 

800505 DWEK, E., SELLGREN, K., SOIFER, B. T., WERNER, M. W. <AP. J., 238, 140> 

EXCITATION MECHANISMS FOR THE UNIDENTIFIED INFRARED EMISSION FEATURES. 

800506 AARONSON, M., MOULD, J., HUCHRA, J. <AP. J., 237, 655 > 

A DISTANCE SCALE FROM THE INFRARED MAGNITUDE/H I VELOCITY WIDTH RELATION. I. THE CALIBRATION. 

800507 GEHRZ, R. D., GRASDALEN, G. L., HACKWELL, J. A., NEY, E. P. < AP. J., 237, 855> 

THE EVOLUTION OF THE DUST SHELL OF NOVA SERPENTIS 1978. 

800508 LAMBERT, D. L., CLEGG, R. E. S. <M. N. R. A. S., 191, 367> 

THE KEENAN AND WING BANDS IN S STARS. 

800509 COHEN, M. <M. N. R. A. S., 191, 499> 

INFRARED OBSERVATIONS OF YOUNG STARS - VIII. SPECTRA IN TEN -MICRON REGION. 

800510 EPCHTEIN, N., GUIBERT, J., NGUYEN -QUANG-RIEU., TURON, P., WAMSTEKER, W. < ASTR. AP., 85, Ll> 

INFRARED PHOTOMETRY OF MIRA VARIABLES. OH MASER PUMPING EFFICIENCY. 

800511 MAMMANO, A., CIATTI, F„ VITTONE, A. <ASTR. AP., 85, 14> 

THE UNIQUE SPECTRUM OF SS 433, A STAR INSIDE A SUPERNOVA REMNANT. 

800512 FOY, R. <ASTR. AP., 85, 287> 

DETAILED ANALYSIS OF HIGH VELOCITY STARS. 

800513 SOIFER, B. T., NEUGEBAUER, G., MATTHEWS, K., BECKLIN, E. E., WYNN - WILLIAMS, C. G., CAPPS, R. < NATURE, 285, 

91> 

IR OBSERVATIONS OF THE DOUBLE QUASAR 0957 + 561 A, B AND THE INTERVENING GALAXY. 

800514 BAILEY, J., HOUGH, J. H., AXON, D. J. < NATURE, 285, 306 > 

IR PHOTOMETRY AND POLARIMETRY OF 2A031 1-227. 

800601 ROSSANO, G. S„ RUSSELL, R. W., CORNETT, R. H. <P. A. S. P., 92, 357> 

NEAR INFRARED PHOTOGRAPHY WITH A VACUUM -COLD CAMERA. 
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PHILLIPS, T. G., HUGGINS, P. J., KUIPER, T. B. H., MILLER, R. E. <AP. J. (LETTERS), 238, L103> 

DETECTION OF THE 610 MICRON (492 GHZ) LINE OF INTERSTELLAR ATOMIC CARBON. 


FISCHER, J., RIGHINI- COHEN, G., SIMON, M. <AP. J. (LETTERS), 238, L155> 
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MOSELEY, H. < AP. J., 238, 892 > 

OBSERVATIONS OF COOL DUST IN PLANETARY NEBULAE. 
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MOULD, J., AARONSON, M., HUCHRA, J. <AP. J., 238, 458 > 

A DISTANCE SCALE FROM THE INFRARED MAGNITUDE/H I VELOCITY -WIDTH RELATION. II. THE VIRGO CLUSTER. 


NEUGEBAUER, G., MORTON, D., OKE, J. B., BECKLIN, E. E., DALTABUIT, E., MATTHEWS, K., PERSSON, S. E., SMITH, A. M., 
SOIFER, B. T., TORRES -PEIMBERT, S., WYNN -WILLIAMS, C. G. <AP. J., 238, 502> 

RECOMBINATION SPECTRUM AND REDDENING IN NGC 1068. 


MOORWOOD, A. F. M., BALUTEAU, J. -P., ANDEREGG, M., CORON, N., BIRAUD, Y., FITTON, B. <AP. J., 238, 565> 

INFRARED LINE EMISSION FROM H II REGIONS. III. AIRBORNE OBSERVATIONS OF (S III) (18 AND 33 MICRONS), (O III) (52 AND 
88 MICRONS), AND (N III) (57 MICRONS) ON Ml 7. 

WITTEBORN, F. C„ STRECKER, D. W., ERICKSON, E. F., SMITH, S. M„ GOEBEL, J. H., TAYLOR, B. J. <AP. J., 238, 577> 
THE SPECTRUM OF IRC + 10216 FORM 2.0 TO 8.5 MICRONS. 


COHEN, M., BARLOW, M. J. <AP. J., 238, 585> 

INFRARED PHOTOMETRY OF SOUTHERN PLANETARY NEBULAE AND EMISSION -LINE OBJECTS. 

ERICKSON, E. F., TOKUNAGA, A. T. <AP. J., 238, 596> 

FAR -INFRARED SPECTRA OF W51-IRS2 AND W49 NW. 

DE VRIES, J. S., VAN DER WAAL, P. B., ANDRIESSE, C. D. <ASTR. AP., 86, 248> 

HIGH -RESOLUTION (NE II) OBSERVATIONS IN G333.6-0.2. 

ARDEBERG, A., VIRDEFORS, B. <ASTR. AP. SUPPL., 40, 307 > 

A CATALOGUE OF STELLAR SPECTRO PHOTOMETRIC DATA. 

LEBOFSKY, M. J., RIEKE, G. H., WALSH, D., WEYMANN, R. J. < NATURE, 285, 385 > 

THE IR SPECTRUM OF THE DOUBLE QSO. 


SZKODY, P., CAPPS, R. W. <A. J., 85, 882> 

INFRARED OBSERVATIONS OF POLARS: AM HER, VV PUP, AND AN UMA. 

BECKWITH, S., NEUGEBAUER, G., BECKLIN, E. E., MATTHEWS, K. <A. J., 85, 886 > 

MOLECULAR HYDROGEN EMISSION IN NGC 7027. 

DYCK, H. M. < A. J., 85, 891 > 

NEAR -INFRARED SLIT SCANS OF MOLECULAR CLOUD SOURCES. 

AARONSON, M., MOULD, J., HUCHRA, J., SULLIVAN HI, W. T., SCHOMMER, R. A., BOTHUN, G. D. <AP. J., 239, 12> 
A DISTANCE SCALE FROM THE INFRARED MAGNITUDE/H I VELOCITY -WIDTH RELATION. III. THE EXPANSION RATE 
OUTSIDE THE LOCAL SUPERCLUSTER. 

COHEN, J. G., FROGEL, J. A., PERSSON, S. E„ ZINN, R. <AP. J., 239, 74> 

PAL 12 - A METAL- RICH GLOBULAR CLUSTER IN THE OUTER HALO. 

BALLY, J., SCOVILLE, N. Z. <AP. J., 239, 121 > 

STRUCTURE AND EVOLUTION OF MOLECULAR CLOUDS NEAR H II REGIONS. I. CO OBSERVATIONS OF AN EXPANDING 
MOLECULAR SHELL SURROUNDING THE PELICAN NEBULA. 

FROGEL, J. A., PERSSON, S. E„ COHEN, J. G. <AP. J., 239, 495 > 

LUMINOSITIES AND TEMPERATURES OF THE REDDEST STARS IN THREE LMC CLUSTERS. 

THRONSON JR., H. A., CAMPBELL, M. F., HOFFMANN, W. F. <AP. J., 239, 533> 

THE LARGE-SCALE FAR -INFRARED STRUCTURE OF W3 AND W4. 

WERNER, M. W., BECKWITH, S., GATLEY, I., SELLGREN, K., BERREMAN, G., WHITING, D. L. <AP. J., 239, 540 > 
SIMULTANEOUS FAR -INFRARED, NEAR -INFRARED, AND RADIO OBSERVATIONS OF OH/IR STARS. 


GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A., GRASDALEN, G. L., NEY, E. P., NEUGEBAUER, G., SELLGREN, K. <AP. J., 239, 570 > 
THE OPTICALLY THIN DUST SHELL OF NOVA CYGNI 1978. 

JONES, T. J., HYLAND, A. R. <M. N. R. A. S., 192, 359> 

NEW RESULTS ON INTERSTELLAR REDDENING IN THE NEAR INFRARED. 

BERGEAT, J., LUNEL, M. <ASTR. AP., 87, 139> 

IJHKL PHOTOMETRY OF CARBON STARS. 

GEHRZ, R. D., HACKWELL, J. A., GRASDALEN, G. L., MERRILL, K. M., HUMPHREYS, R. M., WILLIAMSON, F. O., PUETTER, 
R. C., RUSSELL, R. W., WILLNER, S. P. <A. J., 85, 1071> 

ON THE NATURE OF THE PECULIAR INFRARED SOURCE AFGL 2636. 

DYCK, H. M., LONSDALE, C. J. <A. J., 85, 1077> 

ICE -BAND POLARIMETRY OF GL 2591. 

NISHIMURA, T., LOW, F, J., KURTZ, R. F. <AP. J. (LETTERS), 239, L101> 

FAR -INFRARED SURVEY OF THE GALACTIC PLANE. 

WATSON, D. M., STOREY, J. W. V., TOWNES, C. H., HALLER, E. E., HANSEN, W. L. <AP. J. (LETTERS), 239, L129> 
DETECTION OF CO J21 -20(124.2 MICRONS) AND J22— 21(1 18.6 MICRONS) EMISSION FROM THE ORION NEBULA. 

FORREST, W. J„ MCCARTHY, J. F., HOUCK, J. R. <AP. J. (LETTERS), 240, L37> 

DETECTION OF (O IV) AND (NE V) INFRARED EMISSION LINES FROM NGC 7027. 

KEENE, J., HARPER, D. A., HILDEBRAND, R. H., WHITCOMB, S. E. <AP. J. (LETTERS), 240, L43> 

FAR -INFRARED OBSERVATIONS OF THE GLOBULE B335. 

CHEUNG, L. H., FROGEL, J. A., GEZARI, D. Y., HAUSER, M. G. <AP. J., 240, 74> 

I. 0 MILLIMETER MAPS AND RADIAL DENSITY DISTRIBUTIONS OF SOUTHERN H II/MOLECULAR CLOUD COMPLEXES. 

PETERSON, R. C., WILLMARTH, D. W„ CARNEY, B. W., CHAFFEE JR., F. H. <AP. J., 239, 928 > 

BD— 0 4234: A HIGH-VELOCITY, METAL-POOR, DOUBLE-LINED SPECTROSCOPIC BINARY. 

WHITTET, D. C. B., VAN BREDA, I. G. <M. N. R. A. S., 192, 467> 

INFRARED PHOTOMETRY OF SOUTHERN EARLY -TYPE STARS. 

ALLEN, D. A., HYLAND, A. R., CASWELL, J. L. <M. N. R. A. S„ 192, 505> 

ROBERTS 22: A BIPOLAR NEBULA WITH OH EMISSION. 

WILLIAMS, P. M., ADAMS, D. J., ARAKAKI, S., BEATTIE, D. H., BORN, J., LEE, T. J., ROBERTSON, D. J., STEWART, J. M. 
<M. N. R. A. S., 192, 25P> 

NEAR INFRARED SPECTROMETRY OF WC STARS. 

GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 192, 37P> 

JHK OBSERVATIONS OF TWO Z 3 QSOS. 

HEFELE, H., HOLZLE, E. < ASTR. AP., 88, 145> 

8-13 MICRON SPECTROPHOTOMETRY OF S 106. 

AKINCI, R., JAMESON, R. F. <ASTR. AP., 88, 320> 

J, K, L, INFRARED OBSERVATIONS OF RZ SCUTUM. 

TARANOVA, O. G., YUDIN, B. F. <SOV. AST. (LETTERS), 6, 273 > 

INFRARED VARIABILITY OF HM SAGITTAE AND V1016 CYGNI. 

SATO, S., KAWARA, K., KOBAYASHI, Y„ MAIHARA, T., OKUDA, H. < NATURE, 286, 688 > 

NO IR BURST FROM THE X-RAY RAPID BURSTER MXB 1730-335. 

GILES, A. B., JONG, A. R., JAMESON, R. F., SHERRINGTON, M. R., HOUGH, J. H., BAILEY, J. A., CUNNINGHAM, E. C. 

< NATURE, 286, 689 > 

THE IR VARIABILITY OF SS433. 
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800818 KREYSA, E., PAULINY —TOTH, 1. 1. K., SCHULTZ, G. V., SHERWOOD, W. A., WITZEL, A. <AP. J. (LETTERS), 240, L17> 
MILLIMETER CONTINUUM OBSERVATIONS OF FLAT SPECTRA RADIO SOURCES. 

800901 FISCHER, J., RIGHINI- COHEN, G., SIMON, M., JOYCE, R. R., SIMON, T. <AP. J. (LETTERS), 240, L95> 

OBSERVATIONS OF H2 EMISSION FROM NGC 7538. 

800902 RUSSELL, R. W., MELNICK, G., GULL, G. E., HARWIT, M. <AP. J. (LETTERS), 240, L99> 

DETECTION OF THE 157 MICRON (1910GHZ) (C II) EMISSION LINE FROM THE INTERSTELLAR GAS COMPLEXES NGC 2024 AND 
M42. 

800903 WRIGHT, E. L., HARPER, D. A., LOEWENSTEIN, R. F., KEENE, J., WHITCOMB, S. E. <AP. J. (LETTERS), 240, L157> 
SEARCH FOR FAR- INFRARED EMISSION FROM YOUNG SUPERNOVA REMNANTS. 

800904 MCLAREN, R. A., BETZ, A. L. <AP. J. (LETTERS), 240, L159> 

INFRARED OBSERVATIONS OF CIRCUMSTELLAR AMMONIA IN OH/IR SUPERGIANTS. 

800905 PERSSON, S. E., COHEN, J. G., SELLGREN, K., MOULD, J., FROGEL, J. A. <AP. J., 240, 779 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF THE SEMISTELLAR NUCLEUS OF M31. 

800906 FROGEL, J. A., PERSSON, S. E., COHEN, J. G. <AP. J., 240, 785> 

PHOTOMETRIC STUDIES OF COMPOSITE STELLAR SYSTEMS. IV. INFRARED PHOTOMETRY OF GLOBULAR CLUSTERS IN M31 
AND A COMPARISON WITH EARLY -TYPE GALAXIES. 

800907 AARONSON, M., MOULD, J. <AP. J., 240, 804 > 

CARBON STARS IN THE FORNAX DWARF SPHEROIDAL GALAXY. 

800908 MCALARY, C. W., MCLAREN, R. A. <AP. J., 240, 853 > 

INFRARED SPECTROPHOTOMETRY OF SS 433. 

800909 GOORVITCH, D., GOEBEL, J. H., AUGASON, G. C. <AP. J., 240, 588 > 

THEORETICAL PROFILES FOR THE 1-0 S(l) H2 LINE IN CARBON STARS. 

800910 MOULD, J., AARONSON, M. <AP. J., 240, 464 > 

THE EXTENDED GIANT BRANCHES OF INTERMEDIATE AGE GLOBULAR CLUSTERS IN THE MAGELLANIC CLOUDS. 

800911 AITKEN, D. K., BARLOW, M. J., ROCHE, P. F., SPENSER, P. M. <M. N. R. A. S., 192, 679 > 

8-13 MICRON SPECTRA OF VERY LATE TYPE WOLF-RAYET STARS. 

800912 MURDIN, P., ALLEN, D. A., MORTON, D. C., WHELAN, J. A. J., THOMAS, R. M. <M. N. R. A. S., 192, 709 > 

THE K DWARFS ASSOCIATED WITH THE X-RAY TRANSIENTS A0620 -00 AND A 1742 -28. 

800913 ALLEN, D. A., BARTON, J. R., GILLINGHAM, P. R. <M. N. R. A. S., 192, 805 > 

AN INFRARED CANDIDATE FOR OH 205.1 - 14.1. 

800914 THE, P. S., BARKER, R., TJIN A DJIE, H. R. E. <ASTR. AP., 89, 209> 

STUDIES OF THE CARINA NEBULA. II. THE EXTINCTION LAW IN THE DIRECTION OF 14 O-TYPE STARS. 

800915 VOLOSHINA, I. B., GLUSHNEVA, I. N., SHENAVRIN, V. I. <SOV. AST., 24, 576> 

ENERGY DISTRIBUTIONS IN THE NEAR— IR REGION IN THE SPECTRA OF STARS USED AS SPECTROPHOTOMETRIC 
STANDARDS. 

800916 LEWIN, W. H. G., COMINSKY, L. R., WALKER, A. R., ROBERTSON, B. S. C. < NATURE, 287, 27 > 

SIMULTANEOUS IR AND X-RAY BURST OBSERVATION OF SER X - 1. 

801001 STAUFFER, J. R. <A. J„ 85, 1341 > 

OBSERVATIONS OF PRE- MAIN -SEQUENCE STARS IN THE PLEIADES. 

801002 GULL, G. E., RUSSELL, R. W., MELNICK, G., HARWIT, M. <A. J., 85, 1379> 

FAR -INFRARED POLARIZATION OF THE KLEINMANN-LOW NEBULA. 

801003 FROGEL, J. A. < AP. J. (LETTERS), 241, L41 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF THE GLOBULAR CLUSTER ASSOCIATED WITH NGC 5128. 

801004 WATSON, D. M., STOREY, J. W. V., TOWNES, C. H., HALLER, E. E. <AP. J. (LETTERS), 241, L43> 

FAR -INFRARED (O III) LINE EMISSION FROM THE GALACTIC CENTER. 

801005 TELESCO, C. M., BECKLIN, E. E., WYNN - WILLIAMS, C. G. <AP. J. (LETTERS), 241, L69> 

EXTENDED 20 MICRON EMISSION FROM THE CENTER OF NGC 1068. 

801006 HYLAND, A. R., MCGREGOR, P. J., ROBINSON, G., THOMAS, J. A., BECKLIN, E. E., GATLEY, I., WERNER, M. W. <AP. J., 

241, 709 > 

THE INFRARED EMISSION OF G333.6-0.2, AN EXTREMELY NONSPHERICAL H II REGION. 

801007 ELIAS, J. H. < AP. J., 241, 728> 

H2 EMISSION FROM HERBIG-HARO OBJECTS. 

801008 LACY, J. H., TOWNES, C. H., GEBALLE, T. R., HOLLENBACH, D. J. <AP. J., 241, 132 > 

OBSERVATIONS OF THE MOTION AND DISTRIBUTION OF THE IONIZED GAS IN THE CENTRAL PARSEC OF THE GALAXY. II. 

801009 SELBY, M. J., BLACKWELL, D. E., PETFORD, A. D., SHALLIS, M. J. <M. N. R. A. S., 193, 1U> 

MEASUREMENT OF THE ABSOLUTE FLUX FROM VEGA IN THE K BAND (2.2 MICRONS). 

801010 AITKEN, D. K., ROCHE, P. F., SPENSER, P. M. <M. N. R. A. S., 193, 207 > 

8-13 MICRON SPECTROPHOTOMETRY OF V1016 CYG AND THE SHAPE OF THE ’SILICATE’ FEATURE. 

801011 ALTAMORE, A., BARATTA, G. B., CASSATELLA, A., GRASDALEN, G. L., PERSI, P., VIOTTI, R. <ASTR. AP., 90, 290> 
ULTRAVIOLET, OPTICAL, AND INFRARED OBSERVATIONS OF THE HERBIG BE STAR HD 200775. 

801012 MOORWOOD, A. F. M., SALINARI, P., FURNISS, I., JENNINGS, R. E., KING, K. J. <ASTR. AP., 90, 304> 

INFRARED SPECTROSCOPY WITH A BALLOON BORNE MICHELSON INTERFEROMETER. II. OBSERVATION OF O III, O I, AND N 
III FINE STRUCTURE LINES IN H II REGIONS. 

801013 WICKRAMASINGHE, D. T., ALLEN, D. A. < NATURE, 287, 518> 

THE 3.4 MICRON INTERSTELLAR ABSORPTION FEATURE. 

801101 CUTRI, R. M., RUDY, R. J. <AP. J. (LETTERS), 241, L141> 

DETECTION OF THE 3.3 MICRON FEATURE IN THE SEYFERT GALAXY NGC 4151. 
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THE MULTIFREQUENCY SPECTRUM OF THE STARBURST GALAXY NGC 2782. 

840602 ROCHE, P. F., AITKEN, D. K. <M. N. R. A. S., 208, 481> 

AN INVESTIGATION OF THE INTERSTELLAR EXTINCTION- 1. TOWARDS DUSTY WC WOLF -RA YET STARS. 

840603 GEE, G., EMERSON, J. P., ADE, P. A. R., ROBSON, E. I., NOLT, L G. <M. N. R. A. S., 208, 517> 

SUBMILLIMETRE OBSERVATIONS OF THE COLD DUST HALO OF NGC 7027. 

840604 BAILEY, J., HOUGH, J. H., AXON, D. J. <M. N. R. A. S., 208, 661> 

IMAGING AND POLARIMETRY OF THE GALACTIC CENTRE IN THE NEAR - INFRARED. 

840605 FERNLEY, J. A., JAMESON, R. F., SHERRINGTON, M. R. <M. N. R. A. S., 208, 853> 

BVJHK OBSERVATIONS OF THE DWARF CEPHEID SZ LYNX. 

840606 COHEN, J. G., PERSSON, S. E., SEARLE, L. <AP. J., 281, 141 > 

THE CLUSTERS OF M3 3. 

840607 WYNN -WILLIAMS, C. G., GENZEL, R., BECKLIN, E. E., DOWNES, D. <AP. J., 281, 172> 

THE KLEINMANN-LOW NEBULA: AN INFRARED CAVITY. 

840608 BECK, S. C. <AP. J., 281, 205> 

THE STRUCTURE OF HIGH-VELOCITY GAS IN ORION AND THE POSSIBLE ROLE OF IRC9. 

840609 JAFFE, D. T., HILDEBRAND, R. H., KEENE, J., HARPER, D. A., LOEWENSTEIN, R. F., MORAN, J. M. <AP. J., 281, 225> 
FAR -INFRARED SELECTED STAR FORMATION REGIONS. 

840610 COHEN, M., SCHWARTZ, R. D., HARVEY, P. M., WILKING, B. A. <AP. J., 281, 250 > 

FAR- INFRARED OBSERVATIONS OF SOUTHERN HERBIG-HARO OBJECTS. 

840611 GEHRZ, R. D., NEY, E. P., GRASDALEN, G. L., HACKWELL, J. A., THRONSON JR., H. A. <AP. J., 281, 303> 

THE MYSTERIOUS 10 MICRON EMISSION FEATURE IN THE SPECTRUM OF NOVA AQUILAE. 

840612 DINERSTEIN, H. L., LESTER, D. F. <AP. J., 281, 702 > 

EVIDENCE FOR AN INFRARED DISK IN THE CORE OF THE EXTRAORDINARY PLANETARY ABELL 30. 
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840613 HARRIS, M. J., LAMBERT, D. L. <AP. J., 281, 739> 

OXYGEN ISOTOPES IN THE ATMOSPHERES OF BETELGEUSE AND ANT ARES 

840614 BERGMAN, J. D., WITTEBORN, F. C. <AP. J. (LETTERS), 281, L17> 

THE UNUSUAL 8-13 MICRON SPECTRUM OF MARKARIAN 231. 

840615 SHURE, M. A., HOUCK, J. R., GULL, G. E., HERTER, T. <AP. J. (LETTERS), 281, L29> 

DETECTION OF THE NE III 36 MICRON LINE IN THE PLANETARY NEBULA NGC 6543. 

840616 LESTER, D. F., DINERSTEIN, H. L. <AP. J. (LETTERS), 281, L67> 

AN INFRARED DISK AT THE CENTER OF THE BIPOLAR PLANETARY NEBULA NGC 6302. 

840617 ANTONOPOULOU, E., WILLIAMS, P. M. <ASTR. AP., 135, 61 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF THE RS CVN BINARIES IV. SZ PISCIUM. 

840618 MUNCH, G., HIPPELEIN, H., PITZ, E. < ASTR. AP., 135, Lll> 

DETECTION OF H2 EMISSION AT 1.064 MICRONS IN THE ORION NEBULA. 

840619 CHINI, R., MEZGER, P. G., KREYSA, E., GEMUND, H. P. < ASTR. AP., 135, L14> 

ONE -MILLIMETER CONTINUUM OBSERVATIONS OF IRAS AND FIRSSE SOURCES. 

840620 JIANG, D. R., PERRIER, C., LENA, P. <ASTR. AP., 135, 249> 

NGC 2024 NO. 2: INFRARED SPECKLE INTERFEROMETRY AND NATURE OF THE SOURCE. 

840621 FELLI, M., STAUDE, H. J., REDDMANN, T., MASSI, M., EIROA, C., HEFELE, H., NECKEL, T., PANAGIA, N. <ASTR. AP., 
135, 261 > 

HIGH SPATIAL RESOLUTION OBSERVATIONS OF S 106 FROM 0.6 MICRONS TO 1.3 CM. A WIND MODEL FOR THE BIPOLAR 
NEBULA. 

840622 MOORWOOD, A. F. M., GLASS, I. S. <ASTR. AP., 135, 281 > 

INFRARED ACTIVITY IN CIRCINUS AND NGC 4945: TWO GALAXIES CONTAINING LUMINOUS H20 MASERS. 

840623 IPATOV, A. P., TARANOVA, O. G., YUDIN, B. F. <ASTR. AP., 135, 325 > 

PHOTOMETRIC AND SPECTROPHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF CH CYGNI IN THE PERIOD 1978-1982. 

840624 SARGENT, A. I., VAN DUINEN, P.. J., NORDH, H. L., FRIDLUND, C. V. M., AALDERS, J. W. G., BEINTEMA, D, < ASTR. 

AP., 135, 377 > 

EXTENDED FAR -INFRARED EMISSION FROM THE NGC 2264 MOLECULAR CLOUD. 

840625 KAWARA, K., HYLAND, A. R., WAINSCOAT, R. J. < NATURE, 309, 770 > 

NO IR BURST DURING A TYPE I X-RAY BURST FROM THE RAPID BURSTER (MXB1730-335). 

840701 JONES, T. J., HYLAND, A. R„ ROBINSON, G. <A. J., 89, 999 > 

LONG- PERIOD VARIABLES IN BAADE’S WINDOW: 1 - 12 MICRON PHOTOMETRY. 

840702 GONDHALEKAR, P. M., MORGAN, D. H., DOPITA, M., PHILLIPS, A. P. <M. N. R. A. S., 209, 59> 

THE NATURE OF BLUE COMPACT GALAXIES. 

840703 JOSEPH, R. D., MEIKLE, W. P. S., ROBERTSON, N. A., WRIGHT, G. S. <M. N. R. A. S., 209, 111> 

RECENT STAR FORMATION IN INTERACTING GALAXIES -I. EVIDENCE FROM JHKL PHOTOMETRY. 

840704 TAYLOR, K. N. R., STOREY, J. W. V. <M. N. R. A. S., 209, 5P> 

THE CORONET, AN OBSCURED CLUSTER ADJACENT TO R CORONA AUSTRINA. 

840705 IMPEY, C. D., BRAND, P. W. J. L., WOLSTENCROFT, R. D., WILLIAMS, P. M. <M. N. R. A. S., 209, 245> 

INFRARED POLARIMETRY AND PHOTOMETRY OF BL LAC OBJECTS -II. 

840706 LONGMORE, A. J., SHARPLES, R. M., TOKUNAGA, A. T., RUDY, R. J., ROBSON, E. I., ADE, P. A. R., RADOSTTTZ, J. <M. 
N. R. A. S., 209, 373 > 

CONTINUUM EMISSION FROM THE NUCLEUS OF NGC 1275. 

840707 MCALARY, C. W., MADORE, B. F. <AP. J., 282, 101> 

THE DISTANCE TO NGC 2403 BASED ON NEAR -INFRARED OBSERVATIONS OF CEPHEIDS 

840708 HERTZ, P., GRINDLEY, J. E. <AP. J., 282, 118> 

INFRARED OBSERVATIONS OF GALACTIC BULGE X-RAY SOURCES. 

840709 SZKODY, P., SHAFTER, A. W., COWLEY, A. P. <AP. J., 282, 236 > 

IR GEMINORUM: INDICATIONS OF A MASSIVE WHITE DWARF AND A HEATED SECONDARY IN THIS NEW SU URSAE MAJORIS 
CATACLYSMIC VARIABLE. 

840710 TELESCO, C. M., BECKLIN, E. E., WYNN- WILLIAMS, C. G. <AP. J., 282, 427> 

A LUMINOUS 3 KILOPARSEC INFRARED DISK IN NGC 1068. 

840711 MONETI, A., PIPHER, J. L., HELFER, H. L., MCMILLAN, R. S., PERRY, M. L. <AP. J., 282, 508> 

MAGNETIC FIELD STRUCTURE IN THE TAURUS DARK CLOUD. 

840712 JONES, T. J., HYLAND, A. R., BAILEY, J. <AP. J., 282, 675 > 

THE INNER CORE OF A BOK GLOBULE. 

840713 A’HEARN, M. F., DWEK, E., TOKUNAGA, A. T. <AP. J., 282, 803 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF COMET BOWELL AND OTHER COMETS. 

840714 SKRUTSKIE, M. F., SHURE, M. A., BECKWITH, S. <AP. J. (LETTERS), 282, L65> 

LIMITS ON THE INFRARED AND VISUAL LUMINOSITY OF THE INTERGALACTIC H I CLOUD IN LEO. 

840715 WERNER, M. W., CRAWFORD, M. K., GENZEL, R., HOLLENBACH, D. J., TOWNES, C. H., WATSON, D. M. < AP. J. 

(LETTERS), 282, L81> 

DETECTION OF SHOCKED ATOMIC GAS IN THE KLEINMANN-LOW NEBULA. 

840716 GNEDIN, YU. N., RED’KINA, N. P. <SOV. AST. (LETTERS), 10, 255> 

THE MAGNETIC FIELD OF T TAURI. 

840717 GRAHAM, J. R., WRIGHT, G. S., MEIKLE, W. P. S., JOSEPH, R. D., BODE, M. F. < NATURE, 309, 213> 

NGC 3256: AN EMERGING ELLIPTICAL GALAXY. 

840801 HUMPHREYS, R. M., JONES, T. J., SITKO, M. L. <A. J., 89, 1155> 

THE LUMINOSITIES OF THE M SUPERGIANTS IN M3 3. 

840802 GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 209, 759> 

10- MICRON OBSERVATIONS OF MAGELLANIC CLOUD SUPERGIANTS. 

840803 ROCHE, P. F., AITKEN, D. K. <M. N. R. A. S., 209, 33P> 

OH 32.8-0.3. A SECOND SOURCE WITH ABSORPTION FEATURES OF PURE WATER ICE. 

840804 VRBA, F. J., RYDGREN, A. E. <AP. J., 283, 123> 

THE RATIO OF TOTAL -TO -SELECTIVE EXTINCTION IN THE CHAMAELEON T1 AND R CORONAE AUSTRALIA DARK 
CLOUDS. 

840805 SIMON, M., CASSAR, L. <AP. J., 283, 179> 

VELOCITY -RESOLVED INFRARED SPECTROSCOPY OF LKHA 101. 

840806 CAMPBELL, M. F., SILVERBERG, R. F., HOFFMANN, W. F., HAUSER, M. G., NILES, D. W., STIER, M. T., THRONSON JR., H. 
A., KELSALL, T. <AP. J., 283, 566 > 

FAR-INFRARED AND SUBMILLIMETER SURVEY OF THE GALACTIC PLANE LI 1.5 TO L17.5. 

840807 STIER, M. T., JAFFE, D. T., RENGARAJAN, T. N., FAZIO, G. G., MAXSON, C. W., MCBREEN, B., LOUGHRAN, L., SERIO, S., 
SCIORTINO, S. <AP. J., 283, 573> 

FAR -INFRARED AND CO OBSERVATIONS OF THE W33 COMPLEX. 

840808 ODENWALD, S. F„ FAZIO, G. G. <AP. J., 283, 601> 

A FAR -INFRARED SURVEY OF THE GALACTIC CENTER. 

840809 COHEN, M., HARRINGTON, J. P., HESS, R. <AP. J., 283, 687 > 

THE DUST CONTENT OF THE PLANETARY NEBULA 1C 3568. 

840810 SOIFER, B. T., HELOU, G., LONSDALE, C. J., NEUGEBAUER, G., HACKING, P., HOUCK, J. R., LOW, F. J., RICE, W., 

ROWAN -ROBINSON, M. <AP. J. (LETTERS), 283, Ll> 

THE REMARKABLE INFRARED GALAXY ARP 220IC 4553. 
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GRASDALEN, G. L., STROM, S. E., STROM, K. M., CAPPS, R. W„ THOMPSON, D., CASTELAZ, M. < AP. J. (LETTERS), 283, 
L57> 

HIGH SPATIAL RESOLUTION IR OBSERVATIONS OF YOUNG STELLAR OBJECTS: A POSSIBLE DISK SURROUNDING HL TAURI. 

REIPURTH, B., BOUCHET, P. <ASTR. AP., 137, Ll> 

STAR FORMATION IN BOK GLOBULES AND LOW -MASS CLOUDS. 

IRAS SCIENCE WORKING GROUP < ASTR. AP., 135, Cl > 

IRAS CIRCULAR NO. 13. 

CAUX, E., SERRA, G., GISPERT, R., PUGET, J. L., RYTER, C., CORON, N. <ASTR. AP., 137, 1> 

FAR -INFRARED SURVEY OF THE GALACTIC DISC IN THE SOUTHERN HEMISPHERE. 

CHINI, P., KREYSA, E., MEZGER, P. G., GEMUND, H. -P. <ASTR. AP., 137, 117> 

ONE -MILLIMETER CONTINUUM OBSERVATIONS OF GALACTIC AND EXTRAGALACTIC SOURCES. 

ROTH, M., ECHEVARRIA, J., TAPIA, M., CARRASCO, L., COSTERO, R., RODRIGUEZ, L. F. < ASTR. AP., 137, L9> 
INFRARED LIGHT CURVES OF THE CENTRAL OBJECTS OF NGC 2346: THE SHAPE OF THE OBSCURING CLOUD. 

IRAS SCIENCE WORKING GROUP <ASTR. AP., 137, C3> 

IRAS CIRCULAR NO. 14. 

IRAS SCIENCE WORKING GROUP <ASTR. AP., 137, C4> 

IRAS CIRCULAR NO. 15. 

LENZEN, R., HODAPP, K. -W., SOLF, J. <ASTR. AP., 137, 202> 

OPTICAL AND INFRARED OBSERVATIONS OF CEP — A/GGD37. 

KRAUTTER, J., BEUERMANN, K., LEITHERER, C., OLIVA, E., MOORWOOD, A. F. M., DEUL, E., WARGAU, W., KLARE, G., 
KOHOUTEK, L., VAN PARADIJS, J., WOLF, B. < ASTR. AP., 137, 307 > 

OBSERVATIONS OF NOVA MUSCAE 1983 FROM 1200A - 10 MICRONS DURING ITS EARLY DECLINE STAGE. 

LENZEN, R., HADAPP, K. -W., REDDMANN, T. <ASTR. AP., 137, 365 > 

GL961: AN INFRARED DOUBLE SOURCE. 

IRAS SCIENCE WORKING GROUP < NATURE, 310, 548 > 

IRAS CIRCULARS 14 AND 15. 

AITKEN, D. K., BAILEY, J. A., BRIGGS, G„ HOUGH, J. H., ROCHE, P. F. < NATURE, 310, 660> 

INFRARED SPECTROPOLARIMETRY OF SEYFERT GALAXY NGC 1068. 

IRAS SCIENCE WORKING GROUP < NATURE, 310, 370> 

IRAS CIRCULAR 13. 

BOTHUN, G. D., ROMANISHIN, W„ STROM, S. E., STROM, K. M. <A. J., 89, 1300> 

A POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN METAL ABUNDANCE AND LUMINOSITY FOR DISK GALAXIES. 

SINTON, W. M., TTTTEMORE, W. C. <A. J., 89, 1366> 

PHOTOMETRIC STANDARD STARS FOR L’ AND M FILTER BANDS. 

HECKERT, P. A., ZEIUK, M. <A. J., 89, 1379> 

INFRARED POLARIMETRIC MAPS OF PROTOSTELLAR INFRARED SOURCES. 

JONES, B., WORRALL, D. M., RODRIGUEZ - ESPINOS A, J. M., STEIN, W. A., GILLETT, F. C. <P. A. S. P., 96, 692 > 

DUST IN THE NUCLEI OF THE SEYFERT GALAXIES MARKARIAN 231 AND NGC 4151. 

WORRALL, D. M., PUSCHELL, J. J., BRUHWEILER, F. C., MILLER, H. R., ALLER, M. F., ALLER, H. D. <P. A. S. P., 96, 

699 > 

MULTIFREQUENCY OBSERVATIONS OF THE QUASI -STELLAR OBJECT TON 1542. 

BERRIMAN, G. <M. N. R. A. S., 210, 223> 

A VISIBLE AND INFRARED STUDY OF THE ECLIPSING DWARF NOVA OY CARINAE-II. THE INFRARED LIGHT CURVES. 

SHERRINGTON, M. R., JAMESON, R. F., BAILEY, J. <M. N. R. A. S., 210, 1P> 

SIMULTANEOUS INFRARED AND OPTICAL OBSERVATIONS OF H2215-086. 

WHITELOCK, P., FEAST, M. <M. N. R. A. S., 211, 25P> 

JHKL OBSERVATIONS OF IRAS SOURCES -I. 

LEVAN, P. D., PUETTER, R. C., SMITH, H. E., RUDY, R. J. <AP. J., 284, 23> 

HE I 10830 EMISSION IN SEYFERT GALAXIES AND QSOS. 

RUDY, R. J. <AP. J., 284, 33> 

EFFECTS OF DUST ON THE INFRARED EMISSION. SELECTED LINE RATIOS, AND POLARIZATION OF SEYFERT 1 GALAXIES, 
BROAD -LINE RADIO GALAXIES, AND QUASARS. 

GEBALLE, T. R., KRISCIUNAS, K., LEE, T. J., GATLEY, L, WADE, R., DUNCAN, W. D., GARDEN, R., BECKLIN, E. E. <AP. 
J., 284, 118 > 

OBSERVATIONS OF BROAD HELIUM AND HYDROGEN LINES IN THE VERY CENTER OF THE GALAXY. 

JOY, M., EVANS II, N. J., HARVEY, P. M., WILKING, B. A. <AP. J., 284, 161> 

INFRARED AND MILLIMETER- WAVE OBSERVATIONS OF THE SHARPLESS 156 MOLECULAR CLOUD. 

LAMBERT, D. L., BROWN, J. A., HINKLE, K. H., JOHNSON, !I. R. <AP. J., 284, 223> 

CARBON, NITROGEN, AND OXYGEN ABUNDANCES IN BETELGEUSE. 

WORRALL, D. M., PUSCHELL, J. J., BRUHWEILER, F. C., SITKO, M. L., STEIN, W. A., ALLER, M. F., ALLER, H. D., HODGE, P. 
E„ RUDY, R. J„ MILLER, H. R., WISNIEWSKI, W. Z., CORDOVA, F. A., MASON, K. O. <AP. J., 284, 512> 
MULTIFREQUENCY OBSERVATIONS OF THE BL LACERTAE OBJECTS OQ 530 AND ON 325. 

CARLETON, N. P., WILLNER, S. P., RUDY, R. J., TOKUNAGA, A. T. < AP. J., 284, 523 > 

REDDENING IN THE BROAD -LINE RADIO GALAXY 3C 234. 

TELESCO, C. M., GATLEY, I. <AP. J., 284, 557 > 

ONGOING STAR FORMATION IN NGC 3310: AN INFRARED PERSPECTIVE. 

THRONSON JR., H. A., SCHWARTZ, P. R., SMITH, H. A., LADA, C. J., GLACCUM, W., HARPER, D. A. <AP. J., 284, 597> 

W3 NORTH: FAR -INFRARED AND RADIO MOLECULAR OBSERVATIONS. 

JAFFE, D. T., DAVIDSON, J. A., DRAGOVAN, M., HILDEBRAND, R. H. <AP. J., 284, 637 > 

FAR -INFRARED AND SUBMILLIMETER OBSERVATIONS OF THE MULTIPLE CORES IN S255, W3, AND OMC - 1: EVIDENCE FOR 
FRAGMENTATION? 

BEALL, J. H., KNIGHT, F. K., SMITH, H. A., WOOD, K. S., LEBOFSKY, M., RIEKE, G. <AP. J., 284, 745 > 

INFRARED EMISSION FROM ACCRETION DISKS: DETECTABILITY AND VARIABILITY. 

BACKMAN, D. E., BECKLIN, E. E., CRUIKSHANK, D. P., JOYCE, R. R., SIMON, T., TOKUNAGA, A. <AP. J., 284, 799 > 

INFRARED OBSERVATIONS OF THE ECLIPSE OF EPSILON AURIGAE: DIRECT MEASUREMENT OF THE 500 K SECONDARY AT 5, 
10. AND 20 MICRONS. 

RUHR, H., MCALARY, C. W., RUDY, R. J., STRITTMATTER, P. A., RIEKE, G. H. <AP. J. (LETTERS), 284, L5> 

INFRARED SPECTROPHOTOMETRY OF THE MOST LUMINOUS QUASAR S5 0014+81. 

GOEBEL, J. H., JOHNSON, H. R. <AP. J. (LETTERS), 284, L39> 

THE H- FLUX PEAK .AND THE HYDROGEN ABUNDANCE IN N TYPE CARBON STARS. 

POTTASCH, S. R., BAUD, B., BEINTEMA, D., EMERSON, J., HABING, H. J., HARRIS, S., HOUCK, J., JENNINGS, R., MARSDEN, 
P. <ASTR. AP., 138, 10> 

IRAS MEASUREMENTS OF PLANETARY NEBULAE. 

MEABURN, J., WALSH, J. R. <ASTR. AP., 138, 36> 

THE CONTINUUM FROM THE HERBIG-HARO OBJECT M 16-HH 1 FROM 1200A TO 2.2 MICRONS. 

JONES, A. E., SELBY, M. J., PRIETO MUNOZ, M., SANCHEZ MAGRO, C. < ASTR. AP., 138, 297 > 

A SURVEY OF FAINT, NEAR - INFRARED SOURCES TOWARDS THE CENTRE OF THE GALAXY. 

LE BERTRE, T., EPCHTEIN, N., NGUYEN -Q-RIEU. <ASTR. AP., 138, 353> 

IRAS 1827— 145P01: A POSSIBLE BIPOLAR NEBULA. 

HINKLE, K. H., SCHARLACH, W. W. G., HALL, D. N. B. <AP. J. SUPPL., 56, 1> 

TIME SERIES INFRARED SPECTROSCOPY OF MIRA VARIABLES. II. CO(DELTA V3) IN EIGHT MIRA VARIABLES AND ONE SRA 
VARIABLE. 
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840928 RESHETNIKOV, V. P., KHUDYAKOVA, T. N. <SOV. AST. (LETTERS), 10, 281 > 

THE FLICKERING OF CH CYGNI. 

840929 JOSEPH, R. D., WRIGHT, G. S., WADE, R. < NATURE, 311, 132> 

DETECTION OF MOLECULAR HYDROGEN IN TWO MERGING GALAXIES. 

840930 TAYLOR, K. N. R., STOREY, J. W. V., SANDELL, G., WILLIAMS, P. M., ZEALEY, W. J. < NATURE, 311, 236 > 

MOLECULAR HYDROGEN JETS FROM THE ORION NEBULA. 

840931 EMERSON, J. P., CLEGG, P. E., GEE, G., CUNNINGHAM, C. T., GRIFFIN, M. J., BROWN, L. M. J., ROBSON, E. I., LONGMORE, 
A. J. < NATURE, 311, 237> 

IR OBSERVATIONS OF THE PECULIAR GALAXY ARP 220. 

841001 RICKARD, L. J., HARVEY, P. M. <A. J M 89, 1520 > 

FAR -INFRARED OBSERVATIONS OF GALACTIC NUCLEI. 

841002 FROGEL, J. A., WHITFORD, A. E., RICH, R. M. <A. J., 89, 1536> 

PHOTOMETRY OF K GIANTS IN THE NUCLEAR BULGE OF THE GALAXY. 

841003 KATZ, J. I., WRIGHT, E. L., LAWRENCE, C. R. < A. J., 89, 1604> 

INFRARED SPECTRUM OF CYGNUS X-3. 

841004 COHEN, M., SCHWARTZ, R. D. <A. J., 89, 1627 > 

ERRATUM: ’’THE GEOMETRY OF THE INFRARED NEBULA’ IN CHA-1.” 

841005 GATLEY, I., JONES, T. J., HYLAND, A. R., BEATTIE, D. H., LEE, T. J. <M. N. R. A. S„ 210, 565> 

SHOCKED MOLECULAR HYDROGEN EMISSION FROM THE CENTRE OF THE GALAXY. 

841006 CUNNINGHAM, C. T., GRIFFIN, M. J., GEE, G., ADE, P. A. R., NOLT, I. G. <M. N. R. A. S., 210, 891> 

A SUBMILLIMETRE MAP OF THE W51 REGION. 

841007 HOLMES, P. A., BRAND, P. W. J. L., IMPEY, C. D., WILLIAMS, P. M. <M. N. R. A. S., 210, 961> 

INFRARED POLARIMETRY AND PHOTOMETRY OF BL LAC OBJECTS -III. 

841008 HAUSER, M. G., SILVERBERG, R. F., STIER, M. T., KELSALL, T., GEZARI, D. Y., DWEK, E., WALSER, D., MATHER, J. C., 
CHEUNG, L. H. <AP. J., 285, 74> 

SUBMILLIMETER WAVELENGTH SURVEY OF THE GALACTIC PLANE FROM L-5 TO L+62: STRUCTURE AND ENERGETICS OF 
THE INNER DISK. 

841009 PIPHER, J. L., HELFER, H. L., HERTER, T., BRIOTTA JR., D. A., HOUCK, J. R., WILLNER, S. P., JONES, B. <AP. J„ 285, 
174 > 

ABUNDANCES IN GALACTIC H II REGIONS. III. G25.4-0.2, G45.5+0.06, M8, SI 59, AND DR 22. 
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CLARK, F. O., LAUREIJS, R. J. <ASTR. AP., 154, L26> 

IRAS OBSERVATIONS OF THE LI 551 BIPOLAR OUTFLOW. 

ROSER, H. - J., MEISENHEIMER, K. < ASTR. AP., 154, 15 > 

CCD PHOTO -POLARIMETRY OF THE JET OF 3C273. 

HILTON, J., WHITE, G. J., CRONIN, N. J., RAINEY, R. <ASTR. AP., 154, 274 > 

LYNDS 379: A NEW SOURCE OF BIPOLAR MOLECULAR FLOW. 

LEENE, A. <ASTR. AP., 154, 295> 

WARM DUST IN THE R CRA MOLECULAR CLOUD. 


KLEIN, U., HEIDMANN, J., WIELEBINSKI, R., WUNDERLICH, E. <ASTR. AP., 154, 373 > 

FAR -INFRARED EMISSION FROM CLUMPY IRREGULAR GALAXIES. 

KAROJI, H., DENNEFELD, M., UKITA, N. <ASTR. AP., 155, L3> 

VLA OBSERVATIONS OF THREE HIGH IR - LUMINOSITY IRAS GALAXIES. 

WATERS, L. B. F. M., WESSELIUS, P. R. <ASTR. AP., 155, 104> 

THE DENSITY STRUCTURE OF THE WIND OF P CYGNI (B1 IA + ). 

LEINERT, C. <ASTR. AP., 155, L6> 

THE SPATIAL EXTENT OF HEATED DUST AROUND MWC 349. 

HENKEL, C., WOUTERLOOT, J. G. A„ BALLY, J. <ASTR. AP., 155, 193> 

H20 AND OH MASER EMISSION FROM BRIGHT IRAS GALAXIES. 
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860201 HAAS, M. R„ HOLLENBACH, D. J., ERICKSON, E. F. <AP. J. (LETTERS), 301, L57> 

DETECTION OF SI II (34.8 MICRON) EMISSION IN ORION -KL: A MEASUREMENT OF THE SILICON ABUNDANCE IN DENSE 
INTERSTELLAR GAS. 

860202 EVANS II, N. J., LEVREAULT, R. M., HARVEY, P. M. <AP. J., 301, 894> 

FAR -INFRARED PHOTOMETRY OF LOW -MASS PRE- MAIN -SEQUENCE STARS WITH BROAD CO WINGS. 

860203 FORREST, W. J., PIPHER, J. L., STEIN, W. A. <AP. J. (LETTERS), 301, L49> 

SAGITTARIUS A AND THE POSITIONS OF INFRARED SOURCES IN THE GALACTIC CENTER. 

860204 BREGMAN, J. N„ GLASSGOLD, A. E., HUGGINS, P. J., NEUGEBAUER, G., SOIFER, B. T., MATTHEWS, K., ELIAS, J., WEBB, J., 
POLLOCK, J. T., PICA, A. J., LEACOCK, R. J., SMITH, A. G., ALLER, H. D., ALLER, M. F., HODGE, P. E., DENT, W. A., 
BALONEK, T. J., BARVAINIS, R. E., ROELLIG, T. P. L., WISNIEWSKI, W. Z., RIEKE, G. H., LEBOFSKY, M. J., WILLS, B. 
J., WILLS, D., KU, W. H. -M., BREGMAN, J. D., WITTEBORN, F. C., LESTER, D. F., IMPEY, C. D., HACKWELL, J. A. 
<AP. J., 301, 708 > 

MULTIFREQUENCY OBSERVATIONS OF THE SUPERLUMINAL QUASAR 3C 345. 

860205 BURSTEIN, D., LEBOFSKY, M. J. <AP. J., 301, 683 > 

THE INCLINATION DEPENDENCE OF FAR -INFRARED EMISSION FROM SC GALAXIES. 

860206 ROMANISHIN, W. <AP. J., 301, 675> 

OPTICAL AND INFRARED STUDIES OF GALAXY CLUSTERS WITH COOLING ACCRETION FLOWS. 

860207 MYERS, P. C., DAME, T. M., THADDEUS, P., COHEN, R. S., SILVERBERG, R. F., DWEK, E., HAUSER, M. G. <AP. J., 301, 
398 > 

MOLECULAR CLOUDS AND STAR FORMATION IN THE INNER GALAXY: A COMPARISON OF CO, H II, AND FAR -INFRARED 
SURVEYS. 

860208 HARVEY, P. M., JOY, M., LESTER, D. F., WILKING, B. A. <AP. J., 301, 346 > 

INFRARED STUDIES OF THE HERBIG-HARO OBJECT 1 -2 REGION. 

860209 DOWNES, R. A., MATEO, M., SZKODY, P., JENNER, D. C., MARGON, B. <AP. J., 301, 240 > 

DISCOVERY OF A NEW SHORT -PERIOD, ECLIPSING CATACLYSMIC VARIABLE. 

860210 MCALARY, C. W., RIEKE, G. H., LEBOFSKY, M. J., STOCKE, J. T. <AP. J., 301, 105 > 

OBSERVATIONS OF UPPER -LEVEL HYDROGEN LINES IN SEYFERT 1 GALAXIES. 

860211 GILES, A. B. <M. N. R. A. S., 218, 615> 

HIGH -RESOLUTION MAPPING OF THE NUCLEUS OF NGC 5128 (CEN A) AT J, H AND K. 

860212 SPARKS, W. B., HOUGH, J. H., AXON, D. J., BAILEY, J. <M. N. R. A. S., 218, 429 > 

INFRARED PHOTOMETRY OF THE NUCLEI OF EARLY -TYPE RADIO GALAXIES. 

860213 DURRET, F., BERGERON, J. <ASTR. AP., 156, 51 > 

THE NARROW LINE ACTIVE GALAXIES NGC 3081 AND NGC 4507: FROM THE INFRARED TO THE UV. 

860214 WHITE, G. J., GEE, G. < ASTR. AP., 156, 301 > 

A STUDY OF BIPOLAR AND COMPACT NEBULAE AT RADIO, SUBMILLIMETRE AND INFRARED WAVELENGTHS. 

860215 DUNLOP, J. S., DOWNES, A. J. B., PEACOCK, J. A., SAVAGE, A., LILLY, S. J., WATSON, F. G., LONGAIR, M. S. < NATURE, 
319, 564 > 

A QUASAR WITH Z3.71 AND LIMITS ON THE NUMBER OF MORE DISTANT OBJECTS. 

860216 THE, P. S., WESSELIUS, P. R., TJIN A DJIE, H. R. E., STEENMAN, H. <ASTR. AP., 155, 347> 

STUDIES OF THE CHAMAELEON STAR -FORMING REGION. II. THE PRE -MAIN -SEQUENCE STARS HD 97048 AND HD 97300. 

860217 POTTASCH, S. R., DENNEFELD, M., JING - ER, M. < ASTR. AP., 155, 397 > 

ABUNDANCES IN THE PLANETARY NEBULA NGC 6153. 

860301 HERBIG, G. H., VRBA, F. J., RYDGREN, A. E. <A. J., 91, 575> 

A SPECTROSCOPIC SURVEY OF THE TAURUS -AURIGA DARK CLOUDS FOR PRE -MAIN -SEQUENCE STARS HAVING CA II H, 

K EMISSION. 

860302 KENYON, S.J. <A. J.,91, 563> 

SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF PU VULPECULAE. 

860303 COLSHREYS, R. M., GRAHAM, J. A. <A. J., 91, 522> 

THE M SUPERGIANTS IN NGC 300. 

860304 COE, M. J. <P. A. S. P., 98, 334> 

FAR INFRARED OBSERVATIONS OF GAMMA CASSIOPEIAE FROM THE IRAS SATELLITE. 

860305 COHEN, M., DOPITA, M. A., SCHWARTZ, R. <AP. J. (LETTERS), 302, L55> 

THE EXCITING STAR OF HH 57. 

860306 HUANG, Y. -L., DICKMAN, R. L., SNELL, R, L. <AP. J. (LETTERS), 302, L63> 

IRAS SOURCES ASSOCIATED WITH SHOCKED GAS REGIONS IN IC 443. 

860307 COHEN, M., ALLAMANDOLA, L., HELENS, A. G. G. M., BREGMAN, J., SIMPSON, J. P., WITTEBORN, F. C., WOODEN, D., 
RANK, D. <AP. J., 302, 737> 

THE INFRARED EMISSION BANDS. I. CORRELATION STUDIES AND THE DEPENDENCE ON C/O RATIO. 

860308 GEBALLE, T. R., PERSSON, S. E., SIMON, T., LONSDALE, C. J., MCGREGOR, P. J. <AP. J., 302, 693 > 

COMPARISON OF 2.1 AND 3.8 MICRON LINE PROFILES OF SHOCKED H2 IN THE ORION MOLECULAR CLOUD. 

860309 ELIAS, J. H., FROGEL, J. A., SCHWERING, P. B. W. <AP. J., 302, 675 > 

TWO SUPERGIANTS IN THE LARGE MAGELLANIC CLOUD WITH THICK DUST SHELLS. 

860310 RIDGWAY, S. T., JOYCE, R. R„ CONNORS, D., PIPHER, J. L., DAINTY, C. <AP. J., 302, 662 > 

THE DUST SHELLS OF NML CYGNUS AND IRC 10420: INNER RADIUS, TEMPERATURE, AND OPTICAL THICKNESS. 

860311 SRAMEK, R. A., WEEDMAN, D. W. <AP. J., 302, 640> 

RADIO OBSERVATIONS OF STARBURST GALAXIES. 

860312 TELESCO, C. M., DECHER, R„ GATLEY, I. <AP. J., 302, 632> 

VERY EXTENDED INFRARED EMISSION AT THE CENTER OF M51: THE ROLE OF STAR FORMATION. 

860313 AARONSON, M., BOTHUN, G., MOULD, J., HUCHRA, J., SCHOMMER, R. A., CORNELL, M. E. <AP. J., 302, 536 > 

A DISTANCE SCALE FROM THE INFRARED MAGNITUDE/H I VELOCITY - WIDTH RELATION. V. DISTANCE MODULI TO 10 
GALAXY CLUSTERS, AND POSITIVE DETECTION OF BULK SUPERCLUSTER MOTION TOWARD THE MICROWAVE ANISOTROPY. 

860314 GRAHAM, J. A. <AP. J., 302, 352> 

OBJECTS ASSOCIATED WITH LOW -MASS STAR FORMATION IN THE GUM NEBULA. 

860315 LESTER, D. F., HARVEY, P. M., JOY, M. <AP. J., 302, 280> 

FAR -INFRARED STRUCTURE IN THE NUCLEUR REGION OF M51. 

860316 ALLEN, D. A. <M. N. R. A. S., 219, 35P> 

AN INFRARED IMAGE OF THE HOURGLASS REGION OF M8. 

860317 GLASS, I. S. <M. N. R. A. S., 219, 5P> 

VARIATIONS OF THE SEYFERT GALAXY FAIRALL 9. 

860318 WISNIEWSKI, W. Z., SITKO, M. L., SITKO, A. K. <M. N. R. A. S., 219, 299 > 

1011 +496 AND 1217 + 348: TWO NEW CANDIDATE BL LACERTAE OBJECTS. 

860319 GEAR, W. K., GEE, G., ROBSON, E. I., ADE, P. A. R., DUNCAN, W. D. <M. N. R. A. S„ 219, 19P> 

SUBMILLIMTRE CONTINUUM OBSERVATIONS OF NGC 253. 

860320 CHINI, R., KREYSA, E., MEZGER, P. G., GEMUND, H. -P. <ASTR. AP., 157, Ll> 

1.3 MM CONTINUUM OBSERVATIONS OF COMPACT H II REGIONS DETECTED BY IRAS. II. 

860321 MANFROID, J., HAEFNER, R., BOUCHET, P. <ASTR. AP., 157, L3> 

NEW EVIDENCE FOR A RING AROUND NEPTUNE. 

860322 PERSI, P., FERRARI -TONIOLO, M., SPINOGLIO, L. < ASTR. AP., 157, 29 > 

INFRARED STUDIES OF SOUTHERN AFGL SOURCES. II. GL 4176 AND GL 4182: TWO SOURCES IN STAR FORMING REGIONS. 

860323 DENNEFELD, M. < ASTR. AP., 157, 267 > 

SPECTROSCOPY OF SUPERNOVA -REMNANTS IN THE 0.6- 1.05 MICRON SPECTRAL RANGE. 
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860401 WOODWARD, C. E., PIPHER, J. L., HELPER, H. L., SHARPLESS, S., MONETI, A., KOZIKOWSKI, D., OLIVERI, M. 

91, 870 > 

OPTICAL, RADIO, AND INFRARED OBSERVATIONS OF COMPACT H II REGIONS. V. THE HOURGLASS IN M8. 

860402 HUMPHREYS, R. M., AARONSON, M., LEBOFSKY, M., MCALARY, C. W., STROM, S. E., CAPPS, R. W. <A. J., 91, 808 > 
THE LUMINOSITIES OF M SUPERGIANTS AND THE DISTANCES TO M101, NGC 2403, AND M81. 

860403 PUSCHELL, J. J., MOORE, R., COHEN, R. D., OWEN, F. N., PHILLIPS, A. C. <A. J., 91, 751> 

OBSERVATIONS OF THE LOW -LUMINOSITY BROAD -LINE RADIO GALAXY 1717+49. 

860404 EGGEN, O. J. <A. J., 91, 890> 

PSEUDOCEPHEIDS. III. THE LOW -MASS STARS. 

860405 DOMINY, J. F., LAMBERT, D. L., GEHRZ, R. D., MOZURKEWICH, D. < A. J., 91, 951 > 

INFRARED FLUX EXCESSES OF THE WARM CARBON STARS. 

860406 SCHMIDTKE, P. C., AFRICANO, J. L., JACOBY, G. H., JOYCE, R. R., RIDGWAY, S. T. <A. J., 91, 961 > 

ANGULAR DIAMETERS BY THE LUNAR OCCULTATION TECHNIQUE. VII. 

860407 DIETZ, R. D., SMITH, J., HACKWELL, J. A., GEHRZ, R. D., GRASDALEN, G. L. <A. J., 91, 758> 

MORPHOLOGY OF THE NUCLEAR REGION OF M82 AT 2.2 MU. 

860408 HUNTER, D. A., GILLETT, F. C., GALLAGHER HI, J. S., RICE, W. L., LOW, F. J. <AP. J., 303, 171> 

IRAS OBSERVATIONS OF A SMALL SAMPLE OF BLUE IRREGULAR GALAXIES. 

860409 KWOK, S., HRIVNAK, B. J., MILONE, E. F. <AP. J., 303, 451> 

GROUND-BASED AND IRAS OBSERVATIONS OF COMPACT PLANETARY NEBULAE. 

860410 LITTLE -MARENIN, I. R., SIMON, T., AYRES, T. R., COHEN, N. L„ FELDMAN, P. A., UNSKY, J. L., LITTLE, S. J., LYONS, R. 
<AP. J., 303, 780> 

ULTRAVIOLET, OPTICAL, INFRARED, AND MICROWAVE OBSERVATIONS OF HR 5110. 

860411 MELNICK, G., STACEY, G. J., VISCUSO, P. J., FULLER, C. E. <AP. J., 303, 638 > 

OBSERVATIONS OF THE 157.7 MICRON (C II) EMISSION FROM THE GALACTIC H II REGIONS W3 AND W51. 

860412 WORRALL, D. M., RODRIGUEZ -ESPINOSA, J. M., WISNIEWSKI, W. Z., MILLER, H. R., BRUHWEILER, F. C., ALLER, M. F., 
ALLER, H. D. <AP. J., 303, 589> 

OBSERVATIONS OF THREE BL LACERTAE OBJECTS: CONSTRAINTS ON INHOMOGENEOUS RELATATIVISTICALLY BEAMED 
JET MODELS. 

860413 LOUGHRAN, L., MCBREEN, B., FAZIO, G. G., RENGARAJAN, T. N., MAXSON, C. W., SERIO, S., SCIORTINO, S., RAY, T. P. 
<AP. J., 303, 629> 

MULTIBAND FAR -INFRARED OBSERVATIONS OF THE NGC 6334 COMPLEX. 

860414 SOIFER, B. T., SANDERS, D. B., NEUGEBAUER, G., DANIELSON, G. E., LONSDALE, C. J„ MADORE, B. F., PERSSON, S. E. 
<AP. J. (LETTERS), 303, L41> 

THE LUMINOSITY FUNCTION AND SPACE DENSITY OF THE MOST LUMINOUS GALAXIES IN THE IRAS SURVEY. 

860415 CRAWFORD, M. K., LUGTEN, J. B., FITELSON, W., GENZEL, R„ MELNICK, G. <AP. J. (LETTERS), 303, L57> 
OBSERVATIONS OF FAR - INFRARED LINE PROFILES IN THE ORION - KL REGION. 

860416 GONDHALEKAR, P. M., MORGAN, D. H., DOPITA, M., ELLIS, R. S. <M. N. R. A. S., 219, 505 > 

THE EXTREMELY LOW DUST CONTENT OF BLUE COMPACT GALAXIES: RESULTS OF IRAS OBSERVATIONS. 

860417 JONES, T. J., HYLAND, A. R., STRAW, S., HARVEY, P. M., WILKING, B. A., JOY, M., GATLEY, I., THOMAS, J. A. <M. N. 
R. A. S., 219, 603 > 

STAR FORMATION IN THE MAGELLANIC CLOUDS -III. IR OBSERVATIONS OF GIANT H II REGIONS. 

860418 BROWN, L. M. J., ROBSON, E. I., GEAR, W. K., CROSTHWAITE, R. P., MCHARDY, I. M., HANSON, C. G., GELDZAHLER, B. J., 
WEBB, J. R. <M. N. R. A. S., 219, 671> 

THE SPECTRAL SHAPE AND VARIABILITY OF THE BLAZAR 3C 446. 

860419 GEAR, W. K., GEE, G„ ROBSON, E. I., ADE, P. A. R., DUNCAN, W. D. <M. N. R. A. S., 219, 835> 

SUBMILLIMETRE OBSERVATIONS OF A DISC AROUND THE EMBEDDED SOURCE GL 490. 

860420 ZEALEY, W. J., WILLIAMS, P. M., TAYLOR, K. N. R., STOREY, J. W. V., SANDELL, G. <ASTR. AP., 158, L9> 

MOLECULAR HYDROGEN EMISSION IN HH COMPLEXES. I. AS 353A/HH 32. 

860421 IYENGAR, K. V. K. < ASTR. AP., 158, 89 > 

STUDY OF IRAS OBSERVATIONS OF FAINT PLANETARY NEBULAE. 

860422 NATTA, A., BECKWITH, S., EVANS H, N. J., BECK, S. C., MOORWOOD, A. F. M., OLIVA, E. <ASTR. AP., 158, 143 > 

A STUDY OF THE DUST DISTRIBUTION AND EXTINCTION LAW IN MON R2. 

860423 BOUVIER, J., BERTOUT, C., BOUCHET, P. <ASTR. AP., 158, 149 > 

DN TAURI: A SPOTTED T TAURI STAR. 

860424 JASCHEK, M., JASCHEK, C., EGRET, D. < ASTR. AP., 158, 325 > 

A -TYPE SHELL STARS AND INFRARED SOURCES. 

860425 WATERS, L. B. F. M. <ASTR. AP., 159, Ll> 

THE CORRELATION BETWEEN ROTATION AND IR COLOUR EXCESS FOR B-TYPE DWARFS. 

860426 VIOTTI, R., ALTAMORE, A., FERRARI - TONIOLO, M., FRIED JUNG, M., PERSI, P., ROSSI, C., ROSSI, L. <ASTR. AP., 159, 
16> 

THE SYMBIOTIC STAR BX MONOCEROTIS. 

860427 LEGGETT, S. K., MOUNTAIN, C. M., SELBY, M. J., BLACKWELL, D. E., BOOTH, A. J., HADDOCK, D. J., PETFORD, A. D. 
<ASTR. AP., 159, 217 > 

THE EFFECTIVE TEMPERATURES, DIAMETERS AND LUMINOSITIES OF 22 BRIGHT STARS BY APPLICATION OF THE 
INFRARED FLUX METHOD. 

860501 MCALARY, C. W., WELCH, D. L. <A. J., 91, 1209 > 

DETECTION OF CEPHEID VARIABLES BY THE INFRARED ASTRONOMICAL SATELLITE. 

860502 ROELLIG, T. L., BECKLIN, E. E., IMPEY, C. D., WERNER, M. W. <AP. J., 304, 646 > 

SIMULTANEOUS SUBMILLIMETER AND INFRARED OBSERVATIONS OF FLAT -SPECTRUM RADIO SOURCES. 

860503 LESTER, D. F., HARVEY, P. M., JOY, M. <AP. J., 304, 623> 

THE SPATIAL STRUCTURE OF IRC + 10216 AND NGC 7027 IN THE FAR - INFRARED. 

860504 SOIFER, B. T., RICE, W. L., MOULD, J. R., GILLETT, F. C., ROBINSON, M. R., HABING, H. J. <AP. J., 304, 651 > 

IRAS OBSERVATIONS OF THE NUCLEAR BULGE OF M31. 

860505 VARDYA, M. S., DE JONG, T„ WILLEMS, F. J. <AP. J. (LETTERS), 304, L29> 

IRAS LOW -RESOLUTION SPECTROGRAPH OBSERVATIONS OF SILICATE AND MOLECULAR SIO EMISSION IN MIRA 
VARIABLES. 

860506 DAVIS, D. S., LARSON, H. P„ HOFMAN, R. <AP. J., 304, 481> 

H2 SPECTROSCOPY AS AN AGENT FOR EXTINCTION DETERMINATIONS: THE NEAR - INFRARED CURVE FOR THE ORION 
MOLECULAR CLOUD. 

860507 ZARRO, D. M., ZIRIN, H. <AP. J., 304, 365> 

THE DEPENDENCE OF HE I 10830 ABSORPTION STRENGTH UPON X-RAY EMISSION IN LATE -TYPE STARS. 

860508 WYNN— WILLIAMS, C. G., HEASLEY, J. N., DEPOY, D. L., HILL, G. J., BECKLIN, E. E. <AP. J., 304, 409> 

IRAS 04238 + 5336: A YOUNG REFLECTION NEBULA SURROUNDING A DOUBLE STAR. 

860509 RIEKE, G. H., LEBOFSKY, M. J. <AP. J., 304, 326> 

THE LUMINOSITY FUNCTION FOR FIELD GALAXIES IN THE INFRARED. 

860510 GEAR, W. K., BROWN, L. M. J., ROBSON, E. I., ADE, P. A. R., GRIFFIN, M. J., SMITH, M. G., NOLT, I. G., RADOSTTTZ, J. V., 
VEEDER, G., LEBOFSKY, L. <AP. J., 304, 295 > 

MULTIFREQUENCY OBSERVATIONS OF BLAZARS. II. THE VARIABILITY OF THE 1 UM TO 2 MM CONTINUUM. 

860511 FABBIANO, G., WILLNER, S. P., CARLETON, N. P., ELVIS, M. <AP. J. (LETTERS), 304, L37> 

THE HIGHLY OBSCURED NUCLEUS OF 3C 219. 

860512 YOUNG, E. T., LADA, C. J., WILKING, B. A. <AP. J. (LETTERS), 304, L45> 

HIGH- RESOLUTION IRAS OBSERVATIONS OF THE RHO OPHIUCHI CLOUD CORE. 

B-71 


I 


860513 


GLASSE, A. C. H., TOWLSON, W. A., AITKEN, D. K„ ROCHE, P. F. <M. N. R. A. S., 220, 185> 

HIGH — RESOLUTION INFRARED SPECTROSCOPY: A SEARCH FOR THE 11.52 MICRON GRAPHITE FEATURE. 

860514 NELSON, G. J., ROBINSON, R. D., SLEE, O. B., ASHLEY, M. C. B., HYLAND, A. R., TUOHY, I. R., NIKOLOFF, I., VAUGHAN, A. 
E. <M. N. R. A. S., 220, 91 > 

SIMULTANEOUS OPTICAL, INFRARED AND MICROWAVE OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR AT MIC. 

860515 HOFLICH, P„ LOWE, R. P., MOORHEAD, J„ SCHOLZ, M., WEHLAU, W M WEHRSE, R. <M. N. R. A. S., 220, 377> 
INTERPRETATION OF DELTA V 2 CARBON MONOXIDE LINES IN THE SPECTRUM OF ALPHA HER. 

860516 UNGER, S. W., CHAPMAN, J. M., COHEN, R. J., HA WARDEN, T. G., MOUNTAIN, C. M. <M. N. R. A. S„ 220, 1P> 

A SEARCH FOR OH MASER EMISSION FROM SPIRAL GALAXIES. 

860517 GARDEN, R., GEBALLE, T. R., GATLEY, L, NADEAU, D. <M. N. R. A. S., 220, 203> 

AN EXTREMELY LUMINOUS BIPOLAR H2 FLOW IN THE DR21 STAR -FORMING REGION. 

860518 ROCHE, P. F., ALLEN, D. A., BAILEY, J. A. <M. N. R. A. S., 220, 7P> 

THE SPATIAL EXTENT AND NATURE OF THE 3 -MICRON EMISSION FEATURES IN HD 97048 AND CPD-56 8032. 

860519 GRAHAM, J. R. <M. N. R. A. S., 220, 27P> 

PECULIAR INFRARED AND OPTICAL BEHAVIOUR IN TYPE I SUPERNOVAE AND THE ORIGIN OF THE 1.2 MICRON FEATURE. 

860520 HOFMANN, R., LARSON, H. P., FINK, U. <ASTR. AP., 160, 18 > 

THE 4 MICRON SPECTRA OF COMPACT INFRARED SOURCES. 

860521 MOORWOOD, A. F. M., VERON-CETTY, M. -P., GLASS, I. S. < ASTR. AP., 160, 39> 

OPTICAL AND NEAR - INFRARED OBSERVATIONS OF IRAS GALAXIES. 

860522 MEZGER, P. G., CHINI, R., KREYSA, E., GEMUND, H. -P. <ASTR. AP., 160, 324 > 

LAMBDA 1300 MICRON DUST EMISSION FROM GIANT MOLECULAR CLOUDS CLOSE TO THE GALACTIC CENTER. 

860601 STAUFFER, J. R., DORREN, J. D., AFRICANO, J. L. <A. J., 91, 1443 > 

NEW PHOTOMETRY FOR THE RAPIDLY ROTATING PLEIADES K DWARF HII 1883. 

860602 THRONSON JR., H. A., HARPER, D. A., BALLY, J., DRAGOVAN, M., MOZURKEWICH, D., GREENHOUSE, M. A., SCHWARTZ, 
P. R., SMITH, H. A., BIEGING, J. H., LOEWENSTEIN, R. F., LADA, C. J. <A. J., 91, 1350> 

THE ORION STAR-FORMING REGION: FAR- INFRARED AND RADIO MOLECULAR OBSERVATIONS. 

860603 STAUFFER, J. R., KENNEY, J. D., YOUNG, J. S. <A. J., 91, 1286 > 

IS NGC 4569 LOCATED NEAR THE CORE OF THE VIRGO CLUSTER? 

860604 SCHAEFER, B. E. <P. A. S. P., 98, 556> 

IRAS OBSERVATIONS OF BINARIES WITH COMPACT OBJECTS. 
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IRAS OBSERVATIONS OF R CORONAE BOREALIS -DETECTION AND STUDY OF A FOSSIL SHELL. 

861107 TOKUNAGA, A. T., SMITH, R. G., NAGATA, T., DEPOY, D. L., SELLGREN, K. <AP. J. (LETTERS), 310, 145 > 

3 MICRON SPECTROSCOPY OF COMET HALLEY (19821). 
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861108 BESSELL, M. S., FREEMAN, K. C., WOOD, P. R. < AP. J., 310, 710> 
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861109 LANE, A. P., BALLY, J. <AP. J., 310, 820 > 
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861110 JENNINGS, D. E., DEMING, D., WIEDEMANN, G. R., READY, J. J. <AP. J. (LETTERS), 310, L39> 
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< AP. J., 310, 291 > 
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CO AND CO OBSERVATIONS OF COLD IRAS UNIDENTIFIED POINT SOURCES IN THE GALAXY. 

861123 THE, P. S., WESSELIUS, P. R., JANSSEN, I. M. H. H. <ASTR. AP. SUPPL., 66, 63 > 

THE SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION OF EARLY TYPE STARS. I. A CATALOGUE OF PHOTOMETRIC DATA OF 259 STARS 
FROM 0.15 TO 4.8 MICRONS. 
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861203 MAZZARELLA, J. M., BALZANO, V. A. <AP. J. SUPPL., 62, 751 > 
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861204 CARICO, D. P., SOIFER, B. T., BEICHMAN, C„ EUAS, J. H., MATTHEWS, K., NEUGEBAUER, G. <A. J., 92, 1254> 
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861205 O’BRIEN JR., G. T., LAMBERT, D. L. <AP. J. SUPPL., 62, 899> 

THE 10830 A CHROMOSPHERIC LINE OF HELIUM IN BRIGHT STARS. 

861206 BERRIMAN, G., BAILEY, J., AXON, D. J., HOUGH, J. H. <M. N. R. A. S., 223, 449> 
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<AP. J. (LETTERS), 311, L13> 
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861208 HACKWELL, J. A., GEHRZ, R. D„ GRASDALEN, G. L. <AP. J., 311, 380 > 

THE INTERNAL STRUCTURE OF THE DUST SHELL OF ETA CARINAE DEDUCED FROM SIX CHANNEL 8- 13 MICRON MAPPING. 

861209 MOZURKEWICH, D., SCHWARTZ, P. R„ SMITH, H. A. <AP. J., 311, 371 > 

LUMINOSITIES OF SOURCES ASSOCIATED WITH MOLECULAR OUTFLOWS. 

861210 PENDLETON, Y., WERNER, M. W., CAPPS, R., LESTER, D. <AP. J., 311, 360> 

INFRARED REFLECTION NEBULAE IN ORION MOLECULAR CLOUD 2. 

861211 THRONSON JR„ H. A., TELESCO, C. M. <AP. J., 311, 98> 

STAR FORMATION IN ACTIVE DWARF GALAXIES. 

861212 HAWKINS, M. R. S. <M. N. R. A. S., 223, 845> 

ON THE NATURE OF THE MISSING MASS IN THE SOLAR NEIGHBOURHOOD. 

861213 LUGTEN, J. B., WATSON, D. M., CRAWFORD, M. K., GENZEL, R. <AP. J. (LETTERS), 311, L51> 
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UNIPOLAR BUBBLES IN STAR -FORMING REGIONS. 

861215 BASSANI, L., BUTLER, R. C., DI COCCO, G., DELLA VENTURA, A., PEROTTT, F., VILLA, G., BAKER, R. E., DEAN, A. J. 

< AP. J., 311, 623 > 

A BROAD -BAND CONTEMPORANEOUS STUDY OF THE SEYFERT GALAXY NGC 4151. 

861216 SMITH, V. V., LAMBERT, D. L. <AP. J., 311, 843> 

THE CHEMICAL COMPOSITION OF RED GIANTS. II. HELIUM BURNING AND THE S- PROCESS IN THE MS AND S STARS. 

861217 WAKKER, B. P., BOULANGER, F. <ASTR. AP., 170, 84 > 

A SEARCH FOR DUST IN HIGH-VELOCITY CLOUDS. 

861218 PERSI, P., FERRARI -TONIOLO, M., ROTH, M., TAPIA, M. < ASTR. AP., 170, 97 > 

INFRARED OBSERVATIONS AND STAR FORMATION IN NGC 6357. 

861219 SIMPSON, J. P., RUBIN, R. H., ERICKSON, E. F., HAAS, M. R. < AP. J., 311, 895> 

THE IONIZATION STRUCTURE OF THE ORION NEBULA. INFRARED LINE OBSERVATIONS AND MODELS. 

861220 HAMANN, F., SIMON, M. < AP. J., 311, 909> 

VELOCITY -RESOLVED INFRARED SPECTROSCOPY OF MWC 349. 

861221 WHITELOCK, P. A., MENZIES, J. W. <M. N. R. A. S., 223, 497 > 

A NEW BINARY PLANETARY NEBULA. 

869901 SHAWL, S. J„ WHITE, R. E. <A. J., 91, 312> 

ACCURATE OPTICAL POSITIONS FOR THE CENTERS OF GALACTIC GLOBULAR CLUSTERS 
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869902 PETERSON, B. A„ ELUS, R. S„ EFSTATHIOU, G., SHANKS, T„ BEAN, A. J., PONG, R„ ZEN-LONG, Z. 
221, 233> 

A COMPLETE GALAXY REDSHIFT SAMPLE - III. METHODS AND CATALOGUE. 

869903 TUCHOLKE, H. -J., GEFFERT, M„ THE, P. S. < ASTR. AP. SUPPL., 66, 311> 

THE PROPER MOTION AND MEMBERSHIP OF STARS IN THE VERY YOUNG OPEN CLUSTER NGC 6611. 


B-76 


Appendix C: 

Bibliography of 
Infrared Astronomy 

(Alphabetical Listing) 


PREFACE TO APPENDIX C 


The Bibliography of Infrared Astronomy links observations in the Catalog with the original articles 
published in the astronomical literature. Approximately 3170 infrared journal articles and other ref- 
erences are listed in this appendix. The Bibliography is arranged alphabetically by first author and 
chronologically by reference number (Appendix B). It contains the authors’ names, journal name or 
document number, volume, page, and full title. 

The bibliographic reference number is made up of the year and month of publication, and a sequen- 
tial number assigned to the article (for example “790104” is broken down into 79-01-04, where 
79 = 1979, 01 = January, and 04 = article #4 in that month). 

References used in the data base, but not containing infrared information, have an “89” or “99” as 
the month of publication. An “89” means that the reference was published in the 1800s. Refer- 
ences which do not indicate the month of publication have “00” in the month field. 
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BECKLIN- NEUGEBAUER OBJECT. 

AITKEN, D. K„ JONES, B. <M. N. R. A. S., 167, 11P> 740407 
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FURTHER INFRARED STUDIES OF THE PRE-MAIN-SEQUENCE OBJECT HD 97048.0 
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Appendix D: 


Atlas of Infrared Spectral 


PREFACE TO APPENDIX D 


The Atlas of Infrared Spectral Ranges is a new reference tool developed from the Goddard Infrared 
Astronomical Data Base. Since plotted spectra cannot be easily included in the current automated 
data base, this appendix summarizes the wavelength range over which spectra have been published for 
individual sources. It lists the name, starting and ending wavelengths (in microns), and bibliographic 
reference number for each published infrared source spectrum. The object name, starting wavelength, 
and bibliographic reference number are as given in the main catalog. The Atlas is sorted alphabetically 
by object name with constellation name objects sorted by constellation. The bibliographic reference 
number refers to the original article via Appendix B. 

Although the inclusion criteria for the Goddard Infrared Astronomical Data Base specifies a wave- 
length range of from 1-1000 pm, some catalog entries have wavelengths outside this range. Wavelengths 
less than 1 pm indicate that the spectrum starts at this wavelength and extends into the infrared. 
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0.92 

AQ AND 

2.2 

3.5 

760205 

BD+24 3902 

1.08 

BET AND 

0.8 

2.55 

620002 

BD+30 549 

3.0 


1 

5.5 

790313 

BD + 30 549 20S 

3.2 


1.0 

2.57 

660304 

BD+30 3639 

0.5 


1.08 

1.08 

861205 


0.70 

” 

1.0820 

1.0845 

680402 

** 

0.8 


1.2 

2.2 

660702 


0.9 


1.22 

5.50 

791109 


1.0827 


1.25 

2.5 

680803 


2.1 

” 

1.3 

4.0 

700301 

” 

2.118 

” 

2.85 

4.10 

770005 

•» 

2.12 

GAM AND 

1 

5.3 

790313 

»* 

3.1 

GAM 1 AND 

1.08 

1.08 

861205 

»* 

3.5 

** 

1.22 

5.46 

791109 

•> 

5.27 

LAM AND 

1.0820 

1.0845 

680402 


7.5 

R AND 

0.35 

1.08 

770209 


8 


3.98 

4.07 

821103 

»* 

8 

RX AND 

0.12 

3.5 

810710 

•» 

9 

T AND 

0.98 

2.39 

820825 

BD+39 1328 

0.92 

ZET AND 

1.06 

1.10 

820905 

BD+40 4124 

0.82 

ALF AQL 

0.63 

1.80 

800915 


1.23 

” 

0.65 

1.05 

730708 

»* 

1.29 

BET AQL 

0.40 

1.08 

820414 

»> 

1.5 

DEL AQL 

0.65 

1.05 

730708 

BD+41 4021 

0.41 

GAM AQL 

0.3 

2 

770710 

BD+46 3471 

0.82 


1.0820 

1.0845 

680402 

” 

1.5 


1.08 

1.08 

861205 

BD+60 261 

0.92 

NOVA AQL 1970 

0.7 

1.1 

740813 

BD+60 2522 

0.92 

NOVA AQL 1982 

2.0 

13 

840408 

BD+61 154 

0.82 


8 

13 

841202 

>» 

1.5 

R AQL 

0.98 

2.39 

820825 

” 

2.22 


1.3 

2.5 

700301 

BD+65 1637 

0.82 


2.0 

2.4 

720001 

BECKLINS STAR 

1.97 


8 

13 

721103 

BETELGEUSE 

0.9 


8 

22 

860505 

*» 

1.0 

RR AQL 

8 

22 

860505 

»> 

3.82 

THE AQL 

0.65 

1.04 

730708 

BIP 1 

1.25 


n) 

End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (pUM) 

Start End 

BIBLIO 

4.1 

770005 

BIP 2 

1.25 

100 

860214 

1.10 

750906 

BIP 3 

1.25 

100 

860214 

2.39 

820516 

BIP 7 

1.25 

100 

860214 

2.39 

801110 

BIP 11 

1.25 

100 

860214 

1.02 

770906 

BIP 13 

1.25 

100 

860214 

4.07 

621103 

BIP 14 

1.25 

100 

860214 

1.10 

820905 

BIP 15 

1.25 

100 

860214 

1.08 

861205 

BIP 16 

1.25 

100 

860214 

1.08 

861205 

BIP 18 

1.25 

100 

860214 

1.10 

821210 

BIP 19 

1.25 

100 

860214 

1.04 

740305 

BLANCO 86 

2.25 

2.45 

860618 

1.10 

820905 

BLANCO 142 

2.25 

2.45 

860618 

1.10 

760214 

BLANCO 269 

2.25 

2.45 

860618 

2.5 

660702 

BN 

1.92 

2.50 

760710 

4.2 

830404 

” 

2 

4 

820904 

4.0 

700301 

*’ 

2.16 

2.17 

780214 

4.12 

770005 


2.27 

2.37 

790908 

13 

760609 

” 

2.4 

3.3 

820902 

13.5 

690101 

” 

3 

13.3 

810616 

1.0845 

680402 

” 

3.24 

5.58 

791010 

2.45 

760507 

” 

3.33 

3.33 

851112 

2.5 

651002 

” 

4.55 

4.80 

860720 

2.51 

690802 

” 

4.61 

4.66 

780707 

1.10 

821210 

” 

5 

20 

810305 

1.08 

861205 

” 

5 

20 

810305 

1.0 

680702 

” 

7.7 

13 

820206 

1.80 

800915 

BN OBJECT 

1.06 

1.06 

840618 

2.39 

820825 

” 

2.02 

2.44 

831208 

4 

760609 

” 

2.03 

2.42 

820204 

2.4 

850318 

" 

3.80 

4.30 

831208 

2.17 

840929 

” 

4.02 

4.08 

760410 

4.13 

861009 

” 

4.53 

5.01 

831208 

1.11 

740409 

” 

4.64 

4.64 

850404 

4.0 

751107 

” 

5 

8 

841210 

1.11 

740409 

” 

6.1 

7.3 

830902 

4.1 

781007 

” 

7.8 

13 

850807 

13 

840602 

” 

370 

370 

850320 

2.39 

790413 

BN SOURCE 

1.65 

20 

730502 

2.39 

810716 

BN-KL 

1.65 

14 

730106 

2.3 

840403 

” 

4.5 

8.0 

770201 

4.0 

751107 

*' 

8.5 

13 

751102 

19.2 

810805 

” 

16 

25 

760911 

13 

800509 

” 

63.2 

63.2 

860415 

2.6 

620002 

” 

162.8 

163.1 

860415 

1.08 

830314 

” 

162.8 

162.8 

860415 

1.08 

861205 


163.1 

163.1 

860415 

2.5 

700301 

BNKL IRC2 

7.8 

13 

850807 

2.5 

830301 

BNKL IRC3 

7.8 

13 

850807 

20 

731104 

BNKL IRC4 

7.8 

13 

850807 

4.1 

770005 

BNKL SEBN 

7.8 

13 

850807 

5.2 

851218 

ALF BOO 

0.3 

2 

770710 

5.58 

791010 

” 

0.5 

4.0 

800104 

1.08 

821208 

” 

0.8 

2.6 

620002 

1.08 

861205 

” 

0.906 

2.452 

711106 

1.08 

861205 

” 

0.97 

1.04 

730304 

22 

860505 

” 

1 

4.0 

790313 

1.11 

740409 

” 

1.05 

1.10 

740002 

4.0 

751107 

” 

1.08 

1.08 

790407 

1.11 

740409 

” 

1.08 

1.08 

861205 

1.10 

820905 

” 

1.1 

2.5 

660702 

4.0 

751107 

” 

1.11 

1.12 

660701 

2.125 

780705 

” 

1.2 

2.5 

700901 

13 

800509 

” 

1.22 

4.30 

791109 

1.08 

821208 


1.25 

2.5 

680803 

1.034 

731208 

” 

1.3 

4.0 

700301 

2.5 

700901 

” 

1.4 

2.4 

751206 

2.5 

680803 

” 

2 

4 

760609 

2.38 

750907 

” 

2.2 

20 

731104 

13 

760609 

” 

2.8 

13 

681101 

2.123 

800909 

” 

4.66 

4.67 

721004 

3.5 

760205 


4.66 

4.67 

771206 

4.2 

780706 

” 

8 

13 

721103 

4.2 

780706 

” 

8 

13 

731209 

1.11 

740409 

EPS BOO 

1.08 

1.08 

861205 

1.08 

861205 

ETA BOO 

1.08 

1.08 

861205 

2.44 

780608 

” 

1.92 

2.50 

760710 

2.45 

860618 

R BOO 

0.35 

1.08 

770209 

1.12 

760305 

” 

2.2 

2.5 

830503 

1.10 

760001 

*’ 

8 

22 

860505 

1.10 

760001 

RHO BOO 

1.08 

1.08 

861205 

1.08 

821208 

RX BOO 

0.97 

1.08 

730304 

3.5 

830711 

” 

1 

4.0 

790313 

3.4 

830711 

” 

2 

13 

760609 

1.1 

740810 

” 

2.85 

4.1 

770005 

1.09 

760110 

” 

3 

13 

780511 

1.1 

750610 


3.98 

4.07 

821103 

1.3 

830913 

’’ 

8 

13 

721103 

1.0833 

681002 

" 

16 

39 

791015 

4.1 

770404 

BS 117 

2.25 

2.45 

860618 

2.125 

780111 

BS 363 

0.98 

2.39 

801109 

2.21 

811005 

BS 774 

2.33 

2.37 

850507 

3.6 

850508 

BS 1105 

0.98 

2.39 

801109 

11.5 

700303 

*’ 

3.82 

3.84 

861216 

8.09 

860307 

” 

1.08 

1.08 

791020 

23 

860615 

BS 1325 

0.3 

10.1 

700502 

13 

730706 

BS 1713 

3.33 

3.33 

851112 

13 

820715 

BS 2591 

1.02 

1.10 

821210 

10.52 

700903 

BS 3027 

2.25 

2.45 

860618 

1.10 

760001 

BS 3304 

2.25 

2.45 

860618 

1.12 

760305 

BS 3427 

2.25 

2.45 

860618 

12.5 

810805 

BS 4049 

0.15 

60 

860121 

2.39 

810716 

BS 4267 

2.2 

4.0 

830503 

2.3 

840403 

BS 4278 

2.2 

4.0 

830503 

1.10 

740304 

BS 4665 

0.40 

1.08 

840117 

1.12 

760305 

BS 5110 

0.40 

1.08 

840117 

2.3 

840403 

BS 5171A 

8.5 

13 

850110 

1.10 

760001 

BS 6702 

0.6 

2 

770710 

1.10 

760001 

BS 6766 

2.29 

2.30 

840103 

1.12 

760305 

BS 6861 

0.3 

2 

770710 

2.3 

840403 

BS 7275 

1.06 

1.10 

820905 

12.5 

810805 

BS 7345 

2.25 

2.45 

860618 

1.12 

760305 

BS 8085 

2.25 

2.45 

860618 

2.45 

711104 

BS 8086 

2.25 

2.45 

860618 

3.0 

470902 

BS 8498 

2.25 

2.45 

860618 

2.5 

651002 

BS 8551 

2.25 

2.45 

860618 

3.84 

840913 

BS 8575 

1.06 

1.10 

820905 

100 

860214 

BS 8714 

0.98 

2.39 

801109 


SJuGINAL fags is 

OE POOR QUALITY 



OBJECT NAME 

X (M®) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (h-u 

Start 

i) 

End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (/im) 

Start End 

BIBLIO 

BS 8726 

2.02 

2.40 

861105 

BET CET 

1.08 

1.08 

861205 

S CRB 

0.98 

2.39 

820825 

BS 8752 

2.02 

2.40 

861105 

GAM CET 

2.0 

2.4 

810905 

” 

8 

22 

860505 


2.29 

2.31 

810904 

OMI CET 

0.8 

1.1 

670101 

SIG CRB 

0.33 

1.53 

730305 

B2 1225 + 31 

0.32 

2.4 

790107 

” 

0.8 

2.6 

620002 

THE CRB 

1.08 

1.08 

821208 

B2 1225 + 317 

1.25 

2.28 

790108 

” 

0.82 

3.05 

641001 

V CRB 

0.75 

13 

810607 

B5 

2.0 

2.5 

840421 


1 

5.4 

790313 


2 

4 

760609 

ALF CAM 

1.08 

1.08 

821208 


1.0 

2.5 

660304 

” 

2.2 

3.5 

760205 

HFT CAM 

1.06 

1.10 

820905 

” 

1.08 

1.08 

861205 

X CRB 

0.98 

2.39 

820825 

R CAM 

0.98 

2.39 

801109 


1.1 

2.5 

660702 

CRL 482 

3 

5.5 

780408 


0.98 

2.39 

840002 


l.ll 

1.11 

660701 

CRL 490 

2 

13 

761210 

ST CAM 

2.2 

3.5 

760205 

” 

1.19 

4.17 

691104 

” 

2.1 

4.1 

760804 


2.85 

4.1 

770005 

•» 

1.2 

4.0 

700901 

” 

8 

13 

760804 

U CAM 

2.2 

3.5 

760205 

*» 

1.25 

2.5 

680803 

CRL 618 

2 

8 

780304 


2.85 

4.1 

770005 

” 

1.3 

4.0 

700301 

” 

2 

13 

761210 

UV CAM 

2.2 

3.5 

760205 


1.30 

1.32 

720205 

” 

2.1 

2.2 

780111 

7 CAM 

0.12 

3.5 

810710 

•» 

2 

13 

760609 


2.12 

2.12 

861116 

12 CAM 

1.06 

1.10 

820905 


2.0 

2.4 

720001 

CRL 799 

2 

5.5 

780408 

AE CAP 

0.98 

2.39 

820516 


2.8 

14 

681101 

CRL 809 

2 

13 

761210 

IOT CAP 

1.06 

1.10 

820905 

•• 

2.85 

4.1 

770005 

CRL 865 

2 

13 

761210 

RS CAP 

1.6 

2.5 

820704 


3.9 

4.2 

761208 

CRL 915 

2 

13 

761210 

ITPS CAP 

0.3 

2 

770710 


3.98 

4.07 

821103 

CRL 971 

2 

4 

761210 

47 CAP 

0.3 

2 

770710 

” 

4.92 

4.93 

771206 

CRL 989 

2 

13 

761210 

ETA CAR 

0.34 

3.4 

680502 


8 

13 

721103 

CRL 1686 

2 

13 

761210 


0.75 

1.09 

770205 


8 

13.5 

690101 

CRL 1922 

8 

13 

761210 

„ 

08 

1.13 

690307 


8.3 

12.5 

720802 

CRL 2088 

2.0 

4.0 

831126 

.. 

1.028 

1.034 

710502 

UV CET A + B 

0.98 

1.02 

770906 

CRL 2104 

2.1 

4.1 

781007 

*. 

1.05 

2.3 

850409 

CHA T Cl -2 

2.1 

2.4 

821219 


8 

13 

80091 1 

.. 

2.2 

20 

730007 

CHA T Cl -5 

2.1 

2.4 

821219 


8 

13 

840602 

„ 

3.2 

14 

751205 

CHA T Cl -6 

2.1 

2.4 

821219 

CRL 2132 

2 

13 

761210 

„ 

3.5 

34 

740602 

CHA T Cl -7 

2.1 

2.4 

821219 

CRL 2179 

2.1 

4.1 

781007 


8 

13 

861208 

CIRCINUS 

1 

18 

860825 


8 

13 

840602 

„ 

3 8 

4.2 

771003 


3.1 

3.5 

860825 

CRL 2205 

2 

13 

761210 

„ 

4.8 

19.5 

690404 

CIT 3 

1.5 

20 

740101 

CRL 2350 

8 

13 

761210 

,, 

8 

13 

750707 


2.8 

5.1 

691101 

CRL 2494 

2 

13 

761210 

„ 

8 

22 

750707 

CIT 5 

16 

30 

810806 

CRL 2513 

2 

4 

761210 

CARINA I 

35 

100 

790105 


16 

55 

850310 

CRL 2591 

2 

13 

761210 

CARINA II 

35 

175 

790105 

CIT 6 

1.3 

20 

740101 

” 

2.1 

4.1 

760804 

CAS A 

0.85 

1.1 

811112 


2.8 

5.1 

691101 

” 

8 

13 

760804 

ALF CAS 

1.06 

1.10 

820905 

” 

8 

13 

721103 

CRL 2688 

0.35 

30 

750603 


1.08 

1.08 

861205 


16 

55 

850310 


2 

4 

750802 

GAM CAS 

0.9 

1.75 

850313 

CIT 11 

1.0 

3.5 

691001 

” 

2 

13 

761210 


1 

4 

780906 

CIT 13 

1.3 

5.1 

691101 


2.10 

2.45 

780111 

*. 

1.08 

1.08 

821208 

ALF CMA 

0.59 

2.50 

630001 

” 

8 

13 

750802 

n 

1.08 

1.095 

710208 


0.83 

3.05 

641001 

” 

16 

24 

750802 

>» 

8 

22 

860304 

»• 

0.9 

1.7 

740102 

CRL 2885 

2 

13 

761210 

HV CAS 

2 

13 

760609 

»• 

1.1 

2.5 

660702 

CRL 3011 

3 

5.5 

780408 

PZ CAS 

16 

38 

791015 

” 

1.2 

4.0 

700901 

CRL 3099 

2.2 

19 

780408 

R CAS 

1.2 

4.0 

700901 


1.22 

4.10 

791109 

CRL 3181 

2.0 

4.0 

831126 


1.2 

4.0 

780104 


2.8 

5.5 

681101 

THE CRT 

0.5 

1.02 

810108 

»» 

1.5 

2.5 

670201 

» 

3.5 

20 

731104 

** 

0.7 

1.1 

700803 

» 

2 

13 

770613 

** 

4.53 

5.01 

831208 

BI CRU 

1.2 

2.5 

831204 


2.85 

4.1 

770005 

ALF CMA A 

1.08 

1.08 

821208 

” 

8 

13 

830903 

.* 

3.98 

4.07 

821103 

DEL CMA 

1.51 

1.76 

780608 

DEL CRV 

1.08 

1.08 

821208 


8 

22 

860505 

EPS CMA 

1.08 

1.08 

821208 

EPS CRV 

1.08 

1.08 

861205 

n 

16 

30 

791015 

ETA CMA 

1.08 

1.08 

821208 

GAM CRV 

1.08 

1.08 

821208 

RHO CAS 

1.0 

2.4 

810313 

OMI 2 CMA 

1.08 

1.08 

821208 

CSS 98 

0.98 

2.39 

840002 


2.29 

2.31 

810904 

VY CMA 

1 

4.0 

790313 

CTA 102 

0.3 

2.2 

700101 

T CAS 

2.85 

4.1 

770005 

** 

1.2 

4.0 

700901 

ALF 2 CVN 

1.08 

1.08 

821208 


8 

22 

860505 

•• 

1.43 

4.00 

700502 

R CVN 

0.98 

2.39 

820825 

TY CAS 

8 

22 

860804 


1.55 

2.45 

691102 

” 

8 

22 

860505 

WZ CAS 

1.5 

2.5 

670201 


2.0 

2.4 

720001 

RS CVN 

0.40 

1.08 

840117 


2.2 

3.5 

760205 

•* 

2.9 ' 

14 

700603 

TU CVN 

1 

5.2 

790313 

CCS 510 

0.98 

2.39 

840002 


3.98 

4.07 

821103 

TX CVN 

1.25 

10 

840526 

CCS 547 

0.98 

2.39 

840002 


7 

25 

740303 

Y CVN 

0.76 1 

l.l 

700304 

CCS 716 

7 

20 

861013 


8 

13 

760609 

’* 

1 

4.0 

790313 

CCS 1003 

7 

20 

861013 

” 

8.30 

8.32 

790512 

” 

1.05 

1.10 

740002 


8 

22 

860804 

” 

10.5 

10.7 

800904 

” 

1.2 

2.5 

700901 

CCS 1633 

7 

20 

861013 

■* 

16 

38 

791015 


1.2 

3 

800106 

CCS 2123 

7 

20 

861013 

W CMA 

2.2 

3.5 

760205 


1.2 

5.6 

780609 

CCS 2919 

7 

20 

861013 

Z CMA 

0.98 

2.39 

810716 ! 


1.25 

2.5 

680803 

CCS 3184 

7 

20 

861013 

” 

2.22 

12.5 

810805 


1.49 

2.50 

731008 

CD -24 5721 

0.6 

10 

740708 

” 

8 

13 

800509 


1.5 

2.5 

670201 

THE CEN 

1.08 

1.08 

861205 

ALF CMI 

1.08 

1.08 

861205 

*' 

1.54 

2.38 

750907 

CEP A 

2.1 

2.45 

820605 

” 

2.20 

2.21 

781215 


2 

4 

760609 

CEP A IRS 6A 

2.2 

4.1 

840819 

BET CMI 

1.08 

1.08 

821208 


2.85 

4.1 

770005 

CEP A-E30 

2.00 

2.25 

830215 

S CMI 

8 

22 

860505 


8 

14 

860804 

CEP B 

55 

125 

810209 

BET CNC 

0.40 

1.08 

820414 


16 

30 

810806 

AZ CEP 

1.08 

1.08 

821208 

R CNC 

0.98 

2.39 

820825 

20 CVN 

0.40 

1.08 

820414 

DI CEP 

0.6 

1.11 

740409 

»» 

2.85 

4.1 

770005 

CYG A 

0.3 

1.1 

781212 

IOT CEP 

2.02 

2.40 

861105 

** 

3.98 

4.07 

821103 

CYG OB II -12 

2.16 

2.17 

780403 

MUU CEP 

0.76 

1.1 

700304 


8 

22 

860505 

CYG X — 3 

1.9 

2.5 

841003 


0.82 

3.05 

650106 

RS CNC 

1 

4.0 

790313 

CYGNUS EGG 

1.96 

2.44 

820814 


1 

4.0 

790313 

*» 

2 

13 

760609 

CYGNUS LOOP 

0.85 

1.1 

811112 

» 

1.2 

4.0 

700901 

*» 

2.85 

4.1 

770005 

AB CYG 

0.98 

2.39 

820516 

»* 

1.25 

2.5 

680803 

SY CNC 

0.12 

2.2 

810710 

ALF CYG 

0.6 

1.0 

680702 

*» 

1.3 

4.0 

700301 

T CNC 

3 

5 

691101 

** 

0.65 

1.01 

730708 


1.65 

13.5 

750502 

W CNC 

0.98 

2.39 

820825 

” 

1.08 

1.08 

821208 


2 

13 

760609 

X CNC 

0.4 

2 

770710 


2.42 

2.43 

820805 

»• 

2.02 

2.40 

861105 

** 

0.98 

2.39 

840002 

BC CYG 

2.2 

2.5 

830503 


2.2 

2.5 

830503 


1.2 

4.0 

700901 

” 

8 

14 

810215 


2.8 

13 

681101 

*> 

1.2 

4.2 

691004 

BET CYG 

0.33 

1.53 

730305 

»* 

2.85 

4.1 

770005 

** 

1.47 

2.32 

700503 


1.08 

1.08 

861205 

» 

3 

13 

780511 

*• 

2.85 

4.1 

770005 

CH CYG 

0.4 

20 

830715 

•* 

7 

13 

690304 

Z CNC 

2 

4 

760609 


0.5 

20 

840526 

*» 

7.5 

13.5 

690303 

YZ CNC 

0.12 

2.2 

810710 


0.65 

1.10 

840623 


8 

13.5 

690101 

CN3- 1 

8 

13 

860714 


2.2 

4.0 

830503 

** 

16 

38 

791015 

BET COM 

0.40 

1.08 

820414 

** 

2.85 

4.1 

770005 

RW CEP 

2.02 

2.40 

861105 

UX COM 

0.40 

1.08 

840117 

CHI CYG 

0.3 

2 

770710 


3.98 

4.07 

821103 

31 COM 

0.40 

1.08 

820414 


0.98 

2.39 

801109 

S CEP 

1.2 

5.6 

780609 


2.02 

2.40 

861105 

” 

1.03 

1.12 

670101 

** 

2.121 

2.123 

800909 

37 COM 

2.29 

2.30 

840103 

” 

1.1 

2.5 

660702 


2.85 

4.1 

770005 

CP -45 2957 

0.58 

1.04 

831211 


1.2 

2.5 

700901 

»* 

3.6 

4.2 

780706 

CP- 56 8032 

3.0 

4.1 

820620 


1.25 

2.5 

680803 

** 

16 

30 

810806 

” 

8 

13 

800911 


1.3 

4.0 

700301 


16 

55 

850310 

CP -57 3502 

1.02 

1.10 

821210 


1.49 

2.50 

730402 

T CEP 

0.98 

2.39 

820516 

TY CRA 

3.0 

4.0 

830711 

” 

1.5 

2.5 

670201 

*» 

0.98 

2.39 

820825 

CRAB NEBULA 

0.85 

1.1 

811112 


2.31 

2.33 

820105 

" 

2.85 

4.1 

770005 

ALF CRB 

1.08 

1.08 

821208 


2.8 

13.5 

681101 

VV CEP 

2.85 

4.1 

770005 

DEL CRB 

0.40 

1.08 

820414 

” 

3.9 

4.2 

761208 

** 

3.98 

4.07 

821103 

EPS CRB 

0.40 

1.08 

820414 

” 

3.98 

4.07 

821103 

ZET CEP 

1.08 

1.08 

861205 

KAP CRB 

0.40 

1.08 

820414 

” 

4.64 

4.65 

820105 

ALF CET 

1 

5.4 

790313 

R CRB 

0.5 

20 

740101 


4.92 

4.93 

771206 


1.02 

1.10 

660202 

” 

1.0 

2.4 

810313 

Cl CYG 

2.2 

4.0 

830503 

•* 

1.08 

1.08 

861205 

** 

2 

11 

711103 

DEL CYG 

0.65 

1.00 

730708 

•> 

1.22 

5.46 

790313 

” 

2.0 

2.4 

701003 

EM CYG 

0.12 

3.5 

810710 

♦» 

1.3 

4.0 

700301 

” 

2.2 

3.5 

760205 

EPS CYG 

1.08 

1.08 

861205 

” 

2.85 

4.1 

770005 

” 

8 

23 

851120 

ETA CYG 

0.40 

1.08 

820414 


D-2 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


OBJECT NAME 

X (jim) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (jim) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

x 0m) 

Start Ead 

BIBLIO 

GAM CYG 

0.65 

1.04 

730708 


3.68 

3.96 

800310 


7.5 

13 

850806 

** 

1.08 

1.08 

861205 

” 

3.70 

3.90 

811001 

” 

7.5 

14 

780208 

NML CYG 

1 

20 

730701 

” 

8 

13 

840306 

GAL CEN IRS3 

2.17 

2.17 

810401 

” 

1.2 

4.5 

681202 

3C 273B 

0.34 

20 

681106 

” 

7.5 

13 

850806 

” 

1.3 

4.0 

700301 

3C 277.3 

0.3 

1.06 

781212 

” 

7.5 

14 

780208 

” 

1.6 

4.0 

690402 

3C 279 

0.3 

2.2 

700101 

GAL CEN IRS4 

2.17 

2.17 

810401 

” 

1.9 

2.5 

670201 

3C 286 

0.3 

2.2 

700101 

” 

7.5 

13 

850806 

” 

2.0 

2.4 

720001 

3C 293 

0.3 

1.07 

781212 

GAL CEN IRS5 

2.17 

2.17 

810401 

” 

2.8 

5.6 

680901 

3C 296 

0.3 

1.06 

781212 

” 

7.5 

13 

850806 

” 

2.85 

4.1 

770005 

3C 305 

0.3 

1.06 

781212 

GAL CEN IRS6 

2.17 

2.17 

810401 

” 

3.98 

4.07 

821103 

3C 309.1 

0.3 

2.2 

700101 

” 

7.5 

13 

850806 

” 

7.5 

14 

690302 

3C 323.1 

0.3 

2.2 

700101 

” 

7.5 

14 

780208 

NOVA CYG 1975 

0.3 

1.1 

770506 

3C 334 

0.3 

2.2 

700101 

GAL CEN IRS7 

1.6 

2.5 

820704 

*’ 

0.36 

1.7 

760203 

3C 345 

0.3 

2.2 

700101 

” 

2.0 

2.4 

821207 

” 

0.6 

1.1 

760208 

” 

8 

13 

850307 

” 

2.02 

2.41 

820906 


0.6 

1.1 

770508 

3C 351 

0.3 

2.2 

700101 

” 

2.1 

2.45 

760507 

” 

0.6 

2.5 

760209 

3C 380 

0.3 

2.2 

700101 

” 

2.1 

2.5 

780213 

” 

1.07 

1.09 

770507 

3C 382 

0.3 

1.02 

781212 

” 

2.8 

3.7 

860118 

” 

1.25 

3.3 

760207 

” 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.9 

3.45 

811113 


1.9 

4.1 

760111 

3C 390.3 

0.3 

1.06 

781212 

” 

3.05 

3.60 

831002 

P CYG 

0.96 

2.39 

790413 

” 

0.3 

1.066 

781101 

” 

3.1 

3.7 

801013 

” 

1.08 

1.08 

821208 

” 

0.3 

1.1 

730020 

” 

3.15 

3.60 

831002 

R CYG 

0.78 

1.07 

800508 

3C 432 

0.3 

2.2 

700101 

” 

7.5 

13 

850806 

” 

0.98 

1.02 

770906 

3C 445 

0.3 

1.06 

781212 

GAL CEN IRS8 

7.5 

13 

850806 


0.98 

2.39 

801109 

” 

1.55 

2.50 

820503 


7.5 

14 

780208 

” 

3.98 

4.07 

821103 

3C 446 

0.3 

2.2 

700101 

GAL CEN IRS9 

2.17 

2.17 

810401 

RS CYG 

0.4 

2 

770710 

3C 454.3 

0.3 

2.2 

700101 

” 

7.5 

13 

850806 

M 

1.5 

2.5 

670201 

3C 456 

0.3 

1.06 

781212 

GAL CEN IRS 10 

7.5 

13 

850806 

RV CYG 

2.85 

4.1 

770005 

3C 459 

0.3 

1.06 

781212 

GAL CEN IRS 11 

2.0 

2.4 

821207 

RW CYG 

2 

13 

760609 

4C 05.34 

0.6 

2.5 

830207 

” 

2.1 

2.45 

760507 


3.98 

4.07 

821103 

4C 29.68 

0.3 

2.2 

700101 

GAL CEN IRS 12 

1.6 

2.5 

820704 

U CYG 

2.85 

4.1 

770005 

4C 31.63 

2.3 

2.5 

810106 

” 

2.1 

2.45 

760507 

V CYG 

0.98 

2.39 

840002 

4C 34.47 

2.0 

2.4 

810106 

GAL CEN IRS16 

1.6 

2.5 

820704 


2 

13 

770613 

EU DEL 

1.2 

4.0 

700901 

” 

2.02 

2.41 

820906 

” 

2.2 

3.5 

760205 

” 

1.3 

4.0 

700301 

” 

2.1 

2.45 

760507 

” 

2.85 

4.1 

770005 

” 

2.85 

4.1 

770005 

’* 

2.17 

2.17 

810401 


8 

13 

760708 

GAM DEL 

0.33 

1.53 

730305 

GAL CEN IRS19 

1.6 

2.5 

820704 

” 

8 

22 

860804 

HH DEL 

0.98 

2.39 

840002 


2.0 

2.4 

821207 


16 

30 

810806 

R DEL 

0.98 

2.39 

820825 

GAL CEN IRS22 

2.0 

2.4 

821207 


16 

110 

850310 

U DEL 

1.3 

2.5 

700301 

GAL CEN IRS23 

2.0 

2.4 

821207 

VI CYG 5 

0.75 

1.2 

790704 

” 

2.85 

4.1 

770005 

GAL CEN IRS24 

2.0 

2.4 

821207 

** 

0.8 

1.1 

750611 

30 DOR IR 1 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN NE 

7.5 

13 

850806 


0.92 

1.10 

760001 

30 DOR IR 3 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N1 

12.8 

12.8 

850607 

VI CYG 7 

0.8 

1.1 

750611 

30 DOR IR 4 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N2 — 1 

12.8 

12.8 

850607 


0.92 

1.10 

760001 

30 DOR IR 6 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N3 

12.8 

12.8 

850607 

VI CYG 8C 

0.8 

1.1 

750611 

30 DOR IR 8 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N4 

12.8 

12.8 

850607 

VI CYG 9 

0.8 

1.1 

750611 

30 DOR IR 10 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N5-10 

12.8 

12.8 

850607 


0.92 

1.10 

760001 

30 DOR IR 15 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N6 

12.8 

12.8 

850607 

VI CYG 11 

0.8 

1.1 

750611 

30 DOR IR 18 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N7-N8 

12.8 

12.8 

850607 


0.8 

1.1 

760001 

30 DOR IR 23 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N7-5 

12.8 

12.8 

850607 

VI CYG 12 

0.77 

1.11 

730204 

30 DOR IR 24 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N8 

12.8 

12.8 

850607 


1.0 

3.5 

691001 

30 DOR IR 35 

2.0 

2.5 

811103 

GAL CEN N9 

12.8 

12.8 

850607 


1.013 

1.016 

770808 

DR 21 

1.65 

20 

740203 

GAL CEN N10 

12.8 

12.8 

850607 


2.2 

11.0 

710905 


370 

370 

860802 

GAL CEN Nil 

12.8 

12.8 

850607 


2.5 

3.3 

850902 

DR 21 EAST 

2.0 

2.5 

860517 

GAL CEN N12 

12.8 

12.8 

850607 

V645 CYG 

0.6 

1.01 

841117 

DR 21 H2 

2.00 

2.47 

800603 

GAL CEN N13 

12.8 

12.8 

850607 


1.5 

2.4 

800404 

DR 21 N 

4.8 

20 

740203 

GAL CEN N14 

12.8 

12.8 

850607 

V778 CYG 

8 

22 

860804 

DR 21 S 

4.04 

4.07 

790909 

GAL CEN N15 

12.8 

12.8 

850607 

V1016 CYG 

0.6 

1.1 

750213 

DR 21 WEST 

2.0 

2.5 

860517 

GAL CEN N16-8 

12.8 

12.8 

850607 

” 

0.82 

1.1 

790411 

AB DRA 

0.12 

2.2 

810710 

GAL CEN RIDGE 

7.5 

13 

850806 

" 

0.82 

1.12 

760305 

BET DRA 

1.08 

1.08 

861205 

GAL CEN SW 

7.5 

13 

850806 

" 

1.25 

5.0 

820313 

*’ 

1.22 

4.30 

791109 

GAL CEN 16 

12.8 

12.8 

850607 


2 

4 

780710 

GAM DRA 

1.0820 

1.0845 

680402 

GAL CEN 17 

12.8 

12.8 

850607 


2.2 

4.0 

830503 

** 

1.08 

1.08 

861205 

GAL CEN 18 

12.8 

12.8 

850607 

” 

8 

12.5 

801010 

” 

1.2 

2.5 

700901 

GAL CEN 19 

12.8 

12.8 

850607 

V 1057 CYG 

0.8 

1.08 

790314 

” 

1.25 

2.5 

680803 

GAL CEN 20 

12.8 

12.8 

850607 


0.96 

2.39 

790413 

” 

2.02 

2.40 

861 105 

GAL CEN 21 

12.8 

12.8 

850607 


1.51 

2.44 

780608 

IOT DRA 

1.08 

1.08 

861205 

GAL CEN 22 

12.8 

12.8 

850607 


2.1 

4.0 

751107 

KAP DRA 

1.08 

1.08 

821208 

GAL CEN 23 

12.8 

12.8 

850607 


8 

13 

800509 

R DRA 

8 

22 

860505 

GAL CEN 24 

12.8 

12.8 

850607 

W CYG 

0.98 

2.39 

820825 

RY DRA 

0.7 

2 

770710 

GAL CEN 25 

12.8 

12.8 

850607 


1.3 

4.0 

700301 

’* 

2.85 

4.1 

770005 

GAL CEN 26 

12.8 

12.8 

850607 


2.85 

4.1 

770005 

SIG DRA 

2.02 

2.40 

861105 

GAL CEN 27 

12.8 

12.8 

850607 

WX CYG 

0.98 

2.39 

840002 

T DRA 

0.98 

2.39 

840002 

GAL CEN 28 

12.8 

12.8 

850607 

XI CYG 

1.08 

1.08 

861205 

UX DRA 

2.2 

3.5 

760205 

GAL CEN 29 

12.8 

12.8 

850607 

16 CYG A 

2.02 

2.40 

861105 

WW DRA 

0.40 

1.08 

840117 

GAL CEN 30 

12.8 

12.8 

850607 

16 CYG B 

2.02 

2.40 

861105 

ZET DRA 

1.08 

1.08 

821208 

GAL CEN 31 

12.8 

12.8 

850607 

39 CYG 

2.02 

2.40 

861105 

EL-1 

4.53 

4.80 

850907 

GAL NE A 

2.11 

2.13 

841005 

61 CYG 

0.33 

1.53 

730305 

EL- 7 

4.53 

4.80 

850907 

GAL NE B 

2.11 

2.13 

841005 

61 CYG A 

2.02 

2.40 

861105 

EL- 13 

4.53 

4.80 

850907 

GAL NE C 

2.11 

2.13 

841005 

61 CYG B 

1.5 

2.5 

781215 

EL- 16 

4.53 

4.80 

850907 

GAL NE D 

2.11 

2.13 

841005 

75 CYG 

2.02 

2.40 

861105 

EL-18 

4.53 

4.80 

850907 

GAL NE E 

2.11 

2.13 

841005 

C-S STAR 

2.0 

2.5 

860208 

ELIAS 1 

2.3 

4.1 

830525 

GAL SW A 

2.05 

2.22 

841005 

3C 9 

0.3 

2.2 

700101 

** 

2.8 

4.0 

830711 

GAL SW B 

2.11 

2.13 

841005 

3C 17 

0.3 

1.07 

781212 

” 

2.85 

3.65 

841107 

GAL SW C 

2.11 

2.13 

841005 

3C 28 

0.3 

1.07 

781212 

ELIAS 3 

2.3 

4.1 

830525 

GC 18704 

2.2 

2.5 

841209 

3C 31 

0.3 

1.07 

781212 

ELIAS 6 

2.3 

4.1 

830525 

BET GEM 

0.7 

2.5 

790806 

3C 33 

0.3 

1.07 

781212 

ELIAS 9 

2.3 

4.1 

830525 

*• 

1 

5.7 

790313 

3C 48 

0.3 

2.2 

700101 

ELIAS 16 

2.3 

4.1 

830525 

»» 

1.08 

1.08 

861205 

3C 76.1 

0.3 

1.05 

781212 

BR ERI 

0.98 

2.39 

820516 

•» 

1.2 

4 

780104 

3C 78 

0.3 

1.05 

781212 

EPS ERI 

1.08 

1.08 

861205 

** 

1.22 

5.66 

791109 

3C 79 

0.3 

1.07 

781212 

GAM ERI 

1.3 

2.5 

700301 


2.85 

4.1 

770005 

3C 88 

0.3 

1.07 

781212 

NUU ERI 

1.08 

1.08 

821208 


3.98 

4.07 

821103 

3C 98 

0.3 

1.07 

781212 

Z ERI 

0.98 

2.39 

820516 

BM GEM 

8 

22 

860804 

3C 109 

0.3 

1.05 

781212 

40 ERI 

1.08 

1.08 

861205 

DY GEM 

0.98 

2.39 

801109 

3C 120 

0.34 

2.2 

671201 

IE 2259 + 586D 

3.4 

3.5 

831116 

EPS GEM 

1.0820 

1.0845 

680402 


1.65 

4.8 

681105 

FIELD I 

0.9 

1.3 

770610 

” 

1.08 

1.08 

861205 


2.0 

2.5 

820604 

FJF 272 

7 

20 

861013 


1.51 

2.44 

780608 


3 

4 

820604 

GAL A 

0.3 

1.1 

730020 

ETA GEM 

1.08 

1.08 

861205 


8 

13 

840306 

GAL B 

0.3 

1.1 

730020 

»» 

1.2 

2.5 

700901 

3C 171 

0.3 

1.07 

781212 

GAL CEN 

1.4 

2.6 

761 103 


1.25 

2.5 

680803 

3C 192 

0.3 

1.08 

781212 

” 

2.1 

4.1 

760709 

*♦ 

1.65 

10 

800210 

3C 198 

03 

1.05 

78I2 1 '* 

” 

2.1 

4.1 

760709 

GAM GEM 

0.5 

1.02 

810108 

3C 206 

2.1 

2.4 

810106 

” 

3.5 

34 

740602 

” 

1.08 

1.08 

821208 

3C 219 

0.3 

1.07 

781212 


8 

13 

730808 


2.2 

4.2 

751107 

3C 234 

0.3 

1.05 

781212 

” 

17 

20 

790810 

MUU GEM 

0.7 

2 

770710 


2.14 

2.3 

840915 

GAL CEN #1 

1 

25 

730902 


0.76 

1.1 

700304 

3C 249.1 

0.3 

2.2 

700101 

GAL CEN #2 

1 

25 

730902 


0.8 

1.1 

670101 

3C 264 

0.3 

1.07 

781212 

GAL CEN #3 

1 

25 

730902 


0.85 

3.05 

641001 

3C 273 

0.3 

1.066 

781101 

GAL CEN #4 

1 

25 

730902 

” 

1.19 

4.17 

691104 


0.70 

1.08 

650103 

GAL CEN #5 

1 

25 

730902 


1.2 

4.0 

700901 


1.05 

2.2 

840909 

GAL CEN IRS1 

1.6 

2.5 

820704 

** 

4.66 

4.67 

841013 


1.6 

4.0 

810501 

” 

2.1 

2.45 

760507 

NUU GEM 

1.08 

1.08 

821208 


1.7 

2.6 

781204 

** 

2.17 

2.17 

810401 

SIG GEM 

0.40 

1.08 

840117 


1.8 

1.9 

830504 

” 

7.5 

13 

850806 

TV GEM 

2.2 

3.5 

760205 


2.0 

2.5 

760812 

** 

7.5 

14 

780208 

48 GEM 

0.40 

1.08 

820414 


3.15 

3.4 

820119 

GAL CEN IRS2 

2.17 

2.17 

810401 

GLIESE 15A 

1.5 

2.5 

781215 


D-3 


ORIGINAL PAGE IS 

Of! POOR QUALITY 



OBJECT NAME 

x </!») 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (ftm) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

x o**) 

Start Ead 

BIBLIO 

GLIESE 105.5 

2.25 

2.45 

860618 

HD 17505 

0.8 

1.1 

750611 

HD 192163 

0.3 

1.1 

701102 

GLIESE 205 

2.20 

2.21 

781215 

HD 17603 

0.8 

1.1 

750611 


0.8 

1.1 

660901 

GLIESE 229 

1.5 

2.5 

781215 

” 

0.92 

1.10 

760001 

*• 

2.1 

4.1 

781007 

GLIESE 299 

2.25 

2.45 

860618 

HD 17638 

1.4 

2.5 

800811 

HD 192639 

0.75 

1.2 

790704 

GLIESE 411 

2.02 

2.40 

861105 

HD 19557 

0.3 

13 

830706 

HD 192641 

0.8 

1.1 

660901 


2.20 

2.21 

781215 

” 

2.2 

3.5 

760205 

” 

0.8 

1.1 

750610 

GLIESE 699 

1.5 

2.5 

781215 

HD 29647 

0.65 

2.5 

830513 

” 

0.8 

1.1 

750611 

BET GRU 

0.99 

1.00 

840423 

HD 31648 

2.22 

19.2 

810805 

” 

0.8 

1.1 

760001 

PI 1 GRU 

1.5 

2.5 

710504 

HD 35155 

0.98 

2.39 

801109 

” 

2.1 

4.1 

781007 

GS 8 

2.0 

3.5 

800414 

HD 37536 

0.98 

2.39 

801109 

HD 193077 

0.8 

1.1 

660901 

GS 23 

2.0 

3.5 

800414 

HD 37806 

1.05 

2.39 

810716 

HD 193793 

0.15 

11 

820505 

GS 35 

2.0 

3.5 

800414 

HD 38268 

0.65 

1.01 

820910 

” 

1.4 

2.5 

800811 

G77-31 

2.25 

2.45 

860618 

HD 39680 

0.75 

1.2 

790704 

” 

1.65 

12.6 

741202 

G158-27 

2.25 

2.45 

860618 

” 

0.92 

1.10 

760001 

*’ 

1.8 

2.5 

781108 

G0.55— 0.85 

2.2 

3.6 

810216 

HD 44179 

0.35 

1.1 

770413 

” 

2.0 

2.4 

840304 

G5.9— 0.4IRS1 

2.13 

4.1 

830917 

” 

3.1 

3.6 

850508 

” 

2.1 

4.1 

781007 

*» 

2.2 

17.4 

830917 

” 

3.2 

11.7 

770603 

HD 196610 

1.5 

2.5 

670201 

G5.9-0.4 10S 

2.0 

2.5 

860819 

»* 

3.25 

3.55 

800501 

HD 200775 

0.82 

1.12 

760305 

G8. 1+0.2 

2.2 

3.6 

810216 

” 

4 

8 

780304 

*’ 

0.96 

2.39 

790413 

G9.62+0.19 

2.2 

3.6 

810216 


5.27 

13 

860307 

" 

0.98 

2.39 

810716 

G 12.2 -0.1 

1.25 

4.8 

810216 

” 

7.42 

8.51 

820210 

” 

1.5 

2.3 

840403 

G14.6+0.0 

2.2 

4.8 

810216 

•* 

7.67 

22.5 

851209 

HD 201345 

0.8 

1.1 

750611 

G19.6-0.2 

2.2 

4.8 

810216 

HD 45314 

0.92 

1.10 

760001 

HD 207076 

0.8 

1.1 

670101 

»» 

2.2 

17.4 

830917 

HD 45677 

0.5 

1.1 

740810 

" 

3 

13 

780511 

•» 

2.35 

2.50 

860819 

** 

0.82 

1.12 

760305 

HD 217476 

1.06 

1.10 

820905 

G23.95+0.15 

2.2 

4.8 

810216 

” 

2.22 

19.2 

810805 

HD 225160 

0.8 

1.1 

750611 


2.2 

17.4 

830917 

»* 

2.3 

12.6 

800406 

” 

0.92 

1.10 

760001 

G24.29 — 0.15 

1.6 

4.8 

810216 

HD 46485 

0.92 

1.10 

760001 

HD 226868 

0.92 

1.10 

760001 

G24.49 — 0.04 

1.25 

4.8 

810216 

HD 47396 

2.2 

3.5 

760205 

HD 237211 

0.92 

1.10 

760001 

G28.86+0.07 

2.2 

4.8 

810216 

HD 50138 

2.22 

19.2 

810805 

HD 259431 

1.5 

2.3 

840403 

G29.9— 0.0 

2 

4 

820904 

HD 50896 

0.58 

1.04 

831211 

HD 313846 

0.58 

1.04 

831211 


8 

13 

750807 

” 

0.6 

1.2 

770809 

HD 330036 

3.0 

4.1 

820620 

” 

8 

13 

750807 

” 

0.75 

1.2 

790704 

HDE 228766 

0.9 

1.1 

790515 

G31.4— 0.3 

1.25 

4.8 

810216 

” 

0.8 

1.1 

750611 

HDE 259431 

1.05 

2.39 

810716 

G33.9+0.1 

1.25 

4.8 

810216 

” 

0.8 

1.1 

760001 

” 

2.22 

19.2 

810805 

G34.3+0.1 

2.2 

4.8 

810216 

*’ 

0.9 

1.1 

790515 

HDE 311884 

0.58 

1.04 

831211 

G35.2— 1.7 

2.2 

4.8 

810216 


1.05 

4.1 

830807 

HDE 313643 

2.1 

4.1 

781007 

G45.07+0.13 

7.7 

13 

820206 

” 

1.4 

3.8 

810005 

” 

8 

13 

840602 

” 

8 

14 

831126 

HD 51585 

0.3 

10 

740708 

HDE 330036 

8 

13 

830903 

G45. 1+0.1 

2 

4 

820904 

” 

0.5 

1.1 

740810 

HEN 1044 

3.0 

4.1 

820620 

G45. 1-0.1 IRS 

7.5 

13.6 

780612 

” 

0.82 

1.12 

760305 

” 

7.67 

22.5 

851209 

G45.13+0. 14A 

1.25 

4.2 

821008 

HD 52089 

0.58 

1.04 

831211 

AH HER 

0.12 

2.2 

810710 

” 

2.17 

2.17 

851109 

HD 53367 

0.98 

2.39 

810716 

ALF HER 

0.3 

10. 1 

700502 

G75.84 + 0.4 

2 

14 

790513 

” 

1.5 

2.3 

840403 

’* 

1 

4.0 

790313 

” 

18.60 

18.75 

821102 

HD 60848 

0.75 

1.2 

790704 

” 

1.04 

1.04 

681003 

” 

33.3 

33.6 

821102 

HD 62910 

0.58 

1.04 

831211 

” 

1.08 

1.08 

861205 

G285.3— 0.0 

1.25 

20 

740906 

HD 63099 

0.58 

1.04 

831211 


1.2 

2.2 

660702 

G29 1.27 -0.71 

2.0 

2.5 

860819 

HD 65865 

0.58 

1.04 

831211 

” 

1.2 

4.0 

700901 

G298.2— 0.3 

1.25 

20 

740906 

” 

0.65 

1.01 

820910 

” 

1.25 

2.5 

680803 

G309.9+0.5IR2 

2.2 

17.4 

830917 

HD 68273 

0.58 

1.04 

831211 

” 

1.49 

1.75 

721207 

G328. 30+0.43 

2.35 

2.50 

860819 

HD 86161 

2.05 

2.07 

850804 

” 

2.03 

2.22 

731207 

G331.5— 0.1IR1 

2.2 

17.4 

830917 

HD 88500 

0.58 

1.04 

831211 

” 

2.08 

2.50 

721206 

G331.5— 0.1IR2 

2.2 

17.4 

830917 

HD 92740 

0.58 

1.04 

831211 

** 

2.2 

20 

731104 

G331.51 —0.10 

2.35 

2.50 

860819 

HD 92809 

0.58 

1.04 

831211 

** 

2.33 

2.33 

860515 

G333.6-0.2 

3.95 

4.8 

860520 

HD 93129 

0.58 

1.04 

831211 

” 

2.8 

13.5 

681101 

G333.3— 0.4 

2.2 

20 

740906 

** 

0.65 

1.01 

820910 

” 

3 

13 

780511 

G333.6— .2 40W 

2.0 

2.5 

830105 

HD 94305 

0.58 

1.04 

831211 

” 

4.04 

4.05 

730904 

G333.6— 0.2 

1.25 

20 

730604 

HD 94546 

0.58 

1.04 

831211 

” 

4.66 

4.93 

771206 


1.25 

20 

740906 

HD 95735 

1.04 

1.10 

760404 


8 

13 

760609 

” 

3.5 

34 

740602 

HD 96548 

1.05 

2.25 

850804 

ALF 1 HER 

0.7 

2 

770710 

” 

8 

13 

740407 

HD 97048 

2 

4 

810715 

” 

1.08 

1.08 

790407 

” 

12.72 

12.90 

860513 

” 

2.9 

3.8 

810005 

’* 

1.3 

4.0 

700301 

G333.6— 0.2#1 

12.81 

12.81 

800612 

** 

2.9 

4.0 

800605 

G HER 

1 

4.0 

790313 

G333.6— 0.2#2 

12.81 

12.81 

800612 

” 

3.0 

4.0 

830711 

” 

1.08 

1.08 

861205 

G333.6— 0.2#3 

12.81 

12.81 

800612 

” 

3.0 

4.1 

820620 

” 

1.3 

4.0 

700301 

G333.6— 0.2#4 

12.81 

12.81 

800612 

” 

3.4 

3.6 

830209 

” 

2.0 

2.5 

771109 

G333.6— 0.2#5 

12.81 

12.81 

800612 

*’ 

8 

13 

810715 


8 

13 

760609 

G333.6— 0.2#6 

12.81 

12.81 

800612 

HD 97152 

0.58 

1.04 

831211 

MUU HER 

0.40 

1.08 

820414 

G333.6— 0.2#7 

12.81 

12.81 

800612 

HD 97534 

0.4 

9 

740101 

” 

1.22 

4.10 

791109 

G333.6— 0.2#8 

12.81 

12.81 

800612 

HD 97950 

2.00 

2.45 

850322 

MW HER 

0.97 

1.08 

730304 

G333.6— 0.2#9 

12.81 

12.81 

800612 

HD 101013 

2.35 

2.37 

850507 

RU HER 

0.35 

1.08 

770209 

G333.6— 0.2#10 

12.81 

12.81 

800612 

HD 101584 

0.4 

20 

740101 

PI HER 

1.08 

1.08 

861205 

G333.6— 0.2#11 

12.81 

12.81 

800612 

” 

0.5 

100 

860120 

RU HER 

0.97 

1.04 

730304 

G333.6— 0.2#12 

12.81 

12.81 

800612 

HD 104994 

0.58 

1.04 

831211 

” 

8 

22 

860505 

G348.73 — 1.04 

2.2 

17.4 

830917 

HD 111631 

1.04 

1.10 

760404 

ST HER 

0.3 

2 

770710 

G351.31 +0.6 

1.65 

1.65 

740001 

HD 113904 

0.58 

1.04 

831211 

THE HER 

1.06 

1.10 

820905 

G351. 34+0.6 

1.65 

1.65 

740001 

HD 115473 

1.45 

2.44 

801215 

*’ 

1.08 

1.08 

760908 

G351.6— 1.3 

2.2 

20 

740906 

HD 117297 

0.58 

1.04 

831211 

” 

1.0820 

1.0845 

680402 

H-H 1 

2.0 

2.3 

860208 

HD 117688 

0.58 

1.04 

831211 


1.08 

1.08 

861205 

H-H 1-2 

2.0 

2.3 

860208 

HD 119078 

0.58 

1.04 

831211 

U HER 

0.35 

1.08 

770209 

H-H 2 

2.0 

2.3 

860208 

HD 121447 

2.34 

2.35 

850507 

’* 

0.98 

2.39 

820825 

” 

2.08 

2.47 

800603 

HD 137603 

0.58 

1.04 

831211 

*’ 

0.98 

2.39 

840002 

H-H 2E 

2.0 

2.5 

801007 

HD 143414 

0.58 

1.04 

831211 

” 

2.0 

2.4 

720001 

H-H 7-11 N08 

2.10 

2.5 

841122 

HD 147889 

2.0 

3.5 

800414 

” 

8 

13 

721103 

H-H 46 

2.0 

2.5 

801007 

” 

2.85 

3.35 

781006 


8 

22 

860505 

H-H 48 

2.0 

2.5 

801007 

HD 151932 

0.6 

1.2 

770809 

X HER 

3 

13 

780511 

H-H 54B 

2.0 

2.5 

801007 

” 

1.05 

2.25 

850804 

*» 

16 

37 

791015 

H-H 57 IRS 

2.0 

2.5 

850216 

HD 155603B 

0.58 

1.04 

831211 

Z HER 

0.40 

1.08 

840117 

HARO 6-19 

2.0 

2.6 

780909 

HD 156327 

0.58 

1.04 

831211 

39 HER 

0.33 

1.53 

730305 

HB 4 

8 

13 

860714 

HD 157451 

0.58 

1.04 

831211 

84 HER 

2.02 

2.40 

861105 

HB 5 

8 

13 

820715 

HD 161796 

0.5 

100 

860120 

89 HER 

0.4 

20 

740101 

HB 6 

8 

13 

860714 

HD 163296 

0.96 

2.39 

790413 

” 

2.0 

2.4 

701003 

HB 12 

0.82 

1.12 

760305 


1.23 

12.5 

810805 

” 

8 

13 

760708 


2.118 

2.125 

7801 1 1 

HD 164270 

0.58 

1.04 

831211 

104 HER 

0.97 

1.08 

730304 


7.5 

23 

860615 

HD 165052 

0.8 

1.1 

750611 

106 HER 

2.1 

2.4 

771109 


8 

13 

791104 

” 

0.8 

1.1 

760001 

108 HER 

0.33 

1.53 

730305 

** 

8 

13 

820715 

HD 165763 

3.0 

4.1 

820419 

HE2— 10 

0.8 

1.1 

770002 

HBV 475 

0.5 

1.1 

740810 

HD 167971 

0.75 

1.2 

790704 

” 

1 

18 

860825 


0.8 

1.1 

761001 

” 

0.8 

1.1 

750611 

” 

3.1 

3.5 

860825 


3.5 

11.7 

720006 

” 

0.8 

1.1 

760001 

” 

8 

13 

840305 

HD 108 

0.75 

1.2 

790704 

HD 178717 

2.33 

2.34 

850507 

HE2— 34 

8 

13 

820715 

” 

0.8 

1.1 

750611 

HD 183143 

1.0 

3.5 

691001 

HE2— 47 

8 

13 

820715 


0.8 

1.1 

760001 

HD 186980 

0.92 

1.10 

760001 

HE2— 90 

8 

13 

820715 

HD 3421 

1.06 

1.10 

820905 

HD 190073 

0.82 

1.12 

760305 

HE2- 106 

1.2 

2.5 

830406 

HD 14434 

0.92 

1.10 

760001 

” 

1.23 

12.5 

810805 


8 

13 

830903 

HD 14442 

0.92 

1.10 

760001 

HD 190429 

0.8 

1.1 

750611 

HE2— 113 

8 

13 

800911 

HD 14947 

0.8 

1.1 

750611 


0.8 

1.1 

760001 

HE2— 131 

8 

13 

820715 


0.92 

1.10 

670001 

” 

0.9 

1.1 

790515 

HE2— 147 

8 

13 

830903 

HD 15570 

0.8 

1.1 

750611 

HD 190918 

0.8 

1.1 

660901 

HE2- 442 

8 

13 

820715 

HD 15629 

0.92 

1.10 

670001 

HD 191612 

0.75 

1.2 

790704 

HE2— 459 

8 

13 

860714 

HD 16523 

0.75 

1.2 

790704 

*’ 

0.92 

1.10 

760001 

HE3- 1138 

1.2 

4.1 

831204 

” 

0.8 

1.1 

750611 

HD 191765 

0.3 

1.1 

701102 

HE3— 1359 

1.2 

4.1 

831204 

” 

0.8 

1.1 

760001 

” 

0.8 

1.1 

750611 

TW HOR 

1.5 

13 

841020 

” 

0.9 

1.1 

790515 


0.8 

1.1 

760001 

HU2— 1 

8 

13 

860714 

” 

1.4 

2.5 

800811 

HD 192103 

0.8 

1.1 

660901 

ALF HYA 

1.03 

1.11 

820214 

HD 16691 

0.9 

1.1 

790515 

” 

1.4 

2.5 

800811 

” 

1.08 

1.08 

861205 

" 

0.92 

1.10 

760001 

’* 

3.0 

4.1 

820419 

” 

1.25 

2.5 

680803 


ORIGINAL PAGE IS 

OP POOR QUALITY 


OBJECT NAME 

X (fun) 

Start Ead 

BIBUO 

OBJECT NAME 

X(/UU) 

Start End 

BIBUO 

OBJECT NAME 

X (fim) 

Start End 

BIBUO 

» 

2.85 

4.1 

770005 


4.60 

4.61 

830813 

„ 

3.9 

4.2 

761208 

ETA HYA 

0.5 

1.02 

810108 


4.60 

4.67 

730702 

♦’ 

8 

13 

721103 

R HYA 

0.97 

1.08 

730304 


4.65 

4.68 

770405 

RHO LEO 

1.08 

1.08 

821208 

” 

0.98 

2.39 

820825 


4.66 

4.69 

740201 

W LEO 

0.97 

1.08 

730304 

” 

1.2 

2.5 

700901 


7 

25 

740303 

46 LEO 

0.3 

2 

770710 

” 

1.25 

2.5 

680803 


16 

30 

810806 

56 LEO 

0.97 

1.08 

730304 

’* 

4.66 

4.67 

771206 


16 

200 

850310 

72 LEO 

1.08 

1.08 

861205 

” 

8 

13 

721103 


29 

37 

820803 

87 LEO 

0.3 

2 

770710 

” 

8 

22 

860505 

IRC +10322 

1 

20 

730701 

EPS LEP 

1.08 

1.08 

861205 

RV HYA 

1.55 

2.45 

691102 

IRC+ 10401 

2 

13 

760610 

R LEP 

0.45 

1.08 

770209 


2.0 

2.4 

720001 

IRC+ 10420 

1.47 

2.27 

770904 

” 

2 

13 

760609 

U HYA 

1.05 

1.10 

740002 


8 

13 

760809 

*’ 

2.2 

3.5 

760205 


1.08 

1.11 

820214 

” 

10.5 

10.5 

800904 


2.85 

4.1 

770005 

” 

1.2 

2.5 

700901 

’* 

16 

38 

791015 

’* 

3.5 

13.5 

690303 


1.2 

4.2 

691004 

IRC+ 20326 

1.9 

2.5 

751006 

” 

3.6 

4.2 

780706 

** 

1.25 

2.5 

680803 

IRC +20370 

1.9 

2.5 

751006 

S LEP 

8.5 

13 

850110 

” 

1.47 

2.32 

700503 

’* 

8 

13 

760610 

17 LEP 

1.08 

1.08 

821208 

” 

1.49 

2.50 

731008 

IRC +30021 

2 

4 

760610 

BET LIB 

1.08 

1.08 

821208 

” 

1.5 

2.5 

670201 

IRC +30 187 

2 

13 

760610 

RS LIB 

8 

22 

860505 


2.85 

4.1 

770005 

IRC +30219 

1.9 

2.5 

751006 

RT LIB 

0.98 

2.39 

820825 

V HYA 

2.85 

4.1 

770005 

” 

7 

25 

740303 

” 

0.98 

2.39 

840002 

” 

8 

13 

721103 

IRC +30220 

2 

4 

760609 

S LIB 

0.98 

2.39 

820825 

” 

8 

13 

760609 

IRC +30374 

8 

13 

760610 

” 

0.98 

2.39 

840002 

W HYA 

0.97 

1.08 

730304 

IRC +40070 

2 

13 

760610 

SIG LIB 

1.0820 

1.0845 

680402 

” 

1.03 

1.11 

820214 

IRC+40140 

2 

4 

760610 

” 

1.08 

1.08 

861205 


3 

13 

780511 

IRC +40149 

2 

13 

760610 

Y LIB 

0.98 

2.39 

820825 


4.66 

4.67 

721004 

IRC +40485 

8 

13.5 

760610 

42 LIB 

0.3 

2 

770710 

" 

4.66 

4.67 

771206 

IRC +40540 

1.9 

2.5 

751006 

48 LIB 

1.08 

1.08 

821208 

” 

7 

25 

740303 

” 

2 

13 

760610 

LKHA 101 

0.6 

1.01 

841117 


8 

13 

721103 

” 

2 

20 

730701 

” 

1.1 

2.3 

771111 

HZ 747 

2.0 

2.5 

820812 

” 

16 

30 

810806 

” 

1.4 

2.4 

761105 

HI- 36 

0.4 

20 

830705 

IRC +50030 

1.9 

2.5 

751006 

” 

1.51 

2.5 

760508 

** 

8 

13 

830903 

IRC+ 50096 

2 

2.5 

751006 

” 

1.6 

4.1 

771111 

H2 PEAK 1 

63 

63 

840715 

” 

2 

13 

760610 

” 

2.13 

2.27 

761105 

H2 PEAK 2 

63 

63 

840715 

IRC+ 50137 

2 

13 

760610 

” 

2.16 

2.16 

851010 

H2- 3 

1.65 

20 

740204 

’* 

2.0 

2.4 

720001 

** 

4.55 

4.80 

860720 

H20 0610+18 

2 

13 

760102 

IRC+ 50357 

2 

13 

760610 

LKHA 120 

0.6 

1.11 

740409 


2.1 

4.1 

760804 

IRC+ 60124 

2 

2.5 

751006 

LKHA 198 

2.1 

4.0 

751107 

** 

8 

13 

760804 

IRC+ 70066 

1 

5.5 

790313 

LKHA 208 

8 

13 

800509 

I ZW 1 

0.3 

1.066 

781101 

IRC- 10122 

2 

4 

760610 

LKHA 225 

0.82 

1.12 

760305 

” 

0.6 

1.01 

850317 

IRC- 10236 

8 

13 

760610 

LKHA 234 

0.82 

1.12 

760305 

** 

0.8 

1.1 

770002 

IRC- 10396 

1.9 

2.5 

751006 

” 

1.5 

2.3 

840403 

” 

8 

13 

840306 

IRC -201 31 

2 

2.5 

751006 

L134 

2.0 

2.5 

840421 

I ZW 92 

0.3 

1.066 

781101 

IRC— 20197 

2.0 

2.4 

720001 
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2.0 

2.5 

840421 

I ZW 1727 + 50 
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2.2 

671201 

IRS2 3”N,3E 

2.17 

2.17 

810401 

L1455 FIR 

40 
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840214 
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8 

13 

850308 

IRS7 2.4S,2E 

2.17 

2.17 

810401 

L1489 
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2.5 

840421 

” 
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158 

850414 

J900 

2.0 

2.4 

840116 

L1551 

2.0 

2.5 

840421 
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1.0827 

1.0833 

681002 

” 

5.27 

8.09 

860307 

R LMI 

8 

22 

860505 

” 

2.1 

4.1 

770404 

” 

8 

13 

820715 

S LMI 

0.98 

2.39 

820825 


3.1 

3.6 
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KEPLER SN 

0.64 

1.05 

820818 

RU LUP 

0.35 

1.04 

740710 

” 

5.27 

8.09 

860307 

KEPLER SNR 

0.6 

1.1 

860323 

RY LUP 

0.35 

4.0 

820515 

” 

7.5 

23 

860615 

KKH 21 

0.3 

1.066 

781101 

Y LYN 

2.85 

4.1 

770005 


16 

30 

810806 

KL 

87.0 

87.5 

810705 

ALF LYR 

0.3 

1.0 

680702 

IC 883 

1.2 

10 

841208 

” 

96.7 

97.3 

810705 

” 

0.3 

2 

770710 

IC 1848 A 

2 

4 

820904 

” 

123.8 

124.4 

810705 

” 

0.33 

1.08 

700902 

IC 1848 A W(l) 

0.6 

1.01 

841117 

KL NEB 10”S 

1.92 

2.50 

760710 

»♦ 

0.6 

1.2 

770809 

IC 1848 A W(2) 

0.6 

1.01 

841117 

KL NEB 30”N 

118.5 

119.8 

810212 

” 

0.63 

1.80 

800915 

IC 2149 

1.0827 

1.0833 

681002 

KL NEB. IRC2 

3 

13.3 

810616 

*» 

0.65 

1.05 

730708 

IC 2165 

8 

13 

830407 

” 

5 

20 

810305 

” 

0.906 

2.452 

711106 

IC 2501 

8 

13 

820715 

” 

8 

13 

840607 


1.08 

1.08 

821208 

IC 2621 

8 

13 

820715 

” 

8 

13 

840607 

** 

1.1 

1.7 

760203 

IC 3568 

0.9 

1.3 

830913 

KL NEB. IRC3 

5 

20 

810305 

*» 

1.2 

2.5 

700901 

IC 4329A 

3.1 

3.5 

810719 

KL NEB. IRC4 

5 

20 

810305 


1.22 

5.70 

791109 


8 

13 
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” 

8 

13 

840607 

” 

1.5 

2.5 

670201 
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1.3 

830913 

** 

8 

13 

840607 

” 

1.77 

2.05 

800202 

IC 4997 
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” 

8 

13 

840607 
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1.3 
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680202 
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13 
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8 

23 
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” 
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13 

820715 

” 

16 

38 
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” 

1.083 
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690706 
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840116 

” 
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” 
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” 
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” 
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4.1 

770005 
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” 
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850405 

EPS LYR 
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2.44 

831208 
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” 
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13 

750905 

*• 
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4.1 

770005 
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2.5 

780804 
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2 

40 

770501 

*» 

2.92 

3.2 

781003 
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2.5 

780804 

L 1536 
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840421 
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” 
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40 
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86 

92 
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” 
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780804 

L 1582 
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840421 
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860401 
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2.5 

780804 
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690403 
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860401 
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” 
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1.2 
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»• 
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13 

860401 
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” 
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21 
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860401 

IC 5217 
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830913 
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660901 
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860401 

” 

8 

13 

860714 
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0.5 
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810108 
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841117 
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2.2 

701201 

” 

0.63 

1.80 

800915 

»* 

2.7 

5.0 

860811 

II ZW 136 

0.3 

1.066 

781101 

” 

0.64 

1.10 

630001 

” 

4.55 

4.75 

840111 
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1.1 

770002 

” 

1.08 

1.08 

821208 

” 

4.55 

4.80 

860720 

III ZW 2 
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781101 

BET LEO 
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1.02 

810108 
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2.17 

840314 

III ZW 55 
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781101 

EPS LEO 

1.08 

1.08 

861205 
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42 

115 

760409 

III ZW 77 
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1.066 

781101 

ETA LEO 

1.08 

1.08 

821208 

” 

45 

115 

770604 
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2.05 

2.48 

800913 
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1.08 

861205 

»» 
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52.8 

790112 
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2.48 

800913 

R LEO 
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»• 
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13 
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** 
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” 

59 

65 

790111 
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** 
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3.0 
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” 

86 

92 

780407 

” 

2.0 

2.4 

720001 

” 

0.98 

2.39 

820825 

” 

87 

92 

751101 
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0.7 
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700803 


1 
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790313 

” 

88.0 
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691201 
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” 
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860802 
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751006 

" 

1.2 

2.5 
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4.8 
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2 
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780104 
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2.4 
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” 

1.25 

2.5 
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760406 


2.27 
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’* 
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2.3 
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2.8 
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2.44 

2.45 

761112 

” 

2 

13 
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M 17 IRS1 
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841117 
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781003 


2.16 

2.21 

791206 

” 

2.04 

2.44 

790408 


3.25 

3.52 
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2.296 

740504 

M 17 POS 1 
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18.73 

800608 


3.80 

4.30 

831208 

” 

2.85 

4.1 

770005 

*» 

33.38 

33.58 

800608 


3.82 

3.84 
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** 

3 

13 
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OBJECT NAME 

X (jjjh) 
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BIBLIO 

OBJECT NAME 

X Om) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (/im) 

Start End 

BIBLIO 

„ 

57.30 

57.37 

800608 

MARK 486 

0.3 

1.066 

781101 

NGC 628 

0.33 

1.1 

761107 

” 

88.26 

88.42 

800608 

MARK 506 

0.3 

1.066 

781101 

NGC 1058 SN 

0.33 

1.1 

731005 

” 

153 

159 

811106 

MARK 509 

0.3 

1.066 

781101 

NGC 1068 

0.3 

1.066 

781101 

M 17 POS 7 

18.71 

18.73 

800608 


1 

2.2 

811201 


0.33 

1.11 

750402 

” 

51.80 

51.84 

800608 

•* 

1.05 

2.2 

840909 


0.34 

20 

681106 

” 

57.30 

57.37 

800608 

»• 

1.6 

2.5 

820604 


0.8 

1.1 

751010 

** 

88.26 

88.42 

800608 

” 

1.89 

2.28 

860210 


0.8 

1.1 

770002 

M 17 POS 12 

18.71 

18.73 

800608 

>* 

3 

4 

820604 


1 

2.2 

811201 

” 

51.80 

51.84 

800608 

•» 

8 

13 

840306 


1.05 

2.2 

840909 

»• 

57.30 

57.37 

800608 

MARK 618 

0.3 

1.066 

781101 

” 

1.86 

1.90 

800607 

»» 

88.26 

88.42 

800608 

MC79-11 

7 

20 

861013 


1.9 

2.5 

780606 

M 17 SW 

2.1 

4.1 

770404 

MCG 5-23-16 

8 

13 

850307 


2 

20 

740104 

M 17/KW IRS 

2.2 

2.2 

800703 

MCG 8-11-11 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.0 

2.4 

810905 

M 17N 

17 

20 

790810 

” 

1.87 

2.25 

860210 


2.1 

4.1 

810501 

M 17S 

16 

30 

800805 

” 

8 

13 

850307 


2.12 

2.14 

860116 

*• 

17 

20 

790810 

MHA 328-116 

3.5 

22 

720006 


2.2 

22 

681105 

M 22 III- 106 

1.2 

3.66 

800201 

MIRA 

0.9 

3.0 

470902 


3.8 

27 

740202 

M 31 

0.3 

1.06 

750504 

” 

0.99 

1.00 

840423 

” 

8 

13 

760810 

” 

0.3 

1.10 

760407 

” 

1.0 

2.5 

651002 


8 

13 

840306 

M 32 

0.3 

1.06 

750504 

” 

1.5 

2.5 

670201 


8 

13 

840823 


0.33 

1.08 

800303 

MON R2 IRS2 

1.65 

20 

760905 

” 

8 

33 

750806 

M 42 

6 

8 

821101 


2 

4 

820904 

” 

8.0 

13.4 

810501 


8 

13 

821101 

« 

4.55 

4.80 

860720 

” 

16 

30 

801202 

** 

16 

20 

821101 

” 

5 

8 

841210 


158 

158 

850414 


42 

115 

760409 

MON R2 IRS3 

1.65 

20 

760905 

NGC 1068 6N9W 

2.12 

2.14 

860116 

*» 

50.6 

52.8 

790112 

” 

2 

4 

820904 

NGC 1068 9N9E 

2.12 

2.14 

860116 

»’ 

86 

92 

780407 

” 

2.0 

2.4 

790406 

NGC 1084 

0.33 

1.1 

761107 


152 

160 

800902 

” 

4.55 

4.80 

860720 

NGC 1097 

2.170 

2.178 

840414 

M 51 

158 

158 

850414 

MON R2 IRS4 

1.65 

20 

760905 

NGC 1275 

0.3 

1.066 

781101 

M 51 H 

158 

158 

850414 

MON R2 IRS5 

1.65 

20 

760905 

” 

0.8 

1.1 

770002 

M 82 

0.8 

1.1 

770002 

BET MON ABC 

1.08 

1.08 

821208 

” 

1.9 

2.5 

820604 

*» 

0.9 

1.1 

690703 

FU MON 

2.2 

3.5 

760205 

” 

2.2 

22 

681105 

*» 

1.5 

2.5 

800504 

R MON 

0.6 

1.11 

740409 

” 

3 

4 

820604 

’* 

2.8 

4.2 

771104 

” 

0.7 

1.1 

760801 


8 

13 

810912 

” 

4 

8 

771104 

” 

0.7 

1.1 

760801 

NGC 1333 

1.6 

4.8 

810216 

” 

8 

13 

750602 

” 

2.0 

2.4 

790406 

NGC 1333 20S 

2.37 

2.51 

860606 

»» 

12.8 

12.8 

781208 

” 

2.1 

4.0 

751107 

NGC 1333 25N 

2.06 

2.50 

860815 

” 

16 

38 

801202 

” 

8 

13 

800509 

NGC 1333 70W 

2.06 

2.50 

860815 


18.60 

18.75 

841215 

RV MON 

2.2 

3.5 

760205 

NGC 1333 180E 

2.06 

2.50 

860815 

*♦ 

33.35 

33.50 

841215 

U MON 

1.06 

1.10 

820905 

NGC 1365 

8 

13 

840306 

” 

63.1 

63.3 

840420 

VY MON 

2.1 

4.0 

751107 

NGC 1614 

1.2 

10 

841208 

” 

88.3 

88.6 

840420 

” 

8 

13 

800509 

” 

8 

13 

810912 

” 

158 

158 

850414 

13 MON 

1.08 

1.08 

821208 

NGC 1637 

0.33 

1.1 

761107 

M 82 IR A 

2 

4 

790104 

MR 2251-178 

0.3 

30 

790302 

NGC 1700 

2.25 

2.45 

860618 

M 82 IR B 

2 

4 

790104 

MSH 15-52 

1.45 

1.85 

830412 

NGC 1808 

1 

18 

860825 

M 82 POS 1 

8 

13 

841012 

NOVA MUS 1983 

1.1 

4.1 

841109 

” 

3.1 

3.5 

860825 

M 82 POS 2 

8 

13 

841012 

” 

1.52 

4.2 

840820 

” 

8 

13 

840305 

M 82 POS 3 

8 

13 

841012 

MWC 17 

0.3 

10 

740708 

NGC 1976 

0.85 

1.7 

640301 

M 82 POS 4 

8 

13 

841012 

” 

0.5 

1.1 

740810 

NGC 2023 60S 

1.25 

4.8 

840212 

M 82 POS 5 

8 

13 

841012 

” 

0.82 

1.12 

760305 

” 

2.0 

4.8 

830811 

M 82 POS 6 

8 

13 

841012 

MWC 84 

0.82 

1.12 

760305 

” 

2.37 

2.51 

860606 

M 83 

3.05 

3.45 

820119 

MWC 297 

0.6 

1.01 

841117 

** 

5.2 

8.0 

851213 

M 101 1970G 

0.33 

1.1 

731005 

” 

1.05 

2.39 

810716 

” 

8 

13 

851213 

MAFFEI 2 

0.3 

3.5 

730302 

” 

1.1 

2.3 

771111 

NGC 2023 80S 

2.37 

2.51 

860606 

MARK 1 

0.3 

1.066 

781101 

” 

1.2 

4.2 

771111 

NGC 2024 

17 

20 

790810 

MARK 3 

0.1 

20 

830208 

” 

2.1 

4.0 

751107 

” 

152 

160 

800902 

** 

0.3 

1.066 

781101 

MWC 300 

2.1 

4.0 

751107 

” 

610 

610 

800602 

** 

1.05 

2.2 

840909 

MWC 342 

0.82 

1.12 

760305 

NGC 2024 (1) 

1.25 

4.8 

810216 

MARK 6 

0.1 

20 

830208 

MWC 349 

0.3 

11 

740708 

NGC 2024 #1 

2.1 

4.1 

760804 

” 

0.3 

1.066 

781101 

’* 

0.6 

1.01 

841117 

** 

8 

13 

760804 

MARK 9 

0.3 

1.066 

781101 

” 

0.6 

1.1 

750211 

NGC 2024 #2 

2.1 

4.1 

760804 

MARK 10 

0.3 

1.066 

781101 

” 

0.82 

1.1 

790411 


2.4 

3.0 

820902 

” 

0.3 

1.1 

810203 

” 

0.82 

1.12 

760305 

” 

8 

13 

760804 

MARK 34 

0.3 

1.066 

781101 


1.1 

2.3 

771111 

NGC 2024 IRS1 

1.4 

2.4 

811010 

MARK 40 

0.3 

1.066 

781101 

*' 

1.2 

4.2 

771111 

NGC 2024 IRS2 

1.4 

2.4 

811010 

MARK 42 

0.3 

1.066 

781101 

” 

1.25 

2.5 

760508 

” 

2.165 

2.168 

840416 

MARK 50 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.17 

2.17 

851108 

” 

4.55 

4.80 

860720 

MARK 52 

0.8 

1.1 

770002 

MWC 623 

0.3 

10 

740708 

NGC2068 60E40 

2.37 

2.51 

860606 

MARK 69 

0.3 

1.066 

781101 

” 

0.82 

1.12 

760305 

NGC 2071 

1.6 

4.8 

810216 

MARK 78 

0.3 

1.066 

781101 

MWC 645 

0.82 

1.1 

790411 


2.00 

2.25 

830215 

MARK 79 

0.3 

1.066 

781101 


0.82 

1.12 

760305 

” 

2.1 

2.45 

820605 

” 

0.8 

1.1 

770002 

MWC 819 

0.82 

1.1 

790411 


2.12 

2.12 

811207 


1.05 

2.2 

840909 

MWC 922 

0.82 

1.12 

760305 

NGC2071 30E30 

2.37 

2.51 

860606 

MARK 106 

0.3 

1.066 

781101 

MWC 939 

0.82 

1.12 

760305 

NGC 2110 

8 

13 

840306 

MARK 110 

0.3 

1.066 

781101 

MWC 1055 

0.3 

10 

740708 

NGC 2170 IRS1 

6 

8 

821101 

MARK 141 

0.3 

1.066 

781101 

MWC 1080 

0.82 

1.12 

760305 

*’ 

8 

13 

821101 

MARK 142 

0.3 

1.066 

781101 

” 

1.29 

2.39 

810716 


16 

20 

821101 

MARK 171 

0.8 

1.1 

770002 

” 

2.1 

4.0 

751107 

NGC 2170 IRS3 

1.25 

13 

820206 

MARK 176 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

800509 

NGC 2264 

1.25 

4.8 

810216 

MARK 198 

0.3 

1.066 

781101 

MXB 1730-335 

1.25 

4.8 

761205 

” 

5 

8 

841210 

MARK 201 

0.8 

1.1 

770002 

MZ 3 

8 

13 

820715 

NGC 2264 IR 

2.4 

3.0 

820902 

MARK 205 

0.3 

1.066 

781101 

Ml- 6 

8 

13 

860714 

NGC 2264 IRS 

2 

4 

820904 

MARK 213 

8 

13 

840614 

Ml- 11 

5.27 

8.09 

860307 


2.0 

2.5 

781107 

MARK 231 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

820715 

” 

2.1 

4.1 

760804 

” 

0.8 

1.1 

770002 

Ml- 12 

8 

13 

860714 

” 

8 

13 

760804 

” 

1.4 

2.3 

841209 

Ml- 26 

8 

13 

791104 

NGC 2392 

8 

13 

830904 

’* 

2.1 

13.2 

810501 


8 

13 

791104 

NGC 2440 

2.0 

2.4 

840116 

” 

3.5 

10.8 

720805 

Ml- 76 

8 

13 

820715 

NGC 2444 

1.2 

10 

841208 

” 

8 

13 

831005 

Ml- 78 

2.0 

2.4 

840116 

NGC 2623 

1.2 

10 

841208 


8 

13 

840904 

” 

5.27 

8.09 

860307 

NGC 2782 

2.2 

4.8 

681105 

MARK 268 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

820715 

NGC 2903 

0.33 

1.1 

761107 

MARK 270 

0.3 

1.066 

781101 

Ml- 92 

0.3 

10 

740708 

” 

1 

21 

790405 

MARK 273 

0.3 

1.066 

781101 

” 

0.82 

1.12 

760305 

NGC 2992 

8 

13 

850307 

MARK 279 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2 

14 

831126 

NGC 3031 

0.8 

1.1 

751010 

MARK 290 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.0 

4.0 

831126 

NGC 3081 

0.3 

20 

860213 

MARK 291 

0.3 

1.066 

781101 

M2- 9 

0.82 

1.1 

790411 

NGC 3227 

0.3 

1.066 

781101 

MARK 304 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.0 

4.0 

831126 

NGC 3242 

8 

13 

830904 

MARK 315 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

820715 

NGC 3256 

1 

18 

860825 

MARK 335 

1.05 

2.2 

840909 

M2- 56 

8 

13 

820715 

” 

3.1 

3.5 

860825 


1.9 

2.5 

820604 

” 

8 

13 

860714 

NGC 3379 

0.585 

1.08 

681001 


2.0 

2.5 

820604 

M4— 18 

5.27 

8.09 

860307 

NGC 3516 

0.3 

1.066 

781101 


3 

4 

820604 

” 

8 

13 

820715 

” 

0.8 

1.1 

751010 

MARK 348 

0.3 

1.066 

781101 

N 160 A 

2.13 

2.22 

841121 

” 

0.8 

1.1 

770002 

” 

8 

13 

840306 

NAB 0205+02 

2.05 

2.3 

810106 

” 

] 

2.2 

811201 

MARK 352 

0.3 

1.066 

781101 

NC#83 

7 

20 

861013 

” 

1.05 

2.2 

840909 

MARK 358 

0.3 

1.066 

781101 

NEY- ALLEN I 

8.5 

13 

751102 

NGC 3603 1RS1 

2.00 

2.30 

850322 

MARK 372 

0.3 

1.066 

781101 

NGC 40 

0.8 

1.1 

750610 

” 

3.96 

4.20 

850322 

MARK 374 

0.3 

1.066 

781101 

” 

7.5 

23 

860615 

NGC 3603 IRS2 

2.00 

2.40 

850322 

MARK 376 

0.3 

1.066 

781101 

NGC 253 

1 

18 

860825 

NGC 3603 IRS9 

2.00 

3.7 

850322 

MARK 391 

0.3 

1.066 

781101 


1.6 

10.1 

730401 

NGC3603 IRS 16 

2.00 

2.45 

850322 

MARK 421 

0.8 

1.1 

770002 

” 

2.0 

2.5 

800504 

NGC 3690 #1 

2.09 

2.50 

831013 

MARK 463 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.1 

2.4 

791004 

NGC 3690 #2 

2.09 

2.25 

831013 

MARK 464 

0.3 

1.066 

781101 

” 

2.9 

4.1 

770404 

NGC 3690A 

2.18 

4.10 

861009 

MARK 471 

0.3 

1.066 

781101 


3.1 

3.5 

860825 

NGC 3690B 

2.18 

4.10 

861009 

MARK 474 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

750602 

NGC 3811 SN 

0.33 

1.1 

731005 

MARK 478 

0.3 

1.066 

781101 


8 

13 

850308 

NGC 3918 

7.5 

23 

860615 

” 

1 1.05 

2.2 

840909 

NGC 253 (NE) 

8 

13 

850308 

NGC 4051 

0.3 

1.066 

781101 


D-6 


OBJECT NAME 

X Om) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X ( pm ) 

Start End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

x (m») 

Start End 

BIBLIO 

„ 

0.8 

1.1 

751010 


5.27 

8.09 

860307 

.. 

2.0 

2.4 

840116 

»* 

8 

13 

850307 


7.5 

23 

860615 


7.5 

23 

860615 

NGC 4151 

0.3 

1.066 

781101 

” 

8 

13 

791104 

NGC 7674 

8 

13 

850307 


0.3 

1.1 

751108 

NGC 6803 

0.8 

1.1 

750610 

NGC 7714 

1 

18 

860825 

»» 

0.34 

1.09 

680301 

” 

0.9 

1.3 

830913 

” 

3.1 

3.5 

860825 

»» 

0.8 

1.1 

751010 

NGC 6814 

0.3 

1.066 

781101 


8 

13 

840305 

*» 

1 

2.2 

811201 

NGC 6826 

0.8 

1.1 

750610 

NP 0532 

1.65 

2.2 

690601 

*» 

1.05 

2.2 

840909 

” 

0.9 

1.3 

830913 

” 

2.2 

3.5 

731204 

•• 

1.25 

3.45 

810708 

” 

1.0827 

1.0833 

681002 

N49 

0.6 

1.1 

860323 

»♦ 

1.25 

3.45 

810708 

” 

8 

13 

830904 

N63A 

0.6 

1.1 

860323 

” 

1.56 

2.4 

811101 

NGC 6881 

8 

13 

860714 

N159 PS 

2.1 

2.4 

811211 

’* 

1.65 

22 

681105 

NGC 6884 

0.9 

1.3 

830913 

OBJECT A 

0.7 

1.04 

830102 

" 

1.9 

4.1 

811102 

” 

8 

13 

860714 

OBJECT B 

0.7 

1.04 

830102 

*’ 

2.1 

4.1 

810501 

NGC 6886 

8 

13 

860714 

OH 471 

0.6 

2.5 

830207 

" 

2.8 

3.7 

801 101 

NGC 6888 

0.85 

1.1 

811112 

OH0739 — 14 

1.65 

3.5 

740203 

” 

3.05 

3.45 

820119 

NGC 6891 

0.65 

1.09 

761111 

” 

2 

4 

811108 

” 

4.9 

12.2 

810708 

” 

0.8 

1.1 

750610 

” 

2.0 

2.5 

800211 

” 

8 

13 

840904 

NGC 6946 

1 

21 

790405 


4 

8 

811108 

” 

8 

13 

850307 


8 

13 

840305 


4.8 

20 

740203 

NGC 4321 

0.33 

1.1 

761 107 

NGC 6946 SN 

1.4 

2.4 

831118 

” 

8 

13 

811108 

NGC 4418 

8 

23 

860115 

NGC 7009 

0.8 

1.1 

750610 

OH0739— 14 N 

2.0 

2.5 

800211 

NGC 4438 

1.2 

10 

841208 

” 

1.0827 

1.0833 

681002 

OH 17.7 -2.0 

4.8 

100 

840325 

NGC 4507 

0.3 

20 

860213 

” 

7.5 

23 

860615 

OH26.5+0.6 

2 

40 

780105 

NGC 4593 

0.8 

1.1 

750610 

” 

8 

13 

830904 

” 

2.1 

2.5 

771109 

NGC 4725 SN 

0.33 

1.1 

731005 


10.50 

10.53 

710207 

” 

3.4 

100 

840325 

NGC 4736 

8 

13 

850308 

NGC 7023 14W 

1.25 

2.5 

840212 

” 

5 

33 

750106 

NGC 4945 

1 

18 

860825 

NGC 7023 30W 

1.25 

4.8 

840212 

” 

16 

38 

791015 

’* 

3.1 

3.5 

860825 

” 

2.0 

4.8 

830811 

OH30. 1-0.2 

2.1 

2.4 

771109 

NGC 5055 SN 

0.33 

1.1 

731005 

” 

3.7 

4.1 

851213 

OH32.8— 0.3 

3 

13 

840803 

NGC 5128 

3.0 

4.0 

760904 

” 

5.2 

8.0 

851213 

OH45.5+0.1 

1.95 

2.5 

771109 

” 

8 

13 

760904 

” 

8 

13 

851213 

OH231. 8+4.2 

2 

4 

760806 


158 

158 

850414 

NGC7023 30W20 

2.37 

2.51 

860606 

” 

7.7 

13.3 

760806 

NGC 5194 

0.33 

1.1 

761107 

NGC 7026 

7.5 

23 

860615 

OH284.2— 0.8 

1.25 

22.9 

750404 

NGC 5195 

1 

21 

790405 

NGC 7027 

0.7 

1.09 

730026 

OH328.4— 0.2 

2.0 

2.4 

780102 


4.05 

4.07 

861009 

” 

0.70 

1.02 

740304 

OH353.6— 0.23 

2.0 

2.5 

810005 

” 

8 

13 

850308 

” 

0.8 

1.1 

750610 

OJ 287 

0.4 

3.4 

821002 

NGC 5210 

8 

13 

830904 

” 

0.8 

1.1 

751010 

” 

2.2 

10 

720903 

NGC 5236 

8 

13 

850308 


0.9 

2.7 

761102 

OK 270 

0.6 

2.5 

830207 

” 

158 

158 

850414 


1.0826 

1.0834 

701101 

OL 108.1 

0.6 

2.5 

830207 

NGC 5253 

1 

18 

860825 

” 

1.0827 

1.0833 

681002 

OMC CENTRAL 

2.12 

2.12 

820205 

'* 

3.1 

3.5 

860825 

” 

1.58 

2.56 

810304 

OMC NORTHERN 

2.12 

2.12 

820205 

” 

8 

13 

820514 


2.1 

4.1 

750803 

OMC POS 1 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5253 SN 

0.33 

1.1 

731004 


3.1 

3.6 

850508 

OMC POS 2 

2.12 

2.12 

790607 

** 

0.35 

1.10 

751110 

” 

3.2 

3.5 

760406 

OMC POS 3 

2.12 

2.12 

790607 

" 

0.35 

2.2 

730301 

” 

3.25 

3.55 

800501 

OMC POS 4 

2.12 

2.12 

790607 

” 

0.65 

1.1 

730206 

” 

3.5 

11.5 

700303 

OMC POS 5 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5315 

7.5 

23 

860615 

” 

3.7 

14 

670903 

OMC POS 6 

2.12 

2.12 

790607 

** 

8 

13 

820715 

** 

4 

8 

771105 

OMC POS 7 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5461 

2.12 

2.21 

811005 

” 

4.46 

5.6 

840210 

OMC POS 8 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5506 

3.2 

3.5 

810719 

” 

4.8 

20 

730016 

OMC POS 9 

2.12 

2.12 

790607 

” 

8 

13 

840306 

” 

5.25 

7.51 

831112 

OMC POS 10 

2.12 

2.12 

790607 

** 

8.3 

12 

810719 

” 

7.5 

13.7 

771105 

OMC POS 11 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5548 

0.3 

1.066 

781101 


8 

13 

730706 

OMC POS 12 

2.12 

2.12 

790607 

" 

1.05 

2.2 

840909 


8 

13 

791104 

OMC POS 13 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 5882 

7.5 

23 

860615 

” 

8 

13 

791104 

OMC POS 14 

2.12 

2.12 

790607 

NGC 6153 

7.5 

23 

860615 

” 

9 

10.61 

700903 

OMC 46.3 - 2406 

2.22 

2.22 

820205 

NGC 6193 

1 

1 

740906 


10 

12.5 

730014 

” 

2.25 

2.25 

820205 

NGC 6210 

0.3 

1.1 

750212 

*• 

10.50 

10.53 

710207 

OMC 48.3-2436 

2.22 

2.22 

820205 

*’ 

0.8 

1.1 

750610 


10.87 

11.90 

750202 


2.25 

2.25 

820205 

” 

0.9 

1.3 

830913 

” 

10.9 

11.7 

790611 

OMC — 1 

2.0 

2.3 

860208 

” 

1.0827 

1.0833 

681002 

” 

12.79 

12.84 

831122 

” 

610 

610 

800602 

” 

2.0 

2.4 

840116 

” 

16 

30 

800805 

OMC — 1 IRC2 

2.12 

2.12 

860308 

” 

9 

10.52 

700903 

” 

16 

38 

780808 

" 

3.81 

3.81 

860308 

NGC 6240 

1.91 

2.50 

860810 

” 

62.9 

63.4 

810104 

” 

4.55 

4.80 

860720 

’* 

2.16 

2.19 

840929 

NGC 7027 A 

8 

13 

830304 


4.64 

4.64 

850404 

” 

3.2 

3.6 

850318 

NGC 7027 B 

8 

13 

830304 

OMC — 1 IRC4 

2.12 

2.12 

860308 

NGC 6302 

1.25 

10 

840616 

NGC 7027 C 

8 

13 

830304 

” 

3.81 

3.81 

860308 

'* 

1.65 

20 

730807 

NGC 7027 CEN 

8 

13 

801106 

OMC — 1 IRS2 

2 

4 

820904 

” 

2.0 

2.25 

830602 

NGC 7027 D 

8 

13 

830304 

OMC— 1 PEAK 

524 

524 

830812 

” 

7.5 

23 

860615 

NGC 7027 E 

8 

13 

801106 

OMC — 1 PEAK 1 

2.12 

2.12 

850002 


8 

13 

790409 

” 

8 

13 

830304 

” 

2.12 

2.12 

850002 

" 

8 

23 

850215 

NGC 7027 F 

8 

13 

830304 

” 

2.12 

2.12 

860308 

” 

8 

13 

860714 

NGC 7027 S 

8 

13 

801106 
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OPH #38 

2.0 

2.5 

780902 
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4.71 

801203 

V380 ORI 
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OPH #42 

2.0 

2.5 

780902 

ORION POS A 

11 

13 

790611 

” 

2.22 


OPH #43 

2.0 

2.5 

780902 

ORION POS 2 

11 

13 

790611 

” 

8 


OPH #48 

2.0 

2.5 

780902 

ORION POS 3.5 

11 

13 

790611 
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0.98 


OPH #49 

2.0 

2.5 
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ORION POS 4 
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13 
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•* 
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1.08 

861205 

” 

11.0 

11.6 

790611 

” 
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CHI OPH 
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1.08 

821208 

ORION POS1 

12.28 

12.28 
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” 
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1.08 

861205 
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11 

13 
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•* 

1.47 



1.2 
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700901 

ORION POS 13 

12.28 

12.28 

820209 

” 
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” 

1.25 

2.5 
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ORION POSH 

12.28 

12.28 

820209 

” 
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1.3 

2.5 

700301 

ORION POS 15 

12.28 

12.28 

820209 

ZET ORI 

1.08 


»• 

2.0 

2.5 

771109 

ORION POS 16 

12.28 

12.28 

820209 

29 ORI 

2.4 


KAP OPH 

1.08 

1.08 

861205 

ORION POS 17 

12.28 

12.28 

820209 

40 ORI 

0.98 



2.02 

2.40 

861105 

ORION POS 19 

12.28 

12.28 

820209 

” 

0.98 


RY OPH 

0.98 

2.39 

820825 

ORION POS20 

12.28 

12.28 

820209 

OX 169 

2.1 


SIG OPH 

1.06 

1.10 

820905 

ORION POS21 

12.28 

12.28 

820209 

OZ 187 
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V OPH 

0.98 

2.39 
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ORION POS23 

12.28 

12.28 

820209 

PARSAMIAN 13S 

2.3 


X OPH 

8 

22 
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ORION POS25 

12.28 

12.28 

820209 

” 

8 


XX OPH 

0.75 

1.08 

750103 

ORION POS26 

12.28 

12.28 

820209 

PARSAMYAN 18’ 

2.37 


” 

0.82 

1.12 

760305 

ORION POS28 

12.28 

12.28 

820209 

” 

2.08 


Z OPH 

0.98 

2.39 

820825 

ORION POS29 

12.28 

12.28 

820209 
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ZET OPH 

0.5 

1.02 

810108 

ORION POS30A 

12.28 

12.28 

820209 

PEAK1 4”SE 
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1.015 
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ORION POS30B 

12.28 

12.28 

820209 
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2.12 


” 
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821208 
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12.28 

820209 
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0.33 
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12.28 
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820209 
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12.28 

12.28 

820209 
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2.12 
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830901 

ORION POS35 
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” 
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830901 
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” 
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2.12 

830901 
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8 
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34.79 

34.83 
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2.12 

2.12 

830901 
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34.79 

34.83 

860201 

ALF PEG 
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2.12 

2.12 

830901 

ORION 10N10E 

2.05 

2.48 

850709 

BET PEG 

1 


ORI POS 5 

2.12 

2.12 

830901 

ORION 60N60E 

2.05 

2.48 

850709 

” 

1.0820 


ORI POS 6 

2.12 

2.12 

830901 

ORION -KL 

124.6 

125.0 

830607 

” 

1.08 


ORI POS 7 

2.12 

2.12 

830901 

ALF ORI 

0.6 

1.0 

680702 

” 

1.1 


ORI POS 8 

2.12 

2.12 

830901 

” 

0.7 

2 

770710 

** 

1.2 


ORI POS 9 

2.12 

2.12 

830901 

” 

0.76 

1.1 

700304 

” 

1.22 


ORI POS 10 

2.12 

2.12 

830901 


0.8 

1.1 

720201 

” 

1.3 


ORI POS 11 

2.12 

2.12 

830901 

” 

0.8 

2.6 
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2.2 


ORI POS 12 

2.12 

2.12 

830901 


0.81 

3.05 

641001 


2.3 


ORI POS 13 

2.12 

2.12 

830901 


1 

4.0 

790313 


2.85 


ORI POS 14 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.08 

1.08 

791020 

” 

3.24 


ORI POS 15 

2.12 

2.12 

830901 

" 

1.08 

1.08 

861205 


3.98 


ORI POS 16 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.0823 

1.0838 

790407 


4.62 


ORI POS 17 

2.12 

2.12 

830901 


1.19 

4.17 

691104 

CHI PEG 

2.02 


ORI POS 18 

2.12 

2.12 

830901 


1.2 

4.0 

700901 

DS PEG 

0.8 


ORI POS 19 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.25 

2.5 

680803 

” 

2.85 


ORI POS 20 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.3 

4.0 

700301 

EPS PEG 

0.6 


ORI POS 21 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.4 

2.5 

660702 

” 

1.06 


ORI POS 22 

2.12 

2.12 

830901 


1.4 

2.6 

761103 


1.08 


ORI POS 23 

2.12 

2.12 

830901 


1.5 

2.5 

710504 

GAM PEG 

1.06 


ORI POS 24 

2.12 

2.12 

830901 


1.65 

1.70 

760506 

SX PEG 

0.98 


ORI POS 25 

2.12 

2.12 

830901 

” 

1.9 

2.5 

670201 

” 

0.98 


ORI POS 26 

2.12 

2.12 

830901 


2 

13 

760609 

UPS PEG 

2.02 


ORI POS 27 

2.12 

2.12 

830901 

” 

2 

13 

770613 

9 PEG 

0.36 


ORI POS 28 

2.12 

2.12 

830901 


2.2 

20 

731104 

12 PEG 

1.06 


ORI POS 29 

2.12 

2.12 

830901 


2.291 

2.296 

740504 

57 PEG 

0.98 


ORI POS 30 

2.12 

2.12 

830901 

” 

2.8 

14 

681101 

ALF PER 

1.08 


ORI POS 31 

2.12 

2.12 

830901 


2.9 

3.8 

720203 

BET PER 

0.67 


ORI POS 32 

2.12 

2.12 

830901 


3 

13 

780511 

” 

1.08 


ORION #1 

1.9 

2.5 

830301 


3.85 

4.17 

710603 

ETA PER 

1.06 


ORION #1 10E 

1.9 

2.5 

830301 


3.9 

4.2 

761208 

EPS PER 

1.08 


ORION #1 10W 

1.9 

2.5 

830301 

” 

4.00 

4.07 

741016 

ETA PER 

1.08 


ORION #2 

1.9 

2.5 

830301 

** 

4.61 

4.73 

791103 

OMI PER 

1.08 


ORION #5 

2.12 

2.12 

780708 


4.66 

4.67 

771206 

PHI PER 

1.08 


ORION AREA II 

1.0827 

1.0833 

681002 


4.68 

4.69 

840613 

PSI PER 

1.08 


ORION AREAIII 

1.0827 

1.0833 

681002 


7 

14 

690304 

RHO PER 

0.76 


ORION AREA IV 

1.0827 

1.0833 

681002 

” 

7 

14 

750210 

** 

0.85 


ORION AREA V 

1.0827 

1.0833 

681002 


7 

25 

740303 

*• 

1.08 


ORION AREA VI 

1.0827 

1.0833 

681002 


12.3 

12.4 

861110 

” 

1.19 


ORION AREA VII 

1.0827 

1.0833 

681002 


16 

38 

791015 

” 

1.2 


ORION B + B’ 

1.08 

1.08 

681201 

BET ORI 

0.35 

1.1 

700501 

■* 

1.25 


ORION H2 

2.04 

2.65 

820801 


0.75 

1.90 

630001 

** 

1.3 


ORION H2 PK1 

1.8 

3.5 

860506 

*’ 

0.8 

2.6 

620002 

” 

2.85 


” 

63 

63 

860415 

;; 

1.08 

1.08 

821208 

S PER 

1 


ORION IRC1 

2.0 

2.5 

840930 


2.02 

2.44 

831208 

•* 

2 


ORION IRC2 

2.12 

2.12 

820204 

m 

2.16 

2.17 

780403 

*’ 

3.98 


ORION IRS2 

1.06 

1.06 

840618 

” 

2.8 

5.1 

691101 

SU PER 

2.02 


” 

2.12 

2.12 

820204 


4.02 

4.08 

760410 

ZET PER 

1.06 


ORION IRC2 

2.0 

2.5 

840930 

BL ORI 

2.2 

3.5 

760205 

” 

1.08 


ORION IRC3 

2.0 

2.5 

840930 

” 

2.85 

4.1 

770005 

24 PER 

1.06 


ORION IRC4 

2.0 

2.5 

840930 

CO ORI 

0.6 

1.11 

740409 

PG 0026+12 

2.0 


ORION IRC 5 

2.0 

2.5 

840930 

DEL ORI 

1.08 

1.08 

821208 

PG 0026+129 

2.0 


ORION IRC6 

2.0 

2.5 

840930 

DEL ORI A 

1.06 

1.10 

820905 

PG 0906 + 48 

2.0 


ORION IRC7 

2.0 

2.5 

840930 

EPS ORI 

0.8 

1.1 

670101 

PG 1211+14 

1.05 


ORION IRC8 

2.0 

2.5 

840930 

ETA ORI 

1.06 

1.10 

820905 

” 

2.0 


ORION IRC9 

2.0 

2.5 

840930 

ETA ORI AB 

1.08 

1.08 

821208 

PG 1307+08 

2.1 


ORION IRC 10 

2.0 

2.5 

840930 

FU ORI 

0.6 

1.11 

740409 

PG 1519+22 

2.0 


ORION KL 

1.25 

4.8 

810216 

” 

0.8 

1.08 

790314 

PHL 658 

0.3 


ORION NEB #1 

4.8 

20 

760805 

’* 

0.96 

2.39 

790413 

PHL 938 

0.3 


ORION NEB #2 

4.8 

20 

760805 

” 

1.06 

1.10 

820905 

PHL 957 

0.6 


ORION NEB #3 

4.8 

20 

760805 

” 

1.51 

2.44 

780608 

” 

2.0 


ORION NEB #4 

4.8 

20 

760805 

” 

2.1 

4.0 

751107 

PKS 0054-00 

0.6 


ORION NEBULA 

1.07 

1.09 

660403 

” 

8 

13 

800509 

PKS 0237-23 

0.3 


** 

1.08 

1.08 

821208 

GAM ORI 

0.63 

1.80 

800915 

” 

1.95 



2.1 

2.1 

791007 

” 

1.08 

1.08 

821208 

PKS 0405-12 

0.3 



2.117 

2.120 

780110 

GP ORI 

2 

4 

760609 

PKS 0528-25 

0.6 



2.121 

2.121 

781205 

GW ORI 

0.6 

1.11 

740409 

PKS 1011-282 

2.25 



2.8 

4.1 

760406 

** 

1.06 

1.10 

820905 

PKS 1217+023 

2.25 



3.24 

4.74 

791010 

” 

2.1 

4.0 

751107 

PKS 1354+19 

0.3 



8.5 

13 

690306 


8 

13 

800509 

PKS 1402 + 044 

0.6 



18.66 

18.76 

761106 

HK ORI 

1.5 

2.3 

840403 

PKS 1510-08 

0.3 



21 

40 

741102 

IOT ORI 

1.08 

1.08 

821208 

PKS 2126-15 

1.8 



33 

55 

781218 

KAP ORI 

1.08 

1.08 

821208 

PKS 2126-158 

0.6 



51 

53.5 

780611 

LAM ORI 

1.08 

1.08 

821208 

PKS 2135-14 

0.3 



59 

65 

790111 

PI 3 ORI 

1.06 

1.10 

820905 

PKS 2145+06 

0.3 



75 
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750804 

THE 1 ORI C 

1.07 

1.09 

660403 

PKS 2251 + 11 

0.3 



80 

125 

741113 


1.08 

1.08 

821208 

PKS 2256+017 

0.6 



80 

135 

750702 

” 

1.25 

1.29 

790211 

PKS 2349-01 

0.3 



88.2 

88.5 

761106 

THE 1 ORI S 

1.06 

1.06 

840618 

POX 175 

0.6 



100 

500 

780107 

THE 2 ORI 

17 

20 

790810 

TX PSC 

1 
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125 

800804 

THE 2 ORI A 

1.08 

1.08 

821208 


1.029 


ORION PEAK1 

2.12 

2.12 

820204 

U ORI 

2.0 

2.4 

720001 


1.3 


ORION PEAK3 

2.12 

2.12 

820204 

” 

2.85 

4.1 

770005 


2.2 


ORION PEAKS 

2.12 

2.12 

820204 

” 

8 

22 

860505 


2.85 


ORION PK1 

2.07 

6.92 

830108 

UU ORI 

2.85 

4.1 

770005 

” 

2.92 
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4.2 
2.32 

3.5 

4.1 

1.08 

3.3 

2.39 

2.39 

2.4 

2.5 

3.7 
13 

2.51 

2.27 

2.12 

2.12 

2.12 

2.12 

2.12 

2.12 

2.5 

2.5 

4.0 
13 

2.39 
1.80 

5.4 

1.0845 

1.08 

2.5 

4.0 
5.70 

4.0 
20 

2.3 

4.1 

3.38 

4.07 
4.63 

2.40 

4 + 

2 

1.10 

1.08 

1.10 

2.39 

2.39 

2.40 

1.7 

1. 10 

2.39 

1.08 

1.10 

1.08 

1.10 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

3^05 

1.08 

4.17 

4.0 

2.5 

4.0 

4.1 

4.0 
4 

4.07 

2.40 

1.10 

1.08 

1.10 

2.4 
2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.5 

2.5 

2.5 

2.2 

2.3 

2.2 

2.5 
2.45 
2.45 

2.2 

2.5 

2.2 

2.5 

2.5 

2.2 

2.2 

2.2 

2.5 
1.066 

2.5 
5.42 
1.034 

2.5 

3.5 
4.12 
3.22 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 


OBJECT NAME 

X Oia) 

Start Ead 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (jia) 

Start Ead 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (flu) 

Start End 

BIBLIO 

Z PSC 

0.98 

2.39 

820516 

R SCT 

0.35 

1.08 

770209 

SGR A(W)20”E 

63 


851012 

19 PSC 

0.8 

1.13 

720201 

RY SCT 

0.5 

1.1 

740810 

SGR A(W)20”N 

63 


851012 


1.2 

3.8 

830706 

” 

0.82 

1.12 

760305 

” 

158 


851012 

»* 

1.2 

4.0 

700901 

UY SCT 

8.5 

13 

850110 

SGR A(W)20”S 

158 


851012 

*» 

1.2 

4.2 

691004 

ALF SER 

1.08 

1.08 

861205 

” 

63 


851012 

»• 

1.47 

2.32 

700503 

CV SER 

1.65 

11.4 

741202 

SGR A(W)20”W 

63 


851012 

** 

3.8 

4.2 

780706 

” 

2.1 

4.1 

781007 

SGR A(W)40”N 

146 


851012 

OMI PUP 

1.08 

1.08 

821208 

ETA SER 

1.0820 

1.0845 

680402 


63 


851012 

RX PUP 

1.2 

4.2 

830405 

NOVA SER 1970 

2 

2.4 

700604 

SGR A(W)40'’S 

162.4 

163.6 

851012 


1.3 

2.5 

840504 

S SER 

0.98 

2.39 

820825 

” 

63 


851012 

»» 

1.9 

2.5 

790602 

TAU 4 SER 

0.97 

1.08 

730304 

SGR A(W)60”N 

63 


851012 

» 

2.0 

2.5 

810005 

U SER 

0.98 

2.39 

820825 

SGR A(W)60”S 

63 


851012 

XI PUP 

1.08 

1.08 

861205 

” 

0.98 

2.39 

840002 

” 

158 


851012 

ZET PUP 

0.9 

1.7 

740102 

VV SER 

2.1 

4.0 

751107 

SGR A(W)80”N 

158 


851012 

3 PUP 

0.3 

11 

740708 

WX SER 

1.3 

20 

740101 

” 

63 


851012 

TY PYX 

1.25 

3.4 

830417 

” 

2.0 

2.4 

720001 

SGR A(W)80”S 

146 


851012 

P13 S 

5 

8 

841210 

16 SER 

2.2 

3.5 

760205 

SGR A 20N 20E 

63 


851012 

P18 

7.67 

22.5 

851209 

FG SGE 

3.5 

11 

710102 

SGR A 20N 20W 

63 


851012 

QU01-264 

1.6 

2.2 

810005 

GAM SGE 

2.02 

2.40 

861105 

SGR A 20S 20E 

63 


851012 

Q1309 — 056 

1.6 

2.2 

810005 

HM SGE 

0.82 

1.1 

790411 

SGR A 20S 20W 

63 


851012 

RCW 86 

0.6 

1.1 

860323 

” 

0.9 

1.1 

780311 

SGR B2 

45 

115 

770604 

RCW 97 

1.65 

20 

740906 

'* 

1.25 

10 

810914 

” 

86 

92 

780407 

RCW 103 

0.6 

1.1 

860323 

” 

1.5 

2.3 

810902 

” 

118.4 

120.0 

810212 

RED RECTANGLE 

0.35 

1.1 

770413 

” 

2 

13 

780710 

” 

119.1 

119.7 

851012 

»» 

0.35 

1.1 

770413 

” 

2.2 

4.0 

830503 

” 

500 

000 

770905 

»» 

0.35 

1.1 

770413 

SGR A 

18.65 

18.80 

841216 

SGR I 4 

1.9 

2.5 

830213 

»» 

1.47 

2.4 

820814 

” 

30 

100 

820701 

SGR I 18 

1.9 

2.5 

830213 

REGULUS 

0.9 

3.0 

470902 

” 

33.40 

33.60 

841216 

SGR I 57 

1.9 

2.5 

830213 

ROBERTS 22 

3.0 

4.1 

820620 

” 

45 

115 

770604 

GAM SGR 

2.1 

2.45 

760507 

ROSETTE IRS 

2 

4 

820904 

” 

51.7 

52 

801004 

KW SGR 

8.5 

13 

850110 


2.1 

4.0 

760105 

” 

86 

92 

780407 

LAM SGR 

1.08 

1.08 

861205 

ROSS 248 

0.98 

1.02 

770906 

SGR A #1 

12.8 

12.8 

801008 

NUU 1 SGR 

1.06 

1.10 

820905 

S 88B 

1.6 

100 

811105 

SGR A #2 

12.8 

12.8 

801008 

RY SGR 

8 

23 

851120 


2 

4 

820904 

SGR A #3 

12.8 

12.8 

801008 

T SGR 

1.2 

4.0 

850205 

»* 

2 

13 

770711 

SGR A #4 

12.8 

12.8 

801008 

UPS SGR 

0.4 

12 

740101 

»* 

5 

8 

821101 

SGR A #5 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.0 

2.5 

760708 

»» 

8 

13 

821101 

SGR A #6 

12.8 

12.8 

801008 

” 

8 

13 

760708 


16 

20 

821101 

SGR A #7 

12.8 

12.8 

801008 

” 

8 

23 

851120 

S 106 

3.1 

3.6 

850508 

SGR A #8 

12.8 

12.8 

801008 

VX SGR 

0.97 

1.08 

730304 


3.2 

4.1 

830505 

SGR A #9 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.03 

1.11 

820214 

S 106 A 

8 

14 

800813 

SGR A #10 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.25 

20 

730701 

S 106 C 

8 

14 

800813 

SGR A #11 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.0 

2.4 

720001 

S 106 IR 

2.0 

2.5 

791009 

SGR A #12 

12.8 

12.8 

801008 

” 

3.98 

4.07 

821103 


2.17 

2.17 

860616 

SGR A #13 

12.8 

12.8 

801008 

” 

8 

13 

760609 

>» 

4.05 

4.05 

860616 

SGR A #14 

12.8 

12.8 

801008 

” 

8.3 

12.5 

720802 

S 106 IRS 3 

0.6 

1.01 

841117 

SGR A #15 

12.8 

12.8 

801008 

” 

10.5 

10.8 

800904 

S 106 IRS 9 

1.49 

2.38 

821216 

SGR A #16 

12.8 

12.8 

801008 

V348 SGR 

8 

13 

840602 

»» 

2.0 

4.0 

841218 

SGR A #17 

12.8 

12.8 

801008 

X SGR 

1.6 

2.5 

820704 

S 106 POS 1 

2.0 

4.0 

840621 

SGR A #18 

12.8 

12.8 

801008 

22 SGR 

0.3 

2 

770710 

S 106 POS 2 

8.0 

14 

840621 

SGR A #19 

12.8 

12.8 

801008 

SH 255 

2 

4 

820904 

S 106 POSH 

2.0 

4.0 

840621 

SGR A #20 

12.8 

12.8 

801008 

SH2— 149 A 

1.2 

2.5 

800601 

*• 

8.0 

14 

840621 

SGR A #21 

12.8 

12.8 

801008 

SH2— 149 IRS 

2.1 

4.1 

780711 

S 106 PS 

2.0 

4.0 

840621 

SGR A #22 

12.8 

12.8 

801008 

SIRIUS 

0.9 

3.0 

470902 

" 

8 

14 

800813 

SGR A #23 

12.8 

12.8 

801008 

** 

1.0 

2.5 

651002 

** 

8.0 

14 

840621 

SGR A #24 

12.8 

12.8 

801008 

” * 

1.2 

4.2 

691004 

S 106 SOURCE 1 

2 

20 

760902 

SGR A #25 

12.8 

12.8 

801008 

SMC N76B K2 

2.1 

2.4 

820822 

S 106 SOURCE2 

2 

20 

760902 

SGR A #26 

12.8 

12.8 

801008 

SN 1972E 

0.33 

1.1 

760808 

»* 

8 

13 

821101 

SGR A #27 

12.8 

12.8 

801008 

SN 1975 A 

0.33 

1.05 

760703 

S 106 SOURCE3 

2 

20 

760902 

SGR A #28 

12.8 

12.8 

801008 

SN 1983N 

1.60 

1.70 

860114 

” 

4 

8 

821101 

SGR A #29 

12.8 

12.8 

801008 

SS 433 

0.6 

1.1 

800511 

” 

16 

30 

821101 

SGR A #30 

12.8 

12.8 

801008 


1 

2.4 

791203 

S 106 20”N 

3.2 

4.1 

830505 

SGR A #31 

12.8 

12.8 

801008 

** 

1.2 

10 

791212 

S 106 20”S 

3.2 

4.1 

830505 

SGR A #32 

12.8 

12.8 

801008 

” ! 

2.0 

2.0 

790902 

S 106 20S20W 

3.2 

4.1 

830505 

SGR A #33 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.0 

2.0 

800908 

S 140 

2 

4 

820904 

SGR A #34 

12.8 

12.8 

801008 

ST 3 

1.5 

4.1 

820419 

” 

610 

610 

800602 

SGR A #35 

12.8 

12.8 

801008 

SWST 1 

8 

13 

791104 

S 140 IR 

2.0 

2.4 

790406 

SGR A #36 

12.8 

12.8 

801008 

” 

8 

13 

820715 

” 

29 

155 

780810 

SGR A #37 

12.8 

12.8 

801008 

S5 0014+81 

2.02 

2.26 

840921 

S 140 IRS1 

2.2 

2.2 

800703 

SGR A #38 

12.8 

12.8 

801008 

ALF TAU 

0.3 

2 

770710 

S 156 

5 

30 

821101 

SGR A #39 

12.8 

12.8 

801008 

” 

0.6 

1.0 

680702 

S 158A 

18.65 

18.80 

821102 

SGR A #40 

12.8 

12.8 

801008 

” 

0.76 

1.10 

700304 

” 

33.0 

34.0 

821102 

SGR A #41 

12.8 

12.8 

801008 

” 

0.83 

3.05 

641001 

S 158G 

18.65 

18.80 

821102 

SGR A #42 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1 

5.5 

790313 

” 

33.3 

33.6 

821102 

SGR A #43 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.08 

1.08 

861205 

S 228 

1.65 

20 

731105 

SGR A #44 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.19 

4.17 

691104 

S 235 A 

1.25 

4.1 

790815 

SGR A #45 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.2 

4 

780104 

S 235 B 

0.6 

1.01 

841117 

SGR A #46 

12.8 

12.8 

801008 


1.2 

4.0 

700901 

*’ 

2 

2.5 

791009 

SGR A #47 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.22 

5.50 

791109 

” 

2.0 

13.0 

820508 

SGR A #48 

12.8 

12.8 

801008 

** 

1.25 

2.5 

680803 

S 235 IRS1 

1.5 

2.3 

830308 

SGR A #49 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.3 

4.0 

700301 

S 235 IRS2 

1.5 

2.3 

830308 

SGR A #50 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.0 

2.4 

810905 

S 235 IRS3 

1.5 

2.3 

830308 

SGR A #51 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.85 

4.1 

770005 

S 255 

2.2 

4.8 

810216 

SGR A #52 

12.8 

12.8 

801008 

*’ 

3.9 

4.07 

790805 

S 255 IRS1 

1.25 

13 

820206 

SGR A #53 

12.8 

12.8 

801008 

” 

3.98 

4.07 

821103 

” 

2.11 

2.14 

851006 

SGR A #54 

12.8 

12.8 

801008 

” 

12.3 

12.4 

861110 

” 

4.55 

4.80 

860720 

SGR A #55 

12.8 

12.8 

801008 

BET TAU 

0.63 

1.80 

800915 

S 269 (1) 

1.25 

3.6 

810216 

SGR A #56 

12.8 

12.8 

801008 

” 

1.08 

1.08 

821208 

S 269 (2) 

1.6 

4.8 

810216 

SGR A #57 

12.8 

12.8 

801008 

BP TAU 

0.6 

1.11 

740409 

S-R 4 

2.8 

3.6 

751107 

SGR A #58 

12.8 

12.8 

801008 

CE TAU 

3.98 

4.07 

821103 

S-R 9 

0.6 

1.11 

740409 

SGR A #59 

12.8 

12.8 

801008 

DF TAU 

0.6 

1.11 

740409 

” 

2.8 

3.6 

751107 

SGR A #60 

12.8 

12.8 

801008 

DG TAU 

0.6 

1.11 

740409 

SAO 255713 

0.9 

1.01 

830219 

SGR A #61 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.1 

4.0 

751107 

R SCL 

2.85 

4.1 

770005 

SGR A #62 

12.8 

12.8 

801008 

DK TAU 

2.1 

4.0 

751107 

ALF SCO 

0.3 

2 

770710 

SGR A #63 

12.8 

12.8 

801008 

” 

2.118 

2.125 

780705 

” 

1 

4.0 

790313 

SGR A IRS 1 

8 

13 

810005 

DR TAU 

0.8 

1.10 

830408 


1.08 

1.08 

861205 

SGR A IRS 3 

4.55 

4.80 

860720 

ETA TAU 

1.06 

1.10 

820905 

•* 

1.2 

2.5 

660702 

SGR A POS# I 

63.18 

63.18 

840110 

” 

1.08 

1.08 

821208 

” 

1.2 

2.5 

700901 

SGR A POS#2 

63.18 

63.18 

840110 

HL TAU 

2 

4 

820904 

” 

1.25 

2.5 

680803 

SGR A POS#3 

63.18 

63.18 

840110 


2.1 

4.0 

751107 

” 

1.3 

4.0 

700301 

SGR A POS#4 

63.18 

63.18 

840110 

” 

2.118 

2.125 

780705 

” 

1.5 

2.5 

710504 

SGR A POS#5 

63.18 

63.18 

840110 

” 

2.3 

4.1 

830525 

” 

2.2 

20 

731104 

SGR A POS#6 

63.18 

63.18 

84C110 


3.5 

150 

840811 


3 

13 

780511 

SGR A POS#7 

63.18 

63.18 

840110 

” 

4.53 

4.80 

850907 

” 

4.66 

4.67 

721004 

SGR A POS#8 

63.18 

63.18 

840110 

” 

8 

13 

800509 

” 

4.66 

4.67 

840613 

SGR A POS#9 

63.18 

63.18 

840110 

IK TAU 

3.98 

4.07 

821103 

” 

4.92 

4.93 

771206 

SGR A POS# 10 

63.18 

63.18 

840110 

NML TAU 

1 

1.12 

670101 

” 

8 

13 

721103 

SGR A POS# 11 

63.18 

63.18 

840110 

’* 

1 

4.1 

790313 

*• 

8 

13 

760609 

SGR A POS# 12 

63.18 

63.18 

840110 


1 

20 

730701 

BET SCO A 

1.08 

1.08 

821208 

SGR A WEST 

12.5 

13.2 

741111 

** 

1.0 

2.5 

660304 

BET SCO C 

1.08 

1.08 

821208 

” 

12.65 

12.95 

760206 

” 

1.2 

4.0 

780104 

DEL SCO 

1.08 

1.08 

821208 

” 

63 


851012 

” 

1.3 

4.0 

700301 

EPS SCO 

1.08 

1.08 

861205 

SGR A WEST NE 

15 

30 

801207 

” 

1.5 

2.5 

670201 

LAM SCO 

1.25 

4.8 

761205 

SGR A WEST SW 

15 

30 

801207 

** 

2.0 

2.4 

720001 

PI SCO 

1.08 

1.08 

821208 

SGR A WEST(N) 

4.5 

8 

790410 

” 

2.8 

4.1 

691101 

TAU SCO 

1.08 

1.08 

821208 

SGR A WESTIRI 

18.65 

18.75 

830413 

” 

16 

30 

791015 

V915 SCO 

8.5 

13 

850110 

SGR A(W) 100N 

158 


851012 

RY TAU 

0.6 

1.11 

740409 

NOVA SCT 1970 

1 0.7 

1.1 

740813 

SGR A(W) 140N 

1 158 


851012 


2.1 

4.0 

751107 


D-9 


ORIGINAL page b 
OF POOR quality 


OBJECT NAME 

Start 

xm) 

End 

BIBLIO 

OBJECT NAME 

X (jum) 

Start End 


2.118 

2.125 

780705 

GAM 2 VEL 

0.9 

1.7 


8 

13 

800509 

” 

1.8 

2.5 

T TAU 

0.3 

10.1 

700502 

” 

8 

22 

” 

0.37 

1.09 

740707 

LAM VEL 

1.08 

1.08 


0.6 

1.11 

740409 

ALF VIR 

1.08 

1.08 


2.1 

4.0 

751107 

ALF VIR A + B 

1.082 

1.084 

” 

2.118 

2.17 

780705 

BK VIR 

2.02 

2.40 


2.2 

13 

711105 

DEL VIR 

1.08 

1.08 

” 

8 

13 

800509 

” 

2 

4 

UX TAU 

0.6 

1.11 

740409 

*» 

2.85 

4.1 

U2 TAU 

0.6 

1.11 

740409 

EPS VIR 

1.08 

1.08 

VY TAU 

0.6 

1.11 

740409 

»• 

2.02 

2.40 

W TAU 

0.98 

2.39 

820516 

KAP VIR 

0.3 

2 

XZ TAU 

0.6 

1.11 

740409 

NUU VIR 

0.3 

2 

** 

2.3 

4.1 

830525 

PHI VIR 

0.40 

1.08 

Y TAU 

2.2 

3.5 

760205 

R VIR 

0.98 

2.39 


2.85 

4.1 

770005 

RS VIR 

0.98 

2.39 


2.92 

3.2 

781003 

RT VIR 

8 

13 

ZET TAU 

1.08 

1.08 

821208 

RU VIR 

2 

13 


1.08 

1.095 

710208 

S VIR 

0.98 

2.39 

20 TAU 

1.08 

1.08 

821208 

** 

0.98 

2.39 

111 TAU 

1.06 

1.10 

820905 

SS VIR 

0.7 

2 

119 TAU 

2 

12 

760609 

” 

0.98 

2.39 

" 

2.85 

4.1 

770005 

” 

2 

4 

” 

3 

12 

690304 

” 

2.85 

4.1 

” 

7.5 

13 

700805 

” 

3.6 

4.2 

TAU #1 

2.0 

2.6 

780909 

SW VIR 

2.02 

2.40 

TAU #2 

2.0 

2.6 

780909 

” 

2.85 

4.1 

TAU #3 

2.0 

2.6 

780909 

” 

8 

13 

TAU #4 

2.0 

2.6 

780909 

T VIR 

0.98 

2.39 

TAU #5 

2.0 

2.6 

780909 

'* 

0.98 

2.39 

TAU #6 

2.0 

2.6 

780909 

THE VIR 

0.5 

1.02 

TAU #7 

2.0 

2.6 

780909 

U VIR 

0.98 

2.39 

TAU #8 

2.0 

2.6 

780909 

" 

0.98 

2.39 

TAU #9 

2.0 

2.6 

780909 

109 VIR 

0.5 

1.02 

TAU #10 

2.0 

2.6 

780909 

NOVA VUL 1976 

1.06 

1.1 

TAU #11 

2.0 

2.6 

780909 

NOV VUL 1984B 

0.4 

2.2 

TAU #12 

2.0 

2.6 

780909 

NQ VUL 

1.56 

2.44 

TAU #13 

2.0 

2.6 

780909 

VV 8 

3.5 

11 

TAU #14 

2.0 

2.6 

780909 

VY2— 2 

7.5 

23 
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2.0 

2.6 

780909 

»■ 

8 

13 

TAU #16 

2.0 

2.6 

780909 
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2.5 
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2.0 
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780909 

WOLF 359 

2,02 

2.40 

TAU #18 

2 

2.6 

780909 

W3 

45 

115 

TAU #19 

2.0 

2.6 

780909 

** 

86 

92 

TAU #20 

2.0 

2.6 

780909 

” 

156.68 

159.06 

TAU #21 

2.0 

2.6 

780909 

” 

370 
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2.0 

2.6 

780909 

W3 A IRS1 

8 

13 

TAU #23 

2.0 

2.6 

780909 

W3 C IRS4 

8 

13 

TAU #29 

2.0 

2.66 

780909 

W3 IRS1 

8 

13 

TAU #30 

2.0 

2.6 

780909 

»» 

8 

13 

RR TEL 
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3.6 

830303 

•» 

33.3 

33.6 
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0.3 
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8 

13 
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13 
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13 
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13 
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13 

” 
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4.8 

20 

760805 


8 

13 
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13 
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13 


16 
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8 

13 


17 
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4 
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820811 

” 
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13 

” 
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33.6 

820811 
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13 


50 
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” 
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13 


63 

63 
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8 

13 
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8 

13 


144 

147 

830217 
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13 

TRAPEZIUM 10W 

63 

63 
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2 

4 
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8 

13 
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830207 
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830207 
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1 
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20 
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861205 
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3.2 
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BET UMA 

0.95 
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” 
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” 
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4.55 
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5.00 


0.63 
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” 
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40 

400 
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1.08 
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14 
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1.08 
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" 
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4 
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820414 


40 
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820825 
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57 
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88 
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8 

22 

860505 
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57 

57 
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88 

88 
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57 

57 


8 

13 
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” 

88 

88 


8 

13 
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57 

57 

** 

11.45 

11.62 

860513 

” 

88 

88 

VEGA 
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2.45 

760507 

W43 POS 6 

57 

57 

GAM VEL 

1.4 

13.3 

820914 


88 
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BIBLIO 

OBJECT NAME 

X Oun) 

Start End 

BIBLIO 

740102 

W43 POS 7 

57 

57 

830809 

781108 

” 

88 

88 

830809 

850809 

W48 IRS1 

1.3 

5 

780607 

861205 

” 

2.2 

20 

780607 

821208 

W49 

50 

250 

791208 

750604 

W49 NW 

29 

154 

800611 

861105 

W49 OH 

8 

13 

750905 

861205 

W49 OH(!) 

1.65 

20 

730025 

760609 

W49 OH(2) 

1.65 

20 

730025 

770005 

W51 

2.0 

2.5 

800206 

861205 

*’ 

17 

20 

790810 

861105 

” 

45 

115 

770604 

770710 

” 

50 

250 

791208 

770710 

” 

50.6 

52.8 

790112 

820414 

” 

156.68 

159.06 

860411 

820825 

” 

370 

370 

860802 

820825 

” 

610 

610 

800602 

760609 

W51 IRS1 

1.65 

20 

740203 

760609 

” 

8 

13 

750905 

820825 

W51 IRS2 

1.65 

20 

740203 

840002 

” 

2 

4 

820904 

770710 

” 

2 

13 

790210 

840002 

" 

2.10 

4.10 

761202 

760609 

” 

3.0 

4.1 

821217 

770005 

** 

4.55 

4.75 

840111 

780706 

” 

8 

13 

750905 

861105 

” 

29 

154 

800611 

770005 

W51 IRS2 EAST 

2.117 

2.125 

820407 

760609 

” 

2.2 

20 

820406 

820825 

” 

3.95 

4.8 

860520 

840002 

W51 IRS2 WEST 

2.2 

20 

820406 

810108 

W51 IRS 5 

4.55 

4.75 

840111 

820825 

W51 3.8SE 

156.68 

159.06 

860411 

840002 

W51 6.2NE 

156.68 

159.06 

860411 

810108 

W75 IRS1 

1.65 

20 

740203 

770907 

” 

2 

4 

820904 

851122 

” 

2.08 

2.47 

800603 

790115 

W75 IRS2 

1.65 

20 

740203 

710102 

W75 N 

2.08 

2.47 

800603 

860615 

W75 N OH 

1.65 

20 

740203 

820715 

'* 

9 

20 

740203 

851208 

W75 S OH 

10 

20 

740203 
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0.3 
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700202 
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0.3 
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780407 
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22 
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22.5 

851209 
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40 
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40 

400 
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40 
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327.4-0.1 

2.0 
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811014 
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811014 
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811014 
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i 338.5-0.2 

2.0 

2.4 

820207 
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830809 

354.88-0.54 
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PREFACE TO APPENDIX E 


Appendix E contains data from the Infrared Astronomical Satellite (IRAS) Point Source Catalog 
(PSC) (Version 1 .0) for those sources contained in the Catalog of Infrared Observations. The full 
PSC name, position, and four-band flux data are given. Upper limit values are shown in italics. Moder- 
ate quality fluxes (as defined in the Point Source Catalog ) are followed by a colon (:). About 1 1,500 
individual infrared sources represented in this edition of the CIO were detected in the IRAS Point 
Source survey. The IRAS 12, 25, 60, and 100 micron fluxes are listed for these CIO sources. 

While it would be reasonable to include as much IRAS data as possible in the new data base, the 
large number of sources (245,000) in the PSC IRAS Point Source Catalog alone would clearly over- 
whelm the CIO. Thus, criteria had to be established to include IRAS data without changing the basic 
nature of the CIO (i.e., an accessible data base of all published infrared astronomical observations). 
The final basis by which IRAS data was incorporated into the CIO was to include the IRAS names, po- 
sitions, and fluxes for those CIO sources listed in the PSC, providing the CIO user with accurate and 
easily accessible PSC data for all of the infrared sources published in the astronomical literature. The 
PSC name and four digit code summarizing the four IRAS band fluxes are given in two new columns 
in the main catalog listings (Part I), and complete PSC flux and position data are provided here. 

The identification of CIO and PSC sources were based on source identifications made in the IRAS 
Point Source Catalog, correlated infrared source names, and aliases in the Infrared Source Cross-Index 
(NASA RP 1182) data base. 
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IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 pun 

25 pun 

60 pun 

100 pun 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 /im 

25 pxm 

60 pun 

100 m "> 

00002 + 8146 

0 00 14.7 

+ 81 46 05 

0.4 

0.2 

0.5 

1.3 

00141 - 3257 

0 14 11.5 

-32 57 58 

0.9 

0.4 

0.4 

1.0 

00005 2425 

0 00 32.8 

-24 25 34 

1.3 

0.4 

0.4 

1.0 

00142 + 4911 

0 14 14.9 

+49 11 01 

9.8 

2.4 

0 . 4 : 

0.8 

00005 — 2532 

0 00 33.8 

-25 32 19 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

00144+3823 

0 14 26.1 

+ 38 23 56 

0.6 

0.8 

ft 3 

1.1 

00005 + 2140 

0 00 35.1 

+ 21 40 53 

0.2 

1.0 

4.1 

4.3 

00146 + 2218 

0 14 39.2 

+ 22 18 57 

6.7 

2.7 

0.4 

0.8 

00007 + 5524 

0 00 46.7 

+ 55 24 08 

97.6 

46.8 

7.3 

2.2 

00148 - 3153 

0 14 51.9 

-31 53 41 

0.9 

0.5 

1.4 

3.2 

00008 4 6321 

0 00 51.3 

+ 63 21 47 

0.4 

0.2 

0.4 

4.4 

00148 + 5000 

0 14 53.1 

+ 50 00 38 

3.3 

1.0 

0.3 

1 . 4 : 

00012 4 6626 

0 01 16.3 

+ 66 26 01 

12.7 

3.2 

3.0 

23.8 

00150 + 7418 

0 15 00.6 

+ 74 18 45 

5.5 

1.8 

0 . 6 : 

1.8 

00013 2903 

0 01 21.1 

-29 03 46 

0.2 

0.2 

1 . 0 : 

1 . 9 : 

00152 + 1956 

0 15 16.1 

+ 19 56 58 

10.5 

2.8 

0 . 5 : 

0.8 

00014 4 2028 

0 01 24.5 

+ 20 28 26 

0.4 

0.5 

5.0 

15.1 

00154 - 2206 

0 15 28.8 

-22 06 46 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

00015 — 1215 

0 01 35.8 

-12 15 40 

0.2 

0.3 

0 . 5 : 

1.4 

00156 + 4344 

0 15 40.3 

+ 43 44 36 

1.6 

0.4 

0.3 

0.8 

00016 4 6452 

0 01 40.8 

+ 64 52 31 

3.7 

0.9 

1.7 

17.9 

00157 + 3630 

0 15 42.8 

+ 36 30 30 

0.7 

0.2 

0.3 

0.8 

00016 - 3056 

0 01 41.4 

-30 56 44 

1.2 

0.7 

0 . 8 : 

1 . 3 : 

00160 + 5335 

0 16 01.4 

+ 53 35 36 

0.2 

1.4 

1.9 

1.5 

00017 4 3949 

0 01 45.5 

+ 39 49 51 

17.7 

6.8 

1.0 

0.9 

00161 + 1225 

0 16 06.1 

+ 12 25 02 

4.4 

1.2 

0.4 

0.8 

00019 - 3226 

0 01 55.3 

-32 26 25 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

00165 + 6534 

0 16 32.0 

+ 65 34 30 

1.4 

1.5 

12.7 

38.5 

00019 4 4150 

0 01 55.9 

+ 41 50 29 

18.7 

6.9 

1.3 

1.2 

00165 -2312 

0 16 33.3 

-23 12 51 

0.5 

0 . 3 : 

1.9 

4.4 

00019 - 1047 

0 01 56.7 

-10 47 18 

12.7 

3.3 

0.5 

2.7 

00168 - 0906 

0 16 53.0 

- 9 06 05 

18.9 

4.3 

0.8 

1.7 

00020 4 4316 

0 02 01.5 

+ 43 16 17 

10.4 

3.4 

0.9 

1.2 

00170 - 2205 

0 17 03.1 

-22 05 06 

1.2 

0.5 

ft 4 

1.0 

00022 4 3422 

0 02 17.9 

+ 34 22 45 

0.6 

0.2 

0.3 

1.7 

00170 + 6542 

0 17 05.7 

+ 65 42 52 

27.2 

32.5 

6.7 

21.0 

00023 - 3216 

0 02 21.3 

-32 16 27 

0.6 

0.2 

0.4 

1.5 

00172 + 4425 

0 17 14.9 

+44 25 53 

52.7 

15.4 

3.9 

1.9 

00023 4 2622 

0 02 21.9 

+ 26 22 15 

2.7 

0.6 

0.3 

0.8 

00174 - 2524 

0 17 25.5 

-25 24 03 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

00024 - 2759 

0 02 26.8 

-27 59 50 

0.2 

0.2 

1.2 

2.4 

00175 +0600 

0 17 30.7 

+ 6 00 51 

2.8 

0.8 

0.3 

0.8 

00025 4 6708 

0 02 31.0 

+ 67 08 03 

0.7 

1.3 

16.6 

73.9 

00175 +0245 

0 17 34.7 

+ 2 45 15 

3.8 

1.0 

0.3 

0.8 

00026 - 3244 

0 02 37.2 

-32 44 51 

0.6 

0.4 

0.8 

1.0 

00176 - 6509 

0 17 38.1 

-65 09 23 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

00027 - 3737 

0 02 43.2 

-37 37 33 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

00177 + 5900 

0 17 44.8 

+ 59 00 45 

0.8 

3.7 

30.9 

70 . 1 : 

00027 - 0559 

0 02 45.9 

- 5 59 15 

5.9 

1.5 

0.4 

1.0 

00178 + 0032 

0 17 50.6 

+ 0 32 48 

0.5 

0.4 

0.6 

1 . 0 : 

00029 - 2909 

0 02 54.8 

-29 09 19 

0.4 

0.3 

0.5 

1.8 
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00402 + 3315 

00402 - 2350 

00403 + 6138 
00405 - 2456 
00406-3127 
00410 - 1815 
00412 + 6638 
00416 - 1053 
00417-2854 

00418 + 4024 

00419 - 2521 
00419 + 4800 

00422 -2216 

00423 - 3139 
00423 + 0255 
00423 - 2839 
00428 - 0454 

00428 + 6854 

00429 + 5745 
00429 — 1309 
00433 - 2827 
00435 -0159 
00435 + 4758 
00437 - 2247 
00439 + 1512 
00441 -2221 

00441 - 3027 

00442 + 6148 

00445 1207 

00445 + 3224 

00446 - 2101 
00446 + 2359 
00446 - 2538 
00446 - 2438 
00450 - 2533 
00452 - 2145 
00452 - 1820 


RA (1950) DEC 

I2jim 

25 jim 

60jim 

100 jim 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12jim 

25ji.m 

60 Jim 

100 Jim 

0 30 12.1 

-24 59 10 

0.5 

0.3 

0.6 

1 . 4 : 

00452 + 2205 

0 45 15.7 

+ 22 05 55 

0.3 

0.6 

0.9 

1 . 8 : 

0 30 39.1 

-32 32 02 

0.4 

0.3 

2.3 

4.7 

00452 - 3137 

0 45 15.7 

-31 37 31 

1.3 

0.3 

ft 4 

1.0 

0 30 48.5 

-22 38 10 

0.8 

0.3 

2.1 

4.2 

00453 + 5317 

0 45 18.2 

+ 53 17 39 

11.7 

4.4 

0.8 

7.0 

0 31 07.5 

-26 22 00 

2.6 

0.8 

0.4 

1.0 

00455 - 2528 

0 45 34.1 

-25 28 13 

1.1 

0.6 

7 . 3 : 

40.2 

0 31 30.7 

- 9 58 51 

0.3 

0.4 

1.5 

5.7 

00456 - 2904 

0 45 40.6 

-29 04 39 

0.2 

0.2 

2.5 

3.3 

0 31 34.4 

+ 62 52 08 

0.7 

1.8 

5.1 

8.0 

00456 + 0701 

0 45 41.3 

+ 7 01 34 

1.9 

0 . 5 : 

0.3 

ft 9 

0 31 38.0 

-32 33 40 

2.5 

0 . 7 : 

0.4 

1.0 

00457 + 0500 

0 45 46.2 

+ 5 00 41 

1.5 

0.8 

0.5 

0.8 

0 31 47.3 

-28 04 45 

0.5 

1.5 

9.4 

17.2 

00460 + 0718 

0 46 02.8 

+7 18 29 

20 . 7 : 

5.0 

0 . 9 : 

0.9 

0 32 13.8 

- 8 40 23 

0.6 

0 . 6 : 

12.6 

36.8 

00460 - 1259 

0 46 04.6 

-12 59 26 

0.2 

0.3 

1.3 

1.9 

0 32 39.2 

+ 67 38 59 

6.3 

1.6 

0.4 

11.7 

00461 + 3141 

0 46 06.0 

+ 31 41 02 

0 . 3 : 

0.7 

1.4 

1.7 

0 32 39.3 

+ 70 14 34 

9.3 

2.6 

0.7 

1.5 

00461 + 6439 

0 46 07.6 

+ 64 39 58 

5.8 

2.8 

0.8 

14.5 

0 32 51.8 

-23 39 14 

0.2 

0.2 

0.8 

1.7 

00461 + 5732 

0 46 08.8 

+ 57 32 46 

7.6 

1.7 

ft 4 

1.7 

0 33 18.7 

-28 45 31 

0.3 

0.2 

1.0 

1.9 

00463 + 5648 

0 46 18.8 

+ 56 48 09 

6.1 

1.6 

1.2 

12.7 

0 33 19.7 

+ 62 24 42 

6.7 

2.0 

1.7 

15.3 

00463 - 0239 

0 46 20.1 

- 2 39 25 

0.2 

0.3 

1.1 

1.2 

0 33 20.7 

-25 09 16 

4.6 

1.3 

0.4 

1.0 

00463 + 2756 

0 46 21.3 

+ 27 56 46 

0.3 

0.3 

1 . 0 : 

2.0 

0 33 31.9 

-27 32 04 

0.2 

0.7 

4.3 

3.0 

00465 - 2447 

0 46 32.6 

-24 47 14 

0.2 

0.3 

0.9 

1.0 

0 33 38.8 

-32 52 45 

7.7 

0.2 

0.7 

1.3 

00466 - 7322 

0 46 37.6 

-73 22 10 

0.3 

1.6 

24.1 

60.3 

0 33 53.3 

+ 63 12 32 

1.7 

21.1 

356.6 

683.1 

00467 - 2424 

0 46 47.2 

-24 24 27 

1.4 

0.3 

0.3 

0.8 

0 33 59.2 

-28 34 14 

0.2 

0.3 

0.5 

1.5 

00469 - 1350 

0 46 54.9 

-13 50 04 

4.1 

1.0 

0.3 

0.8 

0 33 59.4 

+48 40 28 

19.3 

6.4 

1.3 

1.6 

00470 + 4048 

0 47 03.0 

+40 48 24 

0.4 

0.2 

0.3 

3.6 

0 34 03.4 

+ 44 12 51 

15.7 

3.7 

0.6 

0.8 

00470 - 3511 

0 47 05.5 

-35 11 09 

3.7 

1.5 

0.4 

1.0 

0 34 05.3 

+62 51 30 

50.4 

19.4 

2.2 

17.1 

00473 + 3522 

0 47 22.5 

+ 35 22 49 

1.9 

0.5 

0.3 

0.8 

0 34 09.8 

+ 53 37 11 

0.7 

0 . 2 : 

0.4 

7.0 

00474 — 2222 

0 47 28.1 

-22 22 31 

0.7 

0.2 

0.3 

0.9 

0 34 10.3 

-22 52 00 

0.2 

0.2 

0.8 

1.8 

00477 - 7343 

0 47 42.8 

-73 43 04 

0 . 4 : 

1.1 

10.0 

19.9 

0 34 11.5 

+ 33 26 33 

0.4 

0.2 

0.3 

1.0 

00482 + 6132 

0 48 15.9 

+ 61 32 01 

12.3 

3.0 

0 . 9 : 

75.5 

0 34 14.0 

+23 42 51 

0.4 

0.4 

0.8 

3.4 

00482 - 2720 

0 48 17.0 

-27 20 45 

0.3 

0.2 

1.1 

1 . 7 : 

0 34 23.3 

+61 31 56 

0.6 

1.2 

9 . 3 : 

68 . 2 : 

00484 + 6238 

0 48 24.2 

+ 62 38 54 

36.6 

20.3 

4.7 

16.3 

0 34 25.7 

-33 49 47 

0.4 

2.5 

6.7 

4.5 

00486 + 3406 

0 48 39.0 

+ 34 06 12 

4.4 

1.4 

0 . 3 : 

0.8 

0 34 28.5 

+ 35 37 21 

0.2 

0.2 

0.5 

0 . 9 : 

00490 — 7125 

0 49 00.3 

-71 25 36 

0.2 

0.8 

ft 6 

3.0 

0 34 31.5 

-29 45 09 

0.4 

1.3 

11.3 

19.0 

00491 + 3205 

0 49 11.9 

+ 32 05 43 

3.8 

1 . 0 : 

0.3 

0.8 

0 34 34.2 

+ 53 25 40 

8.2 

3.0 

0.7 

7.6 

00492 + 5618 

0 49 12.3 

+ 56 18 09 

1.0 

1 . 5 : 

329.6 

1166.0 

0 34 35.5 

+63 26 41 

0.3 

0.3 

2.8 

9.3 

00493 + 5927 

0 49 21.5 

+ 59 27 14 

10.2 

3.1 

0 . 6 : 

8.9 

0 34 38.9 

- 9 44 00 

0.4 

0.3 

0 . 6 : 

1.0 

00494 - 3056 

0 49 25.5 

-30 56 32 

0.4 

0.2 

1 . 0 : 

1.8 

0 34 39.7 

+ 35 07 24 

1.8 

0.4 

0.4 

ft 8 

00494 + 5617 

0 49 27.8 

+ 56 17 28 

1.8 

13.4 

329.6 

1 166.0 

0 34 46.9 

+ 80 04 52 

16.5 

6.4 

1.1 

0.9 

00495 — 0229 

0 49 35.6 

- 2 29 28 

0.2 

0.3 

1.4 

2.7 

0 34 51.1 

-22 51 03 

0.2 

0.5 

0.5 

1.0 

00496 - 2257 

0 49 39.2 

-22 57 02 

0.2 

0.2 

0.5 

1.4 

0 34 51.1 

-25 02 28 

1.2 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

00498 + 445 1 

0 49 49.6 

+ 44 51 44 

5.1 

1.3 

0.4 

1.0 

0 34 53.2 

+45 19 44 

8.4 

2.1 

0 . 4 : 

1.0 

00498 - 2735 

0 49 50.0 

-27 35 54 

0.6 

0.3 

1,1 

2.9 

0 34 56.8 

+ 2 51 44 

2.3 

0.5 

0.3 

0.8 

00498 + 4708 

0 49 53.1 

+47 08 41 

31.9 

15.3 

2.8 

1.1 

0 35 03.2 

+ 0 00 21 

0.2 

0.4 

0.9 

2 . 0 : 

00500 + 4925 

0 50 02.7 

+49 25 54 

7.7 

2.6 

0.5 

1.0 

0 35 07.7 

+63 37 26 

7.8 

2.9 

0.8 

16.1 

00500 + 6050 

0 50 02.8 

+ 60 50 59 

1.7 

0.3 

1.5 

15.1 

0 35 27.7 

-29 11 46 

0.4 

0.2 

0 . 5 : 

1.3 

00501 +6941 

0 50 08.0 

+ 69 41 04 

9.4 

2.3 

0 . 4 : 

1.7 

0 35 29.2 

+ 68 17 53 

9.3 

2.8 

0.7 

1.7 

00502-2416 

0 50 13.0 

-24 16 43 

4.3 

1.0 

0.4 

0.8 

0 35 38.8 

-27 53 46 

0.4 

0.2 

1.0 

1.1 

00502 + 2845 

0 50 16.4 

+ 28 45 43 

0.2 

0.2 

1.3 

2.7 

0 35 41.4 

+ 60 03 04 

3.3 

0.9 

0.4 

13.6 

00502 - 3128 

0 50 17.2 

-31 28 42 

0.2 

0 . 9 : 

4.2 

15.1 

0 35 47.2 

+ 14 45 58 

0.2 

0.2 

0.7 

1.4 

00504-0124 

0 50 27.6 

- 1 24 55 

17.5 

4.1 

0.8 

0.8 

0 35 50.1 

-25 51 28 

0.2 

0.2 

0.8 

1 . 2 : 

00505 - 3037 

0 50 34.8 

-30 37 51 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.0 

0 35 53.1 

+ 29 02 11 

5.7 

1.3 

0.3 

1.2 

00506 + 5224 

0 50 38.9 

+ 52 24 53 

41.2 

35.5 

5.1 

5.1 

0 35 53.1 

-29 07 45 

0.2 

0.2 

0.5 

0.9 

00507 + 4814 

0 50 42.3 

+ 48 14 47 

3.2 

0.8 

ft 4 

0.9 

0 36 05.7 

-24 32 57 

0.2 

0.3 

1.0 

3.1 

00508 + 7352 

0 50 49.3 

+ 73 52 10 

3.0 

0.8 

0.5 

1.7 

0 36 07.2 

+ 59 11 19 

2.6 

5.7 

13.9 

32.7 

00509 + 2114 

0 50 55.0 

+ 21 14 34 

0.2 

0.3 

1.8 

2.6 

0 36 13.0 

+ 59 24 15 

25.5 

15.2 

2.9 

11.2 

00509 + 1225 

0 50 56.7 

+ 12 25 10 

0.5 

1.2 

2.1 

2.4 

0 36 15.5 

+48 03 58 

0.2 

0.2 

0.4 

2.1 

00509 - 3243 

0 50 58.3 

-32 43 20 

0.3 

0.3 

0.4 

7.0 

0 36 19.8 

-25 23 03 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

00512-2719 

0 51 17.1 

-27 19 17 

0.7 

0.4 

1.5 

3.5 

0 36 23.6 

+49 04 47 

9.6 

2.5 

0.6 

1.1 

00513-2849 

0 51 21.5 

-28 49 18 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.0 

0 36 38.7 

+ 30 35 07 

31.3 

7.4 

2.4 

1.6 

00513 + 6317 

0 51 22.3 

+ 63 17 07 

8.8 

4.5 

0.8 

3.5 

0 36 44.0 

+ 20 58 36 

1.0 

0.3 

0.3 

1.0 

00514-2904 

0 51 29.9 

-29 04 38 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

0 36 44.5 

+ 3 40 36 

0.2 

0.3 

0.6 

1 . 1 : 

00515 - 6308 

0 51 34.3 

-63 08 29 

41.7 

11.1 

1.8 

1 . 0 : 

0 36 49.4 

-27 37 26 

0.6 

0.3 

0 . 6 : 

2.2 

00518 - 2349 

0 51 52.7 

-23 49 15 

0.2 

ft 6 

0 . 5 : 

1.2 

0 36 55.2 

! +37 56 56 

9.5 

4.2 

0.6 

0.8 

00519 + 5817 

0 51 56.1 

+ 58 17 41 

9.2 

3.0 

0.9 

9.8 

0 36 57.4 

-23 35 58 

0.2 

0.2 

0.7 

1.3 

00520 + 5842 

0 52 01.3 

+ 58 42 08 

6.9 

1.5 

1.6 

11.2 

0 37 05.4 

-30 05 43 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

00521 + 2858 

0 52 07.8 

+ 28 58 27 

0 . 4 : 

0.4 

5.6 

9.8 

0 37 09.2 

+ 13 55 31 

14.8 

7.6 

1.0 

1.4 

00522 + 5700 

0 52 12.5 

+ 57 00 21 

3.0 

0.8 

1.1 

9.3 

0 37 17.5 

+ 21 09 49 

3.5 

0.7 

0.4 

0.8 

00522 + 4824 

0 52 13.8 

+48 24 26 

9.7 

2.5 

0 . 3 : 

0.9 

0 37 32.4 

+ 59 14 24 

9.1 

2.3 

0.4 

10.2 

00522 + 2321 

0 52 17.6 

+ 23 21 27 

2.2 

0.5 

0.3 

0.8 

0 37 39.6 

+41 24 29 

0.2 

0.2 

0.5 

3.1 

00523 + 3116 

0 52 23.9 

+ 31 16 15 

0.2 

0.3 

2.9 

7.4 

0 37 40.0 

+ 56 15 49 

64.6 

13.6 

2.1 

2.5 

00525 - 3217 

0 52 32.7 

-32 17 35 

0.3 

1.0 

4.3 

6 . 6 : 

0 38 04.1 

-24 04 34 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

00525 + 2417 

0 52 34.2 

+ 24 17 12 

18.6 

4.7 

1.1 

2.0 

0 38 06.3 

-29 41 43 

0.6 

0.3 

0.4 

1.0 

00529 - 2455 

0 52 57.1 

-24 55 44 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

0 38 22.3 

+ 31 27 29 

0.2 

0.3 

1.0 

3.0 

00531 - 2425 

0 53 07.9 

-24 25 25 

0.6 

0.2 

1.5 

3.3 

0 38 39.1 

-27 37 26 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

00531 -0737 

0 53 10.1 

- 7 37 06 

5.5 

1.3 

0.5 

2.1 : 

0 38 58.4 

-46 21 32 

5.3 

1.1 : 

0.4 

1.0 

00532 + 5743 

0 53 14.0 

+ 57 43 35 

2.7 

0.6 

0.4 

9.2 

0 39 02.2 

+41 02 15 

0.2 

0.2 

1.2 

6.6 

00534 - 1132 

0 53 29.1 

-11 32 25 

9.4 

2.2 

0.4 

0.8 

0 39 06.2 

-25 28 15 

1.4 

0.4 

0.4 

1.0 

00535 - 2802 

0 53 30.4 

-28 02 47 

8.3 

2.1 

0 . 4 : 

0.8 

0 39 08.6 

+40 04 45 

0.2 

0.2 

2.1 

3.3 

00536 + 6026 

0 53 39.1 

+60 26 37 

18.8 

8.4 

2.5 

7.4 

0 39 29.8 

- 9 55 17 

5.8 

1 . 4 : 

0.4 

ft 8 

00536 + 5854 

0 53 40.0 

+ 58 54 38 

5.2 

1.2 

1.4 

10.4 

0 39 54.8 

+40 35 13 

0.3 

0.2 

1.2 

7.5 

00538 - 2549 

0 53 52.9 

-25 49 27 

2.7 

0.7 

0.5 

0.8 

0 39 59.1 

' -23 54 07 

0.2 

0.4 

1.1 

2.4 

00539 + 3813 

0 53 58.4 

+ 38 13 41 

1.7 

0.4 

0.3 

0.8 

0 39 59.6 

+ 2 58 42 

0.2 

0.3 

0.4 

1.0 

00540 + 2604 

0 54 02.6 

+ 26 04 06 

8.2 

2.1 

0.4 

0.8 

0 40 01.7 

+40 59 52 

1 . 1 : 

0 . 7 : 

7 . 5 : 

14 . 3 : 

00541 + 4825 

0 54 11.6 

+48 25 55 

30.4 

13.3 

2.1 

1.5 

0 40 12.0 

+ 33 15 02 

0.4 

0.2 

0.7 

1 . 3 : 

00542 + 3137 

0 54 15.4 

+ 31 37 33 

3.2 

0.8 

0.3 

0.8 

0 40 17.5 

-23 50 02 

0.6 

1.1 

9.9 

18.4 

00542 - 3000 

0 54 15.5 

-30 00 29 

0.2 

0.2 

0.5 

0 . 9 : 

0 40 21.9 

+ 61 38 14 

7.4 

9.1 

5.0 

14.3 

00544-3214 

0 54 28.2 

-32 14 02 

0.3 

0.9 

0.8 

0 . 9 : 

0 40 36.0 

-24 56 53 

0.2 

0.2 

0 . 4 : 

0 . 9 : 

00545 + 2308 

0 54 32.1 

+ 23 08 53 

5.6 

1.1 

0.3 

0.8 

0 40 36.5 

-31 27 12 

0.2 

0.2 

0.7 

0.9 

00546 + 5808 

0 54 41.0 

+ 58 08 04 

35.4 

20.7 

4.9 

4 . 5 : 

0 41 05.7 

-18 15 36 

59.9 

13.6 

1.9 

3.0 

00548 + 6725 

0 54 51.4 

+ 67 25 37 

3.1 

0.8 

0.4 

2.0 

0 41 12.6 

+ 66 38 16 

2.1 

19.7 

105.5 

122.7 

00551 +2843 

0 55 07.6 

+ 28 43 20 

2.6 

0.6 

0.4 

1.0 

0 41 39.5 

-10 53 04 

4.8 

1.1 

0.3 

0.8 

00551 -0513 

0 55 10.6 

- 5 13 05 

0.2 

0.4 

1.5 

3.0 

0 41 47.5 

-28 54 33 

0.2 

0.3 

0.6 

1.0 

00553 - 2746 

0 55 22.1 

-27 46 13 

0.2 

0.4 

0.6 

2.8 

0 41 53.3 

+40 24 24 

4.4 

1.2 

1.0 

3.4 

00555 -2251 

0 55 34.7 

-22 51 47 

0.5 

0.3 

0.3 

0.8 

0 41 55.1 

-25 21 23 

0.4 

0.2 

0.5 

1.3 

00556-7516 

0 55 40.9 

-75 16 10 

10.2 

3.5 

0.5 

1.0 

0 41 55.6 

+48 00 36 

2.0 

0.9 

0.6 

1.2 

00560 - 2438 

0 56 00.8 

-24 38 22 

1.5 

0.4 

0.3 

1.2 

0 42 16.5 

-22 16 42 

0.9 

0.3 

0.3 

0.8 

00561 - 2937 

0 56 11.0 

-29 37 46 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

0 42 19.4 

-31 39 43 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

00562 - 1954 

0 56 14.8 

-19 54 18 

4.3 

1.0 

0.3 

0.8 

0 42 20.9 

+ 2 55 36 

5.6 

1.5 

0.3 

0.8 

00565 + 4234 

0 56 32.9 

+ 42 34 55 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

0 42 21.9 

-28 39 53 

0.4 

0.3 

0.6 

1.8 

00566 + 3921 

0 56 39.9 

+ 39 21 07 

9.8 

2.7 

0.4 

1.0 

0 42 51.8 

- 4 54 07 

7.0 

1.8 

0.4 

1.1 

00566 + 0639 

0 56 41.1 

+ 6 39 14 

0.2 

0.3 

0.5 

1 . 2 : 

0 42 53.2 

+ 68 54 31 

71.1 

50.8 

9.6 

4.0 

00572 + 0612 

0 57 14.0 

+6 12 48 

11.5 

2.9 

0 . 5 : 

0.8 

0 42 57.6 

+ 57 45 57 

3.7 

1.1 

0.4 

2.5 

00573 - 3136 

0 57 20.8 

-31 36 22 

1.1 

0 . 3 : 

0.4 

1.0 

0 42 58.0 

-13 09 14 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

00576 - 5001 

0 57 37.6 

-50 01 12 

6.2 

1.6 

0.4 

1.0 

0 43 19.0 

-28 27 08 

0.2 

0.2 

0.4 

1.3 

00578 + 3024 

0 57 53.1 

+ 30 24 01 

0.3 

ft 3 

2.1 

6.4 

0 43 32.5 

- 1 59 47 

0.5 

1.0 

3.8 

8.8 

00578 + 5620 

0 57 53.5 

+ 56 20 35 

21.1 

7.8 

2.3 

4.9 

0 43 33.3 

+47 58 17 

8.4 

2.5 

0.5 

1.0 

00579 + 4639 

0 57 58.9 

+46 39 20 

3.2 

0.8 

0.4 

0.9 

0 43 42.5 

-22 47 48 

2.2 

0 . 6 : 

0.3 

0.9 

00580 - 1227 

0 58 01.1 

-12 27 49 

7.9 

2.0 

0.4 

3.3 

0 43 55.2 

+ 15 12 06 

42.2 

10.4 

1.5 

0.8 

00580 + 4724 

0 58 02.4 

+47 24 40 

0.2 

0.6 

2.2 

7.2 

0 44 07.6 

-22 21 27 

0.2 

0.2 

0.5 

1.4 

00581 - 0155 

0 58 07.7 

- 1 55 37 

11.2 

2.7 

0 . 4 : 

2.3 

0 44 11.1 

-30 27 52 

1.2 

0.3 

0.4 

1.0 

00581 - 2601 

0 58 09.3 

-26 01 00 

0.4 

0.2 

0.3 

0.8 

0 44 17.7 

+ 61 48 37 

3- 7 

11.9 

47.9 

91 . 3 : 

00582 - 0927 

0 58 15.5 

- 9 27 18 

0.2 

0.9 

0.7 

1.6 

0 44 32.3 

-12 07 54 

0.2 

2.4 

8.9 

18.6 

00584 + 4510 

0 58 27.8 

+45 10 58 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

0 44 35.9 

+ 32 24 37 

36.1 

18.5 

3.6 

1 . 9 : 

00589 — 2214 

0 58 58.2 

-22 14 34 

0.3 

0.2 

0.8 

1.4 

0 44 39.6 

-21 01 50 

0.9 

0.2 

0.7 

6.0 

00594 + 6204 

0 59 28.8 

+ 62 04 25 

0.3 

0.2 

1.7 

15.7 

0 44 39.8 

+ 23 59 33 

12.9 

2.9 

0 . 3 : 

ft 8 

00596 + 6135 

0 59 36.7 

+ 61 35 33 

7.2 

2.3 

1.7 

3 . 8 : 

0 44 40.9 

-25 38 33 

0.7 

0 . 7 : 

3 . 2 : 

29.0 

00599 + 6243 

0 59 56.4 

+ 62 43 31 

0.4 

0.3 

2.2 

7.8 

0 44 41.1 

-24 38 28 

0.2 

0.2 

0.8 

1 . 7 : 

00599 — 3149 

0 59 57.8 

-31 49 44 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

0 45 05.2 

-25 33 45 

20.5 

117.1 

758.6 

1045.0 

01001 + 6249 

1 00 06.9 

+ 62 49 05 

9.1 

2.8 

0 . 5 : 

14.3 

0 45 12.5 

-21 45 50 

0.2 

0.7 

3.7 

4 . 5 : 

01001 — 1307 

1 00 10.5 

-13 07 07 

0.2 

0.3 

1.0 

1.1 

0 45 13.3 

-18 20 10 

3.9 

1.1 

0.3 

ft 9 

01002 + 5252 

1 00 12.8 

+ 52 52 21 

8.9 

2.4 

0 . 4 : 

7.5 
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IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC | 

12 ^m 

25 ^.m 


100 mn 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC | 

12 jun 

25 ^.m 

60 nm 

100 >im 

01003 + 4535 

1 00 20.4 

+45 35 57 

9.0 

3.7 

0.6 

1.1 

01145 + 5902 

1 14 30.9 

+ 59 02 34 

21.6 

10.3 

2.0 

8.9 

01003 + 0737 

1 00 21.1 

+ 7 37 21 

7.1 

1.8 

0 . 3 : 

0.8 

01146 + 2601 

1 14 38.9 

+ 26 01 58 

6.3 

1.7 

0.3 

0.8 

01003 — 2238 

1 00 22.8 

— 22 38 09 

0.2 

0.5 

2.2 

1.7 

01147 + 1339 

1 14 43.1 

+ 13 39 05 

10.1 

2.9 

0 . 4 : 

1.1 

01005 — 0506 

1 00 30.6 

- 5 06 14 

4.1 

0 . 8 : 

0.3 

0.8 

01147 + 4422 

1 14 46.5 

+44 22 05 

2.5 

0.6 

ft 4 

1.0 

01005 + 5838 

1 00 33.6 

+ 58 38 26 

4.5 

1.1 

0 . 6 : 

6 . 2 : 

01149 + 0840 

1 14 58.0 

+ 8 40 07 

29.8 

13.0 

2.4 

1.0 

01005 + 2204 

1 00 35.2 

+ 22 04 26 

a 3 

0.5 

3.8 

5.9 

01150 + 5732 

1 15 05.3 

+ 57 32 22 

72.2 

31.7 

5.3 

2.4 

01006 — 0352 

1 00 37.9 

_ 3 52 38 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

01159 + 7220 

1 15 57.0 

+ 72 20 51 

341.8 

195.2 

26.5 

11.0 

01006 — 2344 

1 00 41.9 

-23 44 08 

0.2 

0.2 

0.6 

1.3 

01160-3020 

1 16 04.7 

-30 20 05 

0.3 

0.2 

0.5 

1.3 

01007 - 2722 

1 00 47.4 

-27 22 38 

0.4 

0.3 

ft 6 

0.8 

01163 + 5604 

1 16 18.9 

+ 56 04 02 

14.8 

4.4 

0.8 

2.0 

01009 - 2947 

1 00 55.0 

-29 47 36 

1.1 

0.3 

0.3 

0.8 

01163-2412 

1 16 22.0 

-24 12 24 

0.4 

0 . 2 : 

2.1 

5.3 

01009 — 2808 

1 00 55.8 

-28 08 49 

0.3 

0.2 

0.3 

1.0 

01163 - 2216 

1 16 23.5 

-22 16 02 

0.3 

0.2 

0.6 

0.8 

01010 — 3220 

1 01 00.7 

-32 20 54 

0.9 

0.3 

0.4 

1.0 

01164 + 0403 

1 16 26.9 

+ 4 03 39 

0.9 

0.3 

0.6 

1.0 

01010 - 1-7434 

1 01 04.0 

+ 74 34 00 

64.0 

24.0 

5.1 

1 . 8 : 

01164 + 3435 

1 16 28.0 

+ 34 35 33 

0.6 

0.2 

0.5 

1.7 

01010 + 5214 

1 01 05.7 

+ 52 14 05 

4.6 

1.1 

0.4 

5.0 

01167 + 0418 

1 16 42.8 

+ 4 18 59 

0.2 

0 . 4 : 

3.0 

4.4 

01012 ■+■ 3825 

1 01 16.5 

+ 38 25 13 

6.7 

1.8 

0.4 

1.0 

01 167 + 5802 

1 16 43.8 

+ 58 02 45 

2.8 

0.9 

ft 4 

1.9 

01013 - 2801 

1 01 21.2 

-28 01 18 

0.2 

0.2 

0.5 

1 . 0 : 

01167 + 1211 

1 16 45.9 

+ 12 11 07 

0.2 

0.3 

0.7 

1.5 

01014 + 2010 

1 01 27.2 

+ 20 10 03 

0.5 

0.2 

0.6 

0 . 9 : 

01168-2547 

1 16 50.3 

-25 47 32 

0.2 

0.2 

1.4 

2.9 

01015-7106 

1 01 32.8 

-71 06 59 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

01168 + 5715 

1 16 52.7 

+ 57 15 43 

4.2 

1.2 

0.4 

2.1 

01022 4 6205 

1 02 15.4 

+ 62 05 19 

3.7 

1.2 

0.6 

10.9 

01169 + 5758 

1 16 55.0 

+ 57 58 07 

3.2 

0.7 

0.4 

1.6 

01022 4 0523 

1 02 15.5 

+ 5 23 09 

5.0 

1.2 

0.3 

0.8 

01169 + 6345 

1 17 00.0 

+63 45 42 

4.6 

1.4 

1.4 

5.9 

01022 4 1558 

1 02 15.8 

+ 15 58 25 

3.0 

0.7 

0.3 

08 

01171 +0553 

1 17 08.6 

+ 5 54 00 

4.8 

1.3 

0.3 

0.8 

01025 4 0153 

1 02 31.1 

+ 1 53 35 

1.5 

ft 2 

1.0 

2.6 

01172-2232 

1 17 14.1 

-22 32 39 

ft 5 

0.2 

0.3 

1.5 

01025 - 2741 

1 02 31.1 

-27 41 49 

0.2 

0.2 

0.6 

2.7 

01176 + 6710 

1 17 36.1 

+ 67 10 06 

5.7 

2.7 

0.5 

2.4 

01025 4 1855 

1 02 32.1 

+ 18 55 47 

5.6 

1.5 

0.3 

0.8 

01176 + 3753 

1 17 38.2 

+ 37 53 50 

ft 2 

0.6 

0.6 

1.4 

01025 4 3124 

1 02 33.7 

+ 31 24 57 

0.2 

0.2 

0.5 

1.8 

01177-2238 

1 17 44.2 

-22 38 26 

0.7 

0.2 

0.5 

1.5 

01030-2835 

1 03 03.0 

-28 35 11 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

01180-3037 

1 18 00.2 

-30 37 29 

0.4 

0.3 

fti 

0.8 

01030 - 3157 

1 03 05.5 

-31 57 46 

43.9 

16.6 

2.3 

1.4 

01180-2915 

1 18 00.4 

-29 15 02 

0.4 

0.2 

0.4 

0.8 

01031 4 4935 

1 03 09.1 

+49 35 22 

10.4 

5.5 

0.7 

7 . ft 

01183 + 2828 

1 18 20.6 

+ 28 28 30 

7.2 

1.8 

0.5 

1.0 

01031 4 6531 

1 03 09.9 

+ 65 31 57 

7.6 

2.8 

0 . 5 : 

14.6 

01184-3246 

1 18 29.1 

-32 46 53 

0.2 

0.3 

0.7 

0.8 

01036 4 5924 

1 03 39.8 

+ 59 24 27 

3.7 

4.6 

97.3 

275.8 

01184-2521 

1 18 29.9 

-25 21 13 

0.4 

1.1 

fti 

0.8 

01037-2415 

1 03 42.5 

-24 15 38 

1.6 

0 . 4 : 

ft 3 

0.8 

01186 + 6634 

1 18 37.4 

+ 66 34 31 

5.5 

1.9 

0 . 5 : 

2.8 

01037 4 1219 

1 03 48.0 

+ 12 19 52 

1155.0 

967.3 

215.1 

70.8 

01189-2303 

1 18 54.0 

-23 03 39 

0.2 

0.2 

0.6 

2.0 

01038 - 3026 

1 03 49.7 

-30 26 38 

0.2 

0.4 

2.0 

5.6 

01191 +0459 

1 19 10.4 

+ 4 59 37 

0.2 

0.3 

1.1 

9.0 

01038 - 4659 

1 03 52.5 

-46 59 01 

13.9 

3.2 

0.5 

7.0 

01193 - 2809 

1 19 20.8 

-28 09 05 

0.3 

0.6 

fti 

1.0 

01041 4 4908 

1 04 08.9 

+ 49 08 44 

19.2 

10.2 

1.2 

0.9 

01193 +4516 

1 19 23.1 

+45 16 00 

4.5 

1.0 

0.4 

1.0 

01041 4 5313 

1 04 11.2 

+ 53 13 57 

3.6 

0.9 

ft 4 

7.2 

01194+5131 

1 19 27.3 

+ 51 31 01 

3.4 

0.8 

0.4 

2 . 0 : 

01042 - 0144 

1 04 12.1 

- 1 44 54 

7.0 

2.2 

0.5 

3.2 

01195 + 8649 

1 19 33.3 

+ 86 49 38 

0.2 

0.2 

0.5 

5.2 

01043 -2307 

1 04 23.3 

-23 07 25 

0.3 

0.2 

0.3 

1.1 

01195+0041 

1 19 34.0 

+ 0 41 04 

0.2 

0.5 

1.7 

4.1 

01045 4 4520 

1 04 33.9 

+45 20 35 

9.7 

2.6 

0.5 

1.0 

01196 - 3254 

1 19 36.7 

-32 54 20 

0.2 

0.2 

1.4 

1.8 

01047 4 6223 

1 04 42.2 

+ 62 23 10 

6.8 

1.8 

1.5 

12.2 

01196-2729 

1 19 41.0 

-27 29 44 

l.l 

0.3 

fti 

0.8 

01047 - 2507 

1 04 44.9 

-25 07 31 

0.5 

0.3 

0.3 

0.8 

01197 + 3410 

1 19 47.3 

+ 34 10 15 

ft 2 

0.3 

1.9 

3.9 

01050 - 3305 

1 05 01.7 

-33 05 46 

0.2 

0.4 

3.4 

5.5 

01198 + 6136 

1 19 50.5 

+61 36 23 

4.9 

26.5 

177.6 

1717.0 

01051 4 6319 

1 05 07.4 

+ 63 19 08 

23.5 

16.4 

3.4 

13.4 

01 199 + 2254 

1 19 56.9 

+ 22 54 36 

0.4 

0.2 

0.9 

0.8 

01051 4 4340 

1 05 08.9 

+ 43 40 35 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

01199 - 2307 

1 19 57.3 

-23 07 47 

0.2 

0.2 

1.5 

1.3 

01051 4 5439 

1 05 09.1 

+ 54 39 38 

2.0 

0.4 

0.4 

1.7 

01199 + 2636 

1 19 58.4 

+ 26 36 26 

0.2 

0.2 

1.2 

1.8 

01053 - 3304 

1 05 20.3 

-33 04 55 

0.3 

ft 2 

0.4 

1.0 

01200 + 0137 

1 20 01.5 

+ 1 37 45 

0.2 

0.3 

0.6 

1 . 3 : 

01054 - 2452 

1 05 29.2 

-24 52 29 

0.7 

0.2 

0.3 

1.2 

01200 + 0127 

1 20 02.7 

+ 1 27 57 

4.1 

1.1 

0.3 

0.8 

01056 4 6251 

1 05 36.9 

+ 62 51 20 

7.4 

19.5 

209.0 

325 . 0 : 

01200-0511 

1 20 04.5 

- 5 11 52 

5.3 

1.6 

0.3 

0.8 

01056 - 2424 

1 05 37.1 

-24 24 09 

0.2 

0.3 

0.6 

1 . 4 : 

01201 + 3254 

1 20 06.5 

+ 32 54 50 

0.2 

0.2 

0.5 

1.6 

01057 4 0938 

1 05 45.1 

+ 9 38 31 

5.0 

1.1 

1.1 

0.8 

01201 + 3134 

1 20 08.7 

+ 31 34 49 

5.4 

1.4 

ft. 4 

1.0 

01060 - 1026 

1 06 05.5 

- 10 26 50 

21.3 

4.7 

0.9 

0.8 

01202 - 2631 

1 20 17.1 

-26 31 44 

0.2 

0.2 

0.9 

1.7 

01063 - 3225 

1 06 20.9 

-32 25 45 

0.3 

0.2 

0.3 

1.0 

01202 + 1236 

1 20 17.6 

+ 12 36 07 

0.3 

0.3 

0.4 

1.2 

01065 4 4658 

1 06 35.0 

+ 46 58 29 

1.0 

0.4 

0.4 

1.0 

01203+0709 

1 20 20.6 

+ 7 09 30 

0.6 

0.3 

0.3 

1.0 

01066 4 3527 

1 06 39.3 

+ 35 27 09 

0.2 

0.2 

2.2 

4.5 

01203 + 3316 

1 20 22.0 

+ 33 16 02 

0.2 

0.2 

0.6 

1.9 

01069 4 3521 

1 06 55.5 

+ 35 21 15 

286.7 

68.2 

| 10.5 

2.9 

01204 - 3029 

1 20 26.6 

-30 29 32 

0.3 

0.6 

0.7 

1.1 

01071 4 6551 

1 07 06.1 

+ 65 51 30 

24.3 

12.3 

2.5 

14.7 

01206 + 3418 

1 20 39.6 

+ 34 18 26 

0.2 

0.2 

1.6 

2.8 

01071 4 6214 

1 07 09.2 

+ 62 14 44 

6.9 

2.2 

0.4 

14.5 

01207 + 2012 

1 20 42.4 

+ 20 12 29 

9.5 

2.3 

0.5 

0.8 

01075 4 1524 

1 07 32.3 

+ 15 24 27 

4.8 

1.2 

0.3 

\ 1.7 

01209 - 1811 

1 20 55.4 

-18 11 43 

5.0 

1.3 

0.4 

0.8 

01075 4 2511 

1 07 35.1 

i +25 11 26 

5.2 

1.3 

0.3 

i 0.8 

01209-3306 

1 20 55.9 

-33 06 07 

0.8 

0.2 

0.8 

2 . 4 : 

01076-2627 

1 07 38.7 

-26 27 42 

0.5 

0.3 

0.3 

0.8 

01211 + 3430 

1 21 10.8 

+ 34 30 31 

0.3 

0.2 

0.6 

1 . 3 : 

01076 - 2348 

1 07 39.1 

-23 48 23 

0.2 

0.4 

0.7 

1.7 

01211 -3112 

1 21 11.8 

-31 12 22 

9.4 

2.2 

0 . 4 : 

ft 8 

01079 4 0210 

1 07 58.7 

+2 10 45 

4.7 

1.1 

0.7 

0.8 

01215-0826 

1 21 30.5 

- 8 26 39 

15.4 

3.8 

0 . 6 : 

1.1 

01080 4 2311 

1 08 00.6 

+ 23 11 59 

4.1 

1.1 

0.3 

0.8 

01216 + 3332 

1 21 36.7 

+ 33 32 15 

0.2 

0.2 

1.8 

4.0 

01080 4 5327 

1 08 02.3 

+ 53 27 38 

66.9 

23.8 

4.9 

3.2 

01216-3519 

1 21 37.7 

-35 19 33 

0.2 

0.5 

0.3 

0.8 

01080 4 5453 

1 08 03.6 

+ 54 53 04 

1.0 

0.3 

0.4 

2.3 

01217 + 6049 

1 21 45.3 

+ 60 49 02 

52.3 

31.3 

7.2 

3.9 

01082 - 3029 

1 08 13.3 

-30 29 14 

0.2 

0.2 

1.5 

4.0 

01217 + 2341 

1 21 46.4 

f 23 41 03 

39.5 

20.4 

2.8 

0.8 

01082 4 4555 

1 08 15.7 ! 

+ 45 55 03 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

01219 + 3154 

1 21 56.2 

+ 31 54 22 

0.2 

0.2 

1 . 4 : 

2.7 

01085 4 3022 

1 08 30.3 

+ 30 22 09 

165.1 

121.7 

18.6 

6.0 

01219 + 0331 

1 21 59.6 

+ 3 31 52 

0.7 

2.8 

31.2 

47.4 

01086 — 3042 

1 08 39.0 

-30 42 15 

0.2 

0.2 

0.7 

2.5 

01220 - 2422 

1 22 01.0 

-24 22 29 

0.4 

0.2 

1.0 

2.0 

01087 4 2046 

1 08 44.8 

+ 20 46 01 

4.9 

1.1 

0.3 

0.9 

01220-2845 

1 22 04.8 

-28 45 23 

0.3 

0.2 

fti 

0.8 

01088 - 1346 

1 08 48.1 

-13 46 10 

12.2 

3.4 

0.5 

0.8 

01221 +0916 

1 22 11.2 

+9 16 50 

1.0 

0.3 

0.7 : 

1.6 

01089 4 2949 

1 08 54.7 

+ 29 49 30 

6.7 

1.5 

ft 4 

0.9 

01221 - 3254 

1 22 11.3 

-32 54 04 

0.4 

0.3 

0.5 

1.1 

01090-2929 

1 09 00.8 

-29 29 51 

0.2 

0.2 

1.3 

3.8 

01221 + 5722 

1 22 11.4 

+ 57 22 30 

3.7 

0.9 

0.4 

7.9 

01091 - 3820 

1 09 09.7 

-38 20 59 

1.0 

1.7 

1.8 

1.9 

01223 + 1435 

1 22 18.9 

+ 14 35 19 

16.5 

8.0 

1.2 

1.0 

01091 -0231 

1 09 10.7 

- 2 31 01 

3.9 

1.0 

0.3 

0.8 

01223 + 6752 

1 22 22.2 

+ 67 52 07 

4.9 

1.1 

0.4 

2.4 

01092 - 3022 

1 09 14.1 

-30 22 26 

9.5 

5.2 

0.8 

0.9 

01225 + 3345 

1 22 31.3 

+ 33 45 56 

0.2 

0 . 3 : 

2.0 

4.5 

01092 -0155 

1 09 16.9 

- 1 55 16 

0.6 

0.3 

0.6 

1.4 

01225 + 5958 

1 22 32.1 

+ 59 58 26 

4.9 

1.1 

0 . 4 : 

5.8 

01094 4 2157 

1 09 25.2 

+ 21 57 24 

16.5 

6.6 

1.0 

0.8 1 

01227 + 3152 

1 22 46.7 

+ 31 52 55 

0.2 

0.7 

0.4 

1.2 

01096 4 4504 

1 09 39.7 

+45 04 18 

8.1 

2.1 

0 . 4 : 

1.0 \ 

01230 + 2250 

1 23 05.1 

4 - 2 ? 50 46 

4.5 

1.1 

0.3 

0.8 

01098 - 2754 

1 09 52.2 

-27 54 29 

0.8 

0.2 

0.6 

u 

01230-4611 

1 23 05.2 

-46 11 10 

11.7 

6.7 

0.7 

1.0 

01100 4 6731 

1 10 00.3 

+ 67 31 54 

4.5 

1.4 

0.4 

2.2 

01231 - 1451 

1 23 09.7 

-14 51 33 

6.6 

1.6 

0.4 

0.8 

01105 4 6241 

1 10 31.0 

+ 62 41 47 

139.8 

40.2 

8.7 

13.4 

01234 + 5454 

1 23 28.8 

+ 54 54 03 

21.7 

11.4 

2.1 

7.6 

01109 - 3210 

1 10 59.8 

-32 10 31 

0.3 

0.2 

0.3 

0.8 

01236 - 2303 

1 23 40.9 

-23 03 34 

0.8 

0.3 

fti 

0.8 

OHIO 4 2419 

1 It 01.9 

+ 24 19 09 

6.1 

1.2 

0.3 

08 

01241 + 6548 

1 24 08.6 

+ 65 49 00 

4.1 

1.0 

0 . 5 : 

3.1 

OHIO 4 2652 

1 11 03.5 

+ 26 52 04 

12.1 

4.2 

0.6 

0.8 

01241 — 3032 

1 24 09.7 

-30 32 05 

0.7 

0.2 

0.3 

0.8 

Oil 12 4 1300 

1 11 12.1 

+ 13 00 17 

0.3 

0.4 

0.7 

1.4 

01241 —2329 

1 24 10.7 

-23 29 33 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

01112-2633 

1 11 15.4 

-26 33 05 

0.3 

0.2 

0.3 

0.8 

01246 - 3248 

1 24 40.3 

-32 48 08 

162.1 

82.0 

54 . 3 : 

22.5 

01 113 4 2815 

1 11 20.0 

+28 15 56 

11.5 

3.0 

0 . 6 . 

0.8 

01247 — 3029 

1 24 43.0 

-30 29 57 

0.7 

0.2 

fti 

ft 9 

01116 4 0703 

1 11 36.2 

+ 7 03 03 

1.0 

0.8 

0.3 

0.9 

01247 + 3117 

1 24 46.7 

+ 31 17 48 

ft. 2 

0.2 

0.5 

1.1 : 

01116 - 0226 

1 11 40.7 

- 2 26 47 

12.5 

3.4 

0 . 5 : 

0.8 

01248 + 1855 

1 24 50.3 

+ 18 55 15 

0.2 

0 . 5 : 

1.2 

1.7 

01117 — 3254 

1 11 47.3 

-32 54 48 

0.2 

0.3 

2.7 

7.3 

01249 - 0848 

1 24 57.9 

- 8 48 54 

0.2 

0.7 

3.3 

6.3 

01118 4 6623 

1 11 49.2 

+ 66 23 59 

18.2 

8.3 

2.6 

10.5 

01250-2235 

1 25 00.1 

-22 35 49 

1.1 

0 . 4 : 

0.3 

0.9 

01121 - 3231 

1 12 07.1 

-32 31 33 

0.2 

0.2 

0.4 

1.3 

01251 + 1626 

1 25 09.3 

+ 16 26 44 

33.6 

18.4 

2.6 

1.6 

01121 - 3126 

1 12 09.6 

-31 26 42 

0.2 

0.2 

1.4 

3.4 

01252 - 2154 

1 25 14.2 

-21 54 08 

0.2 

0.3 

0.5 

1.6 

01122 — 2247 

1 12 17.0 

-22 47 32 

0.4 

0.3 

0.3 

1.6 

01252 - 3055 

1 25 16.8 

-30 55 03 

0.2 

0.4 

0.6 

0.9 

01125 - 2650 

1 12 30.9 

-26 50 24 

0.2 

0.5 

1 . 2 : 

2.5 

01254 + 8445 

1 25 26.2 

+ 84 45 10 

0.2 

0.2 

0.4 

1.7 

01125 4 6959 

1 12 31.9 

+69 59 48 

7.2 

1.9 

0.9 

9.0 

01255 + 5125 

1 25 33 4 

+ 51 25 12 

4.6 

1.3 

0.4 

5.2 

01125 4 7128 

1 12 34.1 

+ 71 28 45 

15.2 

4.1 

0.7 

2.5 

01256-2217 

1 25 37.0 

-22 17 36 

0.7 

0.2 

0.3 

0.8 

01126 4 4027 

l 12 37.9 

+ 40 27 19 

13.4 

6.0 

0.8 

1.0 

01256-3236 

1 25 37.9 

-32 36 58 

ft . 4 

0.2 

0.6 

1.0 

01127 — 2648 

1 12 44.1 

-26 48 34 

0.3 

0.2 

0.7 

2.7 

01256 — 2722 

1 25 40.2 

-27 22 13 

0.4 

0.3 

fti 

ft 9 

01129 4 7456 

1 12 56.1 

+ 74 56 26 

8.6 

2.2 

0.4 

1.4 

01257 + 0742 

1 25 46.0 

+ 7 42 08 

1.4 

0 . 4 : 

fti 

ft 8 

01133 4 4129 

1 13 18.2 

+ 41 29 07 

16.6 

7.5 

1.1 

1.0 

01257-3157 

1 25 47.7 

-31 57 46 

0.6 

0.2 

fti 

0.8 

01133 4 6434 

1 13 18.2 

+ 64 34 50 

4.0 

45.1 

120.1 

102.1 

01260 + 6130 

1 26 00.5 

+ 61 30 10 

5.3 

1.5 

0.4 

9.7 

01133 4 2530 

1 13 21.1 

+ 25 30 19 

33.4 

11.2 

3.2 

1.6 

01260 — 2556 

! 26 04.9 

-25 56 32 

0.3 

0.2 

0.5 

6.9 

01133 4 3249 

1 13 22.4 

+ 32 49 52 

1.7 

0.8 

2 . 2 : 

2.7 

01261 + 6446 

1 26 08.5 

+ 64 46 37 

21.8 

12.0 

1.9 

3.0 

01134 4 0401 

1 13 27.6 

+ 4 01 45 

‘ 6.3 

0.3 

1.7 

3.7 

01261 -4334 

1 26 11.5 

-43 34 33 

69.7 

16.7 

2.5 

1.0 

01134 4 3046 

1 13 28.1 

+ 30 46 08 

0.2 

0.2 

0.6 

1 . 5 : 

01264 + 1052 

1 26 28.7 

+ 10 52 27 

0.2 

0.4 

1.1 

2.9 

01135 - 2334 

1 13 31.8 

-23 34 42 

0.4 

0.2 

0.3 

7.7 

01265 + 4624 

1 26 33.5 

+46 24 07 

23.0 

14.7 

2.1 

1.1 : 

01135 - 3000 

1 13 34.3 

-30 00 18 

0.3 

0.2 

0 . 5 : 

1.0 

01266 + 5035 

1 26 37.9 

+ 50 35 53 

6.3 

1.8 

0 . 4 : 

5.7 

01139 — 1348 

1 13 58.0 

-13 48 44 

1.2 

0.3 

0.3 

0.9 

01266 + 7923 

1 26 38.5 

+ 79 23 52 

9.4 

2.5 

0.5 

1.1 

01 141 4 4438 

1 14 09.9 

+ 44 38 19 

6.4 

1.6 

0.4 

1.0 

01267 — 2157 

1 26 46.8 

-21 57 32 

0.2 

0.3 

0.5 

0.8 

01142-2530 

1 14 12.3 

-25 30 29 

0.4 

0.2 

0.5 

0.8 

01270 + 4644 

1 27 05.1 

+46 44 57 

2.6 

0.5 

0.4 

0.9 

01143 4 5722 

1 14 18.5 

+ 57 22 05 

0.7 

0.4 

0.4 

1.8 

01272-2153 

1 27 12.3 

-21 53 17 

0.4 

0.2 

0.3 

0.8 

01143 - 3013 

1 14 19.2 

-30 13 29 

0.4 

0.5 

0.3 

0.8 

01273 - 2552 

1 27 22.3 

-25 52 28 

1.4 

0.3 

0.3 

0.8 

01143 - 2849 

1 14 23.6 

28 49 21 

0.2 

0.8 

0.6 

1.1 

01273 + 2537 

1 27 22.4 

+25 37 11 

0.4 

0.7 

0.6 

1.0 

01144 4 6658 

1 14 26.3 

+ 66 58 05 

139.9 

206.1 

64.2 

15.4 

01274 - 4700 

1 27 24.5 

-47 00 46 

14.8 

3.7 

0.5 

1.5 

01144 — 2406 

1 14 29.4 

-24 06 26 

2.6 

0.8 

0.5 

0.8 

01275 +0553 

! 1 27 34.2 

+ 5 53 08 

10.9 

2.6 

0 . 4 : 

0.8 
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01280-2627 

1 28 01.5 

-26 27 58 

3.2 

0.9 

0.4 

0.8 

01413 -0501 

1 41 23.0 

- 5 01 02 

4.2 

1.2 

ft 3 

0.8 

01280 + 0237 

1 28 03.3 

+ 2 37 25 

26.0 

11.8 

2.2 

1.1 

01413 +0205 

1 41 23.6 

- 1 - 2 05 59 

0.2 

0.8 

1.2 

1 . 2 : 

01280 - 2255 

1 28 03.7 

-22 55 40 

0 . 2 : 

0.3 

3.0 

12 . 1 : 

01416 + 3726 

1 41 39.1 ' 

+ 37 26 44 

0.2 

0 . 3 : 

2.1 

4.4 

01281 + 1445 

1 28 06.3 

+ 14 45 49 

4.0 

1.0 

ft 4 

0.8 

01416 - 1611 

1 41 40.6 

-16 11 36 

9.5 

2.1 

0.5 

1.3 

01281 - 2702 

1 28 06.4 

-27 02 04 

0.2 

0.5 

0 . 4 : 

1.2 

01418 + 1651 

1 41 48.1 

+ 16 51 07 

0.2 

1.0 

13.1 

13.4 

01284 - 2737 

1 28 28.7 

-27 37 16 

0.2 

0.3 

1.6 

2 . 7 : 

01420 + 0258 

1 42 01.2 

+ 2 58 25 

3.7 

0.6 

0.3 

1.3 

01286 + 6204 

1 28 37.7 

+ 62 04 17 

17.5 

10.1 

2.7 

13.4 

01421 + 1949 

1 42 10.8 

+ 19 49 54 

0.7 , 

0.2 

0.4 

0.9 

01288 - 3133 

1 28 50.2 

-31 33 36 

0.4 

0.2 

0.3 

1.0 

01422 + 2829 

1 42 16.7 

+ 28 29 01 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

01291 + 3313 

1 29 06.3 

+ 33 13 05 

ft 2 

0.2 

1.1 

3.0 

01424-2338 

1 42 26.0 

-23 38 28 

0.2 ! 

ft 2 

0.7 : 

1.2 

01291 + 1522 

1 29 08.7 

+ 15 22 07 

5.9 

1.6 

0 . 5 : 

0.8 

01426-2858 

1 42 39.3 

-28 58 40 

4.1 

1.1 

0.3 1 

0.8 

01291 - 3014 

1 29 09.5 

-30 14 43 

0.6 

0.2 

0.3 

1.3 

01426 + 6044 

1 42 41.6 

+ 60 44 50 

12.7 

8.7 1 

3.5 ; 

5.7 

01291 + 3256 

1 29 11.0 

+ 32 56 12 

0.2 

0.2 

0.4 

1.8 

01427 + 0854 

1 42 44.9 

+■ 8 54 24 

6.1 

1.5 

0.3 

1.7 

01291 - 4919 

1 29 11.0 

-49 19 50 

9.5 

2.2 

0 . 6 : 

1.0 

01427 - 2606 

1 42 46.4 

-26 06 19 

0.2 

0.2 

0.3 

0.9 

01292 - 2212 

1 29 13.4 

-22 12 03 

0.4 

0.2 

0.5 

1 . 1 : 

01428-0325 

1 42 49.0 

- 3 25 13 

3.6 

1.1 

0.3 

0.9 

01293 -2548 

1 29 18.6 

-25 48 06 

0.2 

0.2 

1.0 

1.6 

01432 - 2638 

1 43 12.8 

-26 38 56 

2.5 

0.6 

0.3 

0.8 

01294 - 3032 

1 29 24.7 

-30 32 23 

2.3 

0.5 

0.4 

0.8 

01433 - 2518 

1 43 18.7 

-25 18 07 

0.8 

ft 2 

0.3 

0.8 

01295-2757 

1 29 33.0 

-27 57 40 

0.4 

0.2 

0.3 

0.8 

01434 - 0558 

1 43 28.9 

- 5 58 55 

8.5 

2.0 

0.4 

0.8 

01300 - 3203 

1 30 02.9 

-32 03 11 

0.3 

0.2 

0 . 6 : 

1.3 

01435 + 6007 

1 43 34.8 

+ 60 07 23 

6.2 

3.0 

0.8 

2.5 

01301 + 6023 

1 30 09.4 

+60 23 22 

2.5 

0.7 

0.4 

1.8 

01436 + 6219 

1 43 41.1 

+ 62 19 05 

5.4 

1.5 

0 . 6 : 

15.6 

01301 + 5804 

1 30 10.1 

+ 58 04 15 

8.9 

2.1 

0.4 

2.0 

01437 + 1008 

1 43 42.1 

+ 10 08 09 

3.7 

1.2 

0.3 

0.9 

01301 + 6118 

1 30 10.6 

+ 61 18 00 

6.3 

3.9 

1.1 

10.4 

01438 + 1850 

1 43 52.0 

+ 18 50 09 

76.7 

39.8 

6.4 

2.6 

01302 + 5441 

1 30 14.9 

+ 54 41 11 

4.5 

1.1 

0.4 

1.5 

01441 + 6336 

1 44 09.5 

+ 63 36 15 

0.9 

0 . 3 : 

1.5 

16.0 

01302 + 5729 

1 30 17.3 

+ 57 29 37 

14.4 

4.3 

1.1 

2.1 

01441 - 5103 

1 44 10.6 

-51 03 43 

17.8 

5.0 

0.7 

1.0 

01304-0007 

1 30 24.8 

- 0 07 51 

4.2 

1.6 

0.4 

0.8 

01441 + 6026 

1 44 11.3 

+ 60 26 55 

11.6 

8.1 

2.3 

2.2 

01304 +6211 

1 30 27.0 

+ 62 11 25 

289.0 

454.8 

193.9 

49.2 

01443 + 6417 

1 44 19.6 

+ 64 17 58 

49.9 

18.9 

3.9 

3.6 

01305 + 4615 

1 30 34.5 

+ 46 15 48 

10.4 

3.7 

0.6 

1.0 

01443 — 2415 

1 44 21.7 

-24 15 51 

0.3 

0.2 

ft 3 

0.8 

01306 + 5858 

1 30 37.7 

+ 58 58 28 

4.9 

1.2 

0.7 

3 . 6 : 

01447 + 2109 

1 44 43.9 

+ 21 09 47 

3.5 

0.9 

0.4 

0.9 

01306 + 3524 

1 30 38.6 

+ 35 24 42 

0.2 

0.4 

1.9 

3.1 

01449 + 6354 

l 44 54.5 

+ 63 54 09 

0.4 

0.6 

4.8 

10.9 

01307+0757 

1 30 42.6 

+ 7 57 19 

1.6 

ft 4 

0.3 

ft 8 

01452 - 8026 

1 45 17.6 

-80 26 06 

37.7 

20.8 

3.5 

1.8 

01308 - 2426 

1 30 52.7 

-24 26 07 

0.4 

0.6 

0.3 

0.8 

01455 — 4630 

1 45 35.2 

-46 30 24 

3.8 

1.0 

ft 4 

1.0 

01309 - 7913 

1 30 55.5 

-79 13 02 

1.1 

0.2 

0.4 

1.0 

01457 — 2154 

1 45 42.7 

-21 54 33 

0.4 

0.2 

0.4 

1 . 5 : 

01310 + 3521 

1 31 01.5 

+ 35 21 06 

8.1 

2.0 

0.4 

1.0 

01458 + 0326 

1 45 50.0 

+ 3 26 09 

1.5 

0.3 

0.5 

0.9 

01310 + 3024 

1 31 04.8 

+ 30 24 45 

0.4 

0.3 

9.9 

23.7 

01458 - 2828 

1 45 51.5 

-28 28 57 

0.7 

0.2 

0.7 

1.6 

01311 -0716 

1 31 114 

- 7 16 57 

0.7 

0.3 

0.3 

0.8 

01458 + 1221 

1 45 52.9 

+ 12 21 56 

0.2 

0.6 

2 . 7 : 

5.9 

01312 + 6532 

1 31 15.6 

+ 65 32 23 

18.0 

5.1 

0.9 

12.5 

01459 + 3353 

1 45 57.0 

+ 33 53 41 

13.5 

3.3 

0.5 

1.0 

01316 - 2834 

1 31 36.3 

-28 34 25 

0.3 

0.5 

0 .J 

1.0 

01465 +2027 

1 46 30.3 

+ 20 27 44 

0.3 

ft 2 

0.8 

2.2 

01317 - 3644 

1 31 43.7 

-36 44 54 

1.5 

0.2 

1.6 

5.0 

01467-2719 

1 46 47.4 

-27 19 14 

0.4 

0.2 

0.7 

2.1 

01317 - 2302 

1 31 43.8 

-23 02 05 

1.9 

0.4 

0.3 

ft 8 

01470-3259 

1 47 02.9 

-32 59 23 

0.3 

0.3 

0.9 

2.7 

01317 - 2902 

1 31 46.7 

-29 02 23 

1.4 

0.4 

0.7 

0.9 

01470-2801 

1 47 03.5 

-28 01 21 

0.9 

0.4 

0.3 

0.8 

01318 - 3012 

1 31 51.7 

-30 12 51 

1.0 

ft 3 

0.3 

0.8 

01470-3119 

1 47 04.7 

-31 19 09 

1.7 

0.4 

0.3 

2.0 

01318-2549 

1 31 52.1 

-25 49 15 

0.2 

0.2 

1.4 

3.5 

01470 - 1056 

1 47 05.3 

-10 56 15 

1.4 

0 . 4 : 

0.3 

1.7 

01318 - 4330 

1 31 53.2 

-43 30 01 

2.0 

0.5 

0.4 

1.0 

01472-2719 

1 47 12.3 

-27 19 52 

ft 2 

0.2 

2.0 

5.0 

01319 - 2940 

1 31 59.1 

-29 40 32 

0.7 

2.0 

19.3 

48.1 

01472 - 2756 

1 47 12.8 

-27 56 48 

0.3 

0.2 

0.7 

2.2 

01320 - 1913 

1 32 00.8 

-19 13 52 

7.5 

2.7 

0 . 4 : 

0.8 

01472 + 5329 

1 47 14.4 

+ 53 29 44 

42.6 

20.4 

2.5 

19.6 

01320-2829 

1 32 04.2 

-28 29 33 

5.0 

1.2 

0.4 

0.8 

01473 - 0506 

1 47 23.2 

- 5 06 31 

14.0 

4.2 

0.6 

0.8 

01321 + 1812 

1 32 06.3 

+ 18 12 18 

8.5 

2.2 

0.4 

0.8 

01476 + 6436 

1 47 38.1 

+ 64 36 26 

11.1 

2.8 

0 . 7 : 

3.5 

01321 + 3446 

1 32 06.9 

+ 34 46 55 

0.2 

0.3 

0.9 

1 . 1 : 

01476 + 8906 

1 47 38.3 

+ 89 06 46 

0.3 

0.2 

0.7 

1.8 

01321 +3756 

1 32 10.8 

+ 37 56 17 

11.9 

4.8 

0.9 

1.0 

01477 + 3329 

1 47 47.2 

+ 33 29 34 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

01321 - 1555 

1 32 11.8 

-15 55 55 

0.3 

0 . 4 : 

1.9 

1.8 

01478 + 3502 

1 47 48.5 

+ 35 02 12 

0.2 

0.2 

1.1 

2.7 

01324-2357 

1 32 28.9 

-23 57 27 

2.2 

0.6 

0.3 

ft 8 

01478 - 1308 

1 47 49.0 

-13 08 07 

5.4 

1.3 

0.6 

0.8 

01325 - 3208 

1 32 33.6 

-32 08 53 

1.8 

0.3 

0.3 

1.6 

01479 + 4228 

1 47 59.8 

+42 28 55 

11.2 

4.7 

0.7 

1.0 

01326 - 3010 

1 32 42.0 

-30 10 01 

0.5 

0.2 

0.3 

0.8 

01481 - 1753 

1 48 09.9 

: - 17 53 51 

15.1 

9.0 

1.1 

0.8 

01328 - 2538 

1 32 52.2 

-25 38 40 

0.4 

0.2 

0.4 

0.8 

01481 + 2144 

1 48 11.3 

+ 21 44 54 

0.4 

0.6 

2.4 

3.6 

01329 + 4651 

1 32 59.0 

+ 46 51 15 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

01481 + 3746 

1 48 11.5 

+ 37 46 37 

9.1 

2.4 

0.4 

1.0 

01330-2256 

1 33 05.7 

-22 56 55 

0.2 

0.2 

0.6 

1.4 

01485 - 0957 

1 48 34.9 

- 9 57 00 

0 . 3 : 

0.6 

6.1 

13.3 

01331 + 5359 

1 33 10.5 

+ 53 59 26 

0.3 

0.2 

ft 4 

1.9 

01486 + 3900 

1 48 38.9 

+ 39 00 54 

7.1 

2.4 

0.8 

1.0 

01334 + 0024 

1 33 25.7 

+ 0 24 31 

0.2 

0.3 

1.4 

2.7 

\ 01487 + 5453 

1 48 42.6 

+ 54 53 46 

0 . 3 : 

0.8 

2.2 

3 . 5 : 

01335 - 1539 

1 33 32.1 

-15 39 22 

3.8 

0.9 

ft 3 

ft 8 

, 01487 + 3853 

1 48 43.9 

+ 38 53 35 

12.6 

7.7 

1.0 

1.0 

01337 - 3642 

1 33 45.0 

-36 42 32 

3.9 

1.0 

0.3 

0.8 

01489 - 1034 

1 48 59.6 

-10 34 54 

14.6 

3.3 

0 . 5 : 

0.8 

01338 — 3009 

1 33 50.6 

-30 09 46 

0.4 

0.8 

0.3 

1.2 

01490 + 8901 

1 49 04.7 

+ 89 01 44 

25.9 

5.9 

0.9 

1.0 

01338 + 4109 

1 33 50.9 

+41 09 11 

3.1 

0.7 

0.4 

1.0 

01493 - 1553 

1 49 21.5 

-15 53 37 

6.6 

1.6 

ft 3 

0.8 

01340 + 1532 

1 34 05.5 

+ 15 32 38 

0.2 

0.4 

2.9 

11.7 

j 01493 + 0701 

1 49 22.0 

+ 7 01 59 

0.3 

0.3 

0.4 

1.7 

01341 +0734 

I 34 06.0 

+7 34 35 

11.9 

3.0 

0.5 

0.8 

1 01502 + 2919 

1 50 13.2 

+ 29 19 59 

5.2 

1.1 

0.4 

1.0 

01342 + 5012 

1 34 13.0 

+ 50 12 55 

0.2 

1.0 

0.7 

1.3 

01502 + 4029 

1 50 16.8 

+40 29 01 

4.5 

1.1 

0.4 

1.0 

01344 + 6232 

1 34 25.5 

+ 62 32 31 

11.2 

6.4 

1.9 

4.0 

01504 + 6856 

1 50 24.8 

+ 68 56 12 

3.2 

0.8 

0.4 

7.8 

01345 — 3232 

1 34 35.0 

-32 32 52 

1.2 

0.4 

0.3 

1.0 

01504 + 5953 

1 50 25.8 

+ 59 53 38 

7.0 

1.9 

3 . 3 : 

9 . 6 : 

01346 - 2428 

1 34 37.5 

-24 28 50 

0.2 

0.3 

0.5 

1 . 1 : 

01504 - 2240 

1 50 28.7 

-22 40 45 

0.4 

0.2 

ft 5 

1.7 

01346+0537 

1 34 41.2 

+ 5 37 26 

03 

0.8 

4.8 

6.3 

01505 + 5400 

1 50 31.5 

+ 54 00 06 

4.7 

1.6 

1.1 

5.4 

01348 + 3254 

1 34 48.8 

+ 32 54 07 

02 

0.2 

0.7 

1.0 

01505 + 6051 

1 50 33.8 

+ 60 51 48 

2.0 

0.5 

1.3 

18.8 

01348 + 5743 

1 34 50.2 

+ 57 43 22 

4.5 

1.1 

0.5 

1.8 

01508 + 6325 

1 50 48.6 

+ 63 25 39 

1.2 

0.3 

0.4 

16.4 

01349 + 4822 

1 34 55.0 

+ 48 22 25 

21.9 

5.2 

0.8 

0.9 

01509 + 0256 

1 50 58.4 

+ 2 56 31 

4.4 

1.1 

0.3 

0.9 

01352 — 2217 

1 35 17.8 

-22 17 57 

0.3 

0.6 

0.3 

0.8 

01513 + 3653 

1 51 21.7 

+ 36 53 30 

5.5 

1.6 

0 . 4 : 

1.0 

01353 - 0341 

1 35 19.8 

- 3 41 45 

5.4 

1.2 

0.3 

0.8 

01515 - 4915 

1 51 32.9 

-49 15 02 

0.3 

0.2 

0.4 

2.6 

01354 + 6515 

1 35 27.7 

+ 65 15 42 

10.6 

3.2 

0.6 

10.4 

01515 + 5003 

1 51 33.1 

+ 50 03 01 

3.0 

0.7 

0.4 

5.0 

01358 - 3300 

1 35 50.8 

-33 00 25 

0.4 

0.5 

0.8 

1.1 

01516-4632 

1 51 38.7 

-46 32 50 

88.9 

23.4 

3.7 

1 . 2 : 

01358 — 5729 

1 35 51.0 

-57 29 29 

16.4 

3.9 

0 . 6 : 

1.0 

01517 + 0832 

1 51 43.6 

+ 8 32 07 

7.6 

2.0 

0.3 

1.0 

01359 + 0106 

1 35 55.8 

+ 1 06 26 

11.6 

4.5 

0.7 

0.8 

01518 + 2033 

1 51 52.7 

+ 20 33 48 

4.7 

1.1 

0.4 

0.9 

01359 — 2310 

1 35 57.7 

! -23 10 42 

0.2 

0.4 

0.4 

1.0 

01519 + 3640 

1 51 55.7 

+ 36 40 17 

0.2 

1.0 

5.4 

7.4 

01363 + 4407 

1 36 20.3 

| +44 07 56 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

01519 + 0427 

1 51 58.8 

+ 4 27 59 

24.9 

12.8 

2.0 

0 . 9 : 

01364 + 6038 

1 36 28.2 

+ 60 38 54 

17.4 

10.2 

2.8 

3.2 

01520 + 3510 

1 52 02.4 

+ 35 10 39 

0.2 

0.2 

0.4 

1.1 

01365 — 1812 

1 36 33.5 

-18 12 21 

0.5 

0.4 

0.3 

0.8 

01524 + 6957 

1 52 29.2 

+ 69 57 29 

13.8 

3.7 

0.7 

6.0 

01366 + 3905 

1 36 40.6 

+ 39 05 21 

3.2 

1.2 

0.4 

' 1.0 

01526 + 6157 

1 52 41.9 

+ 61 57 05 

8.6 

2.4 

0.7 

16.1 

01367 — 3010 

1 36 43.8 

-30 10 29 

0.3 

0 . 2 : 

2 . 4 : 

5.7 

01527 + 1656 

1 52 47.3 

+ 16 56 39 

34.5 

20.1 

2.6 

1 . 0 : 

01370 + 5336 

1 37 00.5 

+ 53 36 47 

5.1 

1.4 

0.4 

i 5.0 

01529 + 3702 

1 52 56.5 

+ 37 02 01 

7.9 

1.9 

ft 4 

1.0 

01370 + 0659 

1 37 01.2 

+ 6 59 10 

0.2 

0.3 

0.5 

| 1.2 

01530 + 2319 

1 53 03.0 

+ 23 19 56 

2.8 

0.6 

0.4 

1.2 

01373 + 6346 

1 37 22.4 

+ 63 46 09 

0.5 

0.5 

i 4.0 

12.8 

01531 + 5900 

1 53 10.1 

+ 59 00 51 

16.1 

5.0 

1.3 

7.0 

01375 — 2310 

1 37 31.3 

-23 10 02 

3.8 

0.8 

1 0.3 

0.9 

01535 + 3633 

1 53 31.5 

+ 36 33 42 

0.2 

ft 2 

0.5 

1.0 

01376 + 4019 

1 37 37.9 

+40 19 27 

0.3 

0.3 

0.6 

1.0 

01538-0918 

1 53 53.8 

- 9 18 22 

0.2 

0.3 

1.3 

3.0 

01376 - 2856 

1 37 40.2 

-28 56 54 

0.3 

; 0.2 

0 . 3 : 

1 . 5 : 

01539 + 6304 

1 53 57.8 

-)-63 04 39 

0.6 

3.7 

8.0 

3.6 

01377 - 2817 

1 37 42.2 

-28 17 13 

0.2 

' 0.2 

0.8 

2 . 1 : 

01546 + 1734 

1 54 36.6 

+ 17 34 22 

3.6 

0.7 

ft 4 

0.9 

01378 - 2230 

1 37 51.3 

-22 30 16 

0.2 

0.3 

0 . 5 : 

ft * 

01548 + 2733 

1 54 53.1 

i +27 33 42 

12.5 

3.1 

0 . 5 : 

1.0 

01379 — 2942 

1 37 54.2 

-29 42 25 

1.2 

ft 5 

0.5 

1.1 

01548 - 1755 

1 54 54.0 

! - 17 55 11 

3.6 

0 . 7 : 

0.3 

0.8 

01380 — 3203 

1 38 02.9 

-32 03 07 

0.2 

ft 2 

0.7 

0 . 7 : 

01549+0314 

, 1 54 58.8 

+ 3 14 03 

0.3 

ft 2 

0.6 

1.4 

01380 — 2909 

1 38 03.1 

-29 09 55 

0.2 

0.2 

1.0 

3.6 

01549 + 2737 

1 54 59.0 

+ 27 37 25 

0.2 

0.2 

0.9 

1.6 

01384 — 2634 

1 38 29.5 

-26 34 05 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

01550 + 5901 

1 55 00.3 

+ 59 01 30 

8.9 

4.0 

0.8 

8.3 

01387 + 4221 

1 38 45.9 

+ 42 21 41 

1.7 

0.4 i 

0.4 : 

1.0 

01551 + 3053 

1 55 10.6 

+ 30 53 32 

45.2 

11.0 

2.0 

1.0 

01388 + 0514 

1 38 49.2 

+ 5 14 06 

14.0 

3.4 i 

0 . 6 : 

0.8 

01555 + 0250 

1 55 31.0 

+ 2 50 33 

0.2 

0.5 

4.9 

8.0 

01 388 + 61 10 

1 38 50.1 

+ 61 10 03 

1.1 

0.2 

1.3 

11.3 

01555 + 5239 

1 55 32.6 

+ 52 39 10 

1.5 

2.7 

1.8 

2.0 

01390 — 0322 

1 39 04.0 

- 3 22 33 

4.8 

1.2 

0.3 

0.8 

01556 + 4511 

1 55 37.9 

+ 45 11 34 

499.1 

291.3 

41.9 

15.2 

01391 — 8313 

1 39 10.5 

-83 13 40 

0.7 

0 . 2 : 

0.4 

4.3 

01558 + 7542 

1 55 53.6 

+ 75 42 38 

5.8 

1.4 

0 . 4 : 

8.7 

01391 + 3909 

1 39 11.1 

+ 39 09 37 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

01559-0719 

1 55 57.5 ' 

- 7 19 21 

7.7 

1.8 

ft 5 

0.8 

01396 — 2847 

1 39 36.7 

-28 47 54 

0.2 

0.2 

0.5 

1.6 

01561+6000 

1 56 08.1 

+ 60 00 25 

1.8 

0.5 

0.4 

11.8 

01397 + 2001 

1 39 45.7 

+ 20 01 09 

2.0 

0.6 

0.4 

1.2 

01562 + 5434 

1 56 15.2 

+ 54 34 49 

51.9 1 

18.7 

2.7 

2.1 

01397 + 5615 

1 39 45.7 

+ 56 15 36 

4.7 i 

1.9 

0 . 6 : 

8.0 

01563 +4554 

1 56 21.0 

+ 45 54 28 i 

3.7 i 

0.9 

0.4 

1.0 

01398 - 3234 

1 39 53.1 

-32 34 44 

3.4 

0.8 

0.8 

0.8 

01565 + 1845 

1 56 34.6 

+ 18 45 52 ! 

0.3 

0.5 

4.8 

21.0 

01400 + 4815 

1 40 05.3 

+48 15 56 

12.1 

6.3 

1.5 

1 . 5 : 

01570 - 1406 

1 57 06.0 

-14 06 50 

9.2 

2.4 

0.5 

0.8 

01401 — 0356 

1 40 11.4 

- 3 56 31 

7.5 

1.6 

0.4 

0.8 

01571 -0612 

1 57 11.8 

- 6 12 23 

0.2 

0.3 

1.6 

6.2 

01402 + 4504 

1 40 13.4 

+45 04 14 

1.0 

0.3 

0.4 

1.2 

01572 - 6148 

1 57 12.9 

-61 48 44 

5.6 

1.4 

0.4 

1.0 

01402 + 5833 

1 40 15.4 

+ 58 33 01 

6.9 

2.6 

0.9 

7.1 

01572 + 0009 

1 57 16.6 

+ 0 09 08 

0.2 

0.6 

2.2 

2.1 

01403 + 1323 

1 40 21.6 

+ 13 23 41 

2.0 

7.1 

64.9 

102.4 

01574 - 2103 

1 57 25.5 

-21 03 54 

14.5 

3.6 1 

0 . 5 : 

0.8 

01404 + 5115 

1 40 26.7 

+ 51 15 52 

3.6 

0.9 

0.4 

1.5 : 

01575 + 0640 

1 57 34.4 

+ 6 40 30 

3.4 

0.9 

0.4 

0.9 

01405 + 5026 

1 40 31.1 

+ 50 26 15 

7.6 

3.8 

1.2 

1.4 

01576 — 2119 

1 57 38.5 

-21 19 13 

43.9 

11.2 

1.6 i 

0.8 

01405 — 2804 

1 40 33.1 

-28 04 54 

0.3 

0.2 

0 . 6 : 

1 . 5 : 

01577 + 6354 

1 57 44 6 

+ 63 54 08 

26.5 

19.4 

4.2 

17.4 

01407 + 6135 

1 40 44.3 

+ 61 35 56 

1.2 

0.3 

ft 6 

22.9 

01578 + 7040 

1 57 49.2 

+ 70 40 03 

1.1 

0.3 

0.4 

2.6 

01410 +1154 

1 41 04.9 

+ 11 54 46 

0.2 

0.8 

2.2 

3.8 

01579 - 0845 

1 57 58.3 

- 8 45 53 

70.9 

18.8 

2.9 

0.9 : 

01412 + 1648 

1 41 13.1 

+ 16 48 40 

0.4 

0.2 

0.6 

1.1 

01582 + 3138 

1 58 12.6 

+ 31 38 31 

0.2 

0 . 3 : 

2.2 

5.5 

01413 + 4553 

1 41 22.9 

+45 53 18 

2.6 

0.5 

ft 4 

1.0 

01583 + 6139 

1 58 23.4 

+ 61 39 51 

6.2 

1.6 

0.4 

15.5 


E-4 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12fuu 

25jiin 

60jxm 

lOO^m 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12jim 

25pi.m 

60^m 

100 Jim 

01 S84 4. 7836 

l 58 25.8 

+ 28 36 06 

0.2 

0.2 

0.6: 

1.4 

02193 +• 4207 

2 19 23.8 

+ 42 07 10 

0.9 

0.8: 

34.0 

146.3 

01^84 -+ 7103 

1 58 26.8 

+ 71 03 24 

5.6 

1.4 

0.4 

7.5 

02196 -+ 5658 

2 19 39.0 

+ 56 58 21 

9.1 

2.8 

0.7 

615 

01^87 -j- 1 742 

1 58 46.3 

+ 17 42 48 

6.6 

1.4 

0.4 

0.9 

02197 + 2801 

2 19 46.2 

+ 28 01 50 

ft 2 

0.2 

1.0 

3.2 

01 5Q 1 -j- 7210 

1 59 08.8 

+ 72 11 00 

1.0 

0.3 

0.4 

6.9 

02202 - 1025 

2 20 15.0 

-10 25 49 

4.6 

1.2 

ft 4 

1.0 

Ol SQ4. 4- 023 1 

1 59 25.7 

+ 2 31 14 

1.3 

0.4: 

0.4 

1.0 

02203 + 3158 

2 20 23.6 

+ 31 58 09 

0.2 

0.7 

6.5 

12.6 

0 1 4457 

1 59 4!. 8 

-44 57 17 

12.6 

2.9 

0.4 

0.8 

02204 + 2829 

2 20 25.5 

+ 28 29 50 

4.0 

1.0 

ft 4 

0.9 

01SQ7 4- 1601 

1 59 45.9 

+ 16 01 52 

27.2 

14.2 

2.3 

1.2 

02207 - 2127 

2 20 46.7 

-21 27 35 

0.9 

1.2 

13.6 

43.4 

01 S97 -|- 5459 

1 59 47.1 

+ 54 59 31 

70.8 

28.4 

4.1 

5.1 

02210 + 3319 

2 21 04.0 

+ 33 19 54 

ft 2 

0.2 

0.6 

1.3 

01 *598 + 1314 

1 59 52.9 

+ 13 14 11 

14.4 

3.6 

0.6 

0.9 

02210 +- 4946 

2 21 04.5 

+ 49 46 47 

2.7 

0.6 

ft 4 

4.8 

02000 4- 0726 

2 00 00.3 

+ 7 26 12 

97.7 

44.6 

10.9 

4.9 

02216 + 5622 

2 21 39.2 

+ 56 22 43 

0.3 

02 

0.4 

7.1 

f>70nn 4- 6359 

2 00 05.2 

+ 63 59 46 

2.1 

0.6 

0.4 

13.1 

02217 +- 5712 

2 21 46.0 

+ 57 12 37 

18.5 

13.2 

3.5 

1.6 

07001 3137 

2 00 09.0 

-31 37 24 

4.1 

1.0 

0.3 

0.8 

02219 +- 6152 

2 21 55.3 

+ 61 52 34 

695.6 

5414.0 

12000.0 

42110.0: 

02008 4- 4205 

2 00 49.9 

+ 42 05 29 

98.5 

24.0 

3.5 

1.1 

02221 + 3338 

2 22 09.9 

+ 33 38 27 

22.2 

5.9 

0.9 

1.0 

02008 +- 4928 

2 00 50.8 

+ 49 28 10 

3.5 

0.9 

0.4 

J.O 

02222 + 5003 

2 22 16.6 

+ 50 03 13 

16.1 

3.9 

0.5 

4.6 

02009 4-0219 

2 00 55.0 

+2 19 29 

0.9 

0.3 

0.6 

1.1 : 

02227 + 3647 

2 22 46.9 

+ 36 47 19 

3.2 

0.8 

ft 4 

1.0 

02009 4 - 1800 

2 00 58.3 

+ 18 00 50 

3.1 

0.8 

0.4 

ft 9 

02228 + 3753 

2 22 49.7 

+ 37 53 50 

10.2 

2.8 

0.6 

1.0: 

02010 +- 1547 

2 01 00.7 

+ 15 47 26 

0.2 

0.3 

0.6 

2.6 

02230 + 6202 

2 23 02.3 

+ 62 02 24 

71.2 

440.1 

2292.0: 

2586.0 

07011 0420 

2 01 09.0 

- 4 20 39 

9.5 

2.4 

0.4: 

ft 8 

02230+ 1816 

2 23 04.4 

+ 18 16 25 

0.3 

0.3 

1.2 

6.5 

02014 4- 2824 

2 01 25.9 

+ 28 24 57 

0.2 

0.3 

1.7 

2.7 

02232 + 6138 

2 23 13.7 

+ 61 38 46 

40.6 

535.2 

9272.0 

10500.0 

02015 — 1745 

2 01 30.8 

-17 45 14 

3.1 

0.7 

0.3 

ft 8 

02234 + 5153 

2 23 27.4 

+ 51 53 28 

10.0 

2.9 

0.9 

2.3: 

02017 — 1205 

2 01 45.7 

-12 05 59 

4.3 

1.2 

0.3 

0.8 

02234 - 0024 

2 23 29.0 

- 0 24 10 

29.0 

21.3 

3.7 

1.5 

02019 + 1217 

2 01 56.1 

+ 12 17 14 

2.7 

0.9 

0.3 

0.9 

02236 + 6027 

2 23 40.2 

+ 60 27 21 

89.5 

58.6 

9.4 

21.3 

02024 — 1731 

2 02 24.8 

-17 31 30 

5.8 

1.4 

0.3 

0.8 

02236 + 0605 

2 23 40.8 

+ 6 05 24 

4.0 

1.2 

0.4 

0.9 

02025 +- 3056 

2 02 32.6 

+ 30 56 20 

0.2 

0.2 

1.0 

2.3 

02238 - 5947 

2 23 50.0 

-59 47 39 

24.8 

12.1 

1.9 

1.0 

02027 4- 0950 

2 02 43.6 

+ 9 50 17 

5,4 

1.4 

0.4 

1.4 

02239+ 1155 

2 23 54.8 

+ 11 55 55 

0.2 

0.5 

0.8 

2.4 

02028 +- 4029 

2 02 51.1 

+40 29 10 

26.8 

12.1 

1.7 

0.9: 

02241 + 3644 

2 24 11.5 

+ 36 44 36 

10.8 

3.6 

0.5 

1.0 

02035 +- 0800 

2 03 33.2 

+ 8 00 34 

12.4 

3.2 

0.5 

0.9 

02242 + 2647 

2 24 13.4 

+ 26 47 18 

3.6 

0.8 

0.4 

0.9 

02036 - 1027 

2 03 38.4 

-10 27 00 

43.3 

21.6 

3.2 

1.1: 

02243 + 3321 

2 24 20.3 

+ 33 21 06 

0.2 

0.2 

2.8 

11.9 

02036 +- 5832 

2 03 40.8 

+ 58 32 55 

3.9 

1.1 

0.4 

8.2 

02244 + 4146 

2 24 26.1 

+ 41 46 35 

0.3 

0.2 

1.2 

3.6 

02041 — 3946 

2 04 09.1 

-39 46 40 

5.4 

1.3 

0.5 

0.8 

02244 + 6117 

2 24 27.2 

+ 61 17 47 

8.9 

25.1 

603.3 

1205.0 

02043 4- 2313 

2 04 22.7 

+ 23 13 39 

77.8 

20.3 

3.1 

1.0: 

02246- 1321 

2 24 37.5 

-13 21 18 

0.4 

0.2 

0.7 

1.7: 

02044 + 6031 

2 04 29.1 

+ 60 31 43 

12.0 

105.8 

387.6 

463.2 

02249 + 7230 

2 25 00.0 

+ 72 30 31 

0.2 

0.7 

3.3 

8.0 

02047 4- 5901 

2 04 43.9 

+ 59 01 43 

14.7 

8.9 

1.2 

7.4 

02251 + 5102 

2 25 06.0 

+ 51 02 53 

57.0 

23.6 

4.2 

2.2 

02051 4- 0544 

2 05 09.3 

+ 5 44 48 

3.0 

0.8 

0.4 

0.9 

02251 - 1023 

2 25 06.2 

-10 23 23 

0.2 

0.3: 

1.4 

1.5 

02051 4- 5811 

2 05 09.6 

+ 58 11 08 

1.5 

0.4 

0.4 

3.5 

02251 -4755 

2 25 09.6 

-47 55 37 

0.6 

0.2 

ft 3 

0.8 

02052 +- 2007 

2 05 16.9 

+ 20 07 02 

0.7 

0.2 

0.4 

5.9 

02252 + 3105 

2 25 16.6 

+ 31 05 18 

0.6 

1.3 

2.7 

4.7 

02053 +- 1534 

2 05 20.4 

+ 15 34 03 

3.8 

0.8 

0.4 

0.9 

02253 + 4739 

2 25 21.8 

+ 47 39 27 

5.2 

2.4 

0.4: 

1.1 

02053 + 5133 

2 05 21.9 

+ 51 33 45 

32.9 

16.9 

3.1 

2.1 

02253 + 4817 

2 25 22.6 

+48 17 14 

5.6 

2.3 

0.4 

1.1 

02054 + 4413 

2 05 26.1 

+ 44 13 25 

1.1 

0.2 

ft 4 

1.0 

02255 + 0814 

2 25 30.5 

+ 8 14 15 

0.6 

0.2 

0.3 

1.9 

02054 + 2434 

2 05 27.0 

+ 24 34 57 

8.0 

2.1 

0.4 

1.0 

02257 + 7249 

2 25 42.3 

+ 72 49 23 

GJ 

0.5 

0.5 

33.6 

02063 — 1801 

2 06 22.7 

-18 01 00 

11.1 

2.7 

0.5: 

0.8 

02263 + 0809 

2 26 20.2 

+ 8 09 26 

1.3 

0.3 

0.3 

0.9 

02065 + 3445 

2 06 33.2 

+ 34 45 01 

3.6 

1.1 

0.7 

1.0 

02263 + 5735 

2 26 20.2 

+ 57 35 48 

0.5 

0.2 

0.5 

9.8 

02068 + 5619 

2 06 48.5 

+ 56 19 22 

19.4 

10.9 

2.2 

6.4 

02270 - 0326 

2 27 00.2 

- 3 26 03 

ft 2 

0.3 

1.5 

2.8 

02069 — 1022 

2 06 56.7 

-10 22 21 

0.3: 

0.4: 

5.8 

10.5 

02270 - 6944 

2 27 01.3 

-69 44 45 

64.1 

17.3 

2.8 

1.3 

02071 — 1023 

2 07 10.5 

- 10 23 02 

0.5 

1.8 

0.3 

17.3: 

02270 - 2619 

2 27 02.0 

-26 19 14 

254.0 

75.2 

15.7 

4.8 

02078 + 4842 

2 07 48.4 

+ 48 42 39 

6.2 

2.0 

0.4 

1.4 

02270+ 1549 

2 27 03.0 

+ 15 49 31 

4.4 

1.3 

ft 4 

0.9 

02078 +1915 

2 07 50.4 

+ 19 15 50 

21.7 

5.3 

0.7 

2.7 

02271 +4737 

2 27 06.9 

+ 47 37 53 

3.5 

0.8 

0.4 

0.9 

02078 — 1033 

2 07 50.6 

-10 33 22 

0.2 

ft 4 

1.3 

3.0 

02272 + 3758 

2 27 15.7 

+ 37 58 26 

15.5 

8.3 

1.1 

1.0 

02079 + 0537 

2 07 59.5 

+ 5 38 00 

0.2 

0.2 

0.9 

1.7 

02277 + 3654 

2 27 44.0 

+ 36 54 50 

ft 2 

0.3 

3.9 

7.3 

02083 + 2542 

2 08 21.5 

+ 25 42 11 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

02282 + 5728 

2 28 15.5 

+ 57 28 32 

0.5 

0.2 

0.4 

7.3 

02086 + 0332 

2 08 37.6 

+ 3 32 47 

0.2 

0.2 

1.0 

1.2 

02282 - 2246 

2 28 16.2 

-22 46 01 

6.0 

1.5 

0.4 

ft 8 

02086 + 6355 

2 08 40.5 

+ 63 55 49 

29.4 

17.3 

3.9 

7.4 

02284- 3130 

2 28 27.9 

-31 30 04 

3.4 

0.9 

0.3 

1.2 

02088 + 1340 

2 08 51.2 

+ 13 41 00 

0.2 

0.3 

1.0 

1.8 

02287 + 4957 

2 28 43.7 

+ 49 57 35 

11.2 

3.0 

0.4 

1.2 

02091 — 1758 

2 09 11.6 

-17 58 41 

5.1 

1.3 

0.3 

0.8 

02288 + 0202 

2 28 53.5 

+ 2 02 40 

5.1 

1.1 

0.4 

1.0 

02094 + 3004 

2 09 27.4 

+ 30 04 05 

3.5 

0 9 

0.4 

1.1 

02289 + 5404 

2 28 57.3 

+ 54 04 57 

10.0 

6.1 

0.9 

1.0 

02095 - 2355 

2 09 30.7 

-23 55 44 

16.8 

8.4 

1.3 

0.9 

02290 + 3555 

2 29 02.6 

+ 35 55 35 

10.4 

2.5 

0.5 

1.0 

02097 + 2356 

2 09 47.0 

+ 23 56 00 

3.7 

0.8 

ft 4 

1.0 

02290 + 7629 

2 29 04.3 

+ 76 29 55 

12.0 

3.1 

0.4 

7.5 

02100 + 4359 

2 10 04.2 

+43 59 51 

13.4 

3.4 

0.5 

1.0 

02290-0021 

2 29 05.2 

- 0 21 26 

0.4 

ft 5 

0.6 

1.0 

02101 + 5819 

2 10 09.0 

+ 58 19 34 

0.7 

0.2: 

0.4 

10.8 

02293 + 5748 

2 29 21.0 

+ 57 48 51 

173.0 

159.5 

41.8 

9.6 

02101 + 5249 

2 10 11.6 

! +52 49 29 

4.7 

1.0 

0.4 

1.0 

02293 + 3516 

2 29 21.2 

+ 35 16 28 

0.2 

0.2 

1.1 

2.7 

02103 + 1502 

2 10 19.4 

+ 15 02 43 

9.0 

2.0 

0.4: 

0.9 

02295 + 6117 

2 29 33.5 

+ 61 17 45 

0.5 

7.9 

58.6 

145.5 

02103 + 0836 

2 10 21.1 

+ 8 36 50 

5.9 

1.2 

0.3 

0.9 

02297 - 1527 

2 29 42.5 

-15 27 53 

1.5 

0.3: 

0.4 

1.0 

02108 + 1651 

2 10 53.8 

+ 16 51 17 

0.2 

0.2 

0.8 

1.7 

02300 + 2025 

2 30 01.5 

+ 20 25 17 

0.2 

ft 2 

0.7 

1.3 

02111 + 0352 

2 11 10.0 

+ 3 52 14 

0.2 

0.4: 

2.6 

3.4 

02302 + 4525 

2 30 12.1 

+ 45 26 00 

134.1 

80.9 

11.2 

5.4 

02114-0917 

2 11 25.2 

- 9 17 59 

2.5 

0.6 

0.3 

0.8 

02302 - 1656 

2 30 15.2 

-16 56 49 

7.8 

2.8 

0.6 

1.0 

02114 + 0456 

2 11 28.4 

+ 4 56 29 

0.3 

0.6 

5.2 

8.1 

02303 + 4133 

2 30 22.6 

+41 34 00 

8.1 

4.3 

0.6 

1.0 

02120-0059 

2 12 04.2 

- 0 59 46 

0.3 

0.J 

0.5 

1.4 

02312 + 2905 

2 31 16.6 

+ 29 05 35 

1.5 

2.6 

29.9 

63.5 

02121 + 6300 

2 12 08.8 

+ 63 00 14 

3.8 

0.8 

0.9 

9.9 

02313 - 1322 

2 31 19.6 

-13 22 05 

9.9 

3.4 

0.6 

1.0 

02123 + 1200 

2 12 18.5 

+ 12 00 28 

1.8 

0.6 

0.3 

0.9 

02315 - 3915 

2 31 34.3 

-39 15 48 

0.8 

3.1 

22.8 

48.4 

02123 + 5803 

2 12 19.4 

+ 58 03 02 

0.3 

0.2 

0.4 

9.5 

02316 + 6455 

2 31 41.9 

+64 55 53 

481.2 

313.8 

45.5 

13.1 

02126 + 6702 

2 12 38.6 

+67 02 57 

3.8 

1.0 

0.4: 

2.8: 

02319 + 6744 

2 31 54.4 

+ 67 44 20 

4.3 

1.2 

0.4 

2.6 

02132 + 2449 

2 13 15.6 

+ 24 49 27 

2.8 

0.9 

0.4 

1.0 

02321 + 2214 

2 32 09.2 

+ 22 14 49 

4.3 

1.3 

0.4 

1.2 

02133 -2336 

2 13 18.1 

-23 36 04 

5.7 

1.5 

0.4 

0.8 

0232 1 - 0900 

2 32 10.5 

- 9 00 19 

0.2 

0.5 

1.4 

1.9 

02135 + 5817 

2 13 33.5 

+ 58 17 50 

3.6 

1.3 

0.4 

8.6 

02322 - 0804 

2 32 14.8 

- 8 04 39 

4.3 

0.9 

0.4 

1.0 

02136 - 2045 

2 13 40.8 

-20 45 03 

26.7 

17.0 

2.0 

1.0 

02323 +0715 

2 32 23.1 

+ 7 15 04 

1.3 

0.3 

0.4 

2.1 

02141 + 4814 

2 14 06.5 

+48 14 22 

2.8 

0.7 

0.4 

1.1 

02324 - 4400 

2 32 28.4 

-44 00 50 

0.5 

0.2 

0.3 

1.0 

02143 + 3336 

2 14 20.2 

+ 33 36 58 

1.0 

0.5 

0.8 

0.9: 

02325 + 3705 

2 32 33.1 

+ 37 05 38 

4.3 

1.0 

0.4 

1.0 

02143 + 4404 

2 14 22.7 

+44 04 24 

167.4 

72.1 

13.2 

5.3 

02326+ 5315 

2 32 37.7 

+ 53 15 53 

19.5 

10.2 

1.8 

1.4 

02143+0503 

2 14 24.0 

+ 5 03 28 

0.2 

0.4: 

1.9 

2.0 

02326 - 0939 

2 32 39.6 

- 9 39 41 

0.3 

0.2 

0.4 

1.1 

02144 + 6338 

2 14 24.0 

+ 63 38 56 

5.1 

1.4 

0.7 

6.8 

02327 + 3428 

2 32 44.2 

+ 34 28 09 

22.0 

5.7 

1.1 

1.0 

02145 + 7831 

2 14 33.8 

+ 78 31 48 

34.1 

15.1 

2.9 

1.7 

02330 - 4219 

2 33 03.6 

-42 19 52 

10.9 

2.8 

0.5: 

0.8 

02146 + 2917 

2 14 36.2 

+ 29 17 15 

0.2 

0.2 

1.3 

1.8 

02332 + 0522 

2 33 14.9 

+ 5 22 33 

3.1 

0.7 

0.4 

1.0 

02147 - 5144 

2 14 43.9 

-51 44 36 

1.1 

0.3 

0.3 

0.8 

02333 + 2512 

2 33 22.9 

+ 25 12 27 

0.3 

0.4 

0.4 

1.7 

02150+ 2846 

2 15 03.2 

+ 28 46 38 

5.9 

1.5 

0.4 

1.0 

02334 + 0639 

2 33 24.2 

+ 6 39 48 

1.7 

0.4: 

0.4 

0.9 

02152 + 2822 

2 15 12.5 

+ 28 22 59 

120.5 

112.2 

29.3 

6.6 

02335 + 6531 

2 33 30.2 

+ 65 31 46 

5.9 

1.5 

0.4 

1.9 

02153 + 5711 

2 15 20.7 

+ 57 11 25 

45.0 

31.3 

5.1 

2.5: 

02335 - 0802 

2 33 32.0 

- 8 02 55 

14.0 

3.7 

0.6 

1.0 

02156 + 0628 

2 15 37.9 

+ 6 28 23 

2.0 

0.5 

0.4 

0.9 

02337 - 1426 

2 33 45.2 

-14 26 01 

0.2 

0.3 

1.3 

1.7 

02156 + 3153 

2 15 38.7 

+ 31 53 46 

5.2 

1,4 

0.4 

1.0 

02338 + 3306 

2 33 48.1 

+ 33 06 36 

0.2 

0.2 

1.0 

3.1 

02157 + 3652 

2 15 43.3 

+ 36 52 33 

9.5 

5.4 

1.0 

1.0 

02339 + 0730 

2 33 56.1 

+ 7 30 49 

1.9 

0.7: 

0.4 

3.8 

02157 - 1421 

2 15 44.1 

-14 21 53 

12.3 

3.4 

0.5 

0.8 

02339 + 3402 

2 33 59.9 

+ 34 02 49 

58.9 

20.2 

3.3 

0.9; 

02157 + 6355 

2 15 44.7 

+ 63 55 30 

15.1 

6.2 

1.5 

5.6 

02341 + 3845 

2 34 06.2 

+ 38 45 34 

6.6 

3.3 

0.5 

1.0 

02157 + 5843 

2 15 45.4 

+ 58 43 51 

10.3 

7.1 

2.1 

10.4 

02345 + 5422 

2 34 34.6 

+ 54 22 19 

33.8 

35.8 

10.7 

2.3 

02158 + 5101 

2 15 53.2 

+ 51 01 35 

10.3 

4.1 

0.5 

1.1 

02346 + 3412 

2 34 38.1 

+ 34 12 58 

0.3 

0.7 

5.0 

7.9 

02164-0315 

2 16 24.4 

- 3 15 48 

0.2 

2.9 

0.6 

1.1 

02347 - 3602 

2 34 42.7 

-36 02 46 

6.6 

1.9 

0.3 

0.8 

02165 — 1945 

2 16 34.0 

-19 45 50 

3.2 

0.7 

0.3 

0.8 

02347 + 5649 

2 34 46.8 

+ 56 49 47 

38.8 

26.1 

5.2 

2.4: 

02167 + 5926 

2 16 43.8 

+ 59 26 28 

12.0 

8.7 

2.1 

9.9 

02347 + 5016 

2 34 47.5 

+ 50 16 28 

3.3 

0.7 

0.4 

1.2 

02168-0312 

2 16 49.1 

- 3 12 22 

4881.0 

2261.0 

300.8 

87.1 

02351 - 2711 

2 35 11.4 

-27 11 37 

419.2 

255.4 

34.0 

9.1 

02169 + 5645 

2 16 56.6 

+ 56 45 47 

21.3 

13.9 

2.8 

6.6 

02355 + 2717 

2 35 34.4 

+ 27 17 59 

5.1 

1.4 

0.4 

0.9 

02170+3205 

2 17 04.8 

+ 32 05 18 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

02359 + 2738 

2 35 56.6 

+ 27 38 04 

0.2 

0.2 

0.8 

3.7 

02171 — 0029 

2 17 08.3 

- 0 29 03 

0.4 

0.3 

1.5 

2.3: 

02360 + 5922 

2 36 04.2 

+ 59 22 54 

25.7 

18.5 

4.3 

5.8 

02174 — 4204 

2 17 24.9 

-42 04 42 

1.3 

0.3 

0.3 

0.8 

02360 + 4039 

2 36 05.0 

+40 39 24 

0.2 

0.2 

2.2 

6.0 

02174 + 5655 

2 17 27.0 

+ 56 55 44 

11. 1 

4.7 

1.1 

4.3 

02361 + 8055 

2 36 10.0 

+ 80 55 17 

19.7 

9.5 

1.4 

1.1 

02178 + 3228 

2 17 53.2 

+ 32 28 59 

0.3 

0.2 

1.6 

2.3 

02362 - 2040 

2 36 15.4 

-20 40 19 

2.9 

0.7 

ft 4 

1.0 

02179 + 6040 

2 17 59.0 

+ 60 40 58 

14.4 

7.0 

1.9 

24.5 

02362 + 2956 

2 36 16.7 

+ 29 S6 13 

0.2 

0.4 

4.6 

9.5 

02180 — 7939 

2 18 02.2 

-79 39 09 

0.9 

0.4 

0.4 

1.0 

02367 + 5155 

2 36 47 J 

+ 51 55 31 

13.9 

7.0 

0.9 

1.5 

02181 + 5738 

2 18 07.8 

+ 57 38 03 

12.8 

9.4 

2.3 

6.0 

02368 + 3937 

2 36 52.5 

+ 39 37 11 

10.1 

2.9 

1.1 

1.1 : 

02183 + 5700 

2 18 22.7 

+ 57 00 53 

0.6 

0.2: 

ft 4 

5.3 

02370 — 0820 

2 37 00.9 

- 8 20 49 

0.2 

0.4: 

3.2 

10.4 

02184+ 2311 

2 18 24.1 

+23 11 53 

11.2 

2.7 

0.5 

0.9 

02376 + 1904 

2 37 39.4 

+ 19 04 55 

0.2 

0.3 

1.1 

2.9 

02184 + 3907 

2 18 26.3 

4-39 07 47 

0.2 

0.3: 

1.7 

3.8 

02376 + 3505 

2 37 40.0 

+ 35 05 07 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

02185 + 5622 

2 18 35.1 

+ 56 22 33 

48.7 

30.7 

6.7 

6.5 

02376 + 2058 

2 37 41.3 

+ 20 58 24 

2.6 

0.7 

0.4 

ft 9 

02186 + 1620 

2 18 39.2 

+ 16 20 23 

0.2 

0.3 

0.8 

3.1 

02379 + 1637 

2 37 54.0 

+ 16 37 02 

0.2 

0.4 

0.6 

1.3 

02188 + 5536 

2 18 50.0 

+ 55 36 57 

1.2 

0.3 

0.7 

5.8 

02380 + 3059 

2 38 01.0 

+ 30 59 11 

28.3 

9.2 

1.4 

5.0 

02188 + 5652 

2 18 51.0 

+ 56 52 51 

74.4 

47.7 

9.7 

2.7 

02381 + 5923 

2 38 08.1 

+ 59 23 24 

3.6 

9.2 

92.9 

224.8 

02192 + 5821 

2 19 14.5 

+ 58 21 30 

339.3 

233.2 

40.2 

14.6 

02384+ 3418 

2 38 27.5 

+ 34 18 09 

42.7 

21.3 

3.0 

1.4 

02193 + 5701 

2 19 20.7 

+ 57 01 07 

0.4 

ft 2 

ft 4 

10.4 

02384 + 0551 

2 38 29.6 

+ 5 51 32 

3.0 

0.7 

ft 4 

4.1 

02193 + 8127 

2 19 20.9 

+ 81 27 05 

3.9 

1.7 

0.4 

1.0 

02385 + 4447 

2 38 35.8 

+44 47 18 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

02193 + 0010 

2 19 22.0 

+0 10 01 

20.2 

| 5.0 

0.8 

1.0 

02386 - 0828 

2 38 36.9 

- 8 28 08 

ft 2 

0.5 

0.9 

1.3: 


e-5 ORIGINAL PAGE IS 

OF POOR QUALTEB 



RA (1950) DEC 


IRAS NAME 


02386 - 4004 
02386 - 0054 

02390 + 3958 

02391 + 3211 
02391 +0013 

02395 + 6244 

02396 - 2249 
02398 + 2821 
02401 + 2552 

02401 -0013 

02402 + 0723 
02404 + 8114 
02405 + 2729 
02407 + 0301 
02407 + 3602 
02407 - 2619 

02407 + 4901 

02408 + 1720 

02410 + 6215 

02411 +0109 
02416-0637 
02422 - 2925 
02427 - 5430 
02427 + 6247 
02427 - 1847 
02430 - 1412 

02433 + 7145 

02434 - 0550 

02435 + 6144 
02435 - 0747 
02438 + 4550 

02440 - 0027 

02441 + 6922 

02441 - 3029 

02442 - 6931 
02442 + 5206 
02449 + 2902 

02452 + 3412 

02453 + 5748 
02455 — 1240 
02455 + 1718 

02457 + 1804 

02458 + 5652 

02459 + 6029 

02459 + 6049 

02460 + 5929 

02461 + 6147 

02464 - 5915 

02465 - 0425 
02465 + 3349 
02467 + 3446 

02469 + 5646 

02470 + 603 1 
02470 - 3236 
02470 + 5541 
02473 + 5738 
02473 + 5152 

02473 + 6313 

02474 + 5901 
02474 + 6840 
02484 + 3451 
02486 - 3552 

02486 + 3254 

02487 + 0158 
02487-2112 

02488 + 5348 
02491 +4351 
02492-4110 
02497 - 0828 
02501 - 1258 
02503 + 7406 
02506 + 5233 

02508 + 1427 

02509 + 1248 

02510 + 0603 
02510 + 0907 
02515 + 6001 
02517 + 4635 
02519 + 6011 

02521 - 1013 

02522 - 5005 
02522 + 6407 

02524 + 6224 

02525 - 2518 

02526 - 0023 
02526 + 3050 
02529 + 1807 

02531 +5721 

02532 + 5426 

02532 + 6028 

02533 + 5103 

02534 + 6029 
02537 - 0614 

02539 - 0905 

02540 - 0258 

02541 + 1424 
02544 + 0418 

02547 + 1 106 

02548 + 3824 

02549 + 6032 
02552 + 6254 
02554 - 5445 

02557 - 1033 

02558 - 2348 

02559 + 3459 

02560 + 5727 
02563 - 4030 

02563 - 0958 

02564 + 4049 

02566 + 2938 

02567 + 5946 

02567 + 2502 

02568 + 3637 
02568 + 4356 
02570 + 4825 
02572 + 7002 
02572 + 0234 


2 

38 

41.8 

-40 

04 

06 

2 

38 

42.0 

- 0 

54 

21 

2 

39 

04.9 

+ 39 

58 

55 

2 

39 

11.1 

+ 32 

11 

50 

2 

39 

11.7 

+ o 

13 

52 

2 

39 

30.6 

+62 

44 

22 

2 

39 

41.8 

-22 

49 

07 

2 

39 

51.0 

+ 28 

21 

41 

2 

40 

06.1 

+ 25 

52 

47 

2 

40 

07.2 

- 0 

13 

30 

2 

40 

13.3 

+ 7 

23 

16 

2 

40 

25.0 

+ 81 

14 

17 

2 

40 

30.5 

+ 27 

29 

44 

2 

40 

42.1 

+ 3 

01 

30 

2 

40 

43.2 

+ 36 

02 

20 

2 

40 

45.8 

-26 

19 

51 

2 

40 

45.9 

+49 

01 

18 

2 

40 

51.6 

+ 17 

20 

13 

2 

41 

01.6 

+ 62 

15 

27 

2 

41 

06.3 

+ 1 

09 

52 

2 

41 

40.8 

- 6 

37 

25 

2 

42 

13.4 

-29 

25 

02 

2 

42 

42.0 

-54 

30 

44 

2 

42 

44.2 

+62 

48 

00 

2 

42 

44.7 

-18 

47 

06 

2 

43 

04.8 

-14 

12 

04 

2 

43 

19.1 

+ 71 

45 

24 

2 

43 

25.7 

- 5 

50 

59 

2 

43 

30.5 

+61 

44 

27 

2 

43 

32.3 

- 7 

47 

12 

2 

43 

48.9 

+45 

50 

57 

2 

44 

01.0 

- 0 

27 

19 

2 

44 

08.6 

+ 69 

22 

59 

2 

44 

11.3 

-30 

29 

02 

2 

44 

15.0 

-69 

31 

27 

2 

44 

17.7 

+ 52 

06 

43 

2 

44 

35.7 

+ 29 

02 

22 

2 

45 

13.0 

+ 34 

12 

45 

2 

45 

23.7 

+ 57 

48 

19 

2 

45 

32.3 

-12 

40 

05 

2 

45 

32.8 

+ 17 

18 

11 

2 

45 

43.2 

+ 18 

04 

30 

2 

45 

48.8 

+ 56 

52 

37 

2 

45 

54.6 

+ 60 

29 

42 

2 

45 

59.8 

+60 

49 

40 

2 

46 

03.2 

+ 59 

29 

10 

2 

46 

10.6 

+ 61 

47 

23 

2 

46 

25.4 

-59 

15 

33 

2 

46 

32.2 

- 4 

25 

54 

2 

46 

35.1 

+ 33 

49 

55 

2 

46 

45.8 

+ 34 

46 

51 

2 

46 

55.1 

+56 

46 

35 

2 

47 

00.2 

+ 60 

31 

50 

2 

47 

00.5 

-32 

36 

48 

2 

47 

02.8 

+ 55 

41 

23 

2 

47 

18.8 

+ 57 

38 

57 

2 

47 

19.3 

+ 51 

52 

44 

2 

47 

19.7 

+ 63 

13 

17 

2 

47 

24.1 

+ 59 

01 

32 

2 

47 

27.9 

+68 

40 

56 

2 

48 

24.9 

+ 34 

51 

13 

2 

48 

39.5 

-35 

52 

52 

2 

48 

40.4 

+ 32 

54 

46 

2 

48 

44.9 

+ 1 

58 

03 

2 

48 

46.0 

-21 

12 

33 

2 

48 

50.2 

+ 53 

48 

23 

2 

49 

06.1 

+43 

51 

36 

2 

49 

12.3 

-41 

10 

06 

2 

49 

47.0 

- 8 

28 

17 

2 

50 
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13 

52.6 

- 5 

54 

53 

5.4 

1.3 

0.4 

1.0 

3 

14 

23.6 

+ 39 

22 

03 

6.6 

1.8 

0.4 

5.0 

3 

14 

51.2 

+ 81 

58 

12 

5.1 

1.2 

0.4 

4.9 

3 

14 

58.4 

+ 32 

44 

23 

46.0 

20.7 

4.9 

2.6 

3 

15 

05.2 

+27 

13 

59 

3.4 

0.8 

ft 4 

4.2 

3 

15 

29.3 

-41 

17 

19 

0.2 

0.2 

1.6 

5.5 

3 

15 

35.3 

+ 65 

28 

21 

0.6 

0.3 

0.4 

10.4 

3 

15 

35.7 

+ 34 

02 

26 

10.7 

2.6 

0.4 

1.5 

3 

15 

42.0 

+ 51 

13 

46 

19.6 

10.3 

2.1 

2.1 

3 

15 

49.2 

- 1 

06 

43 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

3 

16 

07.7 

-27 

47 

28 

0.2 

ft 2 

1.3 

4.1 

3 

16 

09.4 

-22 

41 

36 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

3 

16 

18.8 

-26 

00 

59 

0.2 

0.4 

0.4 

0.9 

3 

16 

29.1 

+ 12 

16 

15 

2.8 

0.6 

0.4 

7.7 

3 

16 

29.4 

+ 41 

19 

52 

1.0 

3.6 

7.1 

7.7 

3 

16 

44.8 

+ 3 

11 

20 

2.0 

0.4 

0.4 

0.9 

3 

16 

48.4 

-62 

45 

24 

1.0 

0.2 

0.4 

1.0 

3 

16 

48.6 

+ 28 

57 

54 

5.1 

1.4 

0.4 

6.4 

3 

16 

49.2 

+ 32 

57 

44 

10.8 

5.3 

1.3 

1.8 

3 

16 

53.2 

- 1 

14 

48 

2.3 

0.9 

0.4 

1.0 

3 

16 

58.1 

- 6 

18 

03 

0.2 

ft 2 

0.7 

1.6 

3 

17 

00.6 

+ 31 

50 

29 

64.1 

40.9 

6.5 

3.6 

3 

17 

12.6 

+ 46 

30 

00 

5.0 

1.5 

0.4 

1.7 

3 

17 

17.3 

-21 

56 

21 

162.7 

37.9 

5.6 

1.5 

3 

17 

18.1 

+ 28 

52 

07 

21.1 

4.9 

0.6 

5.7 

3 

17 

24.0 

-24 

18 

11 

16.6 

4.4 

0.6 

1.0 

3 

17 

24.6 

-19 

35 

22 

ft 2 

0.2 

2.3 

10.7 


E-6 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 M m 

25 M m 

60^im 

100 jim 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12^m 

25^m 

60nm 

100 |xm 

03176 — 6640 

3 17 36.1 

-66 40 54 

0.2 

0.5 

10.2 

30.1 

03401 - 3002 

3 40 10.8 

-30 02 59 

0.2 

0.2 

0.9 

5.2 

03177 - 2614 

3 17 42.4 

-26 14 21 

0.2 

0.2 

0.4 

1.5 

03402 - 0632 

3 40 13.4 

- 6 32 16 

0.3 

0.2 

05 

1.2 

03178 + 0358 

3 17 48.4 

+ 3 58 16 

0.2 

0.2 

0.7 

1.8 

03404 - 4722 

3 40 26.9 

-47 22 45 

0 . 2 : 

0 . 2 : 

3.3 

13.2 

03180 — 4315 

3 18 05.2 

-43 15 10 

4.3 

0.9 

0.3 

0.8 

03405 + 4821 

3 40 30.5 

+ 48 22 00 

5.4 

1.4 

0.4 

2.3 

03183 +- 6321 

3 18 19.1 

+ 63 21 13 

0.2 

0.4 

4.7 

14.2 

03405 + 1238 

3 40 32.0 

+ 12 38 10 

25.9 

8.4 

2.4 

1 . 7 : 

03185 + 0329 

3 18 30.0 

+ 3 29 47 

1.5 

0.4 

0.4 

1.0 

03406 + 3908 

3 40 38.1 

+ 39 08 14 

0.3 

0.5 

4.6 

8.6 

03186 + 7016 

3 18 38.5 

+ 70 16 20 

146.0 

91.1 

23.0 

6.0 

03408 - 0955 

3 40 50.6 

- 9 55 29 

11.7 

2.6 

0 . 5 : 

1.0 

03194 4 - 3203 

3 19 25.1 

+ 32 03 42 

10.2 

2.6 

0.4 

2.0 

03411 - 3110 

3 41 09.3 

-31 10 38 

13.2 

3.5 

0.6 

1.0 

03195 + 7450 

3 19 32.4 

+ 74 50 27 

13.4 

5.8 

0.9 

1.2 

03411 + 3207 

3 41 10.2 

+ 32 07 52 

0.9 

0.2 

3.4 

13.1 

03198 4 - 2033 

3 19 52.4 

+ 20 33 52 

5.5 

1.2 

0.4 

3.8 

03411 - 1038 

3 41 10.2 

-10 38 35 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

03200 4 2042 

3 20 02.1 

+ 20 42 13 

4.3 

1.1 

0 . 4 : 

3 . 6 : 

03415 + 4850 

3 41 30.8 

+ 48 50 45 

3.8 

1.0 

0.4 

2.7 

03203 + 6424 

3 20 18.3 

+ 64 24 33 

39.4 

11.1 

2.0 

2.6 

03415 + 8010 

3 41 31.3 

+ 80 10 02 

113.8 

55.0 

10.5 

3.5 

03203 + 5602 

3 20 22.0 

+ 56 02 55 

4.2 

1.0 

0.5 

6 . 7 : 

03415 + 4437 

3 41 34.9 

+ 44 37 28 

17.2 

5.1 

1.2 

5.4 

03206 -+ 6521 

3 20 41.6 

+ 65 21 31 

95.7 

133.7 

37.2 

9.6 

03416 + 6311 

3 41 38.3 

+ 63 11 18 

4.3 

1.0 

0.4 

1.8 

03207 4 - 4941 

3 20 44.4 

+ 49 41 04 

27.4 

6.7 

1.2 

1.6 

03417 + 4225 

3 41 47.2 

+42 25 20 

4.0 

1.0 

0.5 

1.6 

03208 - 3723 

3 20 48.1 

-37 23 04 

0.3 

0.3 

3.0 

7.3 

03417 + 2407 

3 41 47.5 

+ 24 07 51 

0.3 

0.4 

0.8 

8.5 

03210 +- 0442 

3 21 01.4 

+ 4 42 18 

0.8 

0.2 

0.4 

0.9 

03418 + 6751 

3 41 50.2 

+ 67 51 41 

0.2 

0.5 

3.6 

21.3 

03211 + 0342 

3 21 06.3 

+ 3 42 41 

6.9 

2.4 

0.5 

0.9 

03418 + 2357 

3 41 52.8 

+ 23 57 20 

3.2 

9.6 

42 . 4 : 

68 . 8 : 

03211 + 1943 

3 21 08.5 

+ 19 43 48 

4.2 

1.0 

0.4 

0.9 

03419 + 6756 

3 41 56.6 

+ 67 56 25 

3.8 

18.7 

85.1 

126.0 

03211 4 - 5446 

3 21 11.8 

+ 54 46 51 

12.6 

43.0 

496.3 

853.8 

03421 + 2441 

3 42 10.0 

+ 24 41 01 

0.4 

0 . 7 : 

3.2 

5.8 

03213 4 - 2432 

3 21 21.4 

+24 32 54 

3.5 

0.7 

0.4 

1.3 

03421 + 2418 

3 42 11.8 

+24 18 35 

0.5 

0.3 

1 . 0 : 

8.6 

03215 + 1141 

3 21 31.3 

+ 11 41 05 

4.8 

1.4 

0.4 

5.9 

03422 + 0947 

3 42 15.9 

+ 9 47 12 

6.5 

2.5 

0 . 5 : 

1.1 

03220 - 3638 

3 22 01.7 

-36 38 23 

0.3 

0.7 

8.1 

13.8 

03422 + 5345 

3 42 17.3 

+ 53 45 00 

8.7 

2.4 

06 

18.0 

03221 4 - 0851 

3 22 06.7 

+ 8 51 11 

10.6 

2.3 

0 . 4 : 

1.3 

03423 - 0027 

3 42 22.9 

- 0 27 12 

5.6 

1.4 

0.4 

1.0 

03221 - 2143 

3 22 11.0 

-21 43 16 

0.2 

0.2 

0.8 

3.3 

03426 + 1211 

3 42 36.8 

+ 12 11 49 

7.2 

1.9 

0 . 3 : 

5.7 

03222-0313 

3 22 17.7 

- 3 13 05 

0.3 

1.0 

2.3 

2.7 

03428 + 2412 

3 42 50.7 

+ 24 12 39 

2.5 

9.0 

31.9 

38 . 9 : 

03223 4 - 3133 

3 22 19.1 

+ 31 33 24 

1.5 

0.4 

2.9 

10.9 

03428 - 4448 

3 42 52.4 

-44 48 05 

0.6 

0.6 

7.9 

26.2 

03223 4 - 2102 

3 22 20.2 

+ 21 02 18 

5.0 

1.2 

0.4 

3.9 

03429 + 2423 

3 42 55.4 

+ 24 23 54 

0.4 

1.1 

4.6 

10.6 

03224 4 - 5557 

3 22 24.9 

+ 55 57 59 

4.2 

1.6 

3.6 

4.8 

03431 +6958 

3 43 11.6 

+ 69 58 42 

0.9 

2.2 

31.0 

77 . 8 : 

03224 - 0532 

3 22 29.4 

- 5 32 01 

0.4 

0.3 

0.4 

1.0 

03433 + 5254 

3 43 19.3 

+ 52 54 37 

3.9 

0.9 

05 

16.1 

03227 - 1231 

3 22 46.9 

-12 31 49 

15.9 

8.4 

0.6 

1.0 

03433 + 5231 

3 43 21.2 

+ 52 31 26 

15.9 

6.4 

1.3 

17.9 

03229-0618 

3 22 58.2 

- 6 18 59 

0.2 

0.4 

2.5 

4.7 

03433 + 2347 

3 43 21.6 

+ 23 47 37 

1.3 

2.1 

4.5 

9.4 

03229 4-4721 

3 22 59.4 

+47 21 20 

535.0 

198.7 

39.6 

11.6 

03434 + 0638 

3 43 29.1 

+ 6 38 55 

1.6 

0.4 

0.4 

1.1 

03235 4 - 2832 

3 23 32.7 

+ 28 32 28 

1.4 

0 . 4 : 

0.4 

6.6 

03437 - 1215 

3 43 46.7 

-12 15 24 

35.3 

8.9 

1.5 

1.0 

03235 4 - 5808 

3 23 33.1 

+ 58 08 56 

3.1 

69.9 

207.4 

344 . 3 : 

03439 + 5925 

3 43 57.8 

+ 59 25 44 

16.9 

9.9 

1.5 

9.9 

03236 4 - 5836 

3 23 39.0 

+ 58 36 33 

82.4 

278.0 

716.6 

783.3 

03443 + 3453 

3 44 20.2 

+ 34 53 34 

0.2 

1.6 

2.1 

7.9 

03236 - 0022 

3 23 40.4 

- 0 22 39 

0.4 

0.2 

0.4 

0.9 

03444 - 3505 

3 44 24.1 

-35 05 50 

0.4 

0 . 3 : 

2.8 

9.5 

03238 4 - 6034 

3 23 52.3 

+ 60 34 30 

70.4 

37.3 

7.7 

7.3 

03445 + 2357 

3 44 30.1 

+23 57 05 

4.3 

2.0 

06 

7.0 

03240 +- 2438 

3 24 01.2 

+ 24 38 57 

4.0 

1.1 

0.4 

1.0 

03445 + 3242 

3 44 31.7 

+ 32 42 29 

1.6 

5.1 

15.3 

15.0 

03240 - 2130 

3 24 02.5 

-21 30 35 

0.2 

0.2 

0.5 

1.7 

03446 + 5035 

3 44 36.1 

+ 50 35 02 

0.3 

0.2 

0.4 

4.2 

03242 + 4400 

3 24 17.7 

+ 44 00 12 

4.5 

1.6 

0.7 

1.4 

03448 + 4432 

3 44 49.2 

+44 32 51 

130.3 

93.8 

21.6 

5.8 

03244 4 - 6219 

3 24 25.8 

+62 19 15 

0.5 

0.3 

0.5 

13.0 

03448 + 3337 

3 44 52.5 

+ 33 37 25 

5.6 

1.4 

0 . 4 : 

10.8 

03244 + 0933 

3 24 28.5 

+ 9 33 36 

U 

0 . 4 : 

0.4 

1.3 

03449 + 6522 

3 44 54.4 

+ 65 22 21 

94.9 

25.8 

13.6 

27.9 

03248 4-4412 

3 24 53.5 

+ 44 12 18 

4.8 

1.2 

0.4 

1.4 

03449 + 5041 

3 44 56.5 

+ 50 41 31 

34.1 

23.5 

2.6 

13.3 

03249 +- 5946 

3 24 59.8 

+ 59 46 03 

3.2 

0.9 

1.6 

21.7 

03449 + 7252 

3 44 58.2 

+ 72 52 40 

0.3 

0.6 

5.2 

11.0 

03250 + 3318 

3 25 02.6 

+ 33 18 22 

13.3 

5.2 

0.7 

2.3 

03451 + 2450 

3 45 06.4 

+ 24 50 07 

7.4 

2.0 

0.4 

4.5 

03250 + 7141 

3 25 05.0 

+ 71 41 27 

15.3 

4.1 

2.8 

6.0 

03451 + 2730 

3 45 10.9 

+ 27 30 53 

4.8 

1.3 

0.4 

1.2 

03256 + 4835 

3 25 39.3 

+48 35 05 

4.6 

1.3 

0.6 

1.8 

03452 + 5301 

3 45 15.3 

+ 53 01 50 

7.7 

3.3 

2.0 

14.7 

03256-0833 

3 25 41.7 

- 8 33 41 

0.2 

0.2 

0.7 

3.6 

03455 + 1057 

3 45 32.1 

+ 10 57 48 

0.3 

0.3 

1 . 6 : 

4.2 

03258 + 5842 

3 25 53.7 

+ 58 42 25 

4.6 

2.7 

5 . 9 : 

36.1 

03458 + 5054 

3 45 51.6 

+ 50 54 49 

16.8 

6.7 

1.3 

15.8 

03259 - 1735 

3 25 57.2 

-17 35 29 

1.2 

0.2 

0.4 

1.0 

03461 + 6727 

3 46 07.5 

+ 67 27 46 

17.5 

8.8 

2.0 

1.9 

03260 + 3111 

3 26 04.7 

+ 31 11 41 

37.0 

100.9 

534.3 

946.7 

03461 + 2354 

3 46 10.7 

+ 23 54 04 

1.2 

0.5 

0.4 

7.9 

03261 + 5516 

3 26 09.6 

+ 55 16 47 

0.4 

0.2 

2.8 

25.6 

03461 + 6333 

3 46 11.8 

+ 63 33 19 

16.1 

4.7 

0.7 

7.5 

03264 + 5512 

3 26 24.2 

+ 55 12 18 

5.7 

1.4 

2.3 

22.3 

03462 + 2359 

3 46 13.7 

+ 23 59 11 

0.8 

0.5 

0.4 

7.0 

03267 + 7102 

3 26 42.6 

+71 02 44 

2.2 

4.2 

2.0 

1.7 

03462 + 3849 

3 46 17.2 

+ 38 49 49 

3.8 

4.0 

4.8 

10.0 

03268 + 3529 

3 26 51.4 

+ 35 29 59 

4.4 

1.5 

0.4 

2.0 

03463-0710 

3 46 20.6 

- 7 10 01 

35.2 

13.3 

2.6 

3.0 

03269 - 2637 

3 26 54.7 

-26 37 08 

0.3 

0.2 

0.5 

1 . 1 : 

03463 + 3256 

3 46 22.1 

+ 32 56 22 

0.4 

02 

0.4 

11.9 

03270 + 4749 

3 27 02.2 

+ 47 49 28 

16.1 

3.7 

0.6 

7.8 

03463 - 2103 

3 46 23.4 

-21 03 20 

8.8 

2.2 

0.5 

1.0 

03272 + 3929 

3 27 12.6 

+ 39 29 13 

20.1 

9.8 

1.8 

1 . 8 : 

03466 + 4834 

3 46 39.1 

+48 34 41 

7.2 

3.2 

0.5 

2.5 

03272 - 1756 

3 27 16.0 

-17 56 50 

0.3 

0.2 

0.7 

1.5 

03470 + 4226 

3 47 02.3 

+ 42 26 15 

14.6 

3.9 

0.8 

8.1 

03280 + 7040 

3 28 02.0 

+ 70 40 36 

4.9 

1.5 

0.4 

2.0 

03472 - 6650 

3 47 16.5 

-66 50 46 

1.4 

0.5 

0.4 

1.0 

1 03281 + 1245 

3 28 06.7 

+ 12 45 59 

9.4 

2.1 

0.4 

6.7 

03474 + 2731 

3 47 24.9 

+ 27 31 04 

4.3 

2.1 

0.4 

1.1 

1 03281 + 2832 

3 28 07.4 

+ 28 32 15 

16.0 

5.6 

0.9 

5.1 

03475 - 3621 

3 47 34.9 

-36 21 05 

6.4 

1.6 

0.4 

1.0 

03281 -0206 

3 28 09.5 

- 2 06 35 

12.2 

4.2 

0.9 

1.0 

03478 + 6349 

3 47 53.3 

+ 63 49 13 

14.3 

7.3 

1.6 

1.8 

03281 -0318 

3 28 10.6 

- 3 18 29 

0.2 

0.3 

1.1 

1.7 

03479 - 7423 

3 47 59.7 

-74 23 29 

111.6 

28.2 

4.0 

1.2 

03287 - 1535 

3 28 44.8 

-15 35 02 

52.5 

50.8 

12.6 

3.7 

03482 - 5213 

3 48 13.9 

-52 13 49 

59.4 

28.0 

3.5 

1.3 

03289 + 4553 

3 28 59.0 

+45 53 21 

0.8 

0.3 

0.4 

2 . 3 : 

03483 - 3226 

3 48 18.8 

-32 26 09 

2.5 

0.6 

0.4 

1.0 

03291 - 3347 

3 29 10.3 

-33 47 45 

0.2 

0.2 

0.5 

3.7 

03483 - 2506 

3 48 21.4 

-25 06 25 

2.6 

0.9 

0.4 

1.0 

1 03293 + 6010 

3 29 23.6 

+60 10 04 

37.2 

69.4 

17.1 

5.3 

03484 - 4341 

3 48 25.5 

-43 41 03 

0.7 

02 

0.4 

1.0 

[ 03294 + 4335 

3 29 28.9 

+43 35 34 

5.4 

1.4 

0 . 5 : 

5.0 

03487 - 0024 

3 48 42.5 

- 0 24 52 

12.3 

6.0 

0.9 

5.4 

03294 + 3517 

3 29 29.1 

+ 35 17 45 

0.2 

0.4 

1 . 0 : 

2.2 

03488 + 3943 

3 48 53.6 

+ 39 43 54 

140.8 

38.8 

7.6 

2 . 0 : 

03300 - 5204 

3 30 05.5 

-52 04 25 

0.3 

0.3 

3.7 

11.1 

03489 -0131 

3 48 54.8 

- 1 31 14 

80.3 

37.9 

5.6 

2 . 6 : 

03303 - 2549 

3 30 19.3 

-25 49 33 

11.4 

3.1 

0 . 5 : 

1.0 

03490 - 7001 

3 49 00.4 

-70 01 43 

11.0 

4.1 

0.6 

4.5 

[ 03305 - 0937 

3 30 32.2 

- 9 37 35 

9.5 

2.6 

1.6 

1.8 

03490 + 4455 

3 49 01.5 

+44 55 47 

41.9 

23.8 

4.2 

3 . 0 : 

03307 + 1430 

3 30 48.0 

+ 14 30 37 

7.4 

1.9 

0.4 

1.7 

03491 + 2649 

3 49 09.8 

+ 26 49 36 

1.1 

0 . 4 : 

0.4 

1.0 

03311 — 2601 

3 31 07.5 

-26 01 49 

0.3 

0.5 

1 . 7 : 

1.1 

03493 + 6314 

3 49 19.0 

+ 63 14 31 

4.1 

1.0 

0.4 

9.3 

03316 + 6306 

3 31 38.2 

+ 63 06 48 

2.5 

1.5 

1.0 

8.0 

03493 + 4931 

3 49 22.2 

+49 31 20 

0.7 

0 . 3 : 

0.4 

12.8 

03317 - 3618 

3 31 42.2 

-36 18 23 

3.2 

11.1 

77.7 

139.9 

03495 - 1207 

3 49 33.2 

-12 07 04 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

03317 + 6300 

3 31 45.4 

+63 00 50 

12.1 

5.7 

0.8 

9.1 

03496 - 4014 

3 49 40.1 

-40 14 05 

10.6 

2.6 

0.5 

1.0 

03318 - 1619 

3 31 53.6 

-16 19 48 

157.8 

61.8 

9.6 

3.4 

03500 + 2523 

3 50 03.8 

+ 25 23 48 

1.7 

0.7 

0.4 

4.5 

03324 + 7224 

3 32 25.2 

+ 72 24 22 

0 . 2 : 

0.4 

4.1 

8.3 

03500 - 7147 

3 50 03.8 

-71 47 11 

0.2 

02 

0.8 

3.2 

03324 + 1844 

3 32 26.3 

+ 18 44 14 

3.8 

1.0 

0.4 

0.9 

03501 + 2003 

3 50 07.2 

+ 20 03 36 

16.5 

6.9 

1.8 

1 . 9 : 

03326 + 5245 

3 32 41.3 

+ 52 45 59 

3.8 

0.9 

0 . 7 : 

3.6 

03502 + 5830 

3 50 15.9 

+ 58 30 23 

0.4 

02 

0.4 

2.2 

03327 - 2505 

3 32 47.8 

-25 05 52 

0.2 

0.2 

0.4 

1.2 

03503 + 6925 

3 50 18.1 

+69 25 21 

25.0 

16.8 

2.4 

1.3 

03329 + 4801 

3 32 55.4 

+48 01 40 

4.0 

2.1 

0.9 

7.4 

03505-0919 

3 50 30.6 

- 9 19 01 

40.2 

17.0 

2.6 

1.0 

03334 - 4835 

3 33 26,7 

-48 35 13 

0.3 

0.2 

0.3 

0.8 

03507 + 1115 

3 50 43.5 

+ 11 15 29 

4634.0 

2378.0 

332.1 

101.4 

03336 -7636 

3 33 40.1 

-76 36 57 

48.5 

23.0 

3.5 

1.1 

03507 + 3623 

3 50 46.3 

+ 36 23 28 

24.5 

13.7 

2.7 

16.4 

03342 + 0025 

3 34 12.5 

+ 0 25 24 

2.6 

0.6 

0.4 

0.9 

03509 + 2259 

3 50 57.1 

+ 22 59 00 

5.4 

1.4 

0.4 

3.8 

03343 + 0014 

3 34 18.5 

+ 0 14 21 

2.9 

0.7 

0.4 

0.9 

03509 + 3144 

3 50 59.0 

+ 31 44 13 

3.7 

1.0 

0.4 

7.1 

03345 - 3508 

3 34 31.5 

-35 08 24 

0.2 

0.2 

1.0 

2.8 

03510 + 6204 

3 51 00.2 

+ 62 04 48 

5.3 

1.5 

0.4 

7.8 

03347 + 6503 

3 34 43.9 

+ 65 03 20 

6.9 

3.1 

0.6 

1.8 

03510 + 1527 

3 51 05.1 

+ 15 27 51 

4.1 

1.1 

0.4 

1.0 

03348 - 3609 

3 34 51.8 

-36 09 46 

0.5 

1.4 

5.8 

9.5 

03511 -4558 

3 51 11.9 

-45 58 38 

57.2 

26.3 

3.5 

1 . 3 : 

03350 - 3540 

3 35 02.1 

-35 40 10 

0.2 

0.2 

2.3 

5.7 

03512 - 1507 

3 51 12.2 

-15 07 05 

2.6 

0.7 

0.4 

1.0 

03352 - 4026 

3 35 17.8 

-40 26 17 

6.5 

1.5 

0.4 

1.0 

03517 + 2310 

3 51 44.3 

+ 23 10 24 

5.0 

2.2 

0.5 

5.4 

03353 - 2439 

3 35 19.7 

-24 39 48 

0.7 

1.4 

15.7 

34.7 

03517 - 0306 

3 51 46.8 

- 3 06 06 

4.1 

1.0 

0.4 

1.1 

03364 - 5533 

3 36 29.4 

-55 33 31 

69.0 

28.9 

3.8 

1.3 

03519 + 5731 

3 51 54.8 

+ 57 31 42 

14.4 

3.8 

0.6 

10.5 

03367 - 2629 

3 36 44.6 

-26 29 54 

0.2 

0.2 

0.9 

7.5 

03519 - 4702 

3 52 00.0 

-47 02 25 

2.4 

0.6 

0.4 

1.0 

03370 + 6140 

3 37 03.3 

+61 40 00 

18.9 

9.5 

1.9 

2.2 

03522 + 3053 

3 52 14.2 

+ 30 53 59 

0.8 

0 . 3 : 

0.4 

63 

03372 - 1850 

3 37 15.3 

-18 50 55 

0.2 

0.2 

0.7 

2.4 

03523 + 5343 

3 52 23.4 

+ 53 43 29 

6.1 

30.8 

86.7 

148 . 8 : 

03373 — 3129 

3 37 21.7 

-31 29 03 

0.5 

1.1 

11.6 

25.9 

03526 - 1503 

3 52 39.7 

- 15 03 07 

4.9 

1.2 

0.4 

1.0 

03374 + 3850 

3 37 24.0 

+ 38 50 24 

4.8 

1.8 

0.4 

0.9 

03528 + 6057 

3 52 52.3 

+ 60 57 53 

13.1 

3.4 

1.1 

2.2 

03374 + 6229 

3 37 28.3 

+ 62 29 16 

120.7 

40.8 

16.6 

7.0 

03529 - 1214 

3 52 55.7 

-12 14 44 

0.3 

0.2 

0.4 

1.1 

03376 + 3222 

3 37 38.4 

+ 32 22 16 

0.3 

i 6 

6.5 

13. 1 

03530 _|_ 6255 

3 53 00.8 

+ 62 55 40 

0.3 

0.2 

0.4 

9.2 

03377 + 5120 

3 37 47.1 

+ 51 20 35 

54.6 

n!o 

6 J 

* 7 . 6 : 

03531 - 2410 

3 53 06.2 

-24 10 37 

K 1 

5.6 

0.6 

1.0 

03377 + 6303 

3 37 47.1 

+63 03 23 

40.9 

10.8 

1.5 

1.9 

03531 + 3343 

3 53 10.1 

+ 33 43 50 

0.5 

4.1 

3.3 

11.3 

03378 + 0457 

3 37 49.7 

+ 4 57 55 

2.1 

0.5 

0.4 

1.3 

03533 + 2606 

3 53 20.2 

+ 26 06 07 

0.4 

05 

0.4 

1.3 

03378 — 0322 

3 37 50.3 

- 3 22 40 

0.3 

0.2 

0.4 

1.2 

03534 + 6945 

3 53 29.0 

+ 69 45 23 

4.4 

5.0 

0.9 

2.1 

03379 + 5207 

3 37 58.2 

+ 52 07 22 

0.5 

3.3 

3.6 

16.7 

03536 + 6235 

3 53 39.9 

+ 62 35 39 

2.4 

3.5 

5.2 

5.7 

03383 - 0359 

3 38 19.4 

- 3 59 20 

0.2 

0.3 

0.5 

1.1 

03540 - 4230 

3 54 03.6 

-42 30 47 

0.2 

0.3 

3.2 

6.4 

03385 + 5948 

3 38 34.7 

+ 59 48 38 

10.5 

2.7 

0 . 4 : 

12.1 

03541 - 1344 

3 54 07.3 

-13 44 32 

8.0 

2.1 

05 

1.1 : 

03386-0127 

3 38 39.0 

- 1 27 27 

0.2 

0.2 

0.8 

2.0 

03544 + 2419 

3 54 26.6 

+ 24 19 06 

2.6 

0.5 

0.4 

5.4 

03387 - 2243 

3 38 45.6 

-22 43 29 

0 . 3 : 

0.5 

5.2 

11.8 

03544 + 3952 

3 54 29.7 

+ 39 52 02 

1.5 

0.3 

0.4 

10.6 

03388 + 3717 

3 38 52.3 

+ 37 17 15 

3.7 

1.1 

0.5 

7.7 

03547 + 2233 

3 54 46.5 

+ 22 33 36 

0.2 

03 

0 . 4 : 

2.1 

03388 - 1054 

3 38 52.6 

-10 54 43 

17.7 

10.6 

1.3 

1.0 

03549-0118 

3 54 54.2 

- 1 18 11 

0.4 

02 

0.4 

1.9 

03391 + 3621 

3 39 08.0 

+ 36 21 05 

13.0 

4.6 

0.9 

7.8 

03550 + 6137 

3 55 03.7 

+61 37 14 

4.5 

1.2 

o-i 

11.4 

03393 + 4737 

3 39 21.8 

+ 47 37 46 

1.9 

0.5 

0.4 

1.4 

03553 + 1826 

3 55 18.3 

+ 18 26 31 

0.2 

03 

0.5 

1.7 

03401 - 1338 

3 40 08.9 

-13 38 49 

0 . 4 : 

I 0.4 

7.3 

21.1 

03556 + 2343 

3 55 37.8 

+ 23 43 01 

| 1.3 

0 . 4 : 

| 0.4 

1.2 
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03557 + 4404 

3 55 42.1 

+ 44 04 39 

36.3 

29.6 

7.9 

3.4 

04104 + 1317 

4 10 25.2 

+ 13 17 32 

0.2 

0.2 

1.1 

1.6 

03557 - 1339 

3 55 42.1 

-13 39 00 

109.7 

27.0 

4.5 

1.1: 

04106 + 2617 

4 10 39.9 

+ 26 17 21 

31.2 

19.8 

2.2 

1.2 

03557 + 3538 

3 55 43.1 

+ 35 38 58 

1.1 

0.3 

0.5 

4.7 

04106 - 2356 

4 10 40.4 

-23 56 53 

4.3 

1.0 

0.4 

1.0 

03558 + 1053 

3 55 52.9 

+ 10 53 10 

11.7 

2.9 

0.5: 

1.0 

04107 - 0400 

4 10 42.6 

- 4 00 39 

4.8 

1.1 

0.4 

1.0 

03560 + 2012 

3 56 05.9 

+ 20 12 03 

0.6 

0.3 

0.5 

4.3 

04107 + 0346 

4 10 46.1 

+ 3 46 31 

3.3 

0.8 

0.4 

1.2 

03562 - 4902 

3 56 15.0 

-49 02 54 

0.2 

0.2 

1.1 

4.1 

04108 + 2803 

4 10 49.3 

+ 28 03 58 

0.8 

3.8 

7.3 

10.5 

03565 + 2139 

3 56 32.3 

+ 21 39 16 

0.2 

0.3 

0.6 

1.4 

04108 +0735 

4 10 51.4 

+ 7 35 23 

0.7 

0.2 

0.4 

1.1 

03566 + 2839 

3 56 40.5 

+ 28 39 55 

4.4 

1.2 

0.4 

6.7 

04108 + 1005 

4 10 52.5 

+ 10 05 10 

1.1 

6.4 

26.0 

36.5 

03571 - 1242 

3 57 09.3 

-12 42 55 

6.5 

1.5 

0.4 

1.0 

04110 + 1329 

4 11 00.6 

+ 13 29 44 

0.9 

0.3: 

0.4 

7.2 

03572 + 5509 

3 57 16.1 

+ 55 09 21 

45.3 

34.6 

5.3 

2.1 

04110 + 1237 

4 11 02.7 

+ 12 37 41 

1.5 

0.4 

0.4 

1.6 

03577 + 2054 

3 57 43.0 

+ 20 54 32 

04 

0.2 

0.6 

7.9 

04111 + 2804 

4 11 06.6 

+ 28 04 41 

2.2 

2.8 

0.4 

10.5 

03578 - 2409 

3 57 48.1 

-24 09 25 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

04111 - 1030 

4 11 07.0 

- 10 30 48 

28.2 

11.5 

1.5 

1.0 

03578 + 1955 

3 57 51.2 

+ 19 55 44 

0.2 

0.3 

1.3 

2.1 

04111 + 2820 

4 11 08.3 

+ 28 20 23 

0.5 

1.4 

1.6 

6.0 

03578 -0631 

3 57 51.9 

- 6 31 28 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

04112 +4817 

4 11 12.7 

+ 48 17 02 

8.1 

1.9 

0.4 

2.6 

03579 + 1221 

3 57 54.1 

+ 12 21 02 

1.2 

0.4: 

0.4 

4.3 

04112 + 0908 

4 11 13.2 

+ 9 08 17 

3.2 

0.7 

0.4 

6.2 

03579 -6132 

3 57 57.0 

-61 32 25 

30.9 

8.2 

1.0 

0.8 

04112 + 2803 

4 11 15.5 

+ 28 03 35 

2.2 

3.6 

3.2: 

15.4 

03579 + 1922 

3 57 59.4 

+ 19 22 26 

0.4 

0.3 

0.7 

1.2: 

04113 + 5334 

4 11 20.4 

+ 53 34 43 

4.6 

1.2 

0.4 

2.4 

03580 + 2217 

3 58 01.8 

+ 22 17 58 

0.2 

0.2 

0.6 

1.6 

041 14 + 4021 

4 11 27.9 

+ 40 21 28 

5.3 

1.2 

0.4 

7.0 

03581 +2003 

3 58 11.9 

+ 20 03 36 

0.9 

0.5: 

0.4 

4.5 

041 14 + 4642 

4 11 27.9 

+46 42 33 

12.0 

5.5 

1.1 

2.2 

03582 + 2013 

3 58 12.1 

+ 20 13 40 

0.3 

0.3 

0.5 

1.5 

04114+ 5252 

4 11 28.5 

+ 52 52 17 

1.8 

0.5 

0.4 

2.2 

03582 + 1819 

3 58 17.2 

+ 18 19 47 

1.0 

0.4 

0.4 

4.8 

04115 + 1425 

4 11 30.1 

+ 14 25 23 

3.6 

0.9 

0.4 

1.4 

03585 + 3006 

3 58 34.8 

+ 30 06 56 

0.9 

0.3: 

0.4 

6.1 

04117 - 5751 

4 11 44.6 

-57 51 30 

0.2 

0.2 

0.3 

1.3 

03595 + 5110 

3 59 31.6 

+ 51 10 41 

5.1 

58.6 

450.3 

777.0 

04117 - 1607 

4 11 46.8 

-16 07 09 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

03597 + 2055 

3 59 42.5 

+ 20 55 42 

1.8 

0.6 

0.4 

1.0 

04118 + 0206 

4 11 50.8 

+ 2 06 39 

1.2 

0.3 

0.4 

4.4 

03598 - 1353 

3 59 49.2 

-13 53 13 

24.7 

12.0 

1.7 

1.0 

04119 - 1251 

4 11 55.4 

-12 51 54 

1.4 

9.0 

16.1 

9.7 

03598 + 1656 

3 59 50.6 

+ 16 56 53 

0.2 

0.3 

0.8 

1.9 

04119 + 4802 

4 11 58.3 

+48 02 42 

4.3 

1.1 

0.4 

3.6 

03598 + 1401 

3 59 51.3 

+ 14 01 37 

0.5 

0.2 

0.6 

1.4 

04120 - 1022 

4 12 00.9 

-10 22 50 

5.6 

1.4 

0.4 

1.0 

03599 + 1632 

3 59 54.9 

+ 16 32 19 

4.3 

1.6 

0.4 

1.1 

04120 + 0622 

4 12 04.8 

+ 6 22 10 

0.4 

0.2 

0.6 

1.1 

04001 - 6217 

4 00 10.0 

-62 17 51 

82.3 

21.9 

3.1 

0.8: 

04121 +0223 

4 12 10.5 

+ 2 23 12 

0.2 

0.2 

0.9 

1.6 

04002 + 5901 

4 00 16.2 

+ 59 01 06 

1.6 

0.4 

0.4 

2.0 

04123-4225 

4 12 20.1 

-42 25 07 

13.4 

2.9 

0.5 

1.0 

04004 + 0844 

4 00 27.7 

+ 8 44 45 

6.2 

1.4 

0.4 

1.2 

04123 + 3342 

4 12 21.2 

+ 33 42 18 

31.4 

13.3 

2.2 

1.4 

04004 + 5547 

4 00 28.0 

+ 55 47 13 

10.7 

6.4 

0.9 

11.7 

04123 + 2357 

4 12 23.4 

+ 23 57 15 

24.4 

7.3 

2.5 

2.5 

04004 + 0551 

4 00 29.4 

+ 5 51 08 

i.l 

0.4 

0.4 

1.0 

04126 + 0831 

4 12 40.1 

+ 8 31 47 

0.2 

0.2 

1.5 

88 

04007 + 1245 

4 00 44.4 

+ 12 45 42 

1.0 

0.3: 

0.4 

6.9 

04126 + 4132 

4 12 41.3 

+41 32 09 

9.5 

4.1 

0.9 

1.6 

04008 + 5831 

4 00 50.3 

+ 58 31 26 

0.7 

0.3: 

0.4 

7.4 

04127 + 5030 

4 12 45.9 

+ 50 30 09 

21.7 

7.3 

2.3 

12.5 

04008 - 0703 

4 00 53.6 

- 7 03 06 

4.8 

1.2 

0.5: 

1.0 

04129 + 0832 

4 12 58.1 

+ 8 32 46 

0.2 

0.3 

2.3 

88 

04009 + 2446 

4 00 54.4 

+ 24 46 39 

0.4 

0.3 

0.7 

9.0 

04130 + 0606 

4 13 00.2 

+ 6 06 21 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

04009 + 6832 

4 00 58.9 

+ 68 32 37 

6.6 

1.6 

0.4 

1.3 

04130 + 3918 

4 13 01.7 

+ 39 18 20 

53.6 

16.5 

3.6 

2.3 

04011 + 1810 

4 01 11.3 

+ 18 10 56 

7.8 

3.5 

0.5 

5.7 

04132 + 6213 

4 13 15.8 

+ 62 13 26 

15.1 

3.9 

1.0 

1.9 

04013 - 2435 

4 01 21.2 

-24 35 48 

10.9 

2.7 

0.4 

1.0 

04133 + 0803 

4 13 23.0 

+ 8 03 22 

0.2 

0.6 

4.5 

5.3 

04013 + 2358 

4 01 22.2 

+ 23 58 14 

4.1 

1.0 

0.4 

1.3 

04134 + 0748 

4 13 24.1 

+ 7 48 23 

3.2 

1.5 

0.4 

7.2 

04013 + 1904 

4 01 22.7 

+ 19 04 44 

4.6 

1.4 

0.5: 

7.7 

04134 + 5044 

4 13 24.4 

+ 50 44 35 

5.6 

1.4 

1.7 

10.7 

04014 + 0224 

4 01 24.7 

+ 2 24 05 

16.1 

7.4 

1.4 

1.3 

04134 - 5611 

4 13 25.0 

-56 11 41 

0.6 

0.8 

7.1 

21.2 

04014 - 2559 

4 01 27.9 

-25 59 06 

5.7 

1.4 

0.4 

1.0 

04137 + 7016 

4 13 45.8 

+ 70 16 06 

0.6 

2.1 

1.3 

1.0 

04015 + 6139 

4 01 31.5 

+ 61 39 31 

11.0 

2.9 

0.6: 

9.1 

04137 - 6235 

4 13 46.5 

-62 35 54 

13.6 

3.4 

0.5 

1.4 

04015 + 1222 

4 01 32.1 

+ 12 22 18 

8.8 

2.1 

0.5 

4.3 

04137 + 1217 

4 13 47.1 

+ 12 17 35 

0.2 

0.2 

1.8 

2.5 

04015 - 1118 

4 01 32.9 

-11 18 53 

0.2 

0.3 

2.6 

4.9 

04137 + 3114 

4 13 47.4 

+ 31 14 33 

58.0 

29.6 

5.2 

2.0 

04016 + 2610 

4 01 40.4 

+ 26 10 47 

3.6 

15.8 

48.4 

54.7 

04139 + 0238 

4 13 58.7 

+ 2 38 09 

0.2 

0.2 

0.6 

2.3 

04017 + 2156 

4 01 44.3 

+ 21 56 46 

7.1 

1.7 

0.5 

5.0 

04140 - 8158 

4 14 00.8 

-81 58 53 

338.7 

160.2 

24.0 

7.9 

04017 + 2603 

4 01 44.3 

+ 26 03 54 

7.7 

2.0 

0.4 

5.5 

04140 + 0103 

4 14 05.1 

+ 1 03 38 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

04019 - 0219 

4 01 55.6 

- 2 19 25 

0.2 

0.2 

1.4 

3.6 

04141 +0008 

4 14 10.2 

+ 0 09 00 

0.2 

0.2 

1.8 

2.8 

04020 - 1551 

4 02 01.6 

-15 51 38 

326.3 

183.6 

23.3 

6.8 

04144+ 1020 

4 14 28.6 

+ 10 20 02 

0.2 

0.4: 

2.5 

6.2 

04020 + 5017 

4 02 02.7 

+ 50 17 01 

0.4 

0.8 

3.5 

11.6 

04145 + 4236 

4 14 33.1 

+42 36 20 

5.2 

1.3 

0.5 

1.5 

04022 - 4329 

4 02 15.2 

-43 29 02 

0.2 

0.2 

3.0 

10.4 

04145 + 0439 

4 14 36.0 

+ 4 39 35 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

04023 + 2114 

4 02 19.2 

+ 21 14 20 

0.2 

0.3 

1.0 

2.0 

04147 + 0218 

4 14 42.9 

+ 2 18 45 

0.2 

0.2: 

1.4 

3.5 

04023 + 2155 

4 02 22.1 

+ 21 55 22 

0.8 

0.3 

0.4 

5.5 

04147 - 5136 

4 14 43.3 

-51 36 38 

1.6 

0.4 

0.4: 

1.0 

04023 + 2152 

4 02 22.9 

+ 21 52 30 

0.7 

0.3 

0.4 

5.0 

04147 + 4944 

4 14 46.0 

+49 44 37 

5.5 

1.5 

0.4 

2.5 

04025 + 6940 

4 02 33.6 

+ 69 40 41 

0.2 

0.2 

3.3 

23.7 

04149 + 0125 

4 14 59.5 

+ 1 25 11 

0.2 

0.3 

2.1 

4.8: 

04026+ 1541 

4 02 36.1 

+ 15 41 44 

1.0 

0.4 

0.4 

1.6 

04150-2508 

4 15 01.4 

-25 08 23 

5.3 

2.1 

0.4 

1.0 

04026 + 6047 

4 02 41.0 

+ 60 47 09 

1.2 

5.5 

14.9 

9.8 

04150- 5554 

4 15 05.9 

-55 54 04 

0.3 

0.2 

0.5 

1.0: 

04028 + 1109 

4 02 51.0 

+ 11 10 00 

0.2 

0.2 

0.6 

1.7: 

04151 +0126 

4 15 07.3 

+ 1 26 21 

0.2 

0.3: 

2.7 

5.0 

04028 + 0416 

4 02 51.8 

+ 4 16 33 

0.2 

0.2 

1.1 

1.7: 

04153 - 1013 

4 15 23.3 

-10 13 27 

3.9 

1.0 

ft 4 

1.0 

04030 + 2435 

4 03 03.8 

+ 24 35 51 

3.0 

0.7 

0.4 

5.9 

04153 + 5441 

4 15 23.5 

+ 54 41 44 

8.7 

2.2 

0.8: 

10.5 

04035 - 1025 

4 03 31.3 

-10 25 49 

8.6 

2.1 

0.5 

1.0 

04154 + 2809 

4 15 24.6 

+ 28 09 24 

1.6 

2.2 

1.5 

6.2 

04040 + 2310 

4 04 05.9 

+ 23 10 53 

1.7 

0.5 

0.4 

6.5 

04155 + 3150 

4 15 31.3 

+ 31 50 49 

4.2 

1.1 

0.4 

1.4: 

04043 - 0748 

4 04 23.6 

- 7 48 27 

13.2 

5.5 

0.8 

1.0 

04155 + 2812 

4 15 34.8 

+ 28 12 01 

33.2 

99.9 

72.3 

166.1 : 

04044 + 4255 

4 04 27.2 

+42 55 15 

3.9 

1.0 

0.4 

1.4 

04156-5925 

4 15 37.0 

-59 25 24 

7.3 

1.6 

0.3 

0.8 

04045 + 4205 

4 04 30.1 

+42 05 21 

11.3 

5.0 

0.8 

1.3 

04156+ 5552 

4 15 37.7 

+ 55 52 43 

8.2 

2.8 

0.7 

2.0 

04046 - 1018 

4 04 37.2 

-10 18 17 

02 

0.2 

0.6 

1.0 

04157 - 1837 

4 15 42.5 

-18 37 42 

42.4 

17.4 

2.6 

1.2 

04046 + 1011 

4 04 40.9 

+ 10 11 40 

0.2 

0.2 

0.5 

4.2 

04158 + 2805 

4 15 51.8 

+ 28 05 09 

0.2 

0.7 

1.0 

7.2 

04047 + 4217 

4 04 45.6 

+ 42 17 29 

11.3 

3.1 

0.6 

4.5 

04159 + 6501 

4 15 56.9 

+ 65 01 14 

2.0 

0.5 

ft 4 

1.6 

04049 + 3735 

4 04 56.1 

+ 37 35 45 

1.2 

0.3 

0.4 

2.1 

04160-3355 

4 16 00.0 

-33 55 12 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

04050 + 5500 

4 05 00.3 

+ 55 00 55 

5.1 

1.2 

0.8 

3.6: 

04160-2050 

4 16 04.7 

-20 50 13 

28.1 

7.4 

1.3 

1.1 

04050 + 4734 

4 05 02.2 

+ 47 34 52 

3.8 

1.9 

0.7 

2.3 

04161 + 2859 

4 16 08.1 

+ 28 59 13 

0.4 

0.6 

0.5: 

1.3 

04051 + 1712 

4 05 07.1 

+ 17 12 25 

5.5 

1.3 

0.5 

5.3 

04161 +0306 

4 16 10.9 

+ 3 06 27 

0.2 

0.2 

0.6 

2.1 

04051 + 2627 

4 05 08.1 

+ 26 27 55 

0.7 

0.4 

0.4 

1.4 

04166 + 4056 

4 16 36.5 

+ 40 56 37 

196.1 

112.6 

16.1 

7.3 

04051 + 6834 

4 05 11.6 

+ 68 34 12 

15.7 

6.9 

1.2 

1.4 

04166 + 5719 

4 16 39.4 

+ 57 19 18 

8.2 

5.6 

1.8 

1.7 

04052 + 2125 

4 05 14.7 

+ 21 25 21 

4.5 

1.2 

0.4 

1.2 

04166 + 5611 

4 16 40.5 

+ 56 11 02 

0.5 

2.4 

7.0 

4.9 

04055 + 2642 

4 05 30.0 

+ 26 42 39 

8.6 

4.4 

0.7 

1.5 

04168 - 5603 

4 16 49.7 

-56 03 09 

0.2 

0.2 

0.5 

1.5 

04059 + 3617 

4 05 54.9 

+ 36 17 46 

4.7 

1.2 

0.7 

2.8 

04168 + 3628 

4 16 50.5 

+ 36 28 08 

4.1 

1.1 

0.4 

1.7 

04059 + 0958 

4 05 57.7 

+9 58 05 

7.4 

1.9 

0.4: 

1.2 

04168 + 3704 

4 16 52.4 

+ 37 04 53 

9.9 

2.5 

0.4 

9.1 

04061 + 3038 

4 06 09.6 

+ 30 38 49 

0.2 

1.0: 

10.0 

21.4: 

04168 + 1000 

4 16 52.9 

+ 10 00 10 

3.3 

0.8 

0.4 

7.3 

04062 + 1928 

4 06 15.7 

+ 19 28 43 

2.8 

0.6 

0.4 

6.1 

04169 + 1530 

4 16 57.1 

+ 15 30 31 

11.2 

2.8 

0.5 

7.6 

04064 + 3321 

4 06 24.2 

+ 33 21 47 

10.7 

4.6 

0.8 

1.3 

04169 + 3150 

4 16 57.3 

+ 31 50 00 

7.3 

1.8 

0.4 

2.2 

04064 + 0831 

4 06 29.0 

+ 8 31 03 

0.3: 

0.4 

3.3 

6.8 

04170-6253 

4 17 02.6 

-62 53 59 

0.9 

1.8 

23.8 

55.3 

04065 - 0813 

4 06 30.7 

- 8 13 56 

12.1 

3.7 

0.6 

1.0 

04170 + 7510 

4 17 03.1 

+ 75 10 40 

0.3 

0.7 

8.4 

23.5 

04068 - 6421 

4 06 49.4 

-64 21 20 

0.5 

0.2 

0.4 

1.4 

04171 + 1354 

4 17 09.6 

+ 13 54 59 

0.4 

0.2 

0.4 

1.9 

04069 + 4202 

4 06 58.8 

+42 02 41 

7.3 

1.8 

0.4 

5.6 

04171 + 3426 

4 17 10.0 

+ 34 26 52 

3.3 

0.8 

0.4 

1.3 

04072 + 1107 

4 07 16.6 

+ 11 07 30 

0.8 

0.3 

0.4 

7.6 

04172 + 2713 

4 17 13.3 

+ 27 13 49 

6.2 

1.4 

0.4 

3.2: 

04073 + 5102 

4 07 18.5 

+ 51 02 30 

16.2 

97.3 

0.3 

2723.0 

04172 + 0158 

4 17 16.5 

+ 1 58 25 

0.2 

0.2 

0.8 

1.9 

04074 + 4204 

4 07 24.6 

+42 04 48 

13.5 

4.2 

0.6 

7.6 

04172 - 0111 

4 17 17.8 

- 1 11 19 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0: 

04077 + 2621 

4 0 7 45.1 

+26 21 04 

0.6 

0.2 

0.4 

8.7 

04174 + 6037 

4 17 25.7 

+ 60 37 04 

10.1 

2.6 

0.5: 

1.7 

04077 + 3327 

4 07 45.5 

+ 33 27 25 

5.0 

1.3 

0.4 

1.4 

04175 -0106 

4 17 30.0 

- 1 06 54 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

04077 + 5112 

4 07 45.8 

+ 51 12 21 

5.1 

1.3 

0.4 

10.8 

04175 +0005 

4 17 30.7 

+ 0 05 53 

0.2 

0.2 

1.3 

3.7 

04081 - 3437 

4 08 10.5 

-34 37 38 

4.5 

1.1 

0.4 

1.0 

04176 + 0045 

4 17 40.1 

+ 0 45 07 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

04082 + 1631 

4 08 12.1 

+ 16 31 10 

0.5 

0.4 

1.5 

5.9 

04177 - 0244 

4 17 44.2 

- 2 44 51 

8.2 

2.1 

0.4: 

1.0 

04084 + 1245 

4 08 26.5 

+ 12 45 37 

1.0 

0.2 

0.4 

6.7 

04177 + 1458 

4 17 46.8 

+ 14 58 40 

0.5 

0.2 

0.4 

9.0 

04085 + 0653 

4 08 30.8 

+ 6 53 26 

1.0 

0.6 

0.4 

1.7 

04179 + 5951 

4 17 55.6 

+ 59 51 43 

57.4 

26.8 

6.4 

8.1 

04085 + 7444 

4 08 31.6 

+ 74 44 24 

7.3 

3.8 

0.6 

1.0 

04180 + 0600 

4 18 01.6 

+ 6 00 47 

1.5 

0.4 

ft 4 

1.2 

04085 + 0211 

4 08 32.4 

+ 2 11 19 

10.1 

2.5 

0.5 

1.3 

04180 - 0208 

4 18 01.8 

- 2 08 59 

0.2 

0.2 

0.4 

1.2 

04086 + 0809 

4 08 36.4 

+ 8 09 34 

3.6 

0.9 

0.4 

1.2 

04180 + 1344 

4 18 05.0 

+ 13 44 51 

0.4 

0.3 

ft 4 

2.0 

04086 + 2915 

4 08 40.8 

+ 29 15 41 

10.5 

5.7 

1.1 

8.8 

04181 + 2713 

4 18 10.0 

+ 27 13 56 

6.4 

1.7 

0.4: 

1.6 

04086 + 0523 

4 08 41.2 

+ 5 23 41 

0.4 

0.2 

0.4 

1.3 

04182 + 8042 

4 18 15.5 

+ 80 42 34 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

04088 - 5614 

4 08 48.8 

-56 14 49 

0.7 

0.6 

0.4 

1.3 

04184 - 1656 

4 18 25.3 

-16 56 53 

9.0 

2.4 

0.5 : 

1.0 

04088 — 3524 

4 08 53.3 

-35 24 11 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

04184 + 0104 

4 18 29.7 

+ 1 04 33 

1.3 

0.3 

0.4 

1.0 

0409 1 — 4207 

4 09 10.0 

-42 07 20 

1.0 

0.2 

0.4 

1.0 

04186-0317 

4 18 39.5 

- 3 17 25 

1.8 

0.7 

0.4 

1.0 

04094 + 6625 

4 09 25.2 

+ 66 25 18 

4.7 

1.3 

0.4 

1.6 

04187 - 0155 

4 18 42.1 

- 1 55 35 

3.5 

0.9 

0.4 

3.4 

04094 — 2515 

4 09 25.2 

-25 15 44 

97.2 

42.2 

5.8 

2.1 

04187 + 0042 

4 18 46.2 

+ 0 42 38 

0.2 j 

0.2 

0.6 

1.4 

04094 + 5012 

4 09 27.1 

+ 50 12 56 

0.3 

0.6 

2.7 

4.0 

04188 + 2748 

4 18 48.4 

+ 27 48 01 

0.4 

0.8 

1.1 

1.2 

04096 + 1709 

4 09 39.1 

+ 17 09 01 

1.5 

0.3: 

0.3 

10.2 

04188 + 2819 

4 18 50.6 

+ 28 19 33 

17.4 

26.0 

15.1 

13.2 

04097 + 0525 

4 09 43.3 

+ 5 25 12 

0.5 

0.8 

8.3 

15.7 

04188 - 0012 

4 18 53.5 

- 0 12 56 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

04097 + 3224 

4 09 46.8 

+ 32 24 21 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

04189 - 5503 

4 18 54.0 

-55 03 20 

0.5 

0.9 

12.5 

41.2 

04098 — 0432 

4 09 51.4 

- 4 32 15 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

04189+ 5146 

4 18 56.8 

+ 51 46 55 

0.5 

0.4 

1.9 

6.6 

04098 + 1430 

4 09 52.1 

+ 14 30 33 

1.1 

0.3 

0.4 

1.5: 

04190 + 4732 

4 19 00.0 

+ 47 32 37 

4.4 

1.0 

0.4 

86 

04100 + 0454 

4 10 04.5 

+ 4 54 15 

0.7 

0.2 

0.4 

8.2 

04190 + 1924 

4 19 02.4 

+ 19 25 00 

14.9 

44.1 

98.2 

96.8 

04101 + 3319 

4 10 09.2 

+ 33 19 37 

4.6 

1.3 

0.4 

1.4 

04190 + 6806 

4 19 03.9 

+ 68 06 20 

5.5 

2.3 

0.5 

1.3 

04102 + 2859 

4 10 17.6 

+ 28 59 46 

8.6 

2.0 

0.4 

6.7 

04191 + 0346 

4 19 07.5 

+ 3 46 48 

5.1 

3.1 

0.4: 

1.0 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12pm 

25pm 

60pm 

100 pun 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12pm 

25pm 

60 pm 

lOOprn 

04192 + 1357 

4 19 15.6 

+ 13 57 42 

0.4 

0.2 

0.4 

2.2 

04307 + 1745 

4 30 45.3 

+ 17 45 35 

1.4 

1.8 

1.2 

6.6 

04192 + 0355 

4 19 16.7 

+ 3 55 46 

0.2 

0 . 3 : 

2.0 

4.1 

04307 + 6210 

4 30 46.0 

+ 62 10 11 

251.7 

91.9 

17.1 

6.3 

04193 - i - 4359 

4 19 20.2 

+43 59 41 

7.4 

2.8 

0.7 

2.3 

04307 - 1238 

4 30 46.4 

- 12 38 51 

0.9 

0.2 

0.4 

1.0 

04194 - i - 2042 

4 19 25.8 

+ 20 42 16 

13.7 

3.6 

0.6 

1.5 

04308 + 2607 

4 30 49.3 

+ 26 07 10 

0.3 

0.4 

0.4 

1.9 

04194 0055 

4 19 27.5 

- 0 55 28 

0.2 

0.2 

0.5 

1.3 

04308 + 2244 

4 30 51.9 

+ 22 44 16 

0.8 

1.3 

2.1 

2.4 

04199 - 2248 

4 19 55.1 

-22 48 06 

13.1 

7.6 

1.2 

1.0 

04309 + 1803 

4 30 54.7 

+ 18 03 58 

0.2 

0.4 

0.8 

6.9 

04200 +- 1725 

4 20 03.1 

+ 17 25 35 

10.1 

2.2 

0.6 

1.7 

04309 + 0055 

4 30 56.6 

+ 0 55 12 

0.3 

0.3 

0.4 

1.0 

04200 + 3605 

4 20 04.4 

+ 36 05 57 

6.5 

1.8 

0.4 

1.5 

04309 + 1444 

4 30 59.0 

+ 14 44 22 

0.9 

0.2 

0.4 

1.6 

04201 0537 

4 20 06.9 

- 5 37 03 

7.1 

2.9 

0.5 

1.0 

04309 - 8416 

4 30 59.7 

-84 16 00 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

04203 + 0425 

4 20 20.4 

+ 4 25 18 

0.2 

0.3 

0.4 

1.3 

04309 - 1053 

4 31 00.0 

-10 53 23 

3.7 

0.8 

0.4 

1.0 

04207 - 0127 

4 20 43.8 

- 1 27 33 

0.4 

0 . 3 : 

0.5 

3.3 

04311 -0004 

4 31 11.3 

- 0 04 36 

39.5 

17.1 

2.4 

1 . 0 . 

04207 + 2250 

4 20 44.7 

+ 22 50 59 

7.7 

2.1 

0.4 

1.4 

04315 - 2952 

4 31 32.7 

-29 52 08 

6.4 

1.4 

0.4 

1.0 

04210 - 2500 

4 21 00.1 

-25 00 30 

6.0 

1.5 

0.4 

1.0 

04315 - 0840 

4 31 35.8 

- 8 40 57 

1.3 

7.5 

33.1 

31.6 

04210 + 0400 

4 21 01.6 

+ 4 00 58 

0.2 

0 . 3 : 

0.5 

1 . 3 : 

04317-0820 

4 31 47.1 

- 8 20 04 

27.0 

6.9 

1.1 

3.9 

04210 - 1 - 3507 

4 21 03.3 

+ 35 07 29 

6.5 

1.6 

0.4 

1.2 

04317 - 0904 

4 31 47.8 

- 9 04 21 

9.3 

2.1 

0.4 

1.0 

04212 + 1719 

4 21 12.7 

+ 17 19 47 

0.7 

0.2 

0.3 

1.4 

04318 -0656 

4 31 48.2 

- 6 56 26 

3.3 

0.7 

0.4 

1.3 

04212 +- 2854 

4 21 17.9 

+28 54 18 

7.5 

1.9 

0.5 

6.6 

04318 + 2422 

4 31 53.5 

+ 24 22 44 

0.3 

0.6 

1.1 

10.1 

04213 + 3911 

4 21 22.9 

+ 39 11 06 

4.7 

1.3 

0.5 

8.0 

04320 + 2938 

4 32 05.6 

+ 29 38 11 

24.1 

9.4 

1.5 

2.7 

04215 + 6000 

4 21 30.6 

+ 60 00 22 

4.2 

9.5 

3.9 

2 . 0 : 

04321 + 4506 

4 32 08.7 

+45 06 43 

3.3 

0.9 

0.4 

10.4 

04216 - 2756 

4 21 39.2 

-27 56 42 

9.8 

2.5 

0.5 

1.0 

04321 + 1705 

4 32 09.4 

+ 17 05 54 

9.8 

2.2 

0.4 

1.6 

04217 — 0705 

4 21 46.4 

- 7 05 17 

0.9 

0 . 2 : 

0.4 

3.9 

04322 + 4736 

4 32 16.1 

+ 47 36 52 

0 . 3 : 

0.5 

4.3 

10.8 

04220 + 1855 

4 22 02.3 

+ 18 55 42 

0.4 

0.4 

0.3 

2 . 1 : 

04324 -+ 2408 

4 32 26.4 

+ 24 08 55 

0.4 

0.6 

0.7 

9.1 

04221 -0052 

4 22 07.4 

- 0 52 22 

0.3 

0.2 

0.6 

1.1 

04324 + 5106 

4 32 28.7 

+ 51 06 39 

12.5 

131.6 

649.2 

642.3 

04221 - 3407 

4 22 09.7 

-34 07 54 

28.8 

7.5 

0.9 

1.0 

04325 - 1419 

4 32 32.0 

-14 19 18 

1.2 

3.6 

7.0 

10.2 

04223 + 2210 

4 22 23.6 

+ 22 10 52 

1.1 

0.4 

0.4 

1.4 

04328 + 1235 

4 32 49.3 

+ 12 35 39 

5.4 

1.5 

0.4 

1.3 

04226 + 1748 

4 22 36.5 

+ 17 48 55 

0.9 

0.2 

0.4 

1.4 

04328 +- 2824 

4 32 49.8 

+ 28 24 46 

54.6 

22.2 

3.4 

1.7 

04226 + 0944 

4 22 37.0 

+ 9 44 26 

0.4 

0.3 

1.4 

2.7 

04328 +■ 2248 

4 32 53.1 

+ 22 48 18 

2.0 

3.6 

8.3 

16.1 

04227 + 0214 

4 22 47.7 

+2 14 31 

2.4 

0.6 

0.4 

1.2 

04328 +- 4452 

4 32 53.3 

+ 44 52 35 

9.6 

2.3 

0.4 

11.9 

04229 + 0056 

4 22 56.5 

+ 0 56 17 

04 

0.2 

0.6 

1.0 

04329 - 5508 

4 32 54.9 

-55 08 50 

1.5 

0.3 

0.4 

1.0 

04233 - 1002 

4 23 19.1 

-10 02 24 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

04329 + 5047 

4 32 58.3 

+ 50 47 21 

3.9 

0.2 

313.0 

654.1 

04233 + 0415 

4 23 23.2 

+ 4 15 40 

4.3 

1.1 

0.4 

1 . 5 : 

04329 + 5045 

4 32 58.4 

+ 50 45 57 

3.4 

13.4 

72.8 

833.7 

04234 + 1530 

4 23 29.5 

+ 15 30 22 

1.2 

0.3 

0.4 

1.9 

04330 - 6307 

4 33 01.7 

-63 07 45 

36.5 

13.3 

1.9 

1.2 

04237 + 1436 

4 23 46.9 

+ 14 36 10 

4.8 

1.0 

0.4 

1.2 

04330 + 1624 

4 33 03.0 

+ 16 24 30 

699.3 

153.3 

25.4 

6.2 

04238 + 5336 

4 23 50.9 

+ 53 36 23 

0.6 

1.2 

9.5 

18.3 

04332 + 4109 

4 33 12.7 

+41 09 46 

15.1 

3.3 

0.6 

1.3 

04238 - 0037 

4 23 53.4 

- 0 37 23 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

04332 + 3658 

4 33 15.5 

+ 36 58 39 

8.6 

4.0 

0.8 

8.0 

04240 + 2535 

4 24 00.3 

+ 25 35 43 

1.0 

1.2 

0.6 

2.0 

04335 + 4349 

4 33 31.6 

+ 43 49 37 

0.2 

0.7 

7.5 

14.8 

04240 + 2559 

4 24 00.4 

+ 25 59 30 

9.2 

19.5 

38.8 

45.1 

04335 - 3039 

4 33 35.9 

-30 39 51 

9.6 

2.5 

0.4 

1.0 

04240 - 0922 

4 24 03.4 

- 9 22 28 

0.8 

0 . 3 : 

0.4 

4.4 

04336-0314 

4 33 36.7 

- 3 14 57 

0.2 

0.2 

1.4 

4.4 

04245 + 6916 

4 24 34.9 

+69 16 07 

4.6 

1.2 

0.4 

0.9 

04336 + 6034 

4 33 37.4 

+ 60 34 02 

0.2 

0.3 

3.7 

6.1 

04247 — 0614 

4 24 44.2 

- 6 14 03 

0.2 

0.2 

1.2 

2.4 

04337 - 0522 

4 33 44.5 

- 5 22 17 

10.0 

3.5 

0 . 5 : 

1.0 

04248 - 0207 

4 24 52.9 

- 2 07 40 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

04338 - 0327 

4 33 48.7 

- 3 27 13 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

04248 + 2612 

4 24 53.2 

+26 12 39 

0.3 

1.3 

4.5 

9.0 

04339 - 1028 

4 33 59.5 

-10 28 37 

0.3 

0.8 

2.7 

3.9 

04250 + 1037 

4 25 01.9 

+ 10 37 27 

0.2 

0.2 

1.4 

2.9 

04340-0014 

4 34 04.5 

- 0 14 45 

0.2 

0.2 

1.2 

4.9 

04250 + 1555 

4 25 05.6 

+ 15 55 57 

29.7 

13.8 

2.5 

1.4 

04343 + 1826 

4 34 18.5 

+ 18 26 30 

0.8 

0.5 

0.5 

1.4 

04251 - 0114 

4 25 11.7 

- 1 14 50 

02 

0.2 

0.7 

1.4 

04344 + 3231 

4 34 25.7 

+ 32 31 27 

18.1 

7.8 

1.3 

9.1 

04253-0715 

4 25 22.6 

- 7 15 17 

03 

0.3 

0.7 

0 . 9 : 

04345 + 4835 

4 34 30.3 

+48 35 40 

0.5 

1.4 

10.9 

14.9 

04255 + 1003 

4 25 34.4 

+ 10 03 13 

89.5 

46.2 

7.6 

2.6 

04345 - 2740 

4 34 33.4 

-27 40 44 

34.6 

15.8 

2.5 

1.2 

04255 + 1614 

4 25 35.1 

+ 16 14 59 

5.3 

1.2 

0.4 

1.2 

04352 + 6602 

4 35 12.2 

+ 66 02 53 

41.3 

11.9 

3.5 

2.4 

04256 + 1904 

4 25 41.6 

+ 19 04 15 

12.8 

3.1 

0.5 

1.8 

04353 + 1224 

4 35 21.5 

+ 12 24 42 

1.1 

0 . 3 : 

0.4 

1.5 

04256 + 6930 

4 25 41.6 

+ 69 30 15 

3.9 

3.4 

0.4 

1.1 

04353 + 2604 

4 35 23.9 

+ 26 04 51 

1.9 

3.8 

5.8 

6.2 

04257 + 1551 

4 25 43.9 

+ 15 51 10 

9.8 

2.2 

0.4 

1.5 

04354 - 1746 

4 35 25.2 

-17 46 51 

1.7 

0.7 

0.4 

1.0 

04257 + 1545 

4 25 46.8 

+ 15 45 37 

3.0 

0.6 

0.4 

1.9 

04355 + 0814 

4 35 31.8 

+ 8 14 13 

70.7 

29.8 

4.5 

2.0 

04259-2919 

4 25 56.4 

-29 19 27 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

04356 + 6738 

4 35 40.2 

+ 67 38 17 

0.3 

1.5 

5.1 

5.2 

04259 - 0440 

4 25 56.9 

- 4 40 25 

0.2 

1.4 

3.9 

3.3 

04358 - 1424 

4 35 52.0 

-14 24 09 

14.1 

3.1 

0.5 

4.1 

04260 + 1256 

4 26 02.1 

+ 12 56 16 

0.6 

0.4 

0.4 

1.3 

04359 + 5258 

4 35 57.6 

+ 52 58 56 

4.3 

1.0 

0.4 

12.6 

04260 + 2148 

4 26 02.8 

+21 48 51 

0.5 

0.2 

0.4 

1.8 

04359 + 5322 

4 35 59.5 

+ 53 22 33 

0.6 

0.2 

0.4 

16.1 

04260 + 6444 

4 26 03.5 

+ 64 44 25 

0.6 

6.8 

46.3 

50.7 

04360 + 0643 

4 36 05.1 

+ 6 43 19 

5.2 

1.4 

0.4 

1.0 

04260 + 2437 

4 26 05.6 

+ 24 37 16 

12.3 

7.3 

1.4 

2.8 

04361 -6210 

4 36 10.4 

-62 10 27 

5549.0 

1752.0 

246.6 

79.5 

04261 +6420 

4 26 06.5 

+ 64 20 00 

7.9 

2.2 

0.4 

10.2 

04362 + 4913 

4 36 16.0 

+49 13 02 

0.4 

1.2 

4.9 

17.3 

04262 - 0352 

4 26 17.1 

- 3 52 41 

0.2 

0.2 

1.2 

2.7 

04365 + 2535 

4 36 31.0 

+ 25 35 52 

1.1 

8.6 

35.7 

38.5 

04262 + 3945 

4 26 17.9 

+ 39 45 29 

45.7 

14.5 

3.8 

2.3 

04365 +4717 

4 36 35.1 

+ 47 17 15 

0.3 

5.3 

32.2 

54.4 

04263 + 3841 

4 26 18.7 

+ 38 41 17 

2.7 

0.7 

0.4 

6.5 

04366 + 5022 

4 36 36.6 

f 50 22 36 

2.9 

54.1 

198.9 

467. 1 : 

04263 + 2426 

4 26 21.7 

+24 26 26 

14.9 

38.8 

59.3 

46.4 

04366 - 1326 

4 36 37.1 

- 13 26 42 

0.5 

0.3 

0.4 

1.1 

04264 + 0950 

4 26 27.6 

+9 50 11 

14.2 

5.5 

0.8 

5.1 

04368 + 5021 

4 36 48.2 

+ 50 21 32 

3.0 

9 . 4 : 

32.1 

488 . 6 : 

04265 + 4550 

4 26 30.4 

+45 50 30 

17.8 

4.7 

0.6 

9.4 

04369 + 2539 

4 36 54.6 

+ 25 39 17 

5,0 

6.8 

7.1 

17 . 7 : 

04265 + 5718 

4 26 31.7 

+ 57 18 13 

58.7 

34.5 

7.5 

3.8 

04370 - 1427 

4 37 01.6 

-14 27 23 

2.9 

0.7 

0.4 

3.6 

04267 + 5220 

4 26 43.1 

+ 52 20 28 

0.4 

0 . 5 : 

11.0 

79.1 

04374 - 3033 

4 37 25.9 

-30 33 14 

4.5 

1.2 

0.4 

1.0 

04267 + 2626 

4 26 43.5 

+26 26 43 

0.2 

0.5 

0.5 

2.0 

04374 - 1703 

4 37 29.0 

-17 03 36 

2.0 

0.5 

0.4 

1.0 

04267 + 2600 

4 26 47.3 

+ 26 00 13 

0.4 

0.6 

0.7 

1.7 

04376 + 4435 

4 37 37.4 

+44 35 11 

1.6 

0.4 

0.4 

9.0 

04267 - 1309 

4 26 47.8 

-13 09 26 

0.9 

0.5 

0.4 

1.0 

04377 — 0457 

4 37 45.5 

- 4 57 45 

0.2 

0.2 

1.3 

3.1 

04268 + 5852 

4 26 52.5 

+ 58 52 45 

0.3 

0.2 

0.4 

2.4 

04378 + 7532 

4 37 48.4 

+ 75 32 39 

0.2 

0 . 2 : 1 

2.2 

7.0 

04269 + 3510 

4 26 57.2 

+ 35 10 01 

362.1 

339.8 

3119.0 

5002.0 

04380 + 4005 

4 38 02.1 

+40 05 47 

14.0 

6.3 

1.1 

5.8 

04269 + 0503 

4 26 59.8 

+ 5 03 21 

12.4 

3.2 

0 . 5 : 

1.0 

04380 + 2553 

4 38 02.3 

+ 25 53 51 

0.7 

1.0 

10.8 

17.8 

[ 04271 +7146 

4 27 07.0 

+ 71 46 32 

0.2 

0.2 

0.8 

4.0 

04381 + 2540 

4 38 07.6 

+ 25 40 48 

0.4 

2.6 

10.1 

13.5 

04271 + 1807 

4 27 09.4 

+ 18 07 18 

0.2 

1.5 

3.4 

4.1 

04381 - 1746 

4 38 11.9 

-17 46 46 

1.6 

0.4 

0.4 

1.0 

04272 + 1603 

4 27 13.5 

+ 16 03 49 

6.7 

1.7 

0.4 

6.5 

04382 + 4023 

4 38 13.4 

+40 23 35 

3.6 

1.0 

0 . 4 : 

1.7 

04272 + 1531 

4 27 16.2 

+ 15 31 46 

0.4 

0.2 

0.4 

6.1 

04382 - 1417 

4 38 14.8 

- 14 17 47 

104.6 

53.5 

8.4 

3.8 

04274 + 2420 

4 27 25.2 

+24 20 07 

0.5 

0.6 

0.5 

6.7 

04382 - 1946 

4 38 15.2 

- 19 46 02 

67.7 

17.0 

2.8 

1.0 

04274 - 1236 

4 27 27.2 

-12 36 43 

0.2 

0.2 

0.8 

1.8 

04383 + 2048 

4 38 20.2 

- 1-20 48 20 

0.3 

0.3 

0.3 

9.3 

04276 + 2554 

4 27 40.4 

+ 25 54 57 

1.9 

2.1 

1.4 

2.7 

04385 -0828 

4 38 30.5 

- 8 28 08 

0.4 

1.6 

2.9 

2.0 

04276 + 1605 

4 27 41.0 

+ 16 05 10 

0.7 

0.3 

0.4 

10.4 

04385 + 2550 

4 38 34.2 

+ 25 50 43 

0.5 

1.5 

2.8 

7.8 

04277 + 1534 

4 27 46.1 

+ 15 35 00 

0.4 

0.3 

0.4 

7.9 

04386 + 5722 

4 38 38.2 

+ 57 22 11 

17.9 

23.0 

4.3 

1.5 

04278 + 1337 

4 27 48.7 

+ 13 37 02 

0.5 

0.3 

0.4 

1.7 

04387 + 2433 

4 38 44.3 

+ 24 33 05 

3.1 

0.8 

0.3 

2.1 

04278 + 2435 

4 27 50.6 

+ 24 35 24 

0.7 

1.3 

3.3 

4.1 

04387 - 3819 

4 38 46.0 

-38 19 49 

158.1 

67.3 

9.3 

3.0 

04278 + 1603 

4 27 51.8 

+ 16 03 50 

0.2 

0.3 

0.9 

2 . 5 : 

04389 - 0257 

4 38 57.2 

- 2 57 12 

0.3 

0.9 

5.6 

13.2 

04280 + 2722 

4 28 01.4 

+ 27 22 58 

42.0 

22.3 

3.6 

2.1 

04389-4157 

4 38 58.1 

-41 57 32 

1.6 

0.3 

0.5 

1.4 

04281 - 0944 

4 28 10.8 

- 9 44 09 

0.2 

0.3 

0.5 

0 . 9 : 

04390 + 2517 

4 39 04.1 

+ 25 17 30 

0.6 

0.7 

1.5 

7.5 

04282 + 2314 

4 28 12.7 

+23 14 21 

3.4 

0.9 

0.3 

7.1 

04391 + 7500 

4 39 10.7 

+ 75 00 29 

8.3 

3.0 

0.6 

1.0 

04282 + 1459 

4 28 16.3 

+ 14 59 54 

11.4 

3.0 

0.5 

1.8 

04393 - 0802 

4 39 23.3 

- 8 02 59 

19.5 

6.3 

0.9 

1 . 3 : 

04284 + 0731 

4 28 28.4 

+ 7 31 25 

0.2 

0.3 

2.6 

5.1 

04394 - 2404 

4 39 24.9 

-24 04 16 

4.3 

1.2 

0.4 

1.0 

04287 + 1801 

4 28 43.8 

+ 18 01 51 

10.0 

106.2 

372.8 

456.0 

04395 + 2509 

4 39 33.8 

+ 25 09 53 

0.6 

1.2 

0 . 8 : 

2.7 

04287 + 1807 

4 28 44.8 

+ 18 07 34 

10.0 

30.2 

77.4 

456.0 

04395 + 3601 

4 39 34.1 

+ 36 01 15 

470.8 

1 107.0 

1035.0 

338.0 

04288 + 2417 

4 28 48.7 

+24 17 54 

0.3 

1.0 

2.5 

5.5 

04396 + 0647 

4 39 40.2 

+ 6 47 00 

49.3 

30.1 

5.5 

2.2 

04289 + 1 544 

4 28 59.8 

+ 15 44 40 

0.3 

0.3 

0.7 

7.4 

04399 + 1852 

4 39 59.1 

+ 18 52 02 

0.3 

0.2 

0.3 

2.5 

04290 + 1815 

4 29 03.6 

+ 18 15 13 

0 . 4 : 

0.5 

0.5 

6.7 

04400 - 203 1 

4 40 05.2 

-20 31 39 

0.2 

0.2 

1.0 

3.4 

04292 — 0441 

4 29 12.7 

- 4 41 37 

0.2 

0.2 

1.0 

2.0 

04403 + 003 1 

4 40 21.0 

+ 0 31 31 

0.2 

0.2 

1.6 

4.9 

04292 + 2422 

4 29 13.2 

+ 24 22 39 

1.0 

3.9 

7.0 

9.5 

04404 - 7427 

4 40 26.9 

-74 27 27 

64.5 

49.0 

6.8 

2.1 

04292 + 3100 

4 29 14.0 

+ 31 00 44 

40.4 

23.5 

3.4 

1.7 

04404 + 4839 

4 40 27.7 

+48 39 11 

5.3 

1.7 

0 . 5 : 

1.9 

04293 + 0640 

4 29 18.8 

+ 6 40 18 

0.2 

0.2 

1.5 

3.7 

04407 + 4041 

4 40 45.5 

+ 40 41 38 

0.4 

0.2 

0.4 

1.7 

04293 - 0009 

4 29 18.9 

- 0 09 01 

7.3 

1.7 

0.4 

1.0 

04409 + 2514 

4 40 57.4 

+ 25 14 39 

13.9 

3.8 

0 . 7 : 

6.3 

04293 + 5241 

4 29 21.7 

+ 52 42 00 

9.2 

2.5 

0 . 4 : 

8.5 

04410 + 2040 

4 41 00.4 

+ 20 40 20 

17.2 

8.2 

1.4 

1.6 

04294-0551 

4 29 24.7 

- 5 51 47 

0.2 

0.3 

2.6 

3.8 

04410 + 1752 

4 41 05.1 

+ 17 52 17 

4.2 

1.1 

0.3 

1.6 

04296 + 5037 

4 29 36.8 

+ 50 37 12 

1.2 

2.2 

15.8 

31.8 

04412 - 3051 

4 41 12.6 

-30 51 29 

5.5 

1.2 

0.4 

1.0 

04296 + 1725 

4 29 37.3 

+ 17 25 21 

1.2 

1.6 

2.9 

5.0 

04414 + 0844 

4 41 25.4 

+ 8 44 50 

0.2 

0.2 

0.6 

1.7 

04296 + 2546 

4 29 39.7 

+ 25 46 13 

1.2 

1.7 

2.2 

2.3 

04415 +1135 

4 41 34.9 

+ 11 35 18 

9.0 

3.9 

0.7 

2.0 

04297 + 4836 

4 29 47.1 

+48 36 27 

19.9 

5.8 

1.5 

10.5 

04416 - 0835 

4 41 40.0 

- 8 35 48 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

04298 - 2048 

4 29 48.2 

-20 48 16 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

04417 + 4341 

4 41 47.3 

+43 41 42 

3.2 

0.8 

0.4 

2.3 

04298 + 2233 

4 29 48.4 

+22 33 34 

13.4 

6.5 

1.8 

4.0 

04418 + 7246 

4 41 52.1 

+ 72 46 13 

0.2 

1.1 

3.9 

4.6 

04300 + 2403 

4 30 04.7 

+ 24 03 28 

0.5 

0.9 

1.0 

74 

04418 + 4153 

4 41 53.2 

+ 41 53 19 

2.4 

3.8 

89.1 

209.1 

04302 + 4425 

4 30 12.2 

+44 25 11 

0.5 

1.2 

1.7 

5.0 

04419 + 3249 

4 41 59.4 

+ 32 49 39 

29.3 

8.0 

1.3 

8.1 

04303 + 2240 

4 30 19.4 

+ 22 40 18 

2.0 

2.6 

1.6 

7.9 

04420 - 1245 

4 42 00.5 

-12 45 46 

12.9 

4.8 

0.9 

1 . 3 : 

04303 + 1244 

4 30 23.6 

+ 12 44 47 

5.4 

1.5 

0 . 4 : 

1.6 

04421 + 2436 

4 42 07.8 

+ 24 36 28 

7.4 

3.2 

0.6 

8.1 

04305 — 5442 

4 30 31.3 

-54 42 18 

0.2 

0.2 

0.7 

3.6 

04421 - 2158 

4 42 10.3 

-21 58 19 

0.2 

0.2 

1.2 

2.1 

04305 +0514 

4 30 31.6 

+5 14 58 

0.3 

0.7 

1.2 

2.5 

04424 - 0242 

4 42 26.4 

- 2 42 35 

9.6 

4.2 

0.7 

1.0 

04305 + 2414 

4 30 32.1 

+ 24 14 54 

2.1 

3.0 

1.7 

6.9 

04429 - 2122 

4 42 54.8 

-21 22 25 

5.7 

1.3 

0.4 

1.0 

04305 + 4709 

4 30 32.4 

+ 47 09 21 

15.5 

6.5 

1.1 

11.8 

04430 - 2356 

4 43 02.8 

23 56 45 

13.4 

5.9 

1.1 

1.0 

k 04306 + 2514 

4 30 36.1 

+ 25 14 24 

1.0 

1.3 

1.3 

2.2 

04437 - 1231 

4 43 42.6 

-12 31 54 

0.2 

| 0.2 

1.0 

1 2.5 
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04438 + 3544 

4 

43 

53.9 

+ 35 

44 

26 

04439 + 2531 

4 

43 

55.2 

+ 25 

31 

35 

04439 + 4554 

4 

43 

56.7 

+ 45 

54 

41 

04440 + 2605 

4 

44 

02.7 

+ 26 

05 

22 

04441 + 1657 

4 

44 

06.5 

+ 16 

57 

20 

04442 + 1653 

4 

44 

13.3 

+ 16 

53 

22 

04444 + 3638 

4 

44 

25.9 

+ 36 

38 

07 

04445 -j- 6125 

4 

44 

34.8 

+ 61 

25 

11 

04448 + 2203 

4 

44 

48.8 

+ 22 

03 

06 

04448 - 4920 

4 

44 

49.4 

-49 

20 

06 

04449 - 5920 

4 

44 

56.6 

-59 

20 

06 

04450 + 5937 

4 

45 

04.1 

+ 59 

37 

29 

04450 - 5952 

4 

45 

04.7 

-59 

52 

31 

04453 + 4311 

4 

45 

19.0 

+ 43 

11 

17 

04453 - 1701 

4 

45 

22.0 

-17 

01 

21 

04455 - 3617 

4 

45 

31.1 

-36 

17 

50 

04455 + 5119 

4 

45 

32.4 

+ 51 

19 

10 

04458 + 2837 

4 

45 

53.6 

+ 28 

37 

27 

04459-0137 

4 

45 

58.2 

- 1 

37 

33 

04459 + 6804 

4 

45 

59.0 

+ 68 

04 

55 

04460 + 3121 

4 

46 

00.0 

+ 31 

21 

05 

04461 -0454 

4 

46 

06.6 

- 4 

54 

27 

04461 -0545 

4 

46 

09.5 

- 5 

45 

36 

04461 - 0624 

4 

46 

09.8 

- 6 

24 

28 

04465 + 3724 

4 

46 

30.6 

+ 37 

24 

04 

04468 + 5019 

4 

46 

48.6 

+ 50 

19 

27 

04468 + 1 549 

4 

46 

52.2 

+ 15 

49 

06 

04470 + 0314 

4 

47 

02.0 

+ 3 

14 

30 

04470 + 1336 

4 

47 

05.9 

+ 13 

36 

14 

04471 + 0652 

4 

47 

08.1 

+ 6 

52 

32 

04471 + 5209 

4 

47 

09.4 

+ 52 

09 

07 

04472 + 2801 

4 

47 

14.3 

+ 28 

01 

13 

04473 + 3920 

4 

47 

21.9 

+ 39 

20 

07 

04473 + 6325 

4 

47 

23.4 

+ 63 

25 

17 

04474 - 0228 

4 

47 

28.3 

- 2 

28 

26 

04476 + 4248 

4 

47 

41.3 

+42 

48 

59 

04477 + 1542 

4 

47 

46.0 

+ 15 

42 

44 

04478 + 0848 

4 

47 

52.5 

+ 8 

48 

53 

04479- 1618 

4 

47 

56.1 

-16 

18 

08 

04481 + 4431 

4 

48 

09.3 

+ 44 

31 

02 

04482 - 0530 

4 

48 

16.5 

- 5 

30 

12 

04483 + 0736 

4 

48 

19.6 

+ 7 

36 

46 

04483 + 2826 

4 

48 

22.5 

+ 28 

26 

34 

04485 + 0531 

4 

48 

32.5 

+ 5 

31 

11 

04486 + 3042 

4 

48 

36.7 

+ 30 

42 

14 

04486 + 7412 

4 

48 

39.0 

+ 74 

12 

32 

04487 + 3942 

4 

48 

43.6 

+ 39 

42 

02 

04488 + 2855 

4 

48 

52.6 

+ 28 

55 

05 

04490 + 6615 

4 

49 

01.6 

+ 66 

15 

34 

04491 + 1727 

4 

49 

08.8 

+ 17 

27 

16 

04491 + 3825 

4 

49 

10.7 

+ 38 

25 

23 

04492-0618 

4 

49 

14.7 

- 6 

18 

54 

04492 + 3637 

4 

49 

15.9 

+ 36 

37 

12 

04496 + 0826 

4 

49 

37.5 

+ 8 

26 

03 

04497 + 1410 

4 

49 

42.0 

+ 14 

10 

04 

04497 + 7806 

4 

49 

42.8 

+ 78 

06 

38 

04500 - 0301 

4 

50 

04.1 

- 3 

01 

56 

04502-0317 

4 

50 

14.1 

- 3 

17 

54 

04504 + 4949 

4 

50 

25.8 

+ 49 

49 

11 

04505 + 2241 

4 

50 

31.1 

+ 22 

41 

33 

04506 - 4656 

4 

50 

37.0 

-46 

56 

07 

04506- 1826 

4 

50 

41.1 

-18 

26 

10 

04507 + 0225 

4 

50 

46.7 

+ 2 

25 

36 

04508 - 0426 

4 

50 

48.7 

- 4 

26 

58 

04516 + 4320 

4 

51 

37.5 

+43 

20 

14 

04516 + 0221 

4 

51 

37.9 

+ 2 

21 

32 

04516 + 4040 

4 

51 

40.9 

+40 

40 

08 

04516- 1232 

4 

51 

41.2 

-12 

32 

35 

04516 + 0851 

4 

51 

41.8 

+ 8 

51 

19 

04519 + 3017 

4 

51 

59.4 

+ 30 

17 

10 

04520 + 0311 

4 

52 

01.5 

+ 3 

11 

14 

04520 + 4601 

4 

52 

02.0 

+46 

01 

42 

04520 + 0741 

4 

52 

05.7 

+ 7 

41 

58 

04521 + 1004 

4 

52 

09.1 

+ 10 

04 

20 

04523 + 4718 

4 

52 

20.6 

+ 47 

18 

15 

04524 + 4324 

4 

52 

28.9 

+ 43 

24 

55 

04525 + 3028 

4 

52 

33.8 

+ 30 

28 

20 

04526 + 5544 

4 

52 

41.6 

+ 55 

44 

46 

04528 + 5902 

4 

52 

48.7 

+ 59 

02 

34 

04528 + 3029 

4 

52 

49.2 

+ 30 

29 

21 

04530 + 4427 

4 

53 

05.9 

+44 

27 

59 

04531 + 1820 

4 

53 

10.0 

+ 18 

20 

17 

04535 + 3752 

4 

53 

30.8 

+ 37 

52 

32 

04535 + 1326 

4 

53 

33.3 

+ 13 

26 

13 

04537 + 3305 

4 

53 

43.8 

+ 33 

05 

18 

04539 - 2957 

4 

53 

54.6 

-29 

57 

38 

04543 + 4829 

4 

54 

21.6 

+48 

29 

02 

04544+ 1704 

4 

54 

28.5 

+ 17 

04 

37 

04547 + 4753 

4 

54 

44.7 

+ 47 

53 

54 

04547 + 2352 

4 

54 

45.8 

+ 23 

52 

18 

04553 - 6825 

4 

55 

18.4 

-68 

25 

15 

04554 + 4437 

4 

55 

29.8 

+ 44 

37 

07 

04555 + 2946 

4 

55 

33.5 

+ 29 

46 

02 

04557 + 5304 

4 

55 

47.1 

+ 53 

04 

51 

04559 + 7411 

4 

55 

57.2 

+ 74 

11 

46 

04559 +0138 

4 

55 

57.4 

+ 1 

38 

18 

04560 - 0608 

4 

56 

05.2 

- 6 

08 

39 

04561 - 1646 

4 

56 

07.2 

-16 

46 

14 

04562 + 0803 

4 

56 

17.7 

+ 8 

03 

22 

04566 - 6928 

4 

56 

40.0 

-69 

28 

56 

04566 + 5606 

4 

56 

40.6 

+ 56 

06 

28 

04569 + 2706 

4 

56 

54.3 

+ 27 

06 

40 

04569 + 3934 

4 

56 

56.6 

+ 39 

34 

53 

04572 + 4009 

4 

57 

12.8 

+ 40 

09 

32 

04573 - 1452 

4 

57 

19.4 

-14 

52 

49 

04574 - 1020 

4 

57 

28.7 

-10 

20 

12 

04575 + 1251 

4 

57 

35.4 

+ 12 

51 

42 

04577-0325 

4 

57 

45.6 

- 3 

25 

29 

04579 + 3953 

4 

57 

54.9 

+ 39 

53 

18 

04579 - 2605 

4 

57 

56.0 

-26 

05 

56 

04579 + 7341 

4 

57 

56.1 

+ 73 

41 

34 

04579 + 4703 

4 

57 

56.6 

+ 47 

03 

03 

04583 - 0549 

4 

58 

21.2 

- 5 

49 

17 

04583 + 4345 

4 

58 

22.8 

+43 

45 

06 

04584 + 0515 

4 

58 

28.7 

+ 5 

15 

57 

04589 + 6022 

4 

58 

57.1 

+ 60 

22 

17 

04589 + 4100 

4 

58 

58.4 

+41 

00 

17 


I2fxm 

25fi.m 

60fj.ni 

lOOfim 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

I2fim 

2Sfim 

60fim 

4.1 

1.0 

0.4 

1.6 

04590 + 0635 

4 59 04.0 

+ 6 35 36 

4.4 

1.2 

0.4 

6.4 

1.6 

0.4 

8.5 

04591 -0419 

4 59 09.0 

- 4 19 51 

0.2 

0.6 

4.0 

4.9 

1.2 

0.4 

1.5 

04594 - 1419 

4 59 25.5 

-14 19 57 

0.2 

ft 2 

1.4 

22.5 

18.0 

6.4 

2.5: 

04594 + 4704 

4 59 29.3 

+ 47 04 50 

13.3 

6.8 

1.1 : 

1.0 

1.1 

0.7: 

8.9 

04595 + 5033 

4 59 31.4 

+ 50 33 44 

33.5 

11.0 

2.9 

3.1 

4.1 

5.3 

5.5 

04598 - 3406 

4 59 51.0 

-34 06 11 

0.2 

0.4 

2.3 

0.6 

0.2 

0.4 

2.1 

04599 + 1514 

4 59 56.5 

+ 15 14 58 

10.8 

3.3 

1.4 

15.8 

4.0 

0.7 

5.8 

05001 - 2620 

5 00 07.6 

-26 20 43 

4.0 

0.9 

0.4 

7.7 

1.8 

0.3 

6.8 

05003 - 2119 

5 00 19.3 

-21 19 33 

0.7 

0.2 

0.4 

5.8 

2.0 

0.5: 

1.0 

05006-2251 

5 00 38.1 

-22 51 54 

3.0 

0.7 

0.4 

1.4 

4.0 

34.4 

68.2 

05007 - 0300 

5 00 46.8 

- 3 00 26 

ft 2 

0.3: 

2.7 

3.1 

0.8 

0.4 

1.7 

05013 + 2505 

5 01 22.9 

+ 25 05 39 

0.2 

0.3 

0.3 

4.9 

1.6 

0.4 

1.0 

05017+ 5854 

5 01 45.7 

+ 58 54 17 

1.9 

1.3 

2.2 

1.5 

0.5 

0.4 

1.3 

05018 + 5857 

5 01 50.1 

+ 58 57 15 

1.9 

0.5 

0.4 

1.1 

0.2 

0.4 

1.0 

05018 + 5348 

5 01 52.2 

+ 53 48 50 

5.6 

1.5 

0.6: 

13.4 

3.1 

0.6 

1.0 

05019+ 5634 

5 01 55.6 

+ 56 34 25 

11.4 

3.9 

0.7 

6.9 

7.1 

2.2 

2.4: 

05019 + 6106 

5 01 56.6 

+61 06 10 

4.0 

1.0 

0.4 

10.1 

3.2 

0.6 

2.0 

05019- 1008 

5 01 56.8 

-10 08 38 

0.2 

0.2 

0.5 

0.2 

0.2 

0.8 

1.2 

05020-0351 

5 02 01.9 

- 3 51 16 

2.6 

3.7 

2.8 

94.9 

26.5 

6.3 

4.7 

05022-0421 

5 02 15.1 

- 4 21 52 

ft 2 

0.2 

1.3 

3.0 

0.8 

0.4 

1.6 

05024 + 4352 

5 02 29.9 

+ 43 52 26 

1.9 

0.6 

0.4 

0.2 

0.3 

2.0 

2.0 

05026 - 3532 

5 02 36.3 

-35 33 00 

8.9 

2.1 

0.4: 

0.8 

0.2 

ft 4 

4.4 

05026 + 4447 

5 02 38.5 

+ 44 47 40 

41.8 

18.9 

3.6 

0.4 

0.6 

5.7 

14.2 

05027 - 2158 

5 02 42.8 

-21 58 20 

157.2 

82.0 

11.5 

12.5 

3.0 

0.8 

2.4 

05027 - 7124 

5 02 44.2 

-71 24 15 

1.0 

11.9 

3.8 

3.8 

1.0 

ft 4 

1.6 

05028 + 1038 

5 02 48.2 

+ 10 38 22 

0.2 

1.2 

1.9 

5.9 

1.4 

0.4 

2.4 

05028 + 0106 

5 02 48.5 

+ 1 06 38 

183.8 

51.6 

14.0 

0.2 

0.5: 

3.4 

4.7 

05029 + 3839 

5 02 56.1 

+ 38 39 06 

6.7 

1.8 

0.5 

4.7 

1.2 

ft 4 

<19 

05029 + 4110 

5 02 57.7 

+41 10 04 

1.2 

0.3 

0.4 

6.4 

1.5 

0.4 

ft 9 

05029+ 3135 

5 02 58.5 

+ 31 35 57 

0.2 

0.3 

0.4 

4.2 

1.0 

0.4 

7.0 

05030- 1156 

5 03 05.4 

-11 56 25 

0.2 

0.3 

2.4 

7.7 

2.0 

0.3: 

1.6 

0503 1 + 3447 

5 03 08.3 

+ 34 47 20 

12.5 

3.0 

0.6 

5.5 

2.1 

ft 4 

1.3 

05031 + 3519 

5 03 09.9 

+ 35 19 18 

11.5 

5.3 

0.8 

23.4 

6.2 

1.0 

5.0 

05033 - 2226 

5 03 21.0 

-22 26 18 

56.8 

15.7 

2.1 

0.2 

0.2 

2.5 

3.2 

05034 + 0402 

5 03 24.7 

+ 4 02 09 

3.1 

1.0 

ft 4 

0.2 

0.6 

6.1 

11.0 

05035 - 3802 

5 03 30.1 

-38 02 43 

1.3 

1.8 

25.0 

14.2 

4.4 

0.9 

2.1 

05035 - 1002 

5 03 35.1 

-10 02 58 

0.2 

0.2 

2.0 

0.8 

0.2: 

0.4 

1.0 

05036 - 4938 

5 03 40.6 

-49 38 40 

12.3 

3.0 

0.6: 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

05039 - 6724 

5 03 57.1 

-67 24 37 

0.7 

2.0 

33.9 

0.3 

0.5 

5.0 

7.5 

05040 + 0028 

5 04 01.5 

+ 0 28 58 

16.3 

8.8 

2.5 

0.2 

0.2 

0.8 

2.9 

05041 + 3250 

5 04 09.9 

+ 32 50 42 

3.1 

0.8 

0.5 

0.9 

0.4: 

0.4 

ft 9 

05042 + 3043 

5 04 14.3 

+ 30 43 24 

9.1 

2.7 

0.5 

33.1 

10.6 

6.4 

4.3 

05045 + 1834 

5 04 31.1 

+ 18 34 48 

1.9 

0.6 

0.3 

0.8 

0.2 

ft 4 

0.9 

05045 - 3201 

5 04 31.9 

-32 01 04 

0.2 

0.2 

0.7 

3.7 

6.5 

7.1 

5.5 

05046 + 3020 

5 04 38.1 

+ 30 20 14 

2.1 

3.5 

3.2 

10.2 

5.3 

0.9 

1.0 

05048 + 4416 

5 04 51.4 

+44 16 56 

0.2 

0.5 

4.1 

0.4 

0.8 

2.4 

8.5 

05049 + 2138 

5 04 55.1 

+ 21 38 25 

1.7 

1.2 

3.3 

12.7 

4.9 

0.8 

1.3 

05050+2412 

5 05 05.7 

+ 24 12 08 

0.5 

1.1 

ft 3 

1.0 

0.3 

0.4 

1.1 

05052 + 4230 

5 05 15.0 

+42 30 53 

8.0 

2.2 

0.4 

3.2 

1.0 

0.3 

7.1 

05053 - 0805 

5 05 19.8 

- 8 05 02 

0.3 

1.3 

9.1 

16.6 

7.7 

2.4 

8.5 

05053 + 0750 

5 05 22.8 

+ 7 50 05 

0.8 

0.2 

0.4 

0.2 

0.2: 

2.4 

5.2 

05053 - 0509 

5 05 23.2 

- 5 09 00 

4.6 

1.1 

0.4 

12.9 

3.7 

6.3 

13.4: 

05053 + 2158 

5 05 23.6 

+ 21 58 28 

4.1 

1.0 

0.4 

1.9 

0.5 

ft 4 

1.2 

05054 + 6836 

5 05 26.5 

+ 68 36 28 

20.6 

8.3 

1.4 

85.3 

21.4 

4.4 

3.6 

05055 - 1239 

5 05 30.9 

-12 39 23 

8.7 

2.2 

0.5: 

0.4 

0.5 

5.5 

9.4 

05056 + 3856 

5 05 38.9 

+ 38 56 20 

17.3 

5.0 

1.3 

0.3 

0.3 

1.0 

1.6 

05059 - 3734 

5 05 58.4 

-37 34 35 

4.1 

15.9 

96.6 

0.2 

0.4 

0.9 

1.2: 

05061 + 5338 

5 06 07.0 

+ 53 38 45 

0.3 

1.6 

7.7 

18.3 

5.3 

1.1 

1.6 

05062 + 6658 

5 06 14.3 

+ 66 58 41 

24.4 

16.3 

2.0 

9.1 

2.4 

0.8 

1.3 

05063 + 4416 

5 06 21.2 

+44 16 43 

9.8 

3.8 

0.8 

0.5 

0.3 

0.4 

1.0 

05065 + 1225 

5 06 31.8 

+ 12 25 02 

5.2 

1.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.8 

1.9 

05065 + 0946 

5 06 34.8 

+ 9 46 01 

0.4 

ft 4 

0.4 

19.1 

4.7 

0.8 

1.0 

05066+ 1417 

5 06 39.5 

+ 14 17 36 

5.8 

1.3 

0.4 

0.2 

0.2 

1.2 

2.2 

05067 - 0848 

5 06 43.4 

- 8 49 00 

0.4 

0.2 

0.4 

4.1 

1.0 

0.4 

1.7 

05067 + 2257 

5 06 43.8 

+ 22 57 43 

12.1 

3.3 

0.7 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

05069 + 3714 

5 06 56.2 

+ 37 14 26 

6.4 

1.8 

1.2 

7.3 

2.1 

0.4 

1.5 

05069 - 3434 

5 06 58.3 

-34 34 47 

99.3 

37.5 

7.6 

4.7 

1.1 

0.4 

0.9 

05070 + 4707 

5 07 00.4 

+47 07 03 

0.5 

2.7 

14.9 

9.3 

4.2 

0.5 

1.3 

05071 - 6327 

5 07 10.1 

-63 27 44 

41.7 

10.3 

1.5 

0.2 

0.9 

2.8 

6.4 

05073 + 5248 

5 07 19.7 

+ 52 48 54 

226.9 

273.8 

72.0 

0.3: 

0.8 

6.2 

10.1 

05073 - 0534 

5 07 21.3 

- 5 34 38 

11.9 

4.3 

1.1 

3.9 

1.1 

0.4 

1.9 

05080 + 3748 

5 08 02.1 

+ 37 48 53 

1.3 

4.2 

33.3 

4.4 

1.0 

0.4 

1.0 

05082 + 2421 

5 08 15.5 

+ 24 21 01 

3.5 

0.9 

0.3 

0.7 

0.3 

0.4: 

2.0 

05082 - 0244 

5 08 16.9 

- 2 44 36 

0.2 

ft 2 

0.7 

3.3 

5.2 

81.3 

302.7 

05083 + 7936 

5 08 22.7 

+ 79 36 49 

0.2 

0.6 

5.4 

7.0 

1.8 

0.4 

1.8 

05084 + 2950 

5 08 26.9 

+ 29 50 38 

11.4 

2.8 

ft 5 

27.1 

48.0 

105.3 

112.8 

05086 + 4109 

5 08 40.3 

+41 09 17 

0.4 

0.3 

0.4 

3.9 

0.9 

0.4 

1.7 

05087 - 0926 

5 08 45.6 

- 9 26 59 

0.2 

0.2 

2.5 

22.3 

5.1 

0.7 

5.6 

05088 + 1559 

5 08 48.8 

+ 15 59 07 

10.9 

2.7 

0.5: 

3.5 

12.7 

12.0 

112.8 

05089 + 3836 

5 08 59.5 

+ 38 36 17 

0.7 

0.2 

0.4 

100.3 

77.9 

19.0 

5.9 

05090 - 6849 

5 09 00.2 

-68 49 50 

0.2 

0.2 

3.9 

4.1 

1.1 

ft 3 

1.4 

05090 + 0832 

5 09 02.3 

+ 8 32 55 

1.5 

0.4 

0.4 

1.6 

19.9 

103.8 

118.2 

05090- 1154 

5 09 03.7 

- 1 1 54 33 

280.2 

123.9 

18.6 

13.5 

3.1 

0.5 

1.5 

05090 - 0226 

5 09 03.8 

- 2 26 25 

0.2 

1.2 

1.7 

87.2 

20.5 

3.5 

2.3: 

05091 +0508 

5 09 06.6 

+ 5 08 24 

0.3: 

0.7 

6.9 

0.2 

0.2 

0.7 

2.4 

05094 + 0648 

5 09 27.1 

+ 6 48 02 

2.1 

0.5 

0.4 

12.8 

4.2 

1.2 

1.6 

05094 - 2029 

5 09 29.4 

-20 29 11 

0.2 

0.5 

3.5 

4.1 

0.8 

ft 3 

1.7 

05095 - 1511 

5 09 30.1 

-15 11 39 

0.2 

0.4 

2.6 

10.4 

82.0 

359.8 

365.1 

05096 - 4834 

5 09 37.7 

-48 34 01 

196.9 

90.3 

14.5 

2.4 

0.6 

1.2 

2.8 

05097 - 4538 

5 09 45.2 

-45 38 10 

23.4 

12.4: 

1.8 

9.1 

14.4 

12.2 

34.1 

05098- 1544 

5 09 48.1 

-15 44 51 

0.3 

0.5 

6.6 

27.5 

17.9 

2.0 

2.0 

05098 - 6422 

5 09 50.5 

-64 22 41 

128.9 

80.6 

15.9 

10.2 

10.3 

10.9 

12.2 

05099 - 1155 

5 09 58.1 

-11 55 41 

0.5 

0.2 

0.4 

3.9 

0.9 

0.4 

1.8 

05100 + 3723 

5 10 01.7 

+ 37 23 35 

13.9 

67.9 

358.7 

5.5 

1.3 

0.4 

1.0 

05100-4502 

5 10 03.6 

-45 03 00 

0.5 

ft 2 

0.4 

12.8 

3.0 

0.5 

3.5 

05100-2425 

5 10 05.2 

-24 25 29 

0.2 

0.3 

4.1 

39.8 

19.7 

2.8 

0.9: 

05101 - 6855 A 

5 10 06.2 

-68 55 52 

7.8 

54.7 

311.8 

5.2 

2.2 

0.3: 

1.0 

05101 - 3301 

5 10 10.2 

-33 01 45 

0.2 

0.2 

0.4 

3.4 

1.0 

0.4 

1.0 

05106- 1615 

5 10 41.4 

-16 15 48 

1.4 

0.3 

0.4 

0.3 

0.5 

6.7 

18.6 

05107 + 0248 

5 10 43.1 

+ 2 48 14 

9.0 

1.9 

0.4 

1640.0 

634.7 

133.9 

37.7 

05108-2714 

5 10 51.2 

-27 14 07 

2.1 

0.5 

0.4 

3.8 

0.9 

0.3 

6.1 

05109- 1259 

5 10 55.6 

-12 59 57 

0.5 

0.3: 

0.4: 

5.1 

1.2 

0.4: 

1.9 

05109+ 1723 

5 10 59.8 

+ 17 23 48 

4.7 

1.2 

0.3 

3.1 

0.7 

0.4 

1.2 

05112 + 0030 

5 11 12.9 

+ 0 30 10 

3.9 

0.9 

0.4 

379.5 

116.3 

25.8 

8.8: 

05116 + 4004 

5 11 40.6 

+40 04 33 

6.3 

1.8 

0.4 

1.8 

0.4 

0.4 

4.7 

05117 - 1041 

5 11 44.3 

-10 41 02 

ft 2 

0.2 

2.3 

132.9 

122.4 

19.3 

6.7 

05120 + 0505 

5 12 04.0 

+ 5 05 59 

5.0 

1.1 

0.5 

0.2 

0.2 

1.6 

4.3 

05120-0037 

5 12 04.1 

- 0 37 09 

30.0 

7.4 

1.4 

0.3 

0.2 

0.4 

1.7 

05121 + 3237 

5 12 06.8 

+ 32 37 52 

0.9 

0.2 | 

ft 4 

0.2 

0.2 

0.5 

2.9 

05121 + 4929 

5 12 07.3 

+ 49 29 29 

16.9 

4.7 ! 

1.1 

5.7 

1.4 

0.4 

1.0 

05121 -0815 

5 12 07.8 

- 8 15 28 

41.3 

10.7 

1.9 

6.8 

44.8 

187.8 

229.5 

05121 + 1257 

5 12 08.8 

+ 12 57 34 

0.2 

0.3 

1.7 

1.3 

0.3 

0.4 

1.0 

05124 + 0630 

5 12 29.9 

+ 6 30 38 

2.4 

0.6 

ft 4 

9.2 

2.8 

0.5 

2.1 

05127 + 0921 

5 12 47.6 

+ 9 21 17 

6.5 

2.1 

0.4 

2.3 

0.6 

ft 4 

1.6 

05128 + 5308 

5 12 51.3 

+ 53 08 11 

0.2: 

0.5 

2.9 

7.0 

1.7 

0.4 

1.2 

05129 + 5128 

5 12 58.8 

+ 51 28 40 

0.2 

0.9 

6.0 

41.8 

9.9 

1.9 

1.3: 

05130 + 3415 

5 13 01.0 

+ 34 15 40 

4.1 

13.9 

19.0 


0.9 

5.4 

2.2 

1.9 
2 . 6 : 

3.7 

1.4 

1.0 

1.0 

1.0 

6.2 

3.2 

8.7 

8.0 

1.4 

1.6 

6.9 

1.7 
3.6: 

15.1 

5.9 

1.0 

2.9 

5.1 

20.3 

6.0 

6.0 

7.2 

2.1 

4.5 

8.9 

1.7 
2.5: 
1.0 
0.9 

73.5 

3.8 

1.0 

82.3 

1.4 

7.8 

1.2 

6.6 

1.6 
1.6: 

8.5 

8.6 

1.4 

1.2 

12.3 

1.1 
0.9 

1.3 

1.4 

4.9 

9.3 

134.9 

9.9 

1.0 

1.9 

1.5 

1.9 

1.6 

1.0 

1.0 

5.0 

3.6 

29.3 
0.9 

22.4 
0.9 

52.9 
1.5 

1.1 

9.4 

1.4 

1.7 

4.7 

1.2 

2.2 

52.2 

1.2 
6.3: 

1.1 

11.4 

1.0 

6.9 

4.2 

5.4 

1.2 

16.6 

6.2 

4.0 

536.1 

1.0 

4.8 

417.2 

1.1 

1.0 
0.9 

1.0 

5.3 

1.3 
0.9 
17 

6.3 
0.9 
0.9 

2.2 

1.5 

5.2 

8.4 

3.5 

6.3 

3.9 

6.8 

60.9 


E-10 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC | 

12 fim 

25 / j.m 

6 Gji.ni 

100 jun 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 pm 

25 jim 

60 / j.m 

100 jtm 

05130 + 4556 

5 13 02.8 

+45 56 46 

236.1 

56.9 

8.6 

2 . 5 : 

05263 + 1149 

5 26 20.9 

+ 11 49 54 

7.8 

20.5 

31.1 

34.0 

05131 +4530 

5 13 06.6 

+ 45 30 48 

27.8 

48.7 

14.7 

3.0 

05264 - 6347 

5 26 27.6 

-63 47 56 

0.2 

0.2 

1.1 

4.2 

05131 + 1155 

5 13 09.9 

+ 11 55 24 

35.4 

10.2 

3.4 

7.0 

05265 - 0443 

5 26 32.6 

- 4 43 53 

150.9 

63.8 

12.1 

5.8 

05132 + 4724 

5 13 12.3 

+ 47 24 45 

10.9 

5.3 

1.2 

1.7 

05265 - 5113 

5 26 33.4 

-51 13 04 

1.3 

0.2 

0.4 

1.2 

05132 + 5331 

5 13 15.1 

+ 53 31 55 

459.3 

183.2 

22.3 

10.3 

05266 + 0326 

5 26 40.5 

+ 3 26 42 

1.5 

0.4 

0.4 

1.2 

05133 - 3035 

5 13 21.7 

-30 35 15 

0.2 

0.2 

0.8 

2.6 

05267 - 6913 

5 26 42.8 

-69 13 17 

0.3 

0.4 

3.2 

25.1 

05134 + 5811 

5 13 26.2 

+ 58 11 02 

0.3 

0.4 

4.8 

8.4 

05267 + 1254 

5 26 43.6 

+ 12 54 15 

0.3 

0.3 

0.4 

9.4 

05136-0012 

5 13 36.9 

- 0 12 13 

0.3 

0.4 

0.6 

1.3 

05268 - 0329 

5 26 52.9 

- 3 29 06 

2.5 

0.6 

1.7 

11.5 

05136-6925 

5 13 40.2 

-69 25 37 

5.7 

40.4 

267.3 

414.6 

05270 + 1606 

5 27 05.3 

+ 16 06 48 

5.8 

1.5 

0.5 

10.5 

05137 - 4658 

5 13 42.2 

-46 58 20 

2.4 

0.8 

0.4 

1.0 

05271 -0107 

5 27 10.8 

- 1 07 48 

19.9 

5.0 

0.8 

18.0 

05137 - 6914 

5 13 43.8 

-69 14 17 

0.7 

2.6 

19.4 

57.2 

05272 + 1211 

5 27 13.6 

+ 12 11 18 

0.5 

0.6 

3.5 

20.2 

05137 - 2331 

5 13 44.2 

-23 31 49 

0.2 

0.2 

0.7 

2.2 

05272 + 2230 

5 27 14.0 

+ 22 30 10 

6.1 

1.5 

0.4 

1.5 

05137 + 3919 

5 13 45.8 

+ 39 19 01 

7.1 

30.2 

139.6 

173.3 

05273 + 3128 

5 27 21.5 

+ 31 28 27 

4.3 

1.3 

0.3 

2.8 

05137-6714 

5 13 47.3 

-67 14 30 

7.6 

1.9 

6.1 

18.3 

05274 + 3345 

5 27 27.6 

+ 33 45 37 

6.8 

69.3 

449.3 

905.2 

05142 + 7910 

5 14 15.5 

+ 79 10 45 

1.1 

0 . 3 : 

0 . 3 : 

1.0 

05275 - 3059 

5 27 30.7 

-30 59 40 

5.8 

1.4 

0.4 

1.0 

05142 + 3146 

5 14 16.1 

+ 31 46 15 

4.5 

1.2 

0.3 

1.6 

05280 + 3817 

5 28 00.1 

+ 38 17 00 

6.2 

1.5 

0.4 

56.8 

05144 - 1224 

5 14 26.4 

-12 24 14 

0.2 

0.4 

3.1 

5.0 

05280 - 6910 

5 28 00.3 

-69 10 25 

4.1 

24.1 

11.7 

64.4 

05145 - 2350 

5 14 34.0 

-23 50 29 

0.2 

0.2 

2.0 

2.8 

05280 + 0554 

5 28 05.9 

+ 5 54 42 

0.5 

0.3 

0 . 6 : 

2.4 

05146 + 4244 

5 14 41.3 

+42 44 23 

52.0 

12.4 

2.2 

1.7 

05281 + 2009 

5 28 06.9 

+ 20 09 09 

4.8 

1.2 

0.3 

1.6 

05149 + 3319 

5 14 54.1 

+ 33 19 11 

12.2 

2.6 

0 . 6 : 

10.4 

05281 + 3412 

5 28 07.8 

+ 34 12 46 

16.4 

69.9 

772.8 

931.2 

05151 + 6312 

5 15 07.8 

+ 63 12 49 

328.0 

172.4 

25.3 

8.1 

05281 + 1831 

5 28 08.1 

+ 18 31 26 

20.9 

7.4 

5.3 

8.1 

05152 + 1321 

5 15 13.7 

+ 13 21 56 

18.2 

9.9 

44.1 

71 . 0 : 

05286 + 1207 

5 28 39.8 

+ 12 07 01 

3.8 

4.1 

1.6 

69.1 

05156 + 4003 

5 15 38.6 

+40 03 03 

2.3 

0.5 

0.4 

2.6 

05287 - 6616 

5 28 42.1 

-66 16 26 

0.4 

0.6 

1.7 

12.1 

05156 - 3456 

5 15 40.7 

-34 56 43 

4.6 

1.0 

0.4 

1.0 

05287 - 6910 

5 28 43.1 

-69 10 59 

1.2 

1.4 

8.6 

82.5 

05157 + 6236 

5 15 44.2 

+62 36 13 

10.7 

2.6 

0.4 

0.9 

05289 - 0342 

5 28 56.6 

- 3 42 13 

1.5 

0.3 

7.5 

36.6 

05158 - 1839 

5 15 49.1 

-18 39 53 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

05290 + 4126 

5 29 04.9 

+41 26 02 

10.7 

4.3 

0.5 

1.3 

05158 + 3544 

5 15 49.3 

+ 35 44 29 

9.3 

2.7 

0.7 

2.9 

05292 + 0734 

5 29 13.3 

+ 7 34 43 

24.8 

8.8 

1.5 

7.7 

05158 + 4318 

5 15 51.8 

+43 18 57 

0.4 

0.2 

0.4 

1.9 

05292 + 1833 

5 29 16.5 

+ 18 33 31 

145.1 

46.4 

6.9 

5.2 

05159 + 3025 

5 15 54.4 

+ 30 25 10 

6.9 

2.8 

0.5 

1.9 

05293 + 3254 

5 29 22.0 

+ 32 54 15 

1.5 

0 . 4 : 

0.3 

2.7 

05159 + 2442 

5 15 57.9 

+ 24 42 45 

13.0 

6.3 

1.9 

1.5 

05294 + 7225 

5 29 24.8 

+ 72 25 57 

8.9 

3.4 

0.5 

1.5 

05162 + 2202 

5 16 16.2 

+ 22 02 45 

3.2 

0.7 

0.3 

2.3 

05294 - 3530 

5 29 26.1 

-35 30 22 

14.1 

3.2 

0.9 

1 . 2 : 

05166 + 4315 

5 16 38.2 

+43 15 19 

0.3 

0.6 

5.4 

8.9 

05294 - 0020 

5 29 27.0 

- 0 20 03 

3.0 

0.8 

5.2 

970.8 

05166 - 1810 

5 16 38.9 

-18 10 53 

0.6 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

05294 + 3209 

5 29 28.9 

+ 32 09 27 

1.4 

0 . 4 : 

0.4 

3.2 

05167 + 3354 

5 16 44.2 

+ 33 54 31 

1.1 

0 . 3 : 

1.6 

20.1 

05295 + 1247 

5 29 32.7 

+ 12 47 33 

0.2 

0.2 

9.0 

47.6 

05167 + 3544 

5 16 46.7 

+ 35 44 10 

8.5 

2.1 

0.4 

3.2 

05295 + 6501 

5 29 33.4 

+ 65 01 21 

19.0 

11.9 

1.7 

2 . 4 : 

05169-6500 

5 16 57.1 

-65 00 36 

0.2 

0.2 

1.9 

5.2 

05296-0251 

5 29 39.3 

- 2 51 53 

0.7 

0.8 

2.2 

18.6 

05170 + 0535 

5 17 00.6 

+ 5 35 41 

0.6 

4.4 

13.8 

9.0 

05300 - 0001 

5 30 04.8 

- 0 01 22 

5.6 

1.4 

5.4 

21.8 

05172 + 4249 

5 17 16.6 

+ 42 49 45 

0.6 

0.7 

3.8 

10.2 

05300 + 1301 

5 30 05.6 

+ 13 01 03 

15.9 

4.7 

1.1 

34.2 

05173 - 1802 

5 17 20.3 

-18 02 31 

0.4 

0.2 

1.9 

2.8 

05303 - 6655 

5 30 20.1 

-66 55 04 

0.3 

0.2 

4.9 

28.5 

05174 - 3345 

5 17 26.7 

-33 45 32 

27.3 

10.2 

1.4 

1.0 

05304 + 3242 

5 30 26.2 

+ 32 42 55 

3.4 

0.8 

0.3 

2.5 

05174 - 2510 

5 17 28.0 

-25 10 26 

15.3 

4.1 

0.6 

1.0 

05304 - 1621 

5 30 27.4 

-16 21 12 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

05175 - 6645 

5 17 32.6 

-66 45 53 

0.5 

5.2 

24.7 

48.1 

05304-0435 

5 30 30.0 

- 4 35 43 

0.4 

4.2 

36 . 3 : 

31.7 

05175 - 1827 

5 17 33.4 

-18 27 36 

2.2 

2.2 

0.4 

1.0 

05305 - 1751 

5 30 31.4 

-17 51 24 

8.1 

1.9 

0 . 4 : 

1.0 

05176 + 3502 

5 17 36.2 

+ 35 02 25 

21.0 

11.5 

5.2 

12.3 

05305 + 0707 

5 30 31.6 

+ 7 07 11 

23.3 

7.5 

2.2 

8.7 

05176 - 1755 

5 17 39.5 

-17 55 23 

37.0 

21.1 

3.5 

1.4 

05305 - 0609 

5 30 32.7 

- 6 09 05 

3.5 

1.8 

4.0 

45.9 

05177 + 3636 

5 17 46.6 

+ 36 36 39 

0.7 

1.5 

4.2 

15.5 

05305 + 0830 

5 30 35.1 

+ 8 30 16 

2.3 

0.6 

0.3 

1.8 

05180 + 0838 

5 18 05.7 

+ 8 38 34 

1.3 

0.5 

1.3 

20.5 

05306 + 1830 

5 30 36.5 

+ 18 30 28 

1.3 

0.9 

1.2 

2.8 

05183 + 3408 

5 18 18.3 

+ 34 08 23 

4.0 

1.0 

1.8 

19.1 

05307 + 4105 

5 30 45.7 

+41 05 24 

9.3 

2.2 

0.5 

1.8 

05184 + 3635 

5 18 28.7 

+ 36 35 36 

0.4 

0.5 

5.7 

19.0 

05309-0111 

5 30 59.0 

- 1 11 39 

0.4 

1.9 

7 . 3 : 

6.0 

05185 + 0718 

5 18 31.4 

+7 18 26 

14.1 

3.7 

1.6 

24.7 

05309 - 2524 

5 30 59.1 

-25 24 04 

4.9 

1.2 

0.4 

1.0 

05185 + 4002 

5 18 31.9 

+ 40 02 41 

1.7 

2.3 

22.7 

54.1 

05312-2158 

5 31 14.1 

-21 58 46 

0.4 

0.7 

8.0 

20.6 

05185 + 3227 

5 18 33.2 

+ 32 27 47 

69.4 

20.6 

3.3 

4.2 

05313 + 3734 

5 31 19.4 

+ 37 34 38 

0.9 

1.4 

13.5 

40.3 

05186 + 7339 

5 18 41.8 

+ 73 39 39 

7.6 

1.8 

0.4 

1.0 

05314 + 2200 

5 31 29.1 

+ 22 00 11 

1.7 

3.0 

0.3 

8.4 

05189 + 3437 

5 18 56.8 

+ 34 37 09 

3.7 

1.0 

1.9 

14.0 

05315 + 5452 

5 31 30.5 

+ 54 52 39 

9.6 

3.9 

0.7 

1.0 

05190-6928 

5 19 00.2 

-69 28 11 

0.6 

0.7 

24.0 

62.6 

05315 -0130 

5 31 32.0 

- 1 30 10 

5.7 

1.4 

2.4 

20.9 

05190 + 0822 

5 19 02.1 

+ 8 22 54 

0.4 

2.9 

3.2 

22.8 

05317-0638 

5 31 47.8 

- 6 38 02 

0.3 

0.6 

5.3 

13.2 

05192 + 6040 

5 19 13.1 

+ 60 40 27 

6.8 

1.7 

0.4 

1.2 

05318 + 2749 

5 31 48.0 

+ 27 49 02 

2.3 

7.6 

20.3 

28 . 4 : 

05192 + 3849 

5 19 13.8 

+ 38 49 49 

12.1 

4.9 

1.0 

11.8 

05318 -0506 

5 31 50.6 

- 5 06 43 

0.5 

0 . 5 : 

4.9 

47.8 

05192 + 3630 

5 19 14.5 

+ 36 30 05 

4.5 

1.2 

0.4 

21.5 

05319 -2036 

5 31 57.4 

-20 36 41 

0.2 

0.2 

1.0 

1.4 

05193 + 3315 

5 19 23.4 

+ 33 15 46 

0.6 

7.7 

42 . 2 : 

86.5 

05320 - 1850 

5 32 05.0 

- 18 50 39 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

05194 + 4658 

5 19 28.2 

+46 58 32 

4.3 

1.1 

0.4 

1.5 

05320 + 0927 

5 32 05.6 

+ 9 27 28 

0.4 

0.2 

0.3 

10.2 

05194 -2617 

5 19 28.8 

-26 17 08 

0.2 

02 

1.4 

3.1 

05323 - 0536 

5 32 19.6 

- 5 36 08 

5.6 

3 . 3 : 

37.8 

737.1 

05196 + 5010 

5 19 36.7 

+50 10 27 

6.5 

1.7 

0.4 

1.2 

05323 + 0953 

5 32 23.0 

+ 9 53 34 

1.3 

6.7 

1.8 

10.3 

05197 - 2449 

5 19 42.8 

-24 49 15 

2.5 

0.5 

0.4 

1.0 

05324 + 5423 

5 32 28.0 

+ 54 23 51 

10.4 

2.5 

0.4 

1.2 

05197 + 3355 

5 19 46.4 

+ 33 55 39 

6.8 

15.6 

269.8 

578.8 

05325 + 0840 

5 32 32.7 

+ 8 40 08 

27.4 

7.0 

0.8 

2.5 

05199-0842 

5 19 54.4 

- 8 42 48 

8.0 

2.0 

0.4 

3.6 

05326-0515 

5 32 39.5 

- 5 15 23 

4.6 

1.5 

3.0 

47.2 

05200 + 4221 

5 20 05.7 

+42 21 43 

1.1 

1.5 

18.8 

42.3 

05327 + 3800 

5 32 42.5 

+ 38 00 06 

15.8 

5.7 

1.2 

2.4 

05202 - 1132 

5 20 14.6 

-11 32 44 

0 . 3 : 

0.3 

3.5 

11.6 

05327 - 0529 

5 32 42.6 

- 5 29 47 

33.7 

369 . 6 : 

4794.0 : 

24.6 

05206 - 0704 

5 20 40.3 

- 7 04 55 

4.9 

1.7 

0 . 3 : 

1.5 

05327 - 6757 

5 32 45.1 

-67 57 08 

0.7 

0.5 

3.1 

21.4 

05208 - 0436 

5 20 52.3 

- 4 36 58 

20.0 

10.7 

1.5 

6.7 

05327 + 2737 

5 32 46.9 

+ 27 37 53 

4.4 

1.0 

0.3 

3 . 3 : 

05208 - 0922 

5 20 52.5 

- 9 22 16 

3.8 

1.0 

0.4 

4.8 

05327 - 0437 

5 32 47.4 

- 4 37 46 

1.2 

1.4 

8.0 

24.3 

05212 + 3720 

5 21 15.0 

+ 37 20 28 

9.6 

2.1 

0.4 

2.7 

05328 + 3650 

5 32 49.3 

+ 36 50 42 

0.4 

0.4 

6.6 

23.0 

05212 + 3633 

5 21 17.8 

+ 36 33 45 

0.5 

1.0 

13.2 

58.1 

05328 + 2443 

5 32 53.7 

+ 24 43 04 

6.2 

20.6 

21.6 

13.3 

05213 + 3609 

5 21 21.6 

+ 36 09 20 

4.1 

1.0 

0.4 

15.9 

05329 - 0452 

5 32 54.0 

- 4 52 14 

7.5 

33 . 9 : 

3.2 

4011.0 

05214 + 1720 

5 21 29.6 

+ 17 20 19 

1.7 

0 . 4 : 

0.3 

1.6 

05329 - 6708 

5 32 54.7 

-67 08 54 

1.0 

1.4 

2.7 

26.4 

05215 — 0751 

5 21 32.2 

- 7 51 07 

7.7 

1.8 

0.4 

5.8 

05329 - 0505 

5 32 58.6 

- 5 05 46 

4.4 

32.1 

86.2 

28.0 

05216 — 6753 

5 21 37.4 

-67 53 55 

4.1 

14.6 

32.6 

76.8 

05329 -0512 

5 32 58.7 

- 5 12 11 

22.6 

54.2 

637.6 

23.3 

05217 - 3943 

5 21 44.8 

-39 43 23 

31.9 

19.5 

2.9 

1.3 

05329 - 0628 

5 32 59.4 

- 6 28 49 

0.7 

8.5 

31.9 

95 . 4 : 

05218 - 1212 

5 21 48.6 

-12 12 42 

0.2 

0.3 

0 . 5 : 

0.9 

05330 — 0626 

5 33 UU .3 

— 6 26 36 

U .7 

0.9 

31.9 

791.2 

05219 - 0056 

5 21 55.8 

- 0 56 12 

3.5 

0.8 

0.4 

1.6 

05330 - 0556 

5 33 00.8 

- 5 56 27 

1.3 

2.5 

6.7 

53.7 

05219-0226 

5 21 57.8 

- 2 26 29 

1.0 

0.2 

0.4 

8.5 

05330 + 7500 

5 33 02.0 

+ 75 00 54 

5.8 

1.4 

0.4 

1.0 

05220 - 1023 

5 22 00.2 

- 10 23 26 

13.4 

5.2 

0.6 

0.9 

05330-0517 

5 33 02.6 

- 5 17 49 

81.9 

564.8 : 

1635.0 

1600.0 

05220-0611 

5 22 00.9 

- 6 11 31 

45.4 

23.7 

3.1 

3.4 

05331 — 6231 

5 33 11.5 

-62 31 18 

7.5 

1.7 

0 . 4 : 

1.0 

05221 + 0141 

5 22 07.0 

+ 1 41 09 

0.3 

1.2 

5.5 

3.3 

05332 - 0637 

5 33 16.9 

- 6 37 13 

0.5 

0.3 

3.9 

53.5 

05221 + 4139 

5 22 07.3 

+41 39 13 

2.7 

17.4 

117.5 

138.4 

05334-0611 

5 33 25.4 

- 6 11 51 

2.0 

5.0 

6.8 

48.7 

05221 +0148 

5 22 08.9 

+ 1 48 09 

1.5 

0.6 

0.4 

0.9 

05335 - 0645 

5 33 31.1 

- 6 45 31 

0.5 

1.2 

9.9 

67.8 

05224 + 0618 

5 22 27.0 

+6 18 23 

4.7 

1.1 

0.6 

20.2 

05336 - 0113 

5 33 41.0 

- 1 13 56 

7.1 

1.8 

1.6 

9 . 0 : 

05224 + 0108 

5 22 28.6 

+ 1 08 32 

4.1 

0.9 

0.4 

0.9 

05336 + 5407 

5 33 41.2 

+ 54 07 58 

0.2 

0.4 

4.6 

6.7 

05226 - 1022 

5 22 39.8 

-10 22 20 

7.7 

1.7 

0.5 

0.9 

05337 - 2546 

5 33 45.8 

-25 46 08 

7.4 

1.8 

0 . 4 : 

1.0 

05227 + 3820 

5 22 45.0 

+ 38 20 04 

73.7 

22.7 

4.7 

14.1 

05337 - 0639 

5 33 47.5 

- 6 39 53 

0.9 

0.5 

8.0 

67.8 

05229 + 3616 

5 22 57.8 

+ 36 16 09 

0.9 

1.4 

3.0 

6.0 

05338 - 3051 

5 33 48.2 

-30 51 28 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

05230 - 7011 

5 23 02.8 

-70 11 40 

0 . 3 : 

0.2 

1.4 

88.2 

05338 - 7622 

5 33 51.9 

-76 22 33 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

05231 + 2833 

5 23 08.1 

+ 28 33 58 

6.3 

1.3 

0.3 

1.6 

05338 - 0647 

5 33 52.6 

- 6 47 25 

0.4 

3.9 

75.4 

163.1 

05231 + 5004 

5 23 11.9 

+ 50 04 57 

29.6 

14.5 

2.0 

2 . 0 : 

05338 - 0624 

5 33 52.7 

- 6 24 02 

0.5 

16.4 

206.2 

485.7 

05235 + 3651 

5 23 31.2 

+ 36 51 40 

17.6 

7.8 

1.2 

3.4 

05339 — 0641 

5 33 57.4 

- 6 41 06 

1.1 

1.7 

11.2 

47.3 

05235 + 3524 

5 23 33.5 

+ 35 24 55 

3.6 

0.8 

1.6 

15.9 

05339 — 0646 

5 33 58.0 

- 6 46 33 

1.3 

5.4 

75.4 

190 . 9 : 

05236 + 3200 

5 23 36.0 

+ 32 00 40 

17.3 

8.6 

1.5 

4.1 

05339 - 6847 

5 33 58.6 

-68 47 52 

1.6 

8.0 

64.4 

101.9 

05236 + 3828 

5 23 40.4 

+ 38 28 47 

3.7 

5.5 

120.3 

237.0 

05339 - 0644 

5 33 59.4 

- 6 44 45 

8.6 

8.9 

75.4 

37.9 

05237 + 4839 

5 23 46.8 

+ 48 39 53 

12.6 

6.6 

1.0 

1.1 

05339 - 0626 

5 33 59.9 

- 6 26 49 

0.5 

1.5 

206.2 

485.7 

05238 + 3406 

5 23 49.8 

+ 34 06 28 

161.9 

41.2 

9.4 

11 . 3 : 

05341 + 0915 

5 34 09.8 

+9 15 46 

9.3 

2.1 

0 . 4 : 

12.8 

05239 + 2952 

5 23 58.3 

+29 52 46 

13.2 

4.6 

1.0 

1.9 

05342 + 1025 

5 34 13.7 

+ 10 25 48 

10.2 

2.8 

0.4 

5.8 

05241 -2153 

5 24 06.3 

-21 53 22 

0.2 

0.2 

1.9 

3.7 

05342 + 2744 

5 34 14.6 

+ 27 44 44 

3.8 

14.2 

16.9 

30.5 

05241 + 4811 

5 24 07.0 

+48 11 08 

3.7 

0.8 

0.4 

1.2 

05342 - 0639 

5 34 14.6 

- 6 39 50 

1.3 

1.3 

16.1 : 

53.6 

05242 + 2303 

5 24 16.6 

+ 23 03 56 

20.9 

10.0 

1.7 

7.2 

05342 + 1 100 

5 34 17.6 

+ 11 00 22 

7.1 

1.7 

0.4 

1.4 

05242 + 3856 

5 24 17.0 

+ 38 56 23 

4.0 

1.3 

0.4 

14.9 

05343 + 3605 

5 34 19.6 

+ 36 05 36 

0.7 

1.1 

3.1 

5.4 

05243 + 3426 

5 24 20.3 

+ 34 26 08 

7.6 

1.7 

1.5 

22.5 

05345 — 4406 

5 34 30.1 

-44 06 25 

14.5 

10.6 

1.8 

1.0 

05247 + 4351 

5 24 42.9 

+43 51 26 

8.8 

3.6 

0 . 6 : 

1.5 

05345 - 0643 

5 34 31.1 

- 6 43 22 

0.6 

0.8 

3.7 

34.6 

05248 + 1123 

5 24 51.6 

+ 11 23 15 

1.5 

1.4 

1.9 

10.6 

05345 - 0610 

5 34 31.7 

- 6 11 00 

1.9 

1.8 

4.2 

45.0 

05251 + 1711 

5 25 07.1 

+ 17 11 58 

9.1 

2.3 

0.7 

1.3 

05345 + 3157 

5 34 32.6 

+ 31 57 40 

12.2 

18.8 

338.7 

562.6 

05251 + 1134 

5 25 08.5 

+ 11 34 36 

6.8 

1.7 

1.5 

7 . 0 : 

05345 - 0635 

5 34 33.2 

- 6 35 12 

0.8 

0.7 

3.2 

50.0 

05251 - 1244 

5 25 09.5 

-12 44 18 

38.3 

199.2 

103.2 

30.5 

05345 + 2657 

5 34 34.3 

+ 26 57 28 

0.3 

1.7 

4.3 

5.1 

05254 + 6301 

5 25 26.0 

+ 63 01 40 

16.1 

4.1 

0.7 

1.3 

05345 + 3556 

5 34 35.9 

+ 35 56 57 

0.2 

1.4 

43.3 

120.7 

05255 + 3900 

5 25 32.4 

+ 39 00 33 

20.9 

7.5 

1.4 

8.9 

05346 + 2106 

5 34 38.6 

+ 21 06 49 

8.3 

3.8 

1.1 

1.7 

05255 + 3222 

5 25 35.4 

+ 32 22 59 

10.1 

5.2 

l.t 

2.4 

05346 - 6949 

5 34 41.0 

-69 49 13 

7.8 

20.7 

25 . 6 : 

30.5 

05256 + 0839 

5 25 39.3 

+ 8 39 05 

29.3 

15.0 

2.5 

10.4 

05347 + 2857 

5 34 46.2 

+ 28 57 22 

1.1 

0 . 5 : 

0.3 

10.9 

05259 - 0332 

5 25 57.0 

- 3 32 07 

0.4 

0.2 

1.7 

12.2 

05348 + 305 1 

5 34 48.3 

+ 30 51 37 

3.5 

0.9 

0.3 

4.2 

05261 - 2047 

5 26 06.0 

-20 47 55 

20.3 

4.6 

0.6 

1.0 

05348 - 0636 

5 34 48.5 

- 6 36 41 

1.0 

0.8 

2.4 

9.5 


E-l 1 


ORIGINAL' PAGE IS 
OF POOR QUALITY 



IRAS NAME 


05349 - 0456 

05350 - 0557 

05351 -0147 
05351 + 3549 

05351 + 2152 

05352 + 2247 

05354 + 2458 

05355 + 3039 

05356 + 6846 
05356 + 0827 
05358 + 3543 
05358 + 2635 

05358 - 0704 

05359 + 1655 
05361 +4644 

05361 - 2714 

05362 - 0237 

05363 + 2620 
05363 + 2454 
05365 + 0405 
05365 -0718 

05365 - 1404 

05366 + 3601 

05367 + 3736 

05368 + 2841 
05371 + 3549 
05373 - 0810 
05373 - 4406 
05373 + 2349 

05373 + 5327 

05374 + 6540 
05374 + 3153 

05376 + 5138 

05377 + 1346 

05378 - 0943 
05378 - 3405 
05378 + 2804 
05380-2201 

05381 -0158 

05382 + 3547 

05383 + 1216 
05384 + 3854 
05384 + 1729 
05385 - 0244 

05387 + 5633 

05388 + 3200 

05389 - 6908 
05389 - 6922 
05389 - 1653 

05389 - 2758 

05390 - 0807 
05390 + 1831 
05390 - 0409 

05390 + 1448 

05391 -0217 
05393 -0156 
05393 - 2048 
05393 - 3543 

05393 + 0903 

05394 - 0856 
05398 + 0127 
05401 - 6947 

05403 + 2310 

05404 - 2343 

05404 - 0220 

05405 + 3240 

05406 + 0904 
05406-0138 

05408 + 3759 

05409 - 2405 
05411 + 6957 
05411 - 8625 

05413 + 6444 

05414 - 3326 
05414 + 5840 
05417 + 0007 
05417+0907 
05418-4628 
05419 + 3540 
05421 + 2424 
05422 + 1333 
05422 + 1841 
05423 - 2228 
05423 + 3738 

05425 - 6914 

05426 + 0903 
05426 + 2040 
05429 - 0415 

05437 + 2420 

05438 + 0217 

05439 + 0003 

05440 + 4311 

05441 - 2339 
05443 - 7516 
05445 - 1648 

05445 + 0016 

05446 - 6545 
05446 - 0103 

05448 + 2440 

05449 + 3036 

05449 — 1 249 

05450 - 3142 
05450 + 4453 
05450-2133 

05452 - 3416 

05453 - 0941 
05456 + 3909 

05459 + 2433 

05460 + 0751 

05460 - 5104 

05461 + 1903 
05461 - 0406 
05465 + 1311 
05467 + 4726 

05471 + 2351 

05472 - 3220 
05475 + 0424 


RA (1950) DEC 

12^m 

2 Snm 

60/im 

100fj.ni 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12^m 

25fim 

60fim 

5 34 56.9 

- 4 56 32 

ft 4 

0.5 

4.2 

51.3 

05476 + 3717 

5 47 37.0 

+ 37 17 34 

26.7 

6.8 

0.9 

5 35 00.4 

- 5 57 55 

0.5 

1.2 

4.7 

45.3 

05476 + 2740 

5 47 39.2 

+ 27 40 24 

5.4 

1.3 

0.3 

5 35 06.3 

- 1 47 59 

95.6 

48.5 

5.8 

24.3 

05477 - 3018 

5 47 46.5 

-30 18 48 

0.2 

0 . 2 : 

2.8 

5 35 06.4 

+ 35 49 34 

1.1 : 

11.5 

184.2 

412.8 

05480 + 3908 

5 48 00.8 

+ 39 08 09 

11.7 

2.6 

0.5 

5 35 09.5 

+ 21 52 13 

4.6 

1.1 

0.3 

8.3 

05481 + 3206 

5 48 10.8 

+ 32 06 45 

15.8 

4.0 

0.7 

5 35 12.1 

+ 22 47 29 

9.8 

3.1 

0.9 

9.0 

05485 + 2817 

5 48 32.3 

+ 28 17 43 

10.8 

3.4 

0.5 

5 35 28.2 

+ 24 58 26 

104.2 

59.2 

11.6 

5.3 

05486 -2912 

5 48 36.7 

-29 12 40 

11.7 

5.8 

0.8 

5 35 34.0 

+ 30 39 48 

12.5 

32.0 

246.4 

503.5 

05488 + 2322 

5 48 48.6 

+ 23 22 17 

3.1 

0.7 

0.3 

5 35 37.4 

+ 68 46 20 

6.6 

1.8 

0.4 

1.0 

05489 - 5610 

5 48 55.6 

-56 10 45 

6.8 

1.7 

0.4 

5 35 37.6 

+ 8 27 34 

1.2 

0 . 3 : 

0.4 

1.6 

05490 + 3232 

5 49 00.3 

+ 32 32 29 

0.5 

0.3 

0.4 

5 35 48.8 

+ 35 43 41 

5.6 

74.6 

722.3 

1310.0 

05490 + 6300 

5 49 00.4 

+ 63 00 12 

21.1 

9.8 

1.5 

5 35 49.5 

+ 26 35 27 

0.9 

0.4 

0.4 

2.7 

05491 - 2053 

5 49 10.2 

-20 53 16 

13.2 

3.3 

0.5 

5 35 53.3 

- 7 04 07 

52.5 

126.7 

165.2 

133.3 

05491 - 1247 

5 49 10.9 

-12 47 35 

5.8 

1.6 

0.4 

5 35 56.0 

+ 16 55 09 

4.5 

1.2 

0.3 

1.3 

05491 - 3546 

5 49 11.7 

-35 46 56 

28.0 

6.5 

1.0 

5 36 08.2 

+ 46 44 10 

186.1 

191.1 

66.0 

23.0 

05493 - 1032 

5 49 19.3 

-10 32 29 

5.9 

2.1 

0.5 

5 36 08.2 

-27 14 16 

3.0 

0.8 

ft 4 

1.0 

05493 + 3354 

5 49 20.4 

+ 33 54 23 

11.3 

3.0 

0 . 6 . 

5 36 14.9 

- 2 37 33 

4.5 

14.4 

6 . 8 : 

11.2 

05495 + 1547 

5 49 32.5 

+ 15 47 05 

10.9 

3.6 

0 . 6 : 

5 36 23.3 

+26 20 49 

1.7 

2.2 

4.3 

36.0 

05496 + 0924 

5 49 41.0 

+ 9 24 32 

5.3 

1.2 

0.4 

5 36 23.6 

+24 54 56 

0.4 

1.9 

3.8 

4.0 

05497 + 1557 

5 49 44.0 

+ 15 57 38 

1.8 

0.8 

0.4 

5 36 32.3 

+ 4 05 40 

1.2 

0.5 

0.4 

11.3 

05497 - 0728 

5 49 46.5 

- 7 28 01 

0.3 

0.8 

4.3 

5 36 34.0 

- 7 18 22 

0.7 

3.7 

9.9 

17.5 

05498 + 0150 

5 49 50.1 

+1 50 41 

10.7 

2.4 

0 . 7 : 

5 36 35.4 

-14 04 04 

70.1 

31.1 

6.1 

3.8 

05500 + 6458 

5 50 05.6 

+ 64 58 09 

12.4 

5.6 

0.9 

5 36 40.4 

+ 36 01 57 

1.1 

3.0 

64 . 0 : 

164.7 

05502 + 1856 

5 50 12.0 

+ 18 56 28 

4.2 

0.9 

0.3 

5 36 42.6 

+ 37 36 36 

154.0 

80.9 

11.4 

4.8 

05506 + 2414 

5 50 41.0 

+ 24 14 11 

14.9 

63.8 

102.9 

5 36 50.5 

+ 28 41 15 

31.3 

14.9 

3.2 

2.8 

05508 + 3930 

5 50 52.3 

+ 39 30 03 

33.3 

14.5 

2.1 

5 37 08.2 

+ 35 49 32 

0.6 

0.7 

12.3 

105.1 

05511 +4625 

5 51 09.4 

+ 46 25 50 

0.6 

1.9 

2.7 

5 37 18.4 

- 8 10 42 

32.0 

8.8 

2.0 

39.8 

05511 +0826 

5 51 11.7 

+ 8 26 17 

5.7 

1.5 

0.4 

5 37 20.3 

-44 06 43 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

05512 - 3348 

5 51 17.6 

-33 48 38 

0.3 

0.2 

0.4 

5 37 21.3 

+23 49 22 

9.0 

26.5 

124.8 

192.0 

05513 - 2308 

5 51 22.0 

-23 08 06 

3.4 

0.9 

0.4 

5 37 21.4 

+ 53 27 39 

1.0 

0.2 

0.4 

0.9 

05514 + 2016 

5 51 25.5 

+ 20 16 04 

2.8 

0.7 

0.3 

5 37 24.4 

+ 65 40 23 

3.1 

0.8 

0.4 

1.2 

05514 + 1034 

5 51 26.1 

+ 10 34 41 

3.7 

0.9 

0.4 

5 37 26.4 

+ 31 53 43 

43.5 

22.8 

5.0 

2.4 

05515 + 5327 

5 51 33.7 

+ 53 27 07 

6.2 

1.6 

0.4 

5 37 39.6 

+ 51 38 26 

7.1 

1.9 

0 . 4 : 

1.1 

05516 + 0313 

5 51 37.3 

+ 3 13 04 

2.0 

0.5 

0.4 

5 37 47.4 

+ 13 46 53 

61.3 

18.2 

3.8 

8.5 

05518 - 0105 

5 51 49.5 

- 1 05 04 

8.8 

2.4 

0.4 

5 37 49.6 

- 9 43 41 

0.9 

1.7 

1.1 

21.3 

05520 - 3245 

5 52 01.2 

-32 45 09 

0.2 

0.2 

1.6 

5 37 50.3 

-34 05 57 

5.9 

2.8 

1.0 

1.0 

05521 + 0057 

5 52 09.0 

+ 0 57 40 

2.8 

0.6 

2.0 

5 37 53.1 

+ 28 04 54 

63.5 

33.3 

5.2 

3.2 

05523 — 1146 

5 52 23.2 

-11 46 54 

8.7 

2.2 

0 . 4 : 

5 38 05.6 

-22 01 41 

0.2 

ft 2 

1.8 

3.1 

05524 + 0723 

5 52 27.8 

+ 7 23 58 

4682.0 

1738.0 

298.7 

5 38 11.7 

- 1 58 09 

9.1 

5.5 

69.7 

356.6 

05526 + 4605 

5 52 40.3 

+46 05 52 

2.1 

17.1 

13.9 

5 38 15.7 

+ 35 47 21 

8.1 

14.0 

197.6 

466.0 

05528 + 3208 

5 52 48.4 

+ 32 08 55 

8.6 

3.3 

0.6 

5 38 23.5 

+ 12 16 29 

36.5 

12.1 

2.4 

2 . 5 : 

05528 + 2010 

5 52 50.9 

+ 20 10 07 

681.8 

259.2 

38.8 

5 38 27.9 

+ 38 54 34 

61.4 

24.6 

4.9 

2.1 

05530 + 0323 

5 53 05.0 

+ 3 23 08 

0.4 

1.9 

6.4 

5 38 28.2 

+ 17 29 53 

10.7 

2.6 

0 . 5 : 

1.2 

05532 + 1355 

5 53 14.8 

+ 13 55 11 

0.3 

0.2 

0.4 

5 38 31.6 

- 2 44 28 

11.0 

9.4 

5.1 

33.6 

05534 + 4530 

5 53 25.4 

+ 45 30 13 

132.3 

62.9 

8.0 

5 38 46.9 

+56 33 30 

1.2 

0 . 3 : 

0.4 

1.2 

05535 + 3534 

5 53 33.5 

+ 35 34 23 

41.1 

10.5 

1.9 

5 38 53.5 

+32 00 57 

115.5 

54.8 

11.1 

3.8 

05535 + 4822 

5 53 35.2 

+ 48 22 23 

40.8 

26.0 

4.0 

5 38 57.4 

-69 08 02 

35.5 

299.3 

395 . 8 : 

2493.0 

05536 - 2857 

5 53 37.5 

-28 57 37 

4.6 

1.1 

ft 4 

5 38 57.4 

-69 22 08 

2.1 

2.8 

29.7 

51.2 

05537 -6305 

5 53 44.1 

-63 05 59 

5.6 

1.2 

0.4 

5 38 58.4 

-16 53 58 

3.7 

1.0 

0.4 

1.0 

05538 + 0642 

5 53 52.0 

+ 6 42 30 

1.9 

0.4 

0.4 

5 38 59.6 

-27 58 35 

4.5 

1.5 

0.4 

1.0 

05539 + 2016 

5 53 57.0 

+ 20 16 57 

18.1 

9.6 

1.8 

5 39 00.7 

- 8 07 20 

1.5 

3.1 

5.9 

42.4 

05540 + 2250 

5 54 05.4 

+ 22 50 02 

37.5 

13.2 

2.2 

5 39 03.6 

+ 18 31 03 

5.9 

1.6 

0.3 

1.6 

05541 - 1410 

5 54 06.9 

-14 10 24 

2.9 

0.7 

0.4 

5 39 04.8 

- 4 09 21 

26.2 

10.8 

2.0 

31.9 

05546 + 1403 

5 54 39.6 

+ 14 03 23 

3.8 

1.1 

0.4 

5 39 04.9 

+ 14 48 39 

34.8 

19.2 

1.8 

5.6 

05549 + 4330 

5 54 57.3 

+43 30 00 

4.6 

1.2 

0.4 

5 39 06.8 

- 2 17 18 

16.4 

92.9 

1360.0 

2542.0 

05550 + 0242 

5 55 03.4 

+ 2 42 21 

9.1 

2.5 

0.7 

5 39 18.0 

- 1 56 42 

284.3 

4746.0 

7891 . 0 : 

35340.0 

05552 - 0605 

5 55 13.5 

- 6 05 56 

6.1 

1.5 

0 . 5 : 

5 39 20.0 

-20 48 26 

23.1 

11.5 

1.7 

0 . 9 : 

05553 + 0113 

5 55 19.6 

+1 13 14 

3.8 

0.9 

1.8 

5 39 20.5 

-35 43 39 

0.2 

ft 2 

0.4 

1.1 

05553 + 1631 

5 55 20.3 

+ 16 31 46 

1.2 

63.0 

420.6 

5 39 22.1 

+ 9 03 48 

0.8 

10.7 

9.4 

5.7 

05554 + 5416 

5 55 24.7 

+ 54 16 56 

11.6 

2.6 

0 . 5 : 

5 39 28.0 

- 8 56 20 

8.4 

3.8 

0 . 6 : 

44.2 

05555 + 2750 

5 55 31.8 

+ 27 50 35 

3.9 

1.1 

0.3 

5 39 53.1 

+ 1 27 06 

6.7 

1.6 

0.4 

3.3 

05557 - 3517 

5 55 45.3 

-35 17 13 

0.4 

0.2 

0.4 

5 40 06.4 

-69 47 37 

4.1 

21.0 

203 . 4 : 

1284.0 

05558 + 4456 

5 55 50.3 

+44 56 41 

7.8 

1.6 

0.4 

5 40 18.9 

+ 23 10 57 

0.5 

0 . 4 : 

0.3 

2.4 

05559 + 3825 

5 55 58.0 

+ 38 25 28 

117.8 

70.1 

9.3 

5 40 28.9 

-23 43 02 

75.0 

37.4 

5.4 

1.9 

05559 + 7430 

5 55 59.3 

+ 74 30 24 

203.3 

105.5 

17.1 

5 40 29.1 

- 2 20 05 

1 . 1 : 

3.1 

47 . 0 : 

105.6 

05562 + 4556 

5 56 12.7 

+ 45 56 04 

107.8 

27.5 

4.6 

5 40 33.1 

+ 32 40 48 

196.0 

127.1 

33.9 

10.2 

05563 + 3712 

5 56 18.5 

+ 37 12 39 

3.1 

0.7 

0.4 

5 40 36.8 

+ 9 04 48 

0 . 4 : 

0.4 

0.6 

9.0 

05563 + 0855 

5 56 21.4 

+ 8 55 38 

0.7 

0.3 

0.4 

5 40 37.7 

- 1 38 05 

3.8 

0.9 

4.4 

21.0 

05563—0106 

5 56 23.7 

- 1 06 48 

5.5 

1.3 

0.4 

5 40 49.9 

+ 37 59 17 

3.3 

1.0 

0.4 

1.9 

05565 — 3453 

5 56 31.9 

-34 53 28 

0.4 

0.2 

0.4 

5 40 56.9 

-24 05 15 

0.2 

0.4 

2.4 

3.2 

05567 — 1052 

5 56 46.3 

- 10 52 48 

6.7 

1.7 

0 . 4 : 

5 41 07.6 

+69 57 15 

801.2 

407.3 

51.9 

15.2 

05569 + 2807 

5 56 54.6 

+ 28 07 29 

3.8 

0.9 

0.3 

5 41 09.7 

-86 25 16 

90.6 

42.8 

6.9 i 

2.4 

05570 + 6653 

5 57 03.4 

+66 53 56 

3.1 

0.7 

0.5 

5 41 19.0 

+64 44 59 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

05571 - 3804 

5 57 09.5 

-38 04 34 

0.7 

0.2 

0.4 

5 41 24.9 

-33 26 46 

11.6 

2.9 

0.4 

1.0 

05573 + 3156 

5 57 18.0 

+ 31 56 39 

7.9 

47.9 

79.8 

5 41 25.6 

+ 58 40 51 

0.5 

0.8 

14.0 

29.5 

05575 - 0304 

5 57 33.1 

- 3 04 31 

11.0 

2.5 

0 . 5 : 

5 41 45.1 

+ 0 07 29 

1.1 

4.1 

25.6 

20.7 

05576 - 4249 

5 57 36.9 

-42 49 01 

11.9 

2.8 

0 . 4 : 

5 41 45.3 

+ 9 07 40 

0 . 3 : 

2.9 

25.3 

73.5 

05576 + 3940 

5 57 38.6 

+ 39 40 12 

49.6 

14.2 

3.3 

5 41 50.7 

-46 28 30 

56.3 

16.8 

5.0 

3.6 

05578 + 4857 

5 57 52.9 

+48 57 35 

4.1 

0.9 

0.4 

5 41 54.7 

+ 35 40 29 

5.3 

1.2 

0 . 4 : 

3 . 6 : 

05582 + 7535 

5 58 16.0 

+ 75 35 16 

4.1 

1.0 

0.4 

5 42 09.8 

+24 24 01 

35.2 

9.2 

2.5 

2.1 

05582 + 3450 

5 58 18.0 

+ 34 50 25 

14.7 

10.2 

1.5 

5 42 13.4 

+ 13 33 23 

0.3 

0.2 

0.4 

8.4 

05587 + 1040 

5 58 45.2 

+ 10 40 29 

22.6 

12.1 

2.3 

5 42 14.9 

+ 18 41 05 

2.8 

0.7 

0.3 

1.6 

05588 + 1054 

5 58 53.2 

+ 10 54 41 

39.9 

17.6 

3.2 

5 42 21.6 

-22 28 02 

4.6 

1.0 

0.4 

1.0 

05591 + 1630 

5 59 06.0 

+ 16 30 58 

4.5 

9.8 

7.1 

5 42 23.0 

+ 37 38 21 

6.8 

1.6 

0 . 5 : 

1.3 

05592 - 0520 

5 59 15.2 

- 5 20 46 

4.2 

1.1 

0.4 

5 42 32.1 

-69 14 23 

0.3 

0.2 

7.9 

92.6 

05592-0221 

5 59 15.9 

- 2 21 13 

155.7 

87.9 

13.1 

5 42 38.0 

+ 9 03 03 

5.9 

14.1 

14.0 

25.6 

05594 + 0827 

5 59 27.1 

+ 8 27 07 

8.1 

3.3 

0.6 

5 42 40.9 

+ 20 40 33 

143.9 

50.7 

13.0 

4.0 

05594-3354 

5 59 27.6 

-33 54 40 

9.4 

2.4 

0 . 4 : 

5 42 58.0 

- 4 15 40 

12.9 

4.7 

1 . 3 : 

32.7 

05596 - 0508 

5 59 41.3 

- 5 08 10 

3.9 

0.9 

0.4 

5 43 46.3 

+24 20 58 

2.1 

8.9 

4.2 

2.2 

05597-2106 

5 59 42.8 

-21 06 16 

9.7 

6.0 

0.8 

5 43 49.8 

+2 17 24 

26.0 

15.1 

1.9 

16.9 

05597 + 1301 

5 59 44.6 

+ 13 01 36 

3.4 

0.9 

0.4 

5 43 58.1 

+ 0 03 27 

0.7 

1.9 

4.6 

672.1 

05597 + 5036 

5 59 47.0 

+ 50 36 52 

6.2 

1.6 

0.4 

5 44 01.7 

+ 43 11 49 

47.2 

26.6 

4.1 

1 . 4 : 

06001 +4617 

6 00 07.1 

+ 46 17 39 

18.8 

9.1 

0 . 7 : 

5 44 09.1 

-23 39 45 

31.0 

7.7 

1.2 

1.0 

06001 + 1622 

6 00 09.0 

+ 16 22 47 

12.3 

4.6 

1.0 

5 44 21.7 

-75 16 17 

13.6 

4.8 

0.7 

1.0 

06003 + 4747 

6 00 21.7 

+47 47 52 

35.3 

27.0 

4.7 

5 44 32.0 

-16 48 02 

0.5 

0.5 

5.7 

20.6 

06004 + 0737 

6 00 27.0 

+ 7 37 45 

1.5 

0.4 

ft 4 

5 44 33.7 

+ 0 16 44 

2.9 

126.0 

1287.0 

1531 . 0 : 

06005 + 1344 

6 00 36.0 

+ 13 44 07 

18.9 

8.0 

1.7 

5 44 39.5 

-65 45 19 

1.6 

0.4 

0.5 

1 . 0 : 

06006 + 3015 

6 00 41.4 

+ 30 15 05 

1.9 

11.8 

188.9 

5 44 42.0 

- 1 03 03 

4.5 

1.3 

0.9 

8.5 

06009 + 2008 

6 00 56.3 

+ 20 08 29 

1.5 

0 . 7 : 

0.3 

5 44 50.3 

+ 24 40 13 

2.0 

0.5 

0.3 

2.3 

06010 + 2113 

6 01 01.2 

+ 21 13 44 

9.6 

3.6 

0.7 

5 44 55.2 

+ 30 36 53 

13.8 

4.4 

1.3 

1.4 

06011 + 2316 

6 01 06.5 

+ 23 16 00 

6.1 

1.3 

0.3 

5 44 55.5 

-12 49 17 

12.9 

3.4 

0.7 

1.5 

06011 + 2829 

6 01 06.7 

+ 28 29 13 

67.9 

34.5 

6.0 

5 45 03.9 

-31 42 30 

47.8 

21.2 

2.6 

1.3 

06012-2616 

6 01 14.9 

-26 16 56 

9.4 

2.3 

0 . 4 : 

5 45 04.5 

+44 53 39 

7.5 

2.1 

0.8 

1.3 

06012 + 0726 

6 01 17.1 

+ 7 26 03 

319.6 

225.6 

55.5 

5 45 05.2 

-21 33 35 

5.3 

1.4 

0.4 

1.3 

06015-0357 

6 01 31.8 

- 3 57 38 

5.7 

1.9 

0 . 4 : 

5 45 14.0 

-34 16 02 

0.2 

0.2 

2.3 

10.1 

06017 - 0642 

6 01 47.6 

- 6 42 19 

2.2 

1.0 

0.5 

5 45 23.2 

- 9 41 06 

4.3 

1.2 

ft 4 

2.8 

06021 +4441 

6 02 07.9 

+ 44 41 40 

3.1 

0.8 

0.4 

5 45 40.9 

+ 39 09 57 

5.1 

1.3 

0.4 

0.9 

06021 + 6030 

6 02 07.9 

+ 60 30 12 

4.7 

1.7 

0.5 

5 45 56.1 

+ 24 33 08 

4.8 

1.0 

0.3 

1.6 

06027 - 1628 

6 02 45.0 

- 16 28 48 

143.4 

72.2 

14.2 

5 46 01.2 

+ 7 51 42 

0.8 

0.2 

0.4 

13.4 

06027 + 3523 

6 02 46.7 

+ 35 23 42 

0.7 

0.3 

0.4 

5 46 05.4 

-51 04 55 

3.4 

9.1 

19.6 

10.8 

06028 + 0037 

6 02 48.6 

+ 0 37 04 

2.7 

0.7 

0.4 

5 46 07.6 

+ 19 03 27 

9.5 

4.1 

1.5 

2.7 

06028 + 0732 

6 02 52.9 

+ 7 32 32 

1.6 

0 . 4 : 

0.4 

5 46 07.8 

- 4 06 32 

0.7 

0.3 

0.8 

20.6 

06031 + 2931 

6 03 11.1 

+ 29 31 05 

15.7 

3.9 

0.6 

5 46 32.3 

+ 13 11 15 

18.2 

7.0 

1.8 

2 . 6 : 

06034 + 1354 

6 03 24.4 

+ 13 54 39 

12.4 

14.9 

4.1 

5 46 46.8 

+ 47 26 51 

5.3 

1.2 

ft 4 

1.8 

06035 —0552 

6 03 35.7 

- 5 52 26 

3.6 

0.8 

1.0 

5 47 10.2 

+ 23 51 28 

6.4 

40.3 

97.0 

132.3 

06036 - 2411 

6 03 41.9 

-24 11 24 

257.6 

140.8 

16.6 

5 47 15.5 

-32 20 53 

19.1 

9.4 

1.1 

1.0 

06037 + 1009 

6 03 42.2 

+ 10 09 39 

5.5 

1.7 

0.4 

5 47 33.7 

+ 4 24 38 

3.3 

0.8 

0.4 

18.7 

06038 - 0705 

6 03 51.2 

- 7 05 30 

18.3 

7.5 

1.2 
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06038 - 0541 

6 03 53.9 

- 5 41 54 

48.3 

24.6 

5.0 

3.0 

06172 + 1440 

6 17 13.2 

+ 14 40 25 

9.4 

2.1 

0.4 

7.9 

06041 + 3012 

6 04 11.2 

+ 30 12 10 

3.2 

6.5 

26.3 

36.2 

06174-0255 

6 17 29.2 

- 2 55 19 

21.9 

5.5 

0.9 

1.0 

06048 - 2148 

6 04 50.3 

-21 48 19 

34.4 

8.7 

1.5 

1.0 

06175 + 1122 

6 17 31.9 

+ 11 22 30 

6.7 

2.4 

0.4 

6.5 

06053 + 2036 

6 05 19.1 

+ 20 36 57 

1.5 

4.9 

72.8 

1715.0 

06175 -2204 

6 17 32.2 

-22 04 49 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

06053 - 0622 

6 05 20.4 

- 6 22 31 

469.5 

4095.0 

13070.0 

20200.0 

06175 + 5232 

6 17 32.8 

+ 52 32 39 

8.0 

2.3 

0.6 

1.2 

06054 + 2237 

6 05 29.3 

+ 22 37 33 

0.5 

0.3 

0.3 

5.2: 

06176- 1036 

6 17 37.7 

-10 36 53 

421.6 

455.2 

172.6 

65.1 

06055 - 1909 

6 05 30.7 

-19 09 30 

19.3 

4.7 

0.6 

1.0 

06181 +0545 

6 18 07.9 

+ 5 45 53 

6.8 

1.9 

0.4 

1.1 

06055 + 2039 

6 05 33.9 

+ 20 39 47 

15.6 

76.8 

1032.0 

1715.0 

06183 + 1135 

6 18 19.3 

+ 11 35 42 

64.4 

22.5 

4.2 

7.6 

06055 + 5856 

6 05 34.2 

+ 58 56 40 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

06184 + 0235 

6 18 26.0 

+ 2 35 35 

12.3 

3.3 

0.5: 

1.4 

06056 + 2131 

6 05 40.9 

+ 21 31 32 

48.6 

241.3 

1707.0: 

2563.0: 

06187- 1147 

6 18 45.0 

-11 47 33 

6.5 

1.6 

0.4 

1.4 

06056 + 2539 

6 05 41.9 

+ 25 39 17 

4.3 

1.1 

0.3 

1.6 

06187-4842 

6 18 47.2 

-48 42 54 

0.3 

0.2 

0.4 

3.5 

06057 + 3454 

6 05 43.2 

+ 34 54 10 

15.7 

4.2 

0.7 

1.1 

06189 + 1315 

6 18 54.3 

+ 13 15 28 

10.7 

4.3 

0.9 

1.7 

06058 4-2138 

6 05 53.9 

+ 21 38 57 

14.0 

140.2 

955.2 

1666.0 

06189 - 3036 

6 18 55.8 

-30 36 43 

4.2 

1.1 

0.4 

1.0 

06060+ 1542 

6 06 01.5 

+ 15 42 41 

0.7 

5.0 

16.6 

19.9 

06190- 1144 

6 19 04.8 

-11 44 53 

1.7 

0.8 

0.4 

1.6 

06061 + 2151 

6 06 07.3 

+ 21 51 12 

12.0 

144.8 

895.6 

1130.0 

06192 + 0722 

6 19 15.7 

+ 7 22 30 

26.5 

8.9 

3.0 

2.1 

06061 + 4635 

6 06 07.8 

+46 35 02 

10.9 

4.4 

0.7 

0.9 

06192 - 0812 

6 19 17.9 

- 8 12 39 

3.5 

0.9 

0.4 

1.1 

06062 + 2632 

6 06 12.9 

+ 26 32 15 

6.7 

3.1 

0.8 

1.3 

06193 -0349 

6 19 22.4 

- 3 49 12 

86.1 

61.3 

13.9 

3.6 

06063 + 0230 

6 06 19.8 

+ 2 30 32 

0.4 

0.2 

0.4 

7.5 

06194- 1257 

6 19 24.3 

-12 57 44 

1.3 

9.6 

7.3 

2.2: 

06063 + 2040 

6 06 23.0 

+ 20 40 02 

9.7: 

72.6 

1156.0 

2045.0 

06196 - 2712 

6 19 40.1 

-27 12 24 

0.2 

0.2 

0.9 

4.8 

06065 + 2211 

6 06 30.6 

+ 22 11 59 

7.0 

1.8 

0.3 

25.0 

06197 + 0327 

6 19 45.8 

+ 3 27 01 

17.0 

4.7 

1.6 

3.3: 

06065 + 4744 

6 06 33.6 

+47 44 56 

15.9 

4.5 

0.8 

1.5 

06199 + 2232 

6 19 55.7 

+ 22 32 24 

304.5 

73.3 

10.9 

10.8 

06066 + 0517 

6 06 38.2 

+ 5 17 39 

3.5 

0.9 

0.4 

1.8 

06202-0210 

6 20 12.3 

- 2 10 10 

70.4 

24.1 

4.9 

2.1 

06066 + 6027 

6 06 41.5 

+ 60 27 50 

8.9 

2.3 

0.7 

1.3 

06202 + 4743 

6 20 15.3 

+47 44 00 

9.9 

2.7 

0.6 

0.9 

06066 + 2307 

6 06 42.0 

+ 23 07 21 

0.4 

0.3 

0.4 

2.3 

06202 - 3324 

6 20 17.1 

-33 24 35 

8.0 

2.0 

0.4: 

1.0 

06067 + 3125 

6 06 42.9 

+ 31 25 02 

49.4 

19.3 

2.8 

8.0 

06204 + 5106 

6 20 27.9 

+ 51 06 15 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

06068 + 2030 

6 06 53.0 

+ 20 30 41 

13.2 

38.7 

737.3 

1134.0 

06204- 1755 

6 20 30.0 

-17 55 46 

3.2 

0.8 

0.4 

0.9 

06070 + 3337 

6 07 00.7 

+ 33 37 06 

9.1 

4.2 

0.8 

1.7 

06209 + 2503 

6 20 56.0 

+25 03 33 

8.4 

2.3 

0.6 

13.9 

06070 + 0845 

6 07 04.5 

+ 8 45 18 

1.5 

0.3 

0.4 

1.7 

06210 + 4918 

6 21 02.8 

+49 18 56 

44.0 

19.3 

4.0 

1.9 

06072 + 0953 

6 07 13.0 

+ 9 53 10 

6.1 

5.5 

1.2 

1.5 

06210 + 4932 

6 21 02.9 

+49 32 09 

0.2: 

0.4 

3.5 

7.1 

06072 - 1434 

6 07 17.8 

- 14 34 27 

2.6 

0.6 

0.4 

1.3 

06210 + 0831 

6 21 04.1 

+ 8 31 26 

11.0 

3.0 

0.8 

1.6 

06073 + 1249 

6 07 23.5 

+ 12 49 24 

10.3 

131.3 

542.5 

507.8 

06212 - 0950 

6 21 13.8 

- 9 50 50 

12.5 

3.2 

0.5 

6.9 

06077 + 2601 

6 07 46.9 

+ 26 01 34 

70.3 

20.5 

5.3 

3.2 

06214+ 1414 

6 21 24.0 

+ 14 14 54 

12.9 

6.2 

1.3 

1.7 

06078 + 6543 

6 07 50.7 

+ 65 43 49 

5.3 

1.1 

0.3: 

1.3: 

06214 - 2621 

6 21 24.7 

-26 21 06 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

06079 - 5011 

6 07 56.2 

-50 11 48 

11.4 

4.3 

0.6 

1.0 

06214 + 0828 

6 21 26.1 

+ 8 28 08 

2.8 

0.8 

0.4 

6.9: 

06081 +0346 

6 08 06.7 

+ 3 46 07 

21.3 

10.1 

2.3 

3.1 

06214 + 7419 

6 21 29.2 

+ 74 19 57 

0.2 

0.3 

2.3 

4.3 

06083 + 5014 

6 08 19.8 

+ 50 14 25 

5.9 

2.3 

0.4: 

0.9 

06214- 1502 

6 21 29.4 

-15 02 35 

3.7 

0.8 

0.4 

1.1 

06084-0611 

6 08 24.5 

- 6 11 12 

27.2 

602.2 

3607.0 

4837.0 

06215-0015 

6 21 31.7 

- 0 15 17 

12.0 

6.6 

1.3 

1.2 

06084-3134 

6 08 26.3 

-31 34 26 

5.9 

2.2 

0.4 

1.0 

06216-2702 

6 21 39.1 

-27 02 15 

20.5 

6.2 

1.7 

1.3 

06084-2150 

6 08 27.0 

-21 50 59 

1.2 

0.3 

0.4 

1.0 

06216-0004 

6 21 39.5 

- 0 04 44 

46.5 

28.7 

3.9 

3.2 

06085 - 4020 

6 08 33.7 

-40 20 31 

27.2 

7.0 

1.1 

1.2 

06217 + 0344 

6 21 42.6 

+ 3 44 24 

5.3 

1.4 

0.4: 

7.8 

06086+ 1113 

6 08 40.5 

+ 11 13 37 

19.9 

11.1 

1.9 

2.2 

06218 - 1130 

6 21 50.0 

- 1 1 30 05 

5.3 

1.3 

0.4 

1.6 

06088 + 2152 

6 08 50.0 

+ 21 52 51 

96.0 

41.1 

5.9 

30.5 

06218 - 2532 

6 21 53.9 

-25 32 56 

9.3 

2.3 

0.4: 

1.0 

06089 + 2313 

6 08 54.3 

+ 23 13 07 

11.1 

3.0 

0.6 

18.9 

06221 +0347 

6 22 08.9 

+ 3 47 31 

9.6 

2.4 

0.6: 

8.6 

06089 -0714 

6 08 58.5 

- 7 14 18 

7.2 

1.9 

0.4: 

2.4 

06223 - 0256 

6 22 21.5 

- 2 56 16 

4.1 

1.0 

0.4 

0.9 

06090 + 3242 

6 09 03.7 

+ 32 42 23 

12.3 

3.0 

0.5 

1.5 

06224 + 5826 

6 22 26.6 

+ 58 26 50 

11.0 

2.6 

0.5 

1.2 

06090+ 1413 

6 09 04.6 

+ 14 13 17 

0.5 

0.7 

1.1 

14.0 

06224+ 1701 

6 22 28.1 

+ 17 01 34 

57.8 

17.5 

3.6 

1.8: 

06092 + 2255 

6 09 17.0 

+22 55 17 

78.2 

47.5 

10.3 

3.5 

06225 + 0706 

6 22 31.9 

+ 7 06 52 

1.9 

0.4 

0.4 

2.1 

06097 + 7103 

6 09 47.5 

+71 03 08 

0.7 

2.8 

3.8 

3.3 

06225 + 1445 

6 22 35.7 

+ 14 45 06 

44.5 

14.0 

3.9 

2.8 

06099 + 1800 

6 09 57.9 

+ 18 00 12 

107.1 

371.3 

3145.0 

5278.0 

06226 - 0905 

6 22 38.6 

- 9 05 32 

124.6 

39.8 

9.2 

5.3 

06101 + 2039 

6 10 08.1 

+20 39 09 

14.5 

8.0 

1.3 

18.1 

06227 - 2845 

6 22 46.5 

-28 45 00 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

06103 + 0601 

6 10 19.1 

+ 6 01 50 

7.5 

1.8 

0.4 

1.4 

06228 - 5240 

6 22 50.4 

-52 40 02 

154.8 

35.7 

5.4 

1.5 

06103 + 1523 

6 10 23.0 

+ 15 23 28 

4.6 

38.2 

207.6 : 

440.7: 

06229 - 2326 

6 22 56.2 

-23 26 39 

12.0 

6.7 

1.0 

1.1 

06104+ 1038 

6 10 25.7 

+ 10 38 34 

0.4 

0.2 

0.4 

2.1 

06230 + 1749 

6 23 02.0 

+ 17 49 14 

2.2 

9.8 

7.6 

3.3 

06104 - 0717 

6 10 26.1 

- 7 17 06 

7.3 

1.8 

0.5: 

1.5 

06230 - 0930 

6 23 04.8 

- 9 30 19 

82.3 

35.1 

6.3 

7.1 

06104 + 1833 

6 10 27.8 

+ 18 33 37 

26.0 

11.3 

2.2 

26.4 

06232 + 1847 

6 23 12.5 

+ 18 47 16 

0.9 

0.3 

0.3 

7.5 

06106 + 6651 

6 10 39.2 

+ 66 51 15 

0.3 

0.3 

3.2 

6.9 

06232 + 1339 

: 6 23 15.8 

+ 13 39 11 

3.6 

0.9 

0.4 

1.6 

06106 + 7822 

6 10 40.8 

+ 78 22 27 

5.8 

17.3 

141.3 

185.7 

06232 + 1906 

6 23 17.2 

+ 19 06 14 

1 15.3 

4.8 

1.3 

1.7 

06106 + 7641 

6 10 41.6 

+76 41 31 

8.6 

2.8 

0.6 

1.2: 

06234 + 2921 

6 23 25.7 

+ 29 21 52 

6.2 

2.3 

0.4 

1.0 

06107 + 3315 

6 10 43.1 

+ 33 15 35 

4.7 

1.2 

0.4 

1.7 

06236 + 5343 

6 23 40.4 

! +53 43 40 

11.0 

5.7 

0.9 

1.1 

06108 + 2743 

6 10 50.5 

+ 27 43 06 

7.9 

5.6 

2.1 

11.6 

06237 + 4617 

6 23 42.6 

' +46 17 52 

19.2 

8.7 

1.3 

0.9 

06111 +6000 

6 11 10.6 

+ 60 00 54 

5.4 

1.2 

0.4 

1.0 

06238 + 0904 

6 23 53.0 

+ 9 04 06 

37.1 

19.2 

4.8 

2.9 

06112- 3932 

6 11 12.8 

-39 32 31 

1.0 

0.5 

0.4 

1.2 

06239 + 0839 

6 23 57.6 

! + 8 39 57 

2.2 

0.6 

0.4 

1.8 

06112 + 5335 

6 11 14.0 

+ 53 35 36 

8.8 

4.3 

0.6 

0.9 

06239 + 7428 

6 23 58.4 

+ 74 28 35 

0.2 

0.8 

4.8 

7.6 

06114+ 1745 

6 11 28.6 

+ 17 45 33 

13.3 

55.2 

545.1 

702.5 

06241 - 6323 

6 24 06.1 

, -63 23 56 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

06115 - 3240 

6 11 30.3 

-32 40 59 

0.2 

0.3 

0.8 

1.1 

06241 + 1025 

6 24 06.7 

+ 10 25 41 

37.1 

20.3 

2.8 

2.3: 

06116 - 6056 

6 11 37.4 

-60 56 56 

0.4 

0.2 

0.4 

1.1 

06241 +0341 

6 24 11.8 

+ 3 41 51 

1.4 

0.4 

0.4 

15.4 

06117 + 1350 

6 11 46.4 

+ 13 50 33 

18.9 

152.2 

1462.0 

1965.0 

06241 + 1555 

6 24 11.8 

i +15 55 34 

2.2 

0.6 

0.4 

1.5 

06117 + 3957 

6 11 47.7 

+ 39 57 44 

7.2 

1.8 

0.4 

0.9 

06243 + 0524 

6 24 21.1 

i + 5 24 37 

6.8 

2.9 

0.5 

10.1 

06118 + 2231 

6 11 51.1 

+22 31 23 

190.1 

47.0 

7.5 

11.2 

06243 - 0752 

i 6 24 23.8 

j - 7 52 44 

12.8 

5.2 

0.7 

1.1 

06120 + 1222 

6 12 04.6 

+ 12 22 10 

2.4 

7.6 

0.3 

426.2 

06245 + 0448 

i 6 24 34.8 

. + 4 48 25 

5.7 

2.6 

1.6 

18.4 

06121 + 2226 

6 12 06.2 

+22 26 17 

0.2 

0.3 

0.7 

6.1 

06246 + 0019 

6 24 39.6 

| + 0 19 52 

3.9 

1.0 

0.4 

2.3 

06121 + 5645 

6 12 06.9 

+ 56 45 05 

25.8 

6.7 

1.1: 

1.0 

06247 - 0014 

6 24 42.2 

f — 0 14 39 

5.0 

1.1 

0.4 

1.4 

06121 - 1930 

6 12 08.8 

-19 30 33 

! 3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

06249 + 2035 

6 24 56.6 

1 +20 35 06 

8.4 

2.7 

0.5: 

6.9 

06121 +2930 

6 12 11.2 

+29 30 58 

i 8.3 

1.7 

0.3 

1.9 

06250+6134 

6 25 04.4 

+ 61 34 32 

38.5 

27.7 

5.0 

2.8 

06123 + 0630 

6 12 18.6 

+ 6 30 38 

7.2 

3.7 

0.7: 

1.4 

06253 + 3031 

6 25 22.1 

1 +30 31 34 

1.3 

0.4 

0.4 

3.2 

06123 + 2254 

6 12 19.5 

+ 22 54 32 

2.1 

2.2 

16.7: 

44.6 

06259 - 1301 

6 25 59.0 

-13 01 13 

146.3 

143.4 

24.5 

5.6 

00123 + 2521 

6 12 19.5 

+ 25 21 03 

4.4 

i 1.2 

0.3 

1.9 

06259 + 2014 

6 25 59.8 

! +20 14 43 

1.0 

0.5 

0.3 

7.3 

06124-0615 

6 12 25.5 

- 6 15 30 

17.9 

4.4 

0.6 

6.2 

06261 + 1637 

6 26 06.6 

+ 16 37 55 

42.6 

20.8 

5.1 

3.6 

06125 + 1746 

6 12 32.6 

+ 17 46 03 

9.7 

3.8 

0.4 

16.2 

06261 +0647 

6 26 10.9 

+ 6 47 48 

3.5 

0.9 

0.4 

12.9 

06126 - 5953 

6 12 36.2 

-59 53 55 

4.1 

1.5 

0.4 

1.0 

06263 - 3232 

6 26 18.2 

-32 32 49 

0.4 

0.2 

0.6 

1.0 

06127 + 1818 

6 12 45.7 

+ 18 18 54 

3.4 

0.7 

1.6 

16.9 

06263 + 4643 

6 26 19.1 

+ 46 43 12 

4.8 

1.2 

0.4 

0.9 

06129 - 2015 

6 12 58.5 

-20 15 18 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

06263 — 0700 

6 26 23.9 

- 7 00 01 

3.5 

1.5 

0.5 

5.0 

06133 + 6132 

6 13 18.2 

+ 61 32 01 

66.7 

16.1 

2.5 

1.5: 

06266 + 0240 

6 26 38.3 

+ 2 40 49 

8.1 

2.0 

0.4 

3.5 

06133 + 2246 

6 13 21.7 

+ 22 46 49 

0.2 

0.4 

2.2 

11.1 

06268 + 0849 

6 26 51.1 

+ 8 49 19 

51.9 

29.3 

6.5 

4.1 

06134 + 1711 

6 13 29.4 

+ 17 11 59 

3.7 

1.0 

\ 0.3 

10.7 

06268 - 0804 

6 26 51.2 

- 8 04 00 

11.6 

3.1 

0.4 

1.2 

06134 + 2348 

6 13 29.6 

+ 23 48 29 

0.9 

2.7 

1 8.6 

14.0 

06269 — 0952 

6 26 58.1 

- 9 52 37 

3.5 

0.9 

0.4 

6.0 

06135+ 1642 

6 13 33.1 

+ 16 42 06 

7.7 

2.1 

0.4 

12.8 

06271 - 2605 

6 27 10.8 

-26 05 04 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

06135 + 1128 

6 13 34.6 

+ 11 28 48 

4.0 

1.0 

0.4 

1.8 

06272 + 1 500 

6 27 15.5 

+ 15 00 57 

5.4 

1.5 

0.5: 

1.3 

06138 + 2224 

6 13 49.8 

+ 22 24 40 

0.2 

0.4 

9.0 

40.7: 

06273 + 0757 

6 27 19.4 

+ 7 57 21 

2.4 

0.5 

0.4 

2.5 

06139 + 2345 

6 13 56.5 

+23 45 36 1 

0.6 

0.3 

1.9 

24.0 

06276 + 0903 

6 27 38.9 

+ 9 03 39 

1.1 

0.3 

0.4 

2.9 

06139 + 3313 

6 13 57.4 

+ 33 13 31 

106.5 

53.2 

8.7 

3.8 

06276 + 0805 

6 27 41.5 

+ 8 05 46 

11. 1 

6.9 

1.2 

2.7 

06140 - 2729 

6 14 02.7 

-27 29 28 

66.9 

30.9 

4.7 

1.6 

06277 + 3250 

6 27 42.1 

+ 32 50 29 j 

4.9 

1.2 

0.4 

0.9 

06142 + 2226 

6 14 14.5 

+ 22 26 49 

0.7 ' 

0.6 

19.7: 

40.6 

06278 — 1002 

6 27 49.1 

-10 02 46 

3.9 

0.9 

0.4 

5.2 

06142 + 3929 

6 14 16.7 

+ 39 29 37 

6.3 

1.6 

0.4 

0.9 

06278 + 2729 

6 27 51.4 

+ 27 29 16 

161.0 

76.0 

9.8 

3.5 

06142 - 2121 

6 14 18.0 

-21 21 20 

0.7 

1.1 

10.4 

23.7 

06278 + 0554 

6 27 52.2 

+5 54 08 

1.5 | 

0.5 

0.4 

17.5 

06144 + 3403 

6 14 28.5 

+ 34 03 17 

4.3 

1.2 

0.5: 

1.5 

06278 + 2329 

6 27 52.2 

+ 23 29 37 

6.7 

3.8 

1.1 

1.2 

06146 + 0507 

6 14 37.1 

+ 5 07 07 

0.9 

0.2 

0.4 

1.3 

06280- 1910 

6 28 00.8 

-19 10 45 

7.1 

1.8 

0.4 

0.9 

06146 + 3537 

6 14 41.5 

+ 35 37 03 

11.1 

3.0 

0.4 

1.2 

06283 + 1028 

6 28 21.0 

+ 10 28 15 

35.0 

68.1 

111.5 

212.9 

06147 + 2243 

6 14 43.6 

+ 22 43 07 

0.3 

0.3 

4.1: 

18.5 

06283+ 1117 1 

6 28 23.3 

+ 11 17 14 

0.8 

0.3 

0.4 

13.4 

06147 — 3507 

6 14 46.6 

-35 07 18 

6.1 

1.4 

0.4 | 

1.0 \ 

06284 — 0528 

6 28 29.6 

- 5 28 25 

1.4 

0.4 

0.4 

1.1 

06149 - 2241 

6 14 57.2 

-22 41 39 

i 0.6 

0.2 

0.4 

1.0 j 

06289 + 1108 

6 28 54.2 1 

+ 11 08 21 

2.3 

0.6 

0.4 

14.4 

06149 + 0832 

6 14 58.0 

+ 8 32 22 

16.0 

4.8 

i .4 

2.1 

06290- 1221 

6 29 03.5 

-12 21 16 

5.2 

12 

04 

1.2 

06151 + 2246 

6 15 08.0 

+22 46 21 

0.4: 

0.5: 

10.1 : 

23.8 

06290 + 4657 

6 29 04.5 

+ 46 57 39 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

06151 + 2236 

6 15 12.0 

+ 22 36 48 

0.2 

0.2 

8.4 

41.1 : 

06291 +4319 

6 29 06.1 

+43 19 28 

106.5 

50.6 

8.5 

1.9 

06153 - 3100 

6 15 18.7 

-31 00 36 

17.9 

7.3 

1.0 

1.0 

06291 +0122 

6 29 10.3 

+ 1 22 31 

12.4 

8.0 

1.2 

4.6 

06153 — 3743 

6 15 19.0 

-37 43 04 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

06293 — 4052 

6 29 23.7 

-40 52 46 

2.7 

0.6 

0.4 

1.0 

06154— 1647 

6 15 28.0 

-16 47 44 

5.8 

1.4 

0.6 

1.0 

06294 - 0807 

6 29 25.5 

- 8 07 13 

5.4 

1.2 

0.4 

1.4 

06155 + 7833 

6 15 30.2 

+ 78 33 11 

0.2 

0.2 

0.5 

1.7 

06295 — 1452 

6 29 32.1 

-14 52 35 

8.9 

5.0 

0.7 

0.9 

06156+ 2321 

6 15 39.4 

+ 23 21 19 

4.5 

6.5 

5.3 

1087.0 

06295 - 3249 

6 29 33.0 

-32 49 52 

13.1 

3.4 

0.6 

1.0 

06158 + 1517 

6 15 52.9 

+ 15 17 59 

9.6 

22.8 

233.9 

334.8 

06295 + 4715 

6 29 34.9 

+47 15 24 

3.5 

0.9 

0.3: 

1.0 

06160- 1701 

6 16 03.3 

-17 01 19 

3.5 

2.4 

0.5 

0.9 

06296 + 2309 

6 29 38.6 

+ 23 09 22 

3.4 

0.8 

0.3 

1.1 

06162 + 1020 

6 16 13.3 

+ 10 20 50 

1.7 

0.4 

0.4 

1.4 

06297 + 0453 

6 29 43.5 

+ 4 53 34 

1.7 

0.5: 

6.3 

13.3 

06164 - 0922 

6 16 28.2 

- 9 22 06 

3.9 

1.0 

0.4 

6.4 

06297 + 4045 

6 29 44.2 

+ 40 45 07 

103.0 

94.4 

20.5 

5.5 

06165 1500 

6 16 32.9 

-15 00 12 

9.6 

2.4 

0.5: 

0.9 

06298 — 3654 

6 29 51.5 

-36 54 10 

13.1 

3.4 

0.6 

1.0 

06168 — 2608 

6 16 50.0 

-26 08 42 

7.7 

2.6 

0.4 

1.0 

06298 + 0901 

6 29 52.6 

+ 9 01 20 

2.4 

0.7 

0.4 

3.0 

06169 - 0944 

6 16 54.1 

- 9 44 33 

10.2 

4.3 

0.9 

5.4 

06298 + 1027 

6 29 52.8 

+ 10 27 41 

0.7 

0.2 

1.4 

14.2 

06169- 1235 

6 16 58.1 

-12 35 36 

12.7 

7.0 

1.4 

1.4 

06299 + 1011 

6 29 55.7 

+ 10 11 50 

9.1 

9.3 

105.8 

313.0 
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12^151 

25 ^im 

60 fim 

lOO^im 

06300 + 6058 

6 30 00.2 

+60 58 49 

296.3 

213.3 

45.4 

14.9 

06407 + 7124 

6 40 43.1 

+ 71 24 36 

6.7 

1.7 

0.4 

1.1 

06300 + 3137 

6 30 02.8 

+ 31 37 48 

28.4 

11.2 

1.6 

0.9 

06407 + 4040 

6 40 47.3 

+40 40 31 

8.8 

2.2 

0.4: 

0.9 

06300 - 2707 

6 30 05.5 

-27 07 21 

4.3 

1.3 

0.4 

1.0 

06408 + 2510 

6 40 51.2 

+ 25 10 57 

40.5 

9.2 

1.6 

1.0 

06302 + 0722 

6 30 14.2 

+ 7 22 16 

0.8 

0.2 

1.0 

17.0 

06408 - 2006 

6 40 52.9 

-20 06 11 

9.4 

2.6 

0.4 

5.6 

06302 - 0728 

6 30 17.5 

- 7 28 11 

0.4 

0.2 

0.4 

1.7: 

06409 - 4219 

6 40 54.8 

-42 19 14 

3.7 

1.3 

0.3: 

0.9 

06303 + 1551 

6 30 18.3 

+ 15 51 56 

7.1 

1.9 

0.5: 

7.6 

0641 1 - 2604 

6 41 09.0 

-26 04 40 

3.5 

0.9 

ft 4 

1.0 

06303 + 1021 

6 30 18.6 

+ 10 21 39 

12.5 

20.2 

109.1 

158.4: 

06411 + 1316 

6 41 09.9 

+ 13 16 48 

8.5 

1.9 

0.4 

5.6 

06303 + 5523 

6 30 23.4 

- t -55 23 34 

4.4 

1.1 

0.4 

1.1 

06413 + 7702 

6 41 19.1 

+ 77 02 38 

20.0 

5.0 

1.0 

1.0 

06304- 1107 

6 30 26.1 

-11 07 40 

1.2 

0.3: 

0.4 

1.4 

06414 + 3652 

6 41 29.1 

+ 36 52 33 

7.1 

3.4 

0.7 

0.9 

06304 + 6407 

6 30 28.9 

+ 64 07 57 

21.7 

8.5 

1.3 

1.0 

06415 + 2901 

6 41 35.6 

+ 29 01 24 

6.6 

1.6 

0.4 

0.9 

06305 + 0118 

6 30 31.1 

+1 18 43 

3.9 

1.0 

0.4 

3.5 

06420 + 0122 

6 42 01.9 

+ 1 22 43 

3.2 

2.6 

3.2 

5.2 

06306 + 3017 

6 30 36.9 

+ 30 17 39 

5.2 

1.5 

0.4 

0.9 

06420 + 0322 

6 42 03.2 

+ 3 22 08 

12.4 

3.6 

1.1 

10.7 

06306 + 1205 

6 30 38.8 

+ 12 05 52 

2.8 

9.8 

63.6 

89.0: 

06421 + 6023 

6 42 07.5 

+ 60 23 40 

0.2 

0.2 

0.7 

1.8 

06307 - 0956 

6 30 45.1 

- 9 56 44 

6.9 

3.6 

0.5 

5.3 

06421 - 2224 

6 42 09.8 

-22 24 49 

3.8 

1.0 

ft 4 

ft 9 

06308 + 2819 

6 30 49.2 

+ 28 19 39 

13.2 

5.5 

0.8 

0.9 

06422 + 0953 

6 42 12.0 

+ 9 53 58 

1.1 

0.2 

1.8 

11.2 

06308 - 2608 

6 30 51.1 

-26 08 04 

1.2 

0.4 

0.4 

1.0 

06423 + 0905 

6 42 21.5 

+ 9 05 27 

52.5 

24.2 

2.9 

11.7 

06311 +4232 

6 31 10.1 

+42 32 34 

7.5 

2.0 

0.8 

1.1 

06424 + 1257 

6 42 27.6 

+ 12 57 01 

5.5 

1.3 

0.4 

5.9 

06312 + 0442 

6 31 12.6 

+ 4 42 15 

0.6 

4.5 

18.5 

21.3 

06427 + 0943 

6 42 45.1 

+ 9 43 49 

4.2 

1.2 

0.9 

12.4 

06312 — 435 1 

6 31 17.9 

-43 51 53 

0.4 

0.2 

04 

1.0 

06428 - 2735 

6 42 49.2 

-27 35 10 

0.3: 

0.3 

4.6 

16.5 

06315 + 2924 

6 31 30.8 

+ 29 24 38 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

06428 + 0805 

6 42 49.9 

+ 8 05 33 

18.1 

12.1 

2.2 

12.2 

06315 + 1606 

6 31 30.9 

+ 16 06 55 

39.3 

16.3 

3.6 

8.6 

06428 + 0934 

6 42 51.7 

+ 9 34 53 

0.7 

0.2 

ft 4 

14.1 

06315 - 2934 

6 31 35.6 

-29 34 39 

7.0 

1.9 

0.4 

1.0 

06429- 1639 

6 42 55.1 

-16 39 29 

143.1 

33.9 

4.8 

2.3: 

06316 + 0907 

6 31 39.2 

+ 9 07 33 

1.7 

0.4 

0.4 

2.4 

06431 +4337 

6 43 08.7 

+43 37 56 

1.4 

0.4 

0.4 

0.9 

06317 + 0233 

6 31 45.7 

+ 2 33 47 

0.3 

3.1 

6.4 

9.1 

06434 - 3628 

6 43 28.8 

-36 28 59 

47.7 

24.4 

4.6 

2.1 

06318 - 3032 

6 31 51,5 

-30 32 34 

11.1 

2.8 

0.6 

3.5 

06438 + 0915 

6 43 49.3 

+ 9 15 31 

1.5 

0.4 

0.4 

2.3 

06319 + 4539 

6 31 55.4 

+45 39 49 

22.0 

6.5 

1.1 

1.3: 

06438+4850 

6 43 50.5 

+48 50 41 

3.7 

0.8 

0.4 

1.0 

06319 + 0014 

6 31 56.0 

+ 0 14 43 

4.9 

1.3 

0.4 

3.1 

06439 + 3019 

6 43 55.2 

+ 30 19 53 

30.4 

11.8 

1.6 

0.9 

06319 + 0500 

6 31 57.1 

+ 5 00 29 

13.9 

3.9 

5.6: 

24.9 

06439-2150 

6 43 58.3 

-21 50 08 

6.0 

1.7 

0.5: 

1.1 

06319-0501 

6 31 58.3 

- 5 01 13 

51.2 

64.5 

26.3 

9.7 

06442 + 0119 

6 44 17.0 

+ 1 20 00 

2.0 

5.3 

4.2 

13.2 

06319 + 0415 

6 31 59.0 

+ 4 15 09 

78.4 

374.8 

959.3 

994.8 

06446 + 0135 

6 44 36.3 

+ 1 35 04 

11.9 

3.6 

0.7 

1.9 

06320- 3611 

6 32 03.9 

-36 11 31 

5.7 

1.3 

0.4 

ft 9 

06446 + 0805 

6 44 36.3 

+ 8 05 35 

10.3 

2.5 

0.4 

85 

06320+ 1522 

6 32 05.9 

+ 15 22 17 

0.5 

0.2 

0.3 

1.8 

06446 + 0017 

6 44 41.2 

+0 17 02 

3.8 

1.1 

1.1 

10.1 

06325 + 1001 

6 32 31.8 

+ 10 01 47 

4.4 

1.1 

0.5 

8.6 

06447 + 2144 

6 44 47.4 

+ 21 44 53 

3.4 

0.8 

0.3 

1.0 

06326-0128 

6 32 40.1 

- 1 28 06 

15.3 

4.4 

0.7 

1.9 

06450 - 0954 

6 45 01.5 

- 9 54 25 

2.1 

0.6 

0.4 

1.5 

06327 + 3131 

6 32 45.5 

+ 31 31 15 

4.5 

1.1 

0.4 

0.9 

06450 + 0044 

6 45 02.1 

+ 0 44 18 

7.6 

2.3 

1.4 

10.3 

06327 + 7802 

6 32 45.7 

+ 78 02 24 

5.4 

1.3 

0.4 

1.0 

06451 -2016 

6 45 06.6 

-20 16 12 

29.8 

15.9 

3.1 

1.5 

06331 + 3829 

6 33 07.1 

+ 38 29 14 

232.1 

71.1 

18.3 

9.7 

06452 - 0856 

6 45 13.7 

- 8 56 34 

28.7 

8.2 

1.4 

4.8 

06331 + 1415 

6 33 07.7 

+ 14 15 17 

21.7 

10.4 

2.5 

2.6 

06452 + 0228 

6 45 15.0 

+ 2 28 07 

7.2 

1.7 

0.4 

3.1 

06331 -0003 

6 33 11.7 

- 0 03 06 

2.6 

11.8 

5.8 

3.0 

06453 + 0820 

6 45 21.6 

+ 8 20 13 

3.8 

1.1 

0.4 

7.2 

06332 + 0521 

6 33 15.2 

+ 5 21 05 

0.3 

0.5 

1.9 

22.4 

06456 + 6054 

6 45 37.4 

+ 60 54 11 

0.4 

1.3 

6.2 

9.9 

06333 - 0520 

6 33 19.0 

- 5 20 07 

86.8 

32.9 

6.1 

3.2 

06456-5112 

6 45 40.3 

-51 12 33 

6.3 

1.6 

0.4 

1.0 

06334 + 0855 

6 33 26.4 

+ 8 55 08 

0.7 

0.2 

ft 3 

3.0 

06457 + 0535 

6 45 42.9 

+ 5 35 54 

4.3 

1.0 

0.4 

9.7 

06338 + 5333 

6 33 51.7 

+ 53 33 36 

0.4 

0.4: 

0.4 

1.0 

06457 + 7429 

6 45 45.0 

+74 29 08 

0.3 

0.6 

1.1 

0.9: 

06341 -0510 

6 3 4 07.4 

- 5 10 10 

0.4 

0.2: 

0.4 

1.1 

06459 + 7727 

6 45 54.7 

+ 77 27 37 

0.2 

0.2 

0.9 

3.2 

06341 +2109 

6 34 07.5 

+21 09 39 

23.1 

9.9 

1.7 

1.2 

06463 + 3734 

6 46 19.8 

+ 37 34 16 

3.5 

1.0 

0.4 

1.2 

06341 + 5114 

6 34 10.6 

+ 51 14 43 

11.9 

3.7 

0.6 

1.0 

06464 + 3239 

6 46 25.9 

+ 32 39 56 

3.6 

0.9 

0.4 

0.9 

06342 + 0328 

6 34 16.4 

+ 3 28 05 

265.8 

127.8 

26.5 

9.0 

06465-0136 

6 46 30.6 

- 1 36 09 

8.5 

4.2 

0.8 

2.6 

06342 + 1736 

6 34 17.2 

+ 17 36 48 

0.2 

0.5 

0.3 

3.6 

06465 + 1214 

6 46 32.3 

+ 12 14 02 

9.9 

2.8 

0.4 

1.7 

06342 + 2403 

6 34 17.6 

+ 24 03 13 

0.2 

0.8 

4.8 

4.6 

06466 - 2022 

6 46 40.9 

-20 22 04 

8.1 

2.5 

0.5 

1.4 

06344 - 3032 

6 34 24.9 

-30 32 02 

9.3 

3.4 

0.6 

1.6 

06468 + 2541 

6 46 52.9 

+25 41 39 

0.4 

ft 2 

1.2 

1.9: ! 

06344- 1316 

6 34 28.4 

-13 16 39 

6.2 

1.4 

0.4 

1.3 

06469 + 0313 

6 46 58.7 

+3 13 50 

5.6 

1.6 

ft 4 

84 

06345- 1912 

6 34 30.5 

-19 12 45 

9.7 

2.3 

; 0.4: 

0.9 

06471 +0301 

6 47 08.3 

+ 3 01 43 

40.2 

18.0 

3.9 

10.2 

06345 + 2739 

6 34 32.0 

+ 27 39 03 

7.6 

3.0 

i 0.4: 

0.9 

06472 + 4150 

6 47 13.7 

+41 50 28 

6.2 

1.4 

0.4 

1.0 j 

06346+ 1444 

6 34 38.5 

+ 14 44 51 

16.1 

10.4 

2.1 

1.7: 

06472 - 3713 

6 47 13.9 

-37 13 08 

3.5 

5.9 

1.2 

1.0 

06347 + 0057 

6 34 43.7 

+ 0 57 53 

6.0 

2.4 

0.8 

17.9 

06472 + 1207 

6 47 15.1 

+ 12 07 00 

9.8 

2.4 

0.5 

2.1 : 

06347 - 1203 

6 34 44.4 

-12 03 08 

7.8 

2.4 

0.5 

6.0 

06476+ 1328 

6 47 36.2 

+ 13 28 21 

3.5 

0.8 

0.4 

0.9 1 

06348 - 2213 

6 34 49.0 

-22 13 23 

12.4 

3.1 

0.5: 

1.0 

06479 - 3226 

6 47 57.7 

-32 26 55 

6.5 

3.0 

0.9 

1.3 1 

06348 + 0950 

6 34 49.1 

+9 50 32 

0.6 

0.2 

1.6 

8.8 

06481 - 1701 

6 48 08.2 

-17 01 32 

5.2 

1.3 

0.4 

1.7 

06348 + 1053 

6 34 50.4 

+ 10 53 52 

2.3 

0.6 

1.4 

14.3 

06483 - 0000 

6 48 19.3 

- 0 00 48 

19.1 

13.3 

3.4 

13.9 

06348 + 1626 

6 34 50.4 

+ 16 26 36 

7.7 

1.9 

0.3 

i 6.9 

06483 + 1508 

6 48 23.6 

+ 15 08 13 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

06349-0121 

6 34 59.1 

- 1 21 05 

148.1 

71.2 

12.3 

5.7 

06486 - 5033 

1 6 48 41.8 

-50 33 17 

34.1 

8.5 

1.2 

1.0 

06351 + 3926 

6 35 11.7 

+ 39 26 10 

4.3 

1.1 

0.4 

1.2 

06487 + 0517 

i 6 48 47.9 

+5 17 01 

5.9 

1.9 

ft 5 

6.9 

06352 + 0746 

6 35 13.6 

+ 7 46 25 

1.2 

0.5 

0.3 

3.2 

06489 + 0001 

6 48 55.4 

+ 0 01 40 

4.4 

1.1 

0.6: 

5.4 

06354 + 0842 

6 35 24.7 

i + 8 42 09 

0.5 1 

0.2 

1.2 

14.2 

06489-0118 

6 48 56.1 

- 1 18 40 

2.2 

1.4 

0.4 

2.2 

06354 + 0913 

6 35 28.0 

+ 9 13 06 

1.0 

0.3 

1.3 

5.9 

06489 + 2339 

6 48 57.6 

+ 23 39 47 

5.8 

1.4 

0.3 

1.0 

06356- 1811 

6 35 41.3 

-18 11 35 

8.6 

2.1 

0.5 

3.9 

06490 + 0021 

6 49 00.5 

+ 0 21 34 

0.4 

0.2 

1.3 

15.4 

06357 + 4232 

6 35 44.6 

+42 32 05 

7.7 

1.6 ! 

0.4 

0.9 

06490-3418 

6 49 03.3 

-34 18 26 

7.3 

2.0 

0.3: 

1.1 

06358 - 0229 

6 35 49.4 

- 2 29 55 

3.7 

0.8 

0.4 

2.0 

06490 + 6104 

6 49 05.8 

+ 61 04 37 

23.6 

6.9 

1.3 

1.1 : 

06358-0136 

6 35 52.4 

- 1 36 22 

17.3 

8.1 

1.2 

107.6 

06491 -0654 

6 49 07.6 

- 6 54 22 

70.3 

62.5 

13.0 

2.7 

06359-3217 

6 35 55.1 

-32 17 43 

5.1 

1.2 

0.4 

0.9 

06492 + 0449 

6 49 17.8 

+ 4 49 33 

44.9 

17.6 

2.9 

4.0 

06360+ 1917 

6 36 00.9 

+ 19 17 34 

6.2 

1.5 

0.5: 

1.0 

06496 - 0358 

6 49 37.2 

- 3 58 14 

8.2 

3.7 

0.7 

6.2 

06361 - 0046 

6 36 06.5 

- 0 46 49 

0.6 

02 

ft 4 

17.5 

06496- 1858 

6 49 37.4 

-18 58 37 

71.9 

42.4 

6.6 

3.7 

06361 - 0916 

6 36 08.9 

- 9 16 35 

3.3 

0.8 

0.4 

1.2 

06497 + 3551 

6 49 42.2 

+ 35 51 02 

3.9 

0.9 

0.4 

l.l : , 

06361 +0514 

6 36 09.8 

+ 5 14 13 i 

9.8 

2.3 

1.6 

14.8 

06497 + 1842 

6 49 45.0 

+ 18 42 09 

10.1 

5.6 

0.8 

0.9 

06362 - 4309 

6 36 13.3 

-43 09 02 

1.8 

0.5 

0.4 

1.0 

06498 - 0324 

6 49 50.3 

- 3 24 59 

2.5 

1.9 

0.4 

2.6 

06363 + 5954 

6 36 19.3 

+ 59 54 49 

110.4 

47.0 

6.2 

2.4 

06500 + 6937 

6 50 03.0 

+69 37 34 

0.2 

0.2 

1.5 

3.7 

06363- 1950 

6 36 19.9 

-19 50 34 

5.9 

1.9 

0.6: 

1.1 

06500 + 0829 

6 50 03.5 

+ 8 29 03 

601.0 

359.1 

105.3 

39.5: 

06363 + 2610 

6 36 22.6 

+26 10 45 

6.6 

2.2 

0.4 

0.9 

06502 + 0843 

6 50 13.6 

+ 8 43 37 

0.9 

0.3: 

0.4 

5.5 

06364 + 0846 

6 36 25.6 

+ 8 46 57 

54.6 

132.1 

120.8 

146.9 

06504 - 1206 

6 50 26.5 

-12 06 12 

54.7 

16.3 

3.0 

5.5 

06366+ 1127 

6 36 40.6 

+ 11 27 20 

8.6 

3.9 

0.6 

14.6 

06504 + 3450 

6 50 26.8 

+ 34 50 20 

6.5 

2.1 

0.5 

1.9 

06368 - 1808 

6 36 51.1 

-18 08 24 

4.5 

1.1 

0.4 

5.1 

06506 + 5025 

6 50 38.0 

+ 50 25 05 

0.2 

0.4: 

1.8 

2.5 

06369 - 0224 

6 36 57.0 

- 2 24 59 

8.7 

3.5 

0.5 

2.0 

06507 - 0430 

6 50 43.1 

- 4 30 50 

11.3 

3.6 

0.8 

8.4 

06369 - 1405 

6 37 00.0 

-14 05 58 

11.5 

3.0 

0.5 

1.2 

06508 +0156 

6 50 51.1 

+ 1 56 09 

2.9 

0.9 

0.4 

3.0 

06370 + 2031 

6 37 00.7 

+ 20 31 58 

5.5 

1.6 

0.6 

1.5 

06509 - 2653 

6 50 59.5 

-26 53 40 

39.0 

10.0 

1.5 

0.9 

06371 + 1109 

6 37 09.5 

+ 11 09 21 

0.3: 

1.1 

3.5 

18.6 

06510-2154 

6 51 05.5 

-21 54 06 

7.2 

3.0 

0.6: 

4.6 

06373 + 0920 

6 37 22.1 

+ 9 20 52 

0.5 

0.5 

2.0 

13.5 

06515 +0051 

6 51 31.6 

+ 0 51 24 

25.3 

15.7 

2.5 

8.2 

06377 + 0954 

6 37 45.8 

+ 9 54 40 

3.5 

2.6 

64.4: 

616.0 

06515 + 3320 

6 51 32.3 

+ 33 20 04 

0.5 

0.3 

0.3 

0.9 

06378-0617 

6 37 52.1 

- 6 17 56 

7.1 

1.8 

0.4 

1.4 

06516 + 0256 

6 51 41.1 

+ 2 56 17 

3.8 

1.0 

0.4 

9.2 

06379 + 2522 

6 37 55.1 

+ 25 22 18 

4.0 

1.1 

0.3 

0.9 

06518 - 1158 

6 51 50.9 

-11 58 26 

24.6 

6.0 

0.8 

1.5 

06379 + 0950 

6 37 56.2 

+9 50 52 

2.0 

3.7: 

1.5 

616.0 

06520 - 2407 

6 52 03.2 

-24 07 13 

39.1 

15.3 

3.4 

5.1 

06380 + 0949 

6 38 00.6 

+ 9 49 24 

2.7 

3.1: 

185.8 

616.0 

06521 +0000 

6 52 08.2 

+ 0 00 43 

0.7 

0.2 

0.4 

10.4 

06382 + 0939 

6 38 17.8 

+ 9 39 03 

7.0 

16.3 

212.6 

495.7 

06521 - 2351 

6 52 08.4 

-23 51 51 

1.0 

0.6 

0.8 

4.5 

06383 + 1029 

6 38 20.9 

+ 10 29 17 

0.5: 

1.0 

5.6 

24.4 

06522 + 2526 

6 52 17.7 

+ 25 26 21 

0.7 

0.3 

0.3 

0.9 

06384 + 0932 

6 38 26.2 

+ 9 32 25 

145.5 

324.5 

910.7 

1560.0 

06528 + 7702 

6 52 51.0 

+ 77 02 43 

12.2 

2.9 

0.4 

1.0 

06384 + 0929 

6 38 27.5 

+ 9 29 01 

2.9 

1.9 

12.0 

1560.0 

06528-4218 

6 52 52.2 

-42 18 02 

35.9 

12.8 

4.0 

2.7 

06384-2738 

6 38 28.2 

-27 38 28 

0.3 

0.2 

0.4 

0.9 

06529 + 3431 

6 52 55.1 

+ 34 31 30 

3.2 

0.9 

0.4 

0.9 

06385 + 1103 

6 38 30.8 

+ 11 03 05 

9.4 

2.3 

1.7 

30.8 

06529 + 0626 

6 52 55.9 

+ 6 26 37 

113.3 

29.9 

7.3 

2.2 

06386 + 2154 

6 38 37.8 

+ 21 54 23 

5.7 

2.4 

0.4 

1.0 

06529 + 5737 

6 52 57.1 

+ 57 37 44 

4.6 

1.1 

0 .J 

1.2 

06387 + 2800 

6 38 43.3 

+ 28 00 17 

14.3 

8.1 

1.4 

1.4: 

06529 + 5829 

6 52 57.3 

+ 58 29 22 

5.3 

1.2 

0.4 

1.0 

06387 + 5531 

6 38 45.9 

+ 55 31 25 

21.9 

6.0 

0.9 

1.0 

06531 -0216 

6 53 09.3 

- 2 16 21 

48.9 

16.1 

2.7: 

7.4 

06389 + 3130 

6 38 54.3 

+ 31 30 15 

10.1 

2.8 

0.7 

0.9 \ 

06534 + 4739 

6 53 24.4 

+47 39 22 

20.3 

8.6 

1.3 

1.0 

06390 - 0432 

6 39 00.1 

- 4 32 51 

4.8 

1.3 

0.4 

1.4 

06534- 1647 

6 53 26.2 

-16 47 52 

31.4 

19.6 

4.1 

2.2 

06391 - 2213 

6 39 08.3 

-22 13 47 

23.6 

10.5 

6.0 

2.2 

06534 + 0848 

6 53 30.0 

+ 8 48 43 

0.8 

0.3 

0.4 

1.1 

06392 + 0627 

6 39 17.2 

+ 6 27 40 

0.2 

0.8 

3.9 

10.4: 

06536 + 0708 

6 53 41.2 

+ 7 08 38 

3.3 

1.0 

0.7 

0.9 

06394 + 4434 

6 39 26.6 

+ 44 34 27 

11.1 

2.7 

0.5 

ft 9 

06538 - 1358 

6 53 50.1 

-13 58 40 

9.4 

2.3 

0.5 

2.7 

06395 - 0907 

6 39 33.0 

- 9 07 05 

11.1 

2.7 

0.4 

5.1 

06539 + 3727 

6 53 55.0 

+ 37 27 41 

11.4 

3.0 

0.6 

1.0 

06395 + 0726 

6 39 33.3 

+ 7 26 54 

4.0 

1.1 

0.6: 

4.0: 

06540+ 1118 

6 54 05.8 

+ 11 18 33 

5.3 

1.7 

0.4: 

0.9 

06399 - 5828 

6 39 57.2 

-58 28 29 

0.3 

0.5 

4.2 

11.7 

06542 + 0052 

6 54 12.9 

+ 0 52 09 

4.6 

1.2 

ft 4 

6.6 

06400 + 7804 

6 40 03.6 

+ 78 04 18 

0.2 

0.2 

0.4: 

1.1 

06545 + 0838 

6 54 35.1 

+ 8 38 43 

5.5 

1.5 

0.4 

1.0 

06400 + 0146 

6 40 05.7 

+ 1 46 27 

0.2 

0.3: 

1.8 

10.9 

06546 - 2353 

6 54 40.4 

-23 53 53 

68.6 

36.5 

5.2 

2.1: 

06401 - 7729 

6 40 06.1 

-77 29 31 

16.4 

4.4 

0.7 

0.9 

06547 - 1045 

6 54 48.0 

-10 45 26 

1.1 

0.4 

0.4 

13.5 

06401 + 5659 

6 40 09.8 

+ 56 59 04 

5.3 

1.3 

0.4 

1.0 

06548 - 0859 

6 54 48.1 

- 8 59 49 

12.2 

4.9 

0.8 

2.7 

06402 + 5757 

6 40 15.5 

+ 57 57 45 

8.9 

3.5 

0.6: 

1.0 

06549 - 4839 

6 54 55.8 

-48 39 14 

30.1 

7.2 

1.0 

0.9 

06402 - 1857 

6 40 16.3 

-18 57 51 

21.3 

10.8 

2.0 

1.8: 

06551 +0322 

6 55 08.7 

+3 22 11 

36.6 

15.7 

2.4 

7.8 

06403 - 1424 

6 40 21.8 

-14 24 21 

39.0 

21.8 

4.4 

3.0 

06555 - 2744 

6 55 30.1 

-27 44 13 

0.5 

0.2 

0.4 

0.9 

06404 + 0305 

6 40 29.2 

+ 3 05 02 

2.6 

0.7 

0.4 

10.8 

06556 + 1623 

6 55 37.6 

+ 16 23 32 

1.4 

7.1 

4.2 

1.7 

06406 + 2259 

6 40 37.8 

+ 22 59 12 

9.5 

4.3 

0.4: 

4.1 

06556 + 7052 

6 55 40.1 

+ 70 52 45 

4.1 

0.9 

0.4 

1.0 
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IRAS NAME 

RA ( 19 S 0 ) DEC 

12 M m 

2 V ™ 

60 ^im 

lOOtiDI 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 ^m 

25 >xm 

60 ^m 

lOO^iifi 

06556 + 0614 

6 55 40.3 

+6 14 07 

31.1 

8.6 

1.9 

1.2 

07095 +- 6853 

7 09 33.6 

+ 68 53 25 

14.5 

6.0 

1.9 

1.7 

06557 -0857 

6 55 42.3 

- 8 57 28 

15.2 

3.9 

0.4 

3.3 

07098 - 0119 

7 09 51.5 

- 1 19 46 

3.0 

2.3 

0.4 

1.0 

06564 + 2606 

6 56 24.9 

+ 26 06 51 

20.8 

10.6 

1.1 

0.9 

07098-2012 

7 09 53.7 

-20 12 17 

227.0 

101.7 

18.6 

9.1 

06566 - 2854 

6 56 39.8 

-28 54 10 

5.6 

1.3 

0.4 

1.0 

07099 -+ 1441 

7 09 58.8 

+ 14 41 11 

10.7 

2.7 

0.7 

1.0 

06571 + 5524 

6 57 10.5 

+ 55 24 07 

18.0 

5.6 

1.3 

1.0 

07099 +- 1744 

7 09 59.9 

+ 17 44 24 

16.9 

6.7 

1.0 

1.0 

06572 - 0742 

6 57 16.8 

- 7 42 16 

18.2 

141.4 

419.1 

472.0 

07101 +- 8550 

7 10 11.5 

+ 85 50 53 

0.5 

1.1 

11.6 

28.7 

06573 + 6916 

6 57 18.2 

+ 69 16 49 

3.5 

0.8 

ft 4 

1.0 

07103 +0242 

7 10 21.2 

+ 2 42 39 

7.5 

3.3 

0.6 

1.0 

06573 + 1608 

6 57 23.4 

+ 16 08 59 

8.1 

2.0 

0.4 

0.9 

07103-0750 

7 10 23.5 

- 7 50 33 

12.7 

6.2 

1.2 

7.1 

06577 - 6703 

6 57 47.8 

-67 03 15 

4.9 

1.8 

0.4 

1 . 6 : 

07104 + 1614 

7 10 30.0 

+ 16 14 45 

63.0 

16.4 

2.5 

1.3 

06582 + 1041 

6 58 12.4 

+ 10 41 48 

3.3 

0.8 

0.4 

0.9 

07105 - 3153 

7 10 31.5 

-31 53 50 

4.5 

1.1 

ft 4 

0.9 

06583 - 1416 

6 58 23.2 

-14 16 41 

7.8 

2.7 

0.6 

2.7 

07105 + 4547 

7 10 35.5 

+45 47 07 

0.3 

0.5 

0.8 

1.2 

06584 + 3035 

6 58 25.1 

+ 30 35 46 

6.7 

1.7 

0.4 

0.9 

07106 + 4630 

7 10 40.9 

+46 30 34 

3.9 

1.3 

0.4 

1.0 

06585 - 0310 

6 58 31.5 

- 3 10 49 

17.0 

4.1 

1.3 

19.9 

07107 - 1109 

7 10 46.0 

-11 09 55 

5.6 

1.3 

0.4 

7.5 

06587 - 0204 

6 58 45.1 

- 2 04 59 

2.4 

0.6 

0.4 

9.3 

07108 - 3141 

7 10 51.7 

-31 41 23 

7.9 

4.1 

0.6 

1.0 

06590 + 1926 

6 59 01.0 

+ 19 26 13 

4.4 

1.2 

0.4 

0.9 

07110 - 1429 

7 11 01.4 

-14 29 36 

5.2 

1.3 

0.4 

2.1 

06591 - 2902 

6 59 11.5 

-29 02 06 

0.5 

0.2 

0.4 

1 . 2 : 

07111 -4640 

7 11 07.4 

-46 40 24 

1.5 

0.3 

0.4 

4.9 

06593 + 2417 

6 59 22.6 

+ 24 17 19 

2.5 

0.7 

0.3 

0.9 

07112 -0351 

7 11 15.6 

- 3 51 46 

10.2 

3.3 

0.9 

1.0 

06594 + 3124 

6 59 26.0 

+ 31 24 49 

3.8 

1.0 

0.4 

0.9 

07112 - 2235 

7 11 16.8 

-22 35 15 

4.2 

1.0 

0.4 

2.3 

06594 - 1113 

6 59 29.5 

-11 13 30 

1.4 

4.4 

29.3 

207.2 

07115 + 5943 

7 11 32.7 

+ 59 43 35 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

06594-0538 

6 59 29.6 

- 5 38 57 

18.3 

4.4 

0.7 

10.6 

07116 + 2458 

7 11 38.2 

+ 24 58 22 

6.5 

1.7 

0.3 

0.9 

06595 + 1749 

6 59 31.1 

+ 17 49 42 

24.3 

6.2 

1.1 

0.9 

07116-0348 

7 11 41.1 

- 3 48 51 

6.8 

1.7 

0.4 

0.9 

06595 - 2325 

6 59 32.8 

-23 25 40 

3.5 

0.9 

ft 4 

1.3 

07117 + 0311 

7 11 43.6 

+3 11 55 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

06596 + 3918 

6 59 36.9 

+ 39 18 50 

0.2 

0.2 

1.2 

1.8 

07117 - 1430 

7 11 44.7 

- 14 30 48 

4.1 

1.4 

0 . 4 : 

1.6 

06596 - 0340 

6 59 37.6 

- 3 40 53 

6.8 

1.8 

0 . 4 : 

8.3 

07118-0951 

7 11 53.0 

- 9 51 36 

4.9 

1.1 

0.4 

1.7 

06596 - 5119 

6 59 38.4 

-51 19 46 

24.8 

5.8 

0.8 

1.1 

07119-2601 

7 11 58.2 

-26 01 21 

7.8 

2.5 

0.5 

7.7 

06596 + 1644 

6 59 41.2 

+ 16 44 50 

11.7 

3.2 

0.4 

0.9 

07120 - 4433 

7 12 01.8 

-44 33 17 

2415.0 

844.8 

93.6 

27.0 

06597 -2751 

6 59 44.1 

-27 51 44 

77.0 

21.6 

2.9 

1 . 3 : 

07121 +0414 

7 12 09.4 

+4 14 25 

2.3 

0 . 6 : 

ft 4 

2 . 6 : 

06597 + 1734 

6 59 46.3 

+ 17 34 02 

16.5 

9.2 

1.5 

1 . 1 : 

07122-2615 

7 12 15.5 

-26 15 59 

0.8 

0.3 

0.4 

5.4 

06598 + 4457 

6 59 52.5 

+44 57 56 

3.6 

1.0 

ft 4 

1.0 

07125 + 0828 

7 12 31.2 

+ 8 28 21 

5.1 

1.2 

0.4 

0.9 

07000 - 0433 

7 00 06.0 

- 4 33 41 

1.4 

0.3 

0.4 

2.5 

07125-4950 

7 12 34.0 

-49 50 56 

1.9 

0.5 

0.4 

1.1 

07001 + 7048 

7 00 10.1 

+ 70 48 27 

3.9 

1.0 

0.4 

1.0 

07127 - 3758 

7 12 44.7 

-37 58 30 

0.3 

0.2 

1.2 

5.8 

07002 - 1534 

7 00 13.7 

-15 34 54 

4.8 

1.4 

0.4 

1.8 

07127 + 0042 

7 12 46.4 

+ 0 42 42 

3.2 

0.8 

0.4 

3.2 

07003 - 0822 

7 00 22.7 

- 8 22 41 

1.3 

0.3 

0.4 

11.6 

07127 - 2641 

7 12 46.8 

-26 41 04 

2.0 

0.8 

0 . 5 : 

2.0 

07004 - 1120 

7 00 25.6 

-11 20 01 

0.5 

0 . 8 : 

36 . 7 : 

299.5 

07128-2656 

7 12 49.8 

-26 56 58 

3.4 

0.9 

0.4 

1.5 

07006 + 8427 

7 00 36.6 

+ 84 27 47 

0 . 5 : 

0.5 

4.7 

14.0 

07128 + 2759 

7 12 49.9 

+ 27 59 11 

10.0 

2.6 

0 . 4 : 

0.9 

07008 + 1 101 

7 00 52.0 

+ 11 01 36 

7.0 

1.7 

ft 4 

0.9 

07128 + 8757 

7 12 53.6 

+ 87 57 42 

0.2 

0.2 

0.8 

4.0 

07009 - 2345 

7 00 56.3 

-23 45 31 

2.3 

0.6 

0.4 

1.5 

07129 + 0803 

7 12 56.9 

+ 8 03 58 

23.3 

5.7 

0.9 

0.9 

07010 + 1240 

7 01 03.8 

+ 12 40 08 

5.5 

1.4 

0.4 

0.9 

07129-2241 

7 12 57.0 

-22 41 17 

5.0 

1.2 

ft 4 

9.0 

07011 -0306 

7 01 07.4 

- 3 06 40 

7.5 

3.2 

0 . 5 : 

11.2 

07129 + 0600 

7 12 58.3 

+ 6 00 41 

7.7 

2.3 

0 . 5 : 

0.9 

07011 + 2038 

7 01 09.0 

+ 20 38 42 

6.2 

1.4 

ft 3 

0.9 

07129 + 0509 

7 12 59.2 

+ 5 09 00 

11.0 

3.0 

0.8 

1.1 

07012 - 0231 

7 01 14.9 

- 2 31 20 

0.7 

0.5 

0.6 

3.6 

07130-3926 

7 13 04.3 

-39 26 46 

2.1 

0.5 

0.4 

6.6 

07013 - 1128 

7 01 22.0 

-11 28 35 

126.6 

221.3 

322.0 

351.3 

07131 -4702 

7 13 09.1 

-47 02 45 

0.3 

0.2 

0.4 

5.7 

07015-0432 

7 01 31.3 

- 4 32 52 

4.8 

1.3 

0 . 4 : 

1.9 

07132 -4811 

7 13 14.8 

-48 11 00 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

07015 - 1533 

7 01 31.3 

-15 33 34 

0.7 

0.2 

0.4 

2 . 3 : 

07134 + 1005 

7 13 25.4 

+ 10 05 08 

24.5 

116.7 

49.8 

18.1 

07016-0514 

7 01 37.8 

-• 5 14 55 

3.3 

0.8 

0.4 

9.1 

07141 -0920 

7 14 11.9 

- 9 20 09 

2.8 

7.2 

77.1 

260.3 

07017 - 1121 

7 01 44.6 

-11 21 28 

1.6 

2.1 

2.8 

27.6 

07144 + 4836 

7 14 29.2 

+48 36 36 

29.7 

12.5 

2.4 

1.2 

07017 - 1114 

7 01 47.1 

-11 14 29 

11.8 

35.0 

259.3 

467.2 

07145 - 2313 

7 14 30.5 

-23 13 32 

21.7 

5.7 

0.7 

8.1 

07019 - 1631 

7 01 58.0 

-16 31 02 

20.7 

11.0 

2.2 

1.6 

07145 + 3912 

7 14 31.1 

+ 39 12 01 

10.7 

4.7 

0.8 

1.0 

07020 - 1022 

7 02 03.1 

-10 22 35 

2.1 

21.0 

77.3 

68.4 

07145 - 2914 

7 14 33.2 

-29 14 04 

0.4 

1.7 

4.3 

5.8 

07020-0953 

7 02 04.2 

- 9 53 27 

12.2 

5.2 

3.2 

19.8 

07145 - 2747 

7 14 35.8 

-27 47 31 

39.2 

9.9 

1.5 

5.3 

07021 -0852 

7 02 07.6 

- 8 52 40 

122.1 

70.8 

9.8 

6 . 0 : 

07146 - 1916 

7 14 38.4 

-19 17 00 

5.3 

1.7 

0.5 

10.5 

07023 + 6745 

7 02 20.8 

+ 67 45 44 

ft 9 

0 .J 

0.4 

1.0 

07146 + 2326 

7 14 39.8 

+23 26 52 

0.2 

0.2 

1.3 

4.4 

07024 - 4332 

7 02 25.3 

-43 32 03 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

07148 - 3014 

7 14 49.2 

-30 14 19 

0.3 

0.2 

0.4 

0.9 

07025 + 3128 

7 02 34.3 

+ 31 28 14 

6.4 

1.7 

0.4 

1.0 

07149 + 0111 

7 14 56.5 

+ 1 11 09 

26.7 

11.6 

1.9 

1 . 2 : 

07026 + 1037 

7 02 36.3 

+ 10 37 38 

6.8 

2.1 

0 . 4 : 

0.9 

07149 + 0853 

7 14 57.9 

+ 8 53 15 

1.7 

0.4 

ft 4 

0.9 

07026 - 1016 

7 02 37.3 

-10 16 59 

0 . 4 : 

0.9 

33.0 

126 . 5 : 

07150+3808 

7 15 00.6 

+ 38 08 39 

106.6 

46.6 

7.8 

3.3 

07026 + 0251 

7 02 41.9 

+ 2 51 38 

0.3 

1.8 

1.1 

6.3 

07150-0635 

7 15 04.9 

- 6 35 18 

5.4 

1.2 

ft 4 

4.8 

07027 - 2045 

7 02 44.7 

-20 45 13 

4.5 

1.1 

0.4 

5.9 

07152 - 3444 

7 15 15.8 

-34 44 12 

205.0 

108.3 

13.9 

4.1 

07028 - 1456 

7 02 49.3 

-14 56 21 

47.4 

15.2 

3.0 

7.6 

07153 - 3700 

7 15 22.7 

-37 00 24 

130.2 

32.5 

5.3 

1 . 7 : 

07028 + 2822 

7 02 53.2 

+ 28 22 26 

ft 4 

ft 2 

1.1 

2.1 

07161 - 1709 

7 16 11.0 

-17 09 59 

8.3 

3.1 

ft 4 

10.7 

07029 +0915 

7 02 54.5 

+9 15 47 

6.2 

1.5 

ft 4 

0.9 

07164 + 0337 

7 16 25.5 

+ 3 37 29 

15.1 

3.9 

0.6 

1.4 

07029 - 1215 

7 02 57.2 

-12 15 25 

15.9 

31.2 

566.8 : 

1173.0 

07165 - 1547 

7 16 31.4 

-15 47 45 

7.4 

3.3 

0 . 5 : 

12.9 

07034-3551 

7 03 28.5 

-35 51 50 

252.6 

136.3 

16.9 

7.6 

07165 - 3638 

7 16 33.6 

-36 38 38 

2.7 

1.3 

1 . 2 : 

2 . 4 : 

07035-2501 

7 03 32.5 

-25 01 56 

25.4 

10.9 

1.7 

2 . 1 : 

07166-2451 

7 16 37.2 

-24 51 37 

0.5 

0.3 

0.4 

14.8 

07037 + 3141 

7 03 45.2 

+ 31 41 03 

12.2 

5.9 

0.9 

0.9 

07168-2629 

7 16 48.8 

-26 29 33 

2.4 

0.5 

0.4 

3 . 1 : 

07038 + 6119 

7 03 50.2 

+ 61 19 17 

5.4 

1.3 

0.4 

1.0 

07168-3639 

7 16 50.9 

-36 39 18 

0.3 

0.5 

1.8 

2 . 0 : 

07039 - 3049 

7 03 56.2 

-30 49 14 

8.8 

5.0 

0.8 

1.0 

07168-6751 

7 16 52.0 

-67 51 56 

5.5 

1.3 

0 . 4 : 

1.1 : 

07040 + 3405 

7 04 05.3 

+ 34 05 18 

4.9 

1.2 

0.4 

09 

07169 - 1122 

7 16 54.8 

- 1 1 22 06 

4.3 

1.1 

ft 4 

5.8 

07042 + 2822 

7 04 13.1 

+ 28 22 40 

20.6 

10.1 

1.4 

0 . 8 : 

07169 - 1048 

7 16 55.9 

-10 48 55 

5.3 

1.4 

0.4 

6.7 

07042 - 2432 

7 04 13.2 

-24 32 19 

19.2 

9.8 

1.5 

1.4 

07169-0841 

7 16 57.7 

- 8 41 21 

6.1 

1.7 

0.4 

1.3 

07042 + 2414 

7 04 14.4 

+ 24 14 51 

6.1 

1.6 

0.3 

0.9 

07170 + 4240 

7 17 02.2 

+ 42 40 40 

10.4 

3.7 

0.7 

1.0 

07042 + 0857 

7 04 15.0 

+ 8 57 21 

24.9 

10.3 

1.9 

0.9 

07170+3127 

7 17 02.3 

+ 31 27 41 

9.0 

2.7 

1.0 

1 . 4 : 

07042 - 1112 

7 04 15.9 

-11 12 52 

0.4 

0.6 

8 . 5 : 

18.5 

07171 + 2204 

7 17 08.6 

+ 22 04 33 

3.9 

0.9 

03 

0.9 

07042 + 0839 

7 04 16.1 

+ 8 39 32 

4.1 

1.3 

0.4 

0.9 

07172 - 1618 

7 17 12.8 

-16 18 04 

0.6 

0.2 

0.4 

12.3 

07043 - 2300 

7 04 19.2 

-23 00 43 

10.8 

2.8 

0.5 

1.6 

07172 - 2138 

7 17 12.8 

-21 38 19 

2.2 

12.4 

5.5 

11.0 

07043 + 2246 

7 04 20.5 

+ 22 46 57 

21.6 

7.5 

2.2 

1.3 

07173 - 1733 

7 17 22.4 

- 17 33 42 

15.0 

32.5 

51.4 

52.8 

07045 - 0728 

7 04 31.5 

! - 7 28 44 

58.9 

17.0 

4.8 

18.5 

07174-4252 

7 17 29.9 

-42 52 25 

1.4 

0.4 

0.4 

1.3 

07047 + 2945 

7 04 45.0 

+ 29 45 34 

16.2 

12.0 

1.5 

0.9 

07175 | 3133 

7 17 33.5 

+ 31 33 14 

6.8 

18 

04 

0.9 

07049 - 1153 

7 04 55.8 

-11 53 55 

7.6 

3.4 

0.6 

13.1 

07177 + 8707 

7 17 42.8 

+ 87 07 33 

19.5 

5.0 

0.7 

1.0 

07051 + 6601 

7 05 07.9 

+ 66 01 15 

52.9 

31.9 

5.0 

1.6 

07178 - 4429 

7 17 54.0 

-44 29 24 

6.7 

7.6 

12.9 

32.8 

07051 +2410 

7 05 10.6 

+ 24 10 44 

35.1 

18.2 

3.4 

2.1 

07179 + 2505 

7 17 55.2 

+ 25 05 40 

34.9 

19.5 

2.7 

1 . 2 : 

07051 + 1515 

7 05 10.9 

+ 15 15 35 

0.2 

0.2 

1.3 

3.6 

07180 - 1314 

7 18 00.7 

-13 14 33 

40.7 

46.6 

7.6 

1.7 

0705 1 — 2927 

7 05 11.9 

-29 27 35 

4.2 

1.1 

0.4 

0.9 

07181 + 5554 

7 18 07.3 

+ 55 54 04 

11.7 

3.1 

0.5 

1.0 

07052 - 2345 

7 05 17.0 

-23 45 39 

0.8 

0.3 

0.4 

1.4 

07184 + 8016 

7 18 24.6 

+ 80 16 30 

0.2 

0.2 

0.9 

8.6 

07054 + 1851 

7 05 24.9 

+ 18 51 36 

0.5 

2.1 

18.7 

31.4 

07186 - 1017 

7 18 36.2 

-10 17 03 

23.8 

12.5 

2.0 

1.4 

07054 - 1039 

7 05 27.4 

-10 39 17 

52.9 

39.8 

6.2 

12.6 

07186 + 3651 

7 18 41.7 

+ 36 51 23 

4.2 

1.0 

ft 4 

1.0 

07055 + 7155 

7 05 30.3 

+ 71 55 01 

ft 2 

0.2 

2.1 

4.6 

07189 + 2032 

7 18 59.8 

+ 20 32 22 

12.8 

3.2 

0 . 5 : 

0.9 

07057 - 1150 

7 05 43.1 

-11 50 33 

39.0 

16.4 

3.4 

23.9 

07190-2547 

7 19 00.9 

-25 47 47 

16.0 

4.0 

0.7 

10.2 

07059 + 1006 

7 05 57.3 

+ 10 06 18 

15.0 

3.5 

0 . 8 : 

2 . 4 : 

07192-2912 

7 19 16.4 

-29 12 16 

7.2 

2.9 

0.4 

4.9 

07059 + 0415 

7 05 58.3 

+ 4 15 25 

6.4 

1.6 

0.4 

4.5 

07193 + 0312 

7 19 20.2 

+ 3 12 17 

1.8 

0.5 

0.4 

1 . 0 : 

07059 - 5818 

7 05 59.2 

-58 18 11 

21.6 

5.7 

0.9 

1.0 

07196 - 2408 

7 19 36.5 

-24 08 13 

8.5 

2.2 

0 . 5 : 

2 . 8 : 

07061 - 0414 

7 06 09.8 

- 4 14 17 

14.1 

71.0 

529.1 

613.6 

07196-0852 

7 19 37.1 

- 8 52 45 

0.2 

0.6 

1.4 

1.3 

07062 - 1728 

7 06 13.0 

-17 28 33 

4.3 

1.2 

0.4 

7.4 

07196-2851 

7 19 38.5 

-28 51 59 

0.8 

0 . 2 : 

ft 4 

5.2 

07062 + 2041 

7 06 13.4 

+ 20 41 06 

0 . 4 : 

0.7 

5 . 0 : 

14.4 

07197 - 1451 

7 19 44.8 

-14 51 10 

19.5 

10.3 

1.8 

9.2 

07063 + 2043 

7 06 20.5 

+ 20 43 04 

0.4 

0.9 

5.4 

12 . 4 : 

07202 — 2024 

7 20 12.7 

-20 24 37 

22.8 

6.0 

1.1 

3.6 

07063 - 2618 

7 06 21.4 

-26 18 45 

35.1 

8.5 

1.4 

1.2 

07203 + 1311 

7 20 21.0 

+ 13 11 54 

9.2 

3.3 

0 . 4 : 

0.9 

07065 - 7256 

7 06 32.6 

-72 56 01 

202.9 

74.9 

13.7 

4.6 

07204 + 3332 

7 20 29.6 

+ 33 32 23 

0 . 3 : 

1.3 

6.9 

8.6 

07067 + 7149 

7 06 43.4 

+ 71 49 59 

0.2 

0.3 

3.6 

7.9 

07207 + 8230 

7 20 42.1 

+ 82 30 47 

52.7 

13.5 

2.0 

1.1 

07068 - 0043 

7 06 49.4 

- 0 43 32 

0.4 

0.8 

7.8 

12.9 

07207 + 4046 

7 20 42.3 

+40 46 12 

4.6 

1.0 

0.4 

1.0 

07071 - 3934 

7 07 09.6 

-39 34 26 

0.3 

ft 2 

0.4 

1.9 

07207-4510 

7 20 43.4 

-45 10 00 

1.2 

0.3 

0.4 

5.7 

07072 + 0748 

7 07 15.8 

+ 7 48 25 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

07208 + 4716 

7 20 49.8 

+47 16 43 

9.2 

2.8 

0.7 

1.0 

07077 - 2748 

7 07 42.8 

-27 48 01 

11.2 

3.0 

0.4 

1.1 

07209 - 2540 

7 20 55.6 

-25 40 17 

9919.0 

6651.0 

1452.0 

329.3 

07077 - 1825 

7 07 43.3 

-18 25 21 

0.8 

6.6 

ft 4 

209 ./ 

07209 — 2522 

7 20 59.8 

-25 22 23 

13.5 

6.5 

1.0 

11.2 

07077 - 0409 

7 07 44.3 

- 4 09 18 

4.3 

1.0 

0.4 

5.9 

07210 + 0652 

7 21 00.2 

+ 6 52 49 

7.0 

3.5 

0.5 

1.0 

07079 + 3019 

7 07 57.1 

+ 30 19 44 

10.4 

2.4 

0 . 4 : 

0.9 

07210+5159 

7 21 03.7 

+ 51 59 10 

7.4 

1.9 

0.4 

1.0 

07080 — 1610 

7 08 01.5 

-16 10 51 

29.8 

14.7 

2.5 

2.4 

07211 -2916 

7 21 08.4 

-29 16 30 

12.9 

5.0 

0.8 

2.6 

07080 + 2559 

7 08 01.6 

+ 25 59 52 

ft 3 

0.3 

0.9 

2.5 

07211 + 3741 

7 21 11.4 

+ 37 41 32 

8.6 

3.3 

0 . 5 : 

1.0 

0708 1 + 4952 

7 08 07.7 

+ 49 52 25 

5.7 

1.3 

0.4 

1.0 

07214 - 2744 

7 21 28.0 

-27 44 09 

9.5 

2.3 

0.4 

2.0 

07081 + 2444 

7 08 11.9 

+ 24 44 51 

3.3 

0.9 

0.3 

0.9 

07214 - 6854 

7 21 29.6 

-68 54 17 

0.5 

0.9 

7.9 ! 

19.2 

07082 + 3924 

7 08 13.2 

+ 39 24 15 

11.2 

2.7 

0.4 

1.0 

07214 + 0859 

7 21 30.0 

+ 8 59 50 

6.6 

2.6 

0.4 

1.0 

07085-0018 

7 08 33.7 

- 0 18 12 

36.5 

18.7 

4.7 

4.8 

07218 + 7958 

7 21 52.3 

+ 79 58 32 

0.2 

0.2 

1.0 

3.1 

07090 - 1946 

7 09 05.9 

-19 46 01 

12.9 

63.5 

31.3 

7.6 

07219 + 2725 

7 21 55.5 

+ 27 25 25 

0.2 

0.4 

1.3 

2.9 

07091 — 2902 

7 09 09.7 

-29 02 15 

45.3 

21.1 

3.3 

1 . 2 : 

07220 - 2324 

7 22 01.0 

-23 24 50 

47.0 

23.5 

3.9 

12.9 

07093 - 0024 

7 09 20.1 

- 0 24 33 

1.0 

0 . 3 : 

ft 4 

1.6 

07221 - 2912 

7 22 07.1 

-29 12 16 

4.7 

1.3 

0.4 

6.7 

07094 + 2412 

7 09 25.3 

+ 24 12 49 

0.5 

0.2 

0.3 

0.9 

07224 + 7240 

7 22 24.3 

+ 72 40 32 

0.4 

0.2 

0.5 

1.0 

07094 — 4850 

7 09 26.6 

-48 50 55 

6.0 

1.4 

0 . 5 : 

0.9 

07224 — 1606 

7 22 25.1 

- 16 06 08 

1.2 

0.7 

0.4 

9.9 

07094 + 5130 

7 09 29.5 

+ 51 30 50 

25.0 

6.6 

1.0 

1.0 

07224 + 2935 

7 22 25.2 

+ 29 35 25 

0.6 

5.6 

8.2 

9.1 
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07224 + 3003 

7 22 28.2 

+ 30 03 15 

0.2 

0.6 

2.9 

4.0 

07375 - 2735 

7 37 31.6 

-27 35 15 

31.9 

10.6 

2.9 

07225 - 0933 

7 22 33.3 

- 9 33 35 

0 . 4 : 

0.9 

8.7 

17.4 

07377 - 2135 

7 37 43.1 

-21 35 40 

2.9 

0.7 

0.4 

07226 + 2753 

7 22 36.8 

+ 27 53 56 

11.3 

2.6 

0 . 4 : 

0.9 

07379 + 6517 

7 37 56.5 

+ 65 17 43 

0.2 

0.5 

1.1 

07228 - 3142 

7 22 49.3 

-31 42 36 

2.8 

0.7 

0.4 

1.2 

07379 + 2308 

7 37 58.7 

+ 23 08 10 

5.8 

1.4 

ft 3 

07229 -f 0922 

7 22 54.8 

+ 9 22 36 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

07380 - 1125 

7 38 01.2 

-11 25 32 

0.3 

1.8 

4.6 

07229 + 3328 

7 22 58.5 

+ 33 28 23 
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7 36 54.9 

-36 22 53 

0.2 

0.3 

1.4 

2 . 6 : 

07518 - 2612 

7 51 53.3 

-26 13 00 

46.3 

12.5 

1.7 

07369 - 3517 

7 36 56.4 

-35 17 05 

6.9 

2.0 

0 . 5 : 

2.6 

07519 + 6026 

7 51 56.9 

+ 60 26 12 

0.2 

0.2 

0.4 

07370 - 2438 

7 37 01.2 

-24 38 13 

3.2 

2.7 

0.4 

1.9 

07525 - 3213 

7 52 31.1 

-32 13 02 

3.4 

1.1 

0.4 

07371 - 1643 

7 37 08.9 

16 43 51 

3.3 

0.7 

0.4 

1.5 

07525 - 2757 

7 52 35.3 

-27 57 04 

9.7 

3.7 

0 . 7 : 

07373 + 3420 

7 37 20.8 

+ 34 20 45 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

07528 - 3442 

7 52 49.0 

-34 42 59 

4.2 

0.9 

0.4 

07374 - 1542 

7 37 27.5 

-15 42 44 

3.3 

0.8 

0.4 

1.4 

07528 - 4346 

7 52 51.6 

-43 46 25 

1.3 

0.4 

0.4 
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ORDINAL Page is 

0£ P-OOR quality 


IRAS NAME 


07530 - 6027 
07532 - 2931 

07536 - 2830 

07537 - 2920 

07538 +1110 
07538 + 0632 
07538 - 5710 
07541 + 6756 

07541 + 1555 

07542 + 2127 

07542 + 7403 

07543 + 1447 
07543 - 3008 
07545 - 2017 
07545 - 4400 
07547 - 2244 
07549 - 4950 
07553 - 1504 
07556 - 301 1 
07556-2017 
07556 + 1639 
07559 - 5859 
07559 - 3959 
07561 + 3449 
07565 + 3613 

07567 + 1322 

07568 - 4942 

07568 - 3226 

07569 - 6010 
07569-2310 

07572 - 0332 

07573 - 6509 
07579 + 1726 
07580 - 6041 
07580 - 3345 

07582 - 0244 

07583 - 3234 

07584 - 2958 

07585 - 1242 

07586 + 3533 
07586-0115 
07589 - 3107 
07595 - 3139 
07596 + 0228 
07598 - 1252 
07599-0611 

08001 +2331 

08002 - 3803 

08003 + 3629 

08004 - 3023 
08004 + 2756 
08004 + 2514 
08008 - 1205 
08011 - 3219 

08011 - 3627 

08012 + 0850 

08013 -3121 

08014 + 0515 

08015 - 2341 
08016-2528 

08017 - 3118 

08018 - 3951 

08020 + 6637 

08021 +5149 
08022 - 1731 
08023 - 3231 
08023 - 6541 

08023 - 4154 

08024 - 4327 
08024 - 2533 
08024 - 2744 
08026 - 2949 

08029 - 3208 

08030 + 0646 

08030 + 0744 

08031 — 1657 

08032 - 2636 

08032 + 6051 

08033 + 2246 

08034 + 0543 

08035 - 3837 
08040 + 2716 
08040 - 0449 
08043 + 3908 
08047 + 2143 
08050 - 2838 
08051 - 0315 
08053 - 2246 

08053 + 7256 

08054 — 2409 

08054 + 7633 

08055 - 2032 

08058 - 0056 

08059 + 5823 

08060 — 0250 
08060 — 4907 

08063 + 6522 

08064 — 1941 

08070 - 4622 

08071 + 1709 

08073 - 3608 

08074 — 3040 
08079 - 4711 

0808 1 0927 

08082 + 2521 

08083 + 1917 

08084 — 1510 
08084 + 3236 

08088 - 3243 

08089 — 1246 
08091 + 0556 
08093 + 1747 

08095 - 3928 

08096 + 4608 

08097 - 4250 

08098 - 2809 
08098 + 0707 


RA (1950) DEC 

12pm 

25pm 

60pm 

100pm 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12p.ni 

25pm 

60pm 

100pm 

7 53 04.9 

— 60 27 04 

5.2 

1.3 

0.4 

1.9 

08099 + 4724 

8 09 59.2 

4-47 24 19 

4.0 

1.0 

ft 4 

1.0 

7 53 13.0 

-29 31 08 

8.2 

2.4 

0.7 

2.0 

08100-4834 

8 10 02.4 

-48 34 17 

0.2 

0.8 

2.0 

3.9 

7 53 38.6 

-28 30 55 

85.7 

82.7 

15.1 

6.1 

08104-4629 

8 10 24.9 

46 29 31 

0.8 

0.2 

0.4 

20.0 

7 53 47.6 

-29 20 15 

13.4 

8.1 

1.6 

2.1 

08104 - 3647 

8 10 27.3 

-36 47 25 

0.5 

ft 2 

0.4 

4.2 

7 53 48.0 

+ 11 10 49 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

08107 - 6236 

8 10 44.3 

-62 36 34 

0.2 

0.2 

0.9 

1.2 

7 53 50.2 

+ 6 32 30 

2.9 

0.8 

0.4 

1.0 

08110 - 1538 

8 11 02.0 

- 15 38 11 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

7 53 51.3 

-57 10 12 

3.7 

1.0 

0.4 

6.8 

08110 + 4912 

8 11 02.1 

+ 49 12 30 i 

0.2 

0.2 

1.1 

4.0 

7 54 08.3 

+ 67 56 59 

7.0 

1.9 

0 . 4 : 

1.0 

08111 - 3425 

8 11 10.1 

-34 25 44 

1.9 

0.6 

6 . 4 : 

18.7 

7 54 08.9 

+ 15 55 32 

3.1 

0.8 

0.3 

1.0 

081 15 + 3749 

8 11 33.7 

+ 37 49 22 

11.5 

4.0 

0.6 

1.0 

7 54 12.7 

+ 21 27 15 

11.3 

6.6 

1.0 

0.9 

08115 -4758 

8 11 33.8 

-47 58 45 

11.0 

4.0 

0.6 

3.5 

7 54 15.3 

+ 74 03 13 

6.3 

1.6 

0.4 

1.0 

08115 - 3544 

8 11 35.8 

-35 44 48 

2.2 

1.1 

1.0 

3 . 7 : 

7 54 20.9 

+ 14 47 26 

0.2 

0.3 

0.7 

1.3 

08117 + 2453 

8 11 43.8 

+ 24 53 16 

34.6 

11.7 

2.4 

1.2 

7 54 23.1 

-30 09 00 

40.9 

11.4 

2.0 1 

2.8 

08121 - 5002 

8 12 07.9 

-50 02 39 

14.2 

3.4 

0.7 

19.0 

7 54 34.0 

-20 17 47 

6.5 

2.8 

0 . 5 : 

4.8 

08122 - 4011 

8 12 16.7 j 

-40 11 41 

8.7 

2.1 

0 . 5 : 

12.6 

7 54 35.6 

-44 00 33 

15.1 

6.9 

1.4 

1.3 

08124-4133 

8 12 28.4 ! 

-41 33 19 

182.0 

132.0 

14.7 

7.3 

7 54 42.6 

-22 44 45 

4.1 

1.1 

0.4 

5.3 

08126 + 4657 

8 12 37.5 i 

+ 46 57 21 

3.4 

1.0 

0.4 

1.2 

7 54 56.6 

-49 50 49 

18.0 

5.0 

1.9 

4.9 

08127 -2147 

8 12 47.9 

-21 47 12 

10.5 

4.9 

0.8 

0.9 

7 55 18.6 

-15 04 39 

9.8 

5.0 

0.8 

0 . 9 : 

08130 + 2321 

8 13 02.5 

f 23 21 06 

j 0.2 

0.3 

1.3 

3.1 

7 55 38.8 

-30 11 53 

0.9 

0.2 

0.5 

2.2 

08132 - 1328 

8 13 13.5 

-13 28 14 

4.8 

1.1 

0.4 

1.0 

7 55 40.6 

-20 17 30 

76.9 

50.6 

7.7 

2.8 

08132 + 2607 

8 13 16.7 

+ 26 07 42 

0.2 

0 . 5 : 

1.1 

1.1 

7 55 40.8 

+ 16 39 17 j 

3.7 ; 

0.9 

0.3 

0.9 

08134 + 4017 

8 13 25.7 

+ 40 17 12 

3.4 

2.3 

0.4 

1.0 

7 55 54.5 

-58 59 22 j 

101.5 

43.8 

53.8 

101.6 

08135 + 1048 

8 13 31.9 

+ 10 48 01 

j 4.5 

1.9 

0 . 3 : 

0.9 

7 55 59.6 

-39 59 10 ! 

0.3 • 

0.2 

0.4 

2.3 

08138 +0920 

8 13 48.1 

+ 9 20 27 

! 39.8 

10.2 

1.6 

0.9 

7 56 11.2 

+ 34 49 01 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

08138 + 1152 

8 13 48.2 

+ 11 52 52 

292.5 

108.7 

18.0 

5.1 

7 56 35.3 

+ 36 13 11 

4.1 ! 

1.0 

0.4 

1.0 

08140+7052 , 

8 14 03.3 

+ 70 52 15 

0.2 

ft 2 

1.1 

2.7 

7 56 47.9 

+ 13 22 45 

3.1 ! 

0.7 

0.4 

0.9 

08144 + 5418 

8 14 24.6 

+ 54 18 02 

4.6 

1.1 

ft 4 

1.0 

7 56 51.6 

-49 42 59 

0.3 

0.4 

7.9 

26 . 4 : 

08149 + 0919 

8 14 57.7 

+ 9 19 16 

2.2 

0.5 

0.4 

0.9 

7 56 53.9 

-32 26 32 

29.1 

17.3 

2.5 

3.8 

08150 - 2631 

8 15 00.6 

-26 31 44 

0.3 

ft 2 

0.4 

0.9 

7 56 54.1 

-60 10 01 

0.8 

0.2 

0.4 

1.1 

08150 - 2718 , 

8 15 02.4 

-27 18 13 

1.1 

2.3 

25.6 

64.4 

7 56 56.1 

-23 10 21 

3.9 

0.9 

0.4 

6.5 

08150 - 3117 

8 15 05.9 

-31 17 02 

35.0 

15.2 

2.3 

1 . 7 : 

7 57 14.9 

- 3 32 33 

6.3 

1.5 

0.4 

1.0 

08152 + 7233 

8 15 13.4 

+ 72 33 52 

5.6 

1.4 

0.4 

1.0 

7 57 23.4 

-65 09 42 

5.4 

1.7 

0 . 3 : 

0.9 

08153 + 0331 

8 15 18.1 

+ 3 31 49 

0.4 

ft 2 

0.6 

1 . 1 : 

7 57 56.1 

+ 17 26 48 

3.8 

1.0 

0.3 

0.9 

08158 - 3326 

8 15 52.0 

-33 26 43 

5.9 

1.9 

0.6 

12.2 

7 58 02.3 

-60 41 25 

0.3 

0.2 

0.4 

1.5 

08159 + 7409 

8 15 59.6 

+ 74 09 08 

0.2 

ft 2 

1.3 

3.4 

7 58 03.6 

-33 45 29 

2.8 

0.9 

0.4 

15.2 

08160-2304 

8 16 00.5 

-23 04 28 

5.7 

1.5 

0.6 

1.3 

7 58 13.0 

- 2 44 36 

j 0.4 

0.3 

0.4 

1.0 

08160 + 6741 

8 16 01.2 

+ 67 41 06 

5.4 

1.4 

0.4 

1.0 

7 58 18.8 

-32 34 21 

14.5 

6.5 

1.3 

2.5 

08161 + 2120 

8 16 07.2 

+ 21 20 36 

0.2 

0.6 

0 . 5 : 

1.4 

7 58 25.8 

-29 58 13 

8.0 

3.1 

0 . 4 : 

2.0 

08164-2946 

8 16 27.3 

-29 46 52 

0.7 

0.2 

0.4 

1.8 

7 58 30.0 

-12 42 11 

91.3 

53.1 

7.3 

1.9 

08166 - 3239 

8 16 37.5 

-32 39 02 

0.5 

0.2 

0.4 

13.6 

7 58 39.7 

+ 35 33 11 

4.6 

1.1 

0.4 

1.0 

08166 - 3630 

8 16 40.8 

-36 30 11 

1.1 

0.3 

1.2 

14.3 

7 58 40.9 

- 1 15 10 

17.2 

4.0 

0.5 

1.0 

08166 + 2116 

8 16 41.8 

+ 21 16 26 

0.2 

fti 

0.8 

2.0 

7 58 54.7 

-31 07 12 

2.9 

0.9 

0.4 

8.1 

08167-0724 

8 16 47.8 

- 7 24 01 

4.6 

1.1 

0 . 3 : 

1.0 

7 59 30.2 

-31 39 19 

5.8 

1.5 

0 . 4 : 

7.4 

08168 - 1121 

8 16 50.3 

-11 21 53 

7.7 

2.2 

0.5 

1 . 1 : 

7 59 39.5 

+ 2 28 30 

12.2 

2.9 

0.5 

1.0 

08168 + 2211 

8 16 52.2 

+ 22 11 21 

0.2 

0.3 

0.7 

2.0 

7 59 50.8 

-12 52 43 

i 18.6 

10.1 

1.7 

1 . 2 : 

08171 - 2134 ! 

8 17 06.9 

-21 34 47 

119.6 

129.2 

38.5 

10.3 

7 59 58.6 

- 6 11 50 

0.4 

0.2 

0.4 

1.1 

08172 - 1955 ! 

8 17 16.9 

-19 55 40 

20.3 

9.1 

1.0 

1.0 

8 00 08.7 

+ 23 31 59 

0.2 

0.6 

3.7 

7.0 

08174 - 1806 

8 17 27.6 

-18 06 26 

1.6 

0.3 

0.4 

1.0 

8 00 17.0 

-38 03 30 

40.3 

44.5 

12.0 

4.7 

08174 + 0255 

8 17 29.8 

+ 2 55 27 

29.7 

8.5 

1.9 

1.0 

8 00 23.1 

+ 36 29 12 

51.8 

29.2 

5.3 

1.4 

08176 - 0045 

8 17 39.6 

- 0 45 03 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

8 00 25.7 

-30 23 49 

4.7 

1.6 

2.2 

7.2 

08178 - 2911 

8 17 53.3 

-29 11 19 

3.7 

1.0 

0.4 

4.7 

8 00 26.7 

+27 56 11 

4.9 

1.1 

0.3 

0.9 

08179 - 2318 

8 17 54.6 

-23 18 11 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

8 00 28.1 

+25 14 32 

0.2 

0.3 

0.9 

1.6 

08179 + 3529 

8 17 59.2 

+ 35 29 20 

3.7 

0.9 

0.4 

1.3 

8 00 49.6 

-12 05 42 

9.5 

4.2 

0.7 

1.0 

08188 +0319 

8 18 50.2 

+3 19 51 

0.2 

0.3 

0.7 

1.5 

8 01 07.4 

-32 19 23 

3.4 

0.8 

0.4 

10.1 

08188 + 1726 

8 18 52.0 

+ 17 26 45 

8.4 

2.0 

0.4 

ft 9 

8 01 10.9 

1 -36 27 21 

131.3 

94.3 

25.8 

11 . 6 : 

08189 - 3602 

8 18 54.1 

-36 03 00 

53.5 

360.8 

1781.0 

2059.0 

8 01 14.6 

+ 8 50 25 

0.2 

0.3 

1.1 

1.8 

08189 + 0507 

8 18 54.9 

+ 5 07 06 

76.0 

37.9 

5.8 

2.0 

8 01 23.2 

-31 21 39 

1.4 

0.4 

! 0.4 

6.7 

08190-4613 

8 19 04.5 

-46 13 26 

0.3 

1.0 

1.4 

5.0 

8 01 26.9 

+5 15 23 

0.5 

2.1 

1.8 

1.4 

08194 - 3253 

8 19 24.5 

-32 53 38 

10.1 

2.5 

0.4 

9.2 

8 01 33.1 

-23 41 38 

3.0 

0.9 

0.4 

3.9 

08194 + 4320 

8 19 24.8 

+43 20 58 

i 28.5 

6.5 

1.0 

1.0 

8 01 41.4 

-25 28 29 

0.2 

0.8 

i 7.2 

10.3 

08194-0930 

8 19 28.6 | 

- 9 30 37 

10.2 

4.8 

0.7 

1.0 

8 01 43.5 

-31 18 13 

18.2 

9.9 

1.6 

7.0 

08194-4925 

8 19 28.7 

-49 25 08 

0.2 

2.2 

29.4 

73.6 

8 01 50.2 

-39 51 43 

3.7 

1.3 

0.4 

16.5 

08195 + 3340 

8 19 32.8 

+ 33 40 49 

16.9 

5.4 

1.0 

0.9 

8 02 00.5 

+ 66 37 57 

9.3 

5.2 

j 0.8 

1.0 

08196 + 1509 

8 19 37.1 

+ 15 09 11 

44.2 

22.0 

2.9 

1.2 

8 02 10.1 

+ 51 49 49 

8.6 

3.1 

! 0.4 

1.0 

08198 + 2427 

8 19 48.3 

+ 24 27 25 

0.2 

0.3 

0 . 5 : 

1.6 

8 02 17.2 

-17 31 24 

3.2 

0.8 

0.4 

0.9 

08199 - 3707 

8 19 58.9 

-37 07 23 

0.4 

0.2 

0.4 

3.7 

8 02 19.1 

-32 31 55 

45.1 

14.2 

2.2 

10.6 

08200 - 2528 

8 20 03.5 

-25 28 16 

44.8 

29.4 

3.7 

1.4 

8 02 21.8 

-65 41 52 

2.2 

0.6 

0.4 

1.0 

08202 + 2249 

8 20 17.1 

+ 22 49 11 

0.2 

0.3 

0.5 

2.2 

8 02 23.4 

-41 54 05 

1.2 

0.3 

0.4 

2.1 

08204 - 1545 

8 20 25.6 

-15 45 19 

9.3 

2.6 

0.6 

1.0 

8 02 25.3 

-43 27 14 

i 7.3 

2.1 

0.7 

7.3 

08204 - 0722 

8 20 27.1 

- 7 22 54 

14.1 

3.8 

0 . 6 : 

1.0 

8 02 26.5 

-25 33 25 

4.6 

1.2 

0.5 

1.0 

08206 + 2130 

8 20 38.0 

+ 21 30 21 

0.2 

0.5 

1.6 

2.7 

8 02 26.6 

-27 44 11 

9.9 

! 5.1 

0.7 

1.6 

08208 + 0658 

8 20 49.9 

+ 6 58 30 

1.5 

0.4 

0.4 

1.0 

8 02 37.9 

-29 49 22 

6.5 

1.6 

0.4 

6.8 

08211 + 2111 

8 21 07.8 

+ 21 11 21 

0.2 

0.3 

0.6 

2.5 

8 02 58.3 

-32 08 45 

0.2 

0.2 

0.4 

2.8 

08211 + 1047 

8 21 11.5 

1 +10 47 39 

7.1 

1.7 

fti 

1.0 

8 03 02.1 

+ 6 46 33 

5.6 

3.3 

0.6 

1.0 

08213 + 4210 

8 21 20.3 

+ 42 10 04 

6.1 

1.4 

0.4 

1.0 

8 03 03.6 

+ 7 44 02 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

08214 + 1729 

8 21 25.4 

+ 17 29 40 

0.2 

0 . 6 : 

0.6 

1.0 

8 03 07.6 

-16 57 35 

6.4 

2.1 

0.5 

1.0 

08214 — 3807 

8 21 25.6 

-38 07 26 

13.9 

3.4 

0 . 5 : 

2.3 

8 03 16.5 

-26 37 00 

3.4 

0.8 

0.4 

4.0 

08214 — 5920 

8 21 29.8 

-59 20 53 

245.9 

62.5 

10.2 

2.1 

8 03 17.1 

+ 60 51 13 

5.7 

1.7 

0.4 

1.0 

08218 + 5226 

8 21 53.6 

| +52 26 44 

12.7 

3.5 

0 7 - 

1.0 

8 03 21 4 

+ 22 46 45 

15.0 

3.9 

0.6 

0.9 

08220 — 0821 

8 22 02.1 

- 8 21 22 

214.1 

115.1 

10.5 

3.4 

8 03 30.0 

+ 5 43 34 

9.4 

4.8 

0.7 

1.0 

08220 — 0335 

8 22 05.9 

- 3 35 20 

0.7 

0.2 

0.4 

1.0 

8 03 32.4 

, -38 37 59 

7.0 

2.0 

0 . 5 : 

10.5 

08224 + 0439 

8 22 28.6 

| + 4 39 37 

4.4 

1.2 

0.4 

1.0 

8 04 02.7 

+ 27 16 20 

0.2 

0.3 

1.8 

3.2 

08228 + 1936 

8 22 51.2 

+ 19 36 58 

0.4 

fti 

0.4 

1.3 

8 04 04.0 

- 4 49 42 

3.8 

1.0 

0.4 

1.0 

08228 — 3012 

8 22 51.6 

-30 12 10 

11.7 

6.9 

0.8 

1.2 

8 04 20.1 

+ 39 08 59 

0.2 

0.5 

1.3 

1.4 

08229 — 2353 

8 22 55.0 

-23 53 02 

8.8 

2.1 

0 . 4 : 

0.9 

8 04 47.5 

+21 43 45 

1.1 

0.4 

0.3 

0.9 

08229 + 0215 

8 22 59.4 

+ 2 15 58 

6.0 

1.5 

0.4 

1.0 

8 05 03.4 

-28 38 54 

74.5 

33.9 

6.6 

1.5 

08231 —0344 

8 23 08.9 

- 3 44 31 

1.1 

0.4 

0.4 

1.0 

8 05 10.7 

- 3 15 37 

6.7 

1.8 

0.4 

1.0 

08233 — 3537 

8 23 21.5 

-35 37 05 

0.2 

0.2 

1.0 

6 . 0 : 

8 05 20.3 

-22 46 02 

21.9 

7.0 

1.8 

1.5 

08234 + 2803 

8 23 25.2 

+ 28 03 33 

5.2 

1.3 

fti 

ft 9 

8 05 22.1 

+ 72 56 32 

0.2 

0.2 

1.0 

1.5 

08235 + 2225 

8 23 33.7 

+ 22 25 30 

0.8 

1.1 

0.4 

1 . 3 : 

8 05 24.8 

-24 09 29 

7.2 

1.7 

0 . 4 : 

1.0 

08236 — 0444 

8 23 36.9 

- 4 44 13 

46.8 

21.6 

3.3 

1.5 

8 05 25.7 

+ 76 33 58 

0.2 

0.2 

0.4 

1 . 2 : 

08239 + 1249 

8 23 58.1 

+ 12 49 11 

29.2 

7.1 

1.2 

1.0 

8 05 30.8 

-20 32 15 

15.6 : 

6.8 

1.0 

0.9 

08241 + 4549 

8 24 07.6 

+45 49 11 

0.6 

0.2 

0.4 

1.2 

8 05 48.8 

- 0 56 27 

7.3 

3.6 

0.6 

1.0 

08243 + 5552 

8 24 18.9 

+ 55 52 37 

0.2 

0.2 

1.2 

2.5 

8 05 57.9 

+ 58 23 46 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

08243 — 1222 

8 24 20.2 

— 12 22 11 

3.3 

0.7 

0.4 

1.0 

8 06 04.2 

- 2 50 14 

5.5 

1.3 

0.4 

1.0 

08243 + 2302 

8 24 21.1 

+ 23 02 32 

0.2 

1.0 

1.5 

3.3 

8 06 05.7 

-49 07 26 

4.1 

1.0 

0.4 

10.1 

08245 + 1726 

8 24 35.0 

+ 17 26 59 

0.2 

0.3 

0.8 

2.1 

8 06 18.5 

+ 65 22 21 

46.4 

22.1 1 

3.9 

1.8 

08261 — 2705 

8 26 07.3 

-27 05 29 

6.3 

1.7 

0.5 

0.9 

8 06 24.9 

-19 41 37 

0.4 

0.2 

0.4 

0.9 

08261 + 6053 

8 26 07.4 

+ 60 53 09 

11.9 

2.8 

0.5 

1.0 

8 07 04.3 

-46 22 07 

6.3 

2.4 

0.5 

12.4 

08262 + 5251 

8 26 15.8 

+ 52 51 52 

0.2 

0.2 

0.8 

2.1 

8 07 09.7 

+ 17 09 54 

5.1 

1.2 

0.3 

0.9 

08266 — 3913 

8 26 38.9 

-39 13 42 

2.1 

14.3 

8.7 

7.2 

8 07 18.7 

-36 08 16 

49.0 

14.7 

4.3 

4 . 1 : 

08269 — 3036 

8 26 56.1 

-30 36 58 

8.8 

3.5 

0.6 

0.9 

8 07 25.5 

-30 40 34 

0.7 

0.3 

0.4 

8.3 

08272 — 0609 

8 27 13.2 

- 6 09 01 

106.3 

41.2 

6.0 

1.8 

8 07 58.9 

-47 11 14 

19.4 

8.7 

4.2 | 

12.5 

08277 — 5957 

8 77 43.7 

SO S 7 17 

0.4 

0.2 

0.4 

14.8 

8 08 06.4 

- 9 27 23 

7.1 

1.8 

0.4 

0.9 

08277 + 2046 

8 27 45.3 

+ 20 46 08 

0.2 

6.4 

0.5 ! 

1.4 

8 08 13.5 , 

+ 25 21 15 

0.2 

0.4 

2.0 

5.7 

08277 — 3023 

8 27 45.5 

-30 23 15 

36.3 1 

13.2 

2.0 ! 

0.9 

8 08 23.3 

+ 19 17 51 

16.7 

5.5 

1.1 

1 . 6 : 

08279 — 2043 

8 27 58.2 

-20 43 49 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

8 08 24.7 

-15 10 50 

36.7 

21.8 

3.5 

1 . 2 : 

08280 — 2732 

8 28 04.0 ! 

-27 32 12 

1.9 

0.6 

0.4 

1.1 

8 08 29.9 

+ 32 36 35 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

08283 — 3200 

8 28 22.9 

-32 00 52 

1.3 

1.3 

0.4 

5.5 

8 08 51.0 

-32 43 06 

347. 1 

155.0 

31.2 

9.1 

08287 + 1815 

8 28 44.7 

418 15 51 

13.2 

3.0 i 

0.5 

1.0 

8 08 54.5 

-12 46 36 

3.9 

1.0 

0.4 

1.3 

08287 + 5246 

8 28 44.7 

+ 52 46 33 

0.2 

0.7 

4.7 

7.2 

8 09 10.8 

+5 56 55 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

08287 — 1550 

8 28 46.9 

-15 50 08 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

8 09 21.1 

+ 17 47 56 

1.8 

0.4 

0.3 

0.9 

08290 + 2411 

8 29 04.2 

+ 24 11 02 

1.2 

fti 

0.4 

1.2 

8 09 33.8 

-39 28 04 

22.2 

5.9 

1.1 

12.9 

08291 + 7518 

8 29 07.9 

+ 75 18 42 

0.2 

0.2 

0.5 

1.3 

8 09 41.4 

+ 46 08 36 

0.2 

0 . 4 : 

3.1 

6.2 

08292 + 2243 

8 29 15.3 

+ 22 43 50 

0.2 

0.3 

0.7 

2.2 

8 09 44.9 

-42 50 15 

1.1 

0.3 

0.4 

3.4 

08296 - 2735 

8 29 36.9 

-27 35 20 

1.0 

2.8 

2.4 

1.1 : 

8 09 52.1 

-28 09 29 

7.0 

2.2 

0 . 4 : 

1.5 

08297 + 6721 

8 29 47.7 

+ 67 21 37 

12.8 

5.1 

0.9 

1.0 

8 09 53.3 

+ 7 07 41 

3.9 

0.8 

0.4 

1.0 

08298 + 2036 

8 29 49.1 

+ 20 36 43 

4.3 

1.1 

fti 

0.9 
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12^im 

25 fj.m 

60 fj.m 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12^tni 

25 / i.m 

60fj.ni 

08298 + 0839 

8 29 52.6 

+ 8 39 38 

7.5 

1.7 

0.4 

2.7 

08500 - 3254 

8 50 04.0 

-32 54 24 

25.0 

19.2 

8.2 

08299 - 3148 

8 29 59.0 

-31 48 26 

20.2 

10.0 

1.2 

1.9 

08501 + 0402 

8 50 06.5 

+ 4 02 20 

4.0 

1.1 

0.4 

08304 - 2952 

8 30 27.7 

-29 52 05 

0.3 

0.2 

ft 4 

1.2 

08502 - 4606 

8 50 16.9 

— 46 06 44 

17.0 

19.0 

24.0 

08307 + 7811 

8 30 42.6 

+ 78 11 54 

0.4 

0.2 

1.6 

4.9 

08507 + 3520 

8 50 47.6 

+ 35 20 18 

ft 2 

0.2 

2.1 

08308 - 1748 

8 30 51.4 

-17 48 35 

5.9 

1.8 

1.1 : 

1.0 

08509 + 0315 

8 50 56.2 

+ 3 15 35 

8.0 

2.6 

0 . 4 : 

08310 - 1558 

8 31 04.7 

-15 58 41 

0.2 

2.2 

2.2 

1.9 

08510 - 1112 

8 51 05.9 

-11 12 10 

2.4 

0.5 

0.4 

08311 - 2248 

8 31 11.0 

-22 48 06 

0.7 

0.8 

6.6 

19.8 

08511 + 3046 

8 51 11.9 

+ 30 46 12 

2.7 

0.8 

0.4 

08313 - 2946 

8 31 19.5 

-29 46 13 

1.2 

0.3 

0.4 

O.P 

08514 - 3437 

8 51 25.8 

-34 37 45 

2.1 

1.2 

0.6 

08313 - 0949 

8 31 22.0 

- 9 49 33 

4.7 

1.1 

0.4 

1.0 

08515 + 3943 

8 51 32.8 

+ 39 43 43 

0.3 

0.2 

1.2 

08314 + 2624 

8 31 28.7 

+26 24 07 

5.1 

2.1 

0 . 4 : 

0.9 

08516 - 3952 

8 51 38.2 

-39 52 17 

0.3 

2.4 

12.1 

08315 - 1836 

8 31 33.6 

-18 36 11 

5.2 

1.7 

0.4 

1.0 

08517 + 5855 

8 51 44.0 

+ 58 55 26 

0.2 

ft 2 

0.4 

08319 + 0540 

8 31 54.7 

+ 5 40 34 

3.7 

0.8 

04 

1.0 

08518 - 0514 

8 51 49.7 

- 5 14 40 

0.6 

0.2 

0.4 

08321 + 6624 

8 32 09.0 

+66 24 22 

0.2 

0.4 

1.5 

1 . 4 : 

08518 + 1752 

8 51 49.8 

+ 17 52 51 

0.2 

0 . 4 : 

0.8 

08321 +4639 

8 32 09.9 

+46 39 57 

0.2 

0.3 

2.5 

3.7 

08519 + 2017 

8 51 58.9 

+ 20 17 57 

0 . 3 : 

ft 7 

0.8 

08323 - 2655 

8 32 22.7 

-26 55 31 

3.3 

1.0 

0.4 

0.9 

08522 - 1111 

8 52 14.2 

-11 11 11 

5.8 

1.4 

ft 4 

08324 + 3042 

8 32 29.9 

+ 30 42 25 

0.3 

02 

0.6 

1.0 

08525 + 1725 

8 52 34.2 

+ 17 25 22 

90.1 

25.5 

6.8 

08329 + 1904 

8 32 56.3 

+ 19 04 05 

2.0 

0.6 

0.3 

0.9 

08526 + 2807 

8 52 40.1 

+ 28 07 10 

2.8 

0.7 

0.4 

08329 - 3045 

8 32 56.6 

-30 45 10 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

08527 + 0608 

8 52 44.8 

+ 6 08 13 

19.6 

4.7 

0.6 

08330 + 4933 

8 33 05.7 

+49 33 03 

5.3 

1.3 

0.4 

1.0 

08529 - 1803 

8 52 54.4 

-18 03 05 

3.2 

0.9 

0 . 3 : 

08332 - 4946 

8 33 12.8 

-49 46 19 

7.0 

1.7 

0.5 

15.9 

08531 + 1149 

8 53 11.2 

+ 11 49 08 

6.4 

1.2 

ft 3 

08333 + 1322 

8 33 20.5 

+ 13 22 59 

11.0 

4.3 

0.6 

0.9 

08532 - 0857 

8 53 14.2 

- 8 57 02 

12.0 

4.1 

0.6 

08334 - 1107 

8 33 28.9 

-11 07 06 

4.3 

1.0 

0.4 

1.0 

08534 - 1901 

8 53 26.9 

-19 01 57 

44.3 

23.0 

3.4 

08340 - 3357 

8 34 04.4 

-33 57 08 

128.0 

57.0 

10.4 

4.0 

08534 - 2405 

8 53 29.1 

-24 05 59 

21.8 

12.7 

1.8 

08341 - 2614 

8 34 07.5 

-26 14 09 

1.1 

6.5 

23.7 

25.6 

08538 + 2002 

8 53 48.8 

+ 20 02 30 

61.4 

16.5 

3.6 

08346 - 1747 

8 34 36.9 

-17 47 46 

26.8 

11.4 

1.5 

1.0 

08539 - 6027 

8 53 55.5 

-60 27 08 

0.8 

0.2 

0.7 

08347 + 6511 

8 34 47.1 

+ 65 11 47 

1.0 

02 

0.4 

1.0 

08539 + 4131 

8 53 56.6 

+ 41 31 59 

3.6 

0.8 

0.4 

08348 - 3617 

8 34 53.7 

-36 17 07 

11.0 

3.4 

0.5 

1.5 

08542 - 1630 

8 54 15.2 

-16 30 57 

5.8 

1.3 

0.4 

08351 -5224 

8 35 10.8 

-52 24 13 

5.5 

1.2 

0.4 

12.6 

08542 + 1 102 

8 54 15.8 

+ 11 02 45 

7.1 

2.3 

0.4 

08353 -4356 

8 35 18.5 

-43 56 25 

0.9 

0 . 2 : 

0.6 

33.6 

08542 + 5132 

8 54 17.4 

+ 51 32 17 

0.2 

0.2 

0.6 

08354 + 2555 

8 35 25.2 

+25 55 49 

0 . 3 : 

1.7 

24.0 

27.5 

08544 + 2100 

8 54 29.6 

+ 21 00 25 

0.2 

0.3 

0.7 

08355 - 3958 

8 35 34.2 

-39 58 30 

0.4 

0.2 

2.0 

21.6 

08544 + 6639 

8 54 29.8 

+ 66 39 48 

0.3 

0.2 

1.3 

08357 - 1013 

8 35 44.5 

-10 13 43 

62.5 

59.1 

10.5 

2.5 

08552 + 3323 

8 55 15.4 

+ 33 23 22 

3.4 

0.9 

0.4 

08358 + 6430 

8 35 51 6 

+ 64 30 17 

8.3 

1.9 

ft 4 

1.0 

08553 - 4303 

8 55 19.7 

-43 03 42 

0.2 

1.5 

7.0 

08358 + 2120 

8 35 52.8 

+ 21 20 08 

8.3 

3.7 

0.6 

0.9 

08554 + 5357 

8 55 26.2 

+ 53 57 47 

0.2 

0.2 

1.9 

08358 - 4248 

8 35 53.2 

—42 48 49 

1.4 

0.3 

2.8 

25.3 

08555 + 1102 

8 55 33.1 

+ 11 02 22 

73.1 

29.0 

4.1 

08361 +0331 

8 36 08.6 

+ 3 31 06 

8.4 

2.1 

04 

1.0 

08556 - 2846 

8 55 39.7 

-28 46 00 

0.2 

0.4 

0 . 4 : 

08364 - 1933 

8 36 25.1 

-19 33 37 

7.4 

1.9 

0 . 4 : 

1.0 

08557 + 4814 

8 55 46.1 

+48 14 17 

3.7 

0.8 

0.4 

08367 + 5155 

8 36 42.5 

+ 51 55 51 

0.4 

0.3 

04 

1.5 

08559 + 1053 

8 55 58.8 

+ 10 53 02 

0.2 

0.3 

1.1 

08369 + 2959 

8 36 59.5 

+29 59 42 

0.3 

0.8 

0.5 

1.8 

08561 + 0629 

8 56 11.9 

+ 6 29 12 

0.2 

0.5 

3.9 

08372 + 5018 

8 37 13.7 

+ 50 18 52 

1.8 

0.6 

ft 4 

1.0 

08562 + 6058 

8 56 14.6 

+ 60 58 56 

0.2 

0.2 

0.8 

08372 + 2011 

8 37 14.1 

+ 20 11 07 

0.9 

0.3 

0.3 

0.9 

08562 - 2418 

8 56 17.1 

-24 18 25 

3.7 

1.0 

0.4 

08372 - 0924 

8 37 17.6 

- 9 24 31 

76.8 

40.2 

5.7 

1.7 

08563 + 1819 

8 56 21.1 

+ 18 19 48 

15.5 

4.0 

0.5 

08374 + 1950 

8 37 29.3 

+ 19 50 55 

0.9 

0.3 

0.3 

0 .P 

08563 - 1556 

8 56 22.0 

-15 56 12 

0.7 

0.2 

0.4 

08375 + 4600 

8 37 34.2 

+46 00 44 

3.0 

0.6 

0.4 

1.0 

08563-4711 

8 56 22.3 

-47 11 17 

52.0 

440.2 

3292.0 

08375 - 1707 

8 37 35.9 

-17 07 32 

192.3 

93.2 

15.0 

5.5 

08564 + 3236 

8 56 27.3 

+ 32 36 54 

2.3 

0.6 

ft 4 

08376 - 2922 

8 37 38.3 

-29 23 00 

3.8 

0.8 

0.4 

0.9 

08565 - 1547 

8 56 34.7 

-15 47 24 

2.8 

0.7 

0.4 

08376 - 1217 

8 37 39.3 

-12 17 53 

9.8 

2.3 

0 . 5 : 

1.0 

08567 + 0159 

8 56 42.7 

+1 59 22 

8.9 

3.0 

0 . 4 : 

08377 - 1451 

8 37 44.1 

-14 51 33 

2.9 

0.8 

04 

1.0 

08568 - 2304 

8 56 48.8 

-23 04 46 

22.1 

13.2 

2.3 

08380 1438 

8 38 04.1 

14 38 40 

44.0 

25.0 

3.9 

1.4 

08569 - 6851 

8 56 56.9 

-68 51 56 

0.3 

0.6 

2.6 

08384-0031 

8 38 26.6 

- 0 31 05 

16.8 

7.4 

1.2 

1.0 

08570 + 6244 

8 57 01.1 

+ 62 44 52 

7.7 

3.0 

0.5 

08386 - 3211 

8 38 39.1 

-32 11 53 

0.6 

12.2 

16.2 

7.7 

08571 + 3555 

8 57 07.8 

+ 35 55 14 

0.2 

0.2 

1.8 

08388 + 1630 

8 38 49.1 

+ 16 30 32 

6.7 

2.2 

0.4 

0 .P 

08573 + 3748 

8 57 20.3 

+ 37 48 00 

5.7 

1.3 

0.4 

08388 - 5116 

8 38 53.5 

-51 16 02 

5.2 

1.8 

0.8 

2.2 

08573 +4158 

8 57 22.5 

+41 58 49 

3.1 

0.7 

0.4 

08389 - 7012 

8 38 55.3 

-70 12 28 

0.3 

0.2 

0.4 

1.2 

08575 - 2758 

8 57 33.5 

-27 58 35 

7.4 

3.0 

0.5 

08390-4914 

8 39 02.4 

-49 14 14 

0.4 

0.2 

0 . 9 : 

36.5 

08575 - 2737 

8 57 35.4 

-27 37 23 

0.3 

0.2 

ft 4 

08391 +0222 

8 39 10.2 

+ 2 22 05 

56.3 

41.0 

6.6 

2.2 

08580 + 6020 

8 58 00.9 

+ 60 20 57 

ft 2 

0 . 3 : 

2.0 

08393-0525 

8 39 21.6 

- 5 25 52 

4.1 

1.1 

04 

1.0 

08580 + 6749 

8 58 03.0 

+ 67 49 38 

38.5 

9.4 

1.7 

08394 - 1545 

8 39 24.8 

-15 45 54 

4.6 

1.0 

0.4 

1.0 

08589-2719 

8 58 57.0 

-27 19 07 

6.8 

1.7 

0.4 

08395 - 4708 

8 39 34.4 

-47 08 15 

0.9 

0.3 

0.6 

6.9 

09002 - 4020 

9 00 14.6 

-40 20 39 

0.5 

8.5 

24.0 

08396 - 0252 

8 39 38.0 

- 2 52 10 

10.3 

2.4 

0 . 5 : 

1.0 

09004 + 1827 

9 00 27.9 

+ 18 27 33 

0.2 

ft 3 

0.8 

08399 + 1427 

8 39 57.9 

+ 14 27 09 

0.4 

03 

0.5 

1.2 

09005 + 0824 

9 00 34.8 

+ 8 24 42 

7.5 

3.9 

0.8 

08400 + 0944 

8 40 02.3 

+ 9 44 22 

0.3 

0.3 

0.4 

1 1.3 

09005 + 0700 

9 00 35.4 

i + 7 00 52 

1.0 

0.4 

0.4 

08403 - 3853 

8 40 21.9 

-38 53 23 ! 

14.6 

6.5 1 

2.7 

5.1 

09005 + 3856 

9 00 35.9 

+ 38 56 26 

35.3 

9.5 

1.6 

08404 + 2046 

8 40 24.5 

+20 46 50 

5.8 

1.5 : 

0 .J 

0 .P 

09007 - 2759 

9 00 42.2 

-27 59 55 

3.9 

1.0 

0 . 3 : 

08406 + 0334 

8 40 36.3 

+ 3 34 49 

0.4 

ft 2 

0 .P 

1.1 

09010+5148 

9 01 01.2 

+ 51 48 44 

0.2 

0.2 

0.9 

08408 - 4701 

8 40 54.0 

-47 01 31 

3.3 

1.1 

0 .J 

6.9 

09013 + 6029 

9 01 18.5 

+ 60 29 13 

13.2 

3.7 

0.7 

08410+3018 

8 41 02.6 

+ 30 18 13 

0.2 

0.3 

0.4 

1.4 

09013 - 1229 

9 01 19.8 

-12 29 04 

6.5 

3.2 

0.6 

08412-0703 

8 41 13.2 

- 7 03 11 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

09013 + 2927 

9 01 23.4 

+ 29 27 59 

4.6 

1.0 

0.4 

08415 - 3300 

8 41 35.4 

-33 00 18 

0.8 

0.2 

0.4 

1.5 

09018 + 1447 

9 01 48.8 

+ 14 47 38 

0.2 

0.6 

4.3 

08416 - 3220 

8 41 39.7 

-32 20 46 

3.8 

0.9 

0.4 

5.3 

09019 + 6458 

9 01 56.8 

+ 64 58 44 

14.6 

7.2 

1.2 

08416 2525 

8 41 40.4 

-25 25 48 

74.7 

29.6 

5.7 

2.1 

09024 - 4653 

9 02 25.6 

-46 53 52 

15.3 

3.7 

1 . 2 : 

08417-4555 

8 41 46.6 

-45 55 47 

4.4 

26.0 

24.7 

48.7 

09025 + 1253 

9 02 33.1 

+ 12 53 46 

7.5 

0.3 

0.4 

08418 + 1820 

8 41 50.3 

+ 18 20 16 

11.2 

2.6 

0.3 

0.9 

09028 - 2453 

9 02 52.6 

-24 53 19 

4.3 

1.5 

0.4 

08419-4713 

8 41 59.7 

-47 13 14 

0.4 

0.2 

0.6 

6.5 

09033 + 0517 

9 03 20.7 

+5 17 33 

5.9 

1.4 

0.4 

08424 + 3706 

8 42 26.1 

+ 37 06 59 

0.2 

0.2 

1.0 

1.9 

09033 + 3839 

9 03 21.3 

+ 38 39 11 

5.6 

1.5 

0.4 

08425 + 7416 

8 42 33.0 

+ 74 16 58 

0.6 

2.3 

15.8 

26.2 

09040 + 6704 

9 04 01.7 

+ 67 04 31 

11.3 

2.6 

0 . 4 : 

08427 -3531 

8 42 44.0 

-35 31 38 

1.3 

0.3 

0.4 

10.0 

09044 + 0139 

9 04 25.3 

+ 1 39 50 

10.3 

2.6 

0.4 

08427 + 1616 

8 42 44.5 

+ 16 16 49 

0.2 

0.4 

0.6 

1.0 

09044 + 6924 

9 04 29.1 

+ 69 24 51 

9.3 

2.5 

0.5 

08434 - 2801 

8 43 24.1 

-28 01 05 

19.2 

6.6 

1.5 

GP 

09048 + 0631 

9 04 50.6 

+ 6 31 27 

3.1 

0.9 

0.4 

08436 + 2856 

8 43 40.7 

+ 28 56 38 

8.1 

1.9 

0.4 

ftp 

09049 - 5823 

9 04 57.8 

-58 23 30 

0.8 

0.3 

0.6 

08437 - 1049 

8 43 43.2 

- 10 49 26 

5.8 

1.5 

0.4 

1.0 

09053 + 5148 

9 05 20.5 

+ 51 48 28 

1.1 

0 . 3 : . 

0.4 

08437 + 0149 

8 43 45.2 

+ 1 49 00 

101.6 

49.9 

7.8 

2.6 

09053 - 2601 

9 05 23.1 

-26 01 53 

6.9 

2.6 

0.5 

08437 - 1038 

8 43 45.2 

-10 38 46 

17.6 

5.1 

0.8 

1.0 

09057 + 1325 

9 05 42.1 

+ 13 25 23 

89.7 

45.1 

7.8 

08439 + 7908 

8 43 54.3 

+ 79 08 54 

14.4 

6.7 

0.8 

1.0 

09057-3150 

9 05 45.1 

-31 50 08 

0.6 

0.2 

ft 4 

08440 - 1321 

8 44 01.0 

-13 21 53 

5.8 

1.3 

0.4 

1.0 

09058 - 2539 

9 05 51.7 

-25 39 24 

22.1 

5.4 

0.9 

08440 + 1803 

8 44 03.4 

+ 18 03 47 

2.1 

41.4 

89.3 

49.4 

09058 - 2706 

9 05 53.9 

-27 06 17 

2.8 

0.8 

ft 4 

08441 + 0636 

8 44 06.6 

+ 6 36 13 

10.9 

2.6 

0 . 4 : 

1.0 

09061 - 1248 

9 06 11.7 

-12 48 48 

0.2 

0.2 

3.6 

08442 + 7821 

8 44 14.3 

+78 21 03 

15.2 

4.1 

0.6 

1.0 

09062 - 3319 

9 06 14.9 

-33 19 49 

0.7 

0 . 3 : 

0.4 

08443 - 4551 

8 44 20.0 

-45 51 27 

1.5 

0.4 

3.2 

38.7 

09065 + 3319 

9 06 30.3 

+ 33 19 35 

0.2 

0.2 

1.6 

08445 - 2932 

8 44 31.0 

-29 32 39 

20.0 

5.4 

1.8 

1 . 8 : 

09066 + 3853 

9 06 36.7 

+ 38 53 15 

3.6 

1.0 

0.4 

08454 - 5635 

8 45 25.4 

-56 35 06 

0.7 

0.3 

0 . 3 : 

7.6 

09066 - 6944 

9 06 37.7 

-69 44 20 

0.5 

4.0 

5.4 

08455 + 4626 

8 45 33.8 

+ 46 26 11 

0.2 

0.2 

0.7 

0 . 9 : 

09066 - 5113 

9 06 39.6 

-51 14 00 

0.6 

0.2 

3.7 

08456 - 0622 

8 45 36.6 

- 6 22 25 

2.4 

0.6 

0.4 

1.0 

09068 + 6343 

9 06 49.1 

+ 63 43 06 

1.1 

0.3 

0.4 

08457 - 4548 

8 45 45.6 

-45 48 06 

1.7 

0.7 

2.0 

31.6 

09069 - 2438 

9 06 56.9 

-24 38 24 

7.5 

2.0 

0 . 4 : 

08458 + 1037 

8 45 53.8 

+ 10 37 09 

6.1 

1.5 

0.3 

ftp 

09069 + 2527 

9 06 57.9 

+ 25 27 06 

64.2 

32.6 

5.5 

08459 + 1243 

8 45 54.4 

+ 12 43 58 

9.0 

2.1 

0 . 3 : 

0.9 

09070 - 2847 

9 07 02.0 

-28 47 55 

2.6 

0.8 

0.4 

08461 — 2827 

8 46 08.0 

-28 27 12 

45.5 

16.8 

2.9 

1.2 

09075 - 2758 

9 07 32.3 

-27 58 07 

8.4 

4.1 

0.6 

08461 - 7051 

8 46 09.0 

-70 51 15 

5.6 

1.4 

0.4 

1.0 

09076 + 3110 

9 07 37.7 

+ 31 10 04 

479.8 

208.7 

32.2 

08465 + 6549 

8 46 34.7 

+ 65 49 29 

0.2 

0 . 3 : 

1,8 

2.7 

09076 + 0714 

9 07 41.6 

+7 14 28 

ft 2 

0.2 

1.7 

08465 + 7029 

8 46 35.8 

+ 70 29 13 

4.9 

1.3 

0.4 

1.0 

09077 - 0209 

9 07 42.7 

- 2 09 58 

9.4 

4.7 

0.7 

08476 + 0927 

8 47 38.1 

+ 9 27 31 

1.9 

0.5 

0.3 

0.9 

09079 - 1124 

9 07 54.9 

- 1 1 24 42 

4.6 

1.1 

0.4 

08479 + 2922 

8 47 55.1 

+ 29 22 54 

0.4 

0.3 

05 

1.3 

09079 - 1942 

9 07 59.0 

-19 42 36 

12.5 

4.9 

0.7 

08480 - 0254 

8 48 00.1 

- 2 54 42 

0.2 

0.4 

2.4 

4.0 

09081 - 3413 

9 08 10.5 

-34 13 26 

0.9 

0.3 

0.4 

08480 + 7322 

8 48 04.2 

+ 73 22 30 

0.4 

02 

0.5 

1.1 

09082 + 4650 

9 08 17.0 

+ 46 50 49 

0.3 

ft 2 

0.6 

08484 - 2731 

8 48 24.2 

-27 31 20 

16.3 

4.0 

0.6 

1.2 

09084-4412 

9 08 25.9 

-44 12 07 

0.3 

0.2 

0.7 

08485 + 4354 

8 48 34.2 

+43 54 58 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

09093 + 7426 

9 09 23.4 

+ 74 26 32 

0.2 

0.3 

0.4 

08486 - 3552 

8 48 38.8 

-35 52 51 

0.8 

0.2 

04 

7.0 

09103 - 2618 

9 10 21.3 

-26 18 16 

4.7 

1.3 

0.4 

08489 - 4622 

8 48 57.8 

46 22 34 

0.2 

0.2 

8 . 3 : 

29.6 

09105-4213 

9 10 34.1 

-42 13 15 

0.8 

10.4 

10.0 

08490 - 5026 

8 49 02.1 

-50 26 07 

1.8 

0.5 

3.8 

40.0 

09108 + 4019 

9 10 54.0 

+40 19 12 

0.5 

1.4 

8.3 

08491 -4333 

8 49 07.4 

-43 33 50 

0.5 

ft 8 

6.2 

53.3 

09109 + 5253 

9 10 54.8 

+ 52 53 45 

2.2 

0.6 

0.4 

08491 + 7824 

8 49 10.6 

+ 78 24 46 

0.2 

0.2 

1.5 

4.8 

09109 + 2329 

9 10 58.0 

+ 23 29 51 

0.2 

0.3 

0.7 

08494 + 2826 

8 49 28.3 

+ 28 26 53 

13.4 

3.4 

0.4 

ftp 

09110 - 6439 

9 11 05.8 

-64 39 23 

0.7 

0.2 

0.4 

08495 - 4940 

8 49 30.6 

49 40 52 

7.0 

2.6 

0.9 

10.1 

09111 - 1007 

9 11 11.1 

-10 07 01 

ft 2 

0.4 

7.3 

08495 - 0312 

8 49 34.7 

- 3 12 56 

28.2 

12.6 

1.9 

1.0 

09112 - 2927 

9 11 13.2 

-29 27 28 

5.1 

1.2 

0.4 

08495 + 3336 

8 49 35.2 

+ 33 36 48 

0.2 

0.2 

4.7 

24.0 

09112 - 2311 

9 11 16.8 

-23 11 02 

35.1 

9.9 

2.3 

08496 + 2831 

8 49 36.3 

+ 28 31 14 

0.9 

0.4 

0.4 

0.9 

09116 — 2439 

9 11 41.0 

-24 39 01 

736.7 

398.6 

82.9 

08500 + 5130 

8 50 00.8 

+ 51 30 05 

0.3 

0.5 

1 6.9 

10.9 

09117 + 6757 

9 11 43.7 

+ 67 57 58 

0.2 

0 . 2 : 

1.0 


E-18 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

l2jiin 

25jim 

60fxm 

100 jim 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 


25fim 

60 ji.m 

100 Jim 

09117 + 0231 

9 11 45.5 

+ 2 31 27 

1.1 

0.2 

0.4 

1.0 

09316 + 0027 

9 31 36.7 

+ 0 27 53 

0.2 

0.3 

2.7 

4.6 

09118 -4853 

9 11 48.4 

-48 53 09 

3.3 

0.8 

1.8 

8.0 

09319 + 3950 

9 31 56.9 

+ 39 50 42 

4.3 

1.0 

04 

1.0 

09121 + 5657 

9 12 08.2 

+ 56 57 00 

11.5 

2.7 

0.5 

1.0 

09320 + 0824 

9 32 01.8 

+ 8 24 40 

4.0 

1.0 

0.3 

0.9 

09121 + 3450 

9 12 09.7 

+ 34 50 30 

1.2 

0 . 5 : 

0.4 

1.0 

09320 - 0541 

9 32 03.2 

- 5 41 28 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

09122 + 1954 

9 12 12.0 

+ 19 54 29 

0.2 

0.4 

0.6 

1 . 4 : 

09320 + 6134 

9 32 04.7 

+ 61 34 37 

0.3 

1.0 

11.8 

19.4 

09124 + 1509 

9 12 27.9 

+ 15 09 01 

5.5 

1.2 

ft 3 

0.9 

09326 + 3602 

9 32 38.1 

+ 36 02 06 

1.4 

0.4 

0.4 

1.0 

09125 + 4454 

9 12 33.1 

+ 44 54 22 

7.1 

2.0 

0 . 4 : 

1.0 

09329-0133 

9 32 55.3 

- 1 33 41 

6.3 

1.7 

0.4 

1.0 

09126-2957 

9 12 37.9 

-29 57 10 

9.0 

2.2 

0.4 

0.9 

09331 - 1428 

9 33 06.6 

-14 28 01 

97.2 

38.1 

5.3 

1.8 

09126 - 6930 

9 12 39.2 

-69 30 37 

9.9 

2.3 

0 . 4 : 

1.0 

09337 + 3123 

9 33 44.6 

+ 31 23 14 

12.0 

3.3 

0 . 5 : 

1.0 

09126-0345 

9 12 40.2 

- 3 45 33 

15.2 

4.1 

0.6 

1.0 

09338 - 2541 

9 33 48.4 

-25 41 29 

3.3 

1.0 

0.4 

1.0 

09129 + 5958 

9 12 55.5 

+ 59 58 54 

0.3 

0.2 

0.5 

1.0 

09338 - 5349 

9 33 53.7 

-53 49 54 

11.6 

5.9 

1.8 

30.7 

09130 + 2108 

9 13 04.4 

+ 21 08 10 

0.2 

0.3 

1.3 

2.7 

09342 + 1639 

9 34 18.0 

+ 16 39 44 

2.9 

0.7 ; 

0.3 

0.9 

09132 - 6926 

9 13 15.0 

-69 26 11 

0.2 

0.2 

0.9 

2.8 

09345 + 0703 

9 34 35.0 

+ 7 03 35 

4.2 

1.1 

0 . 3 : 

0.9 

09134 + 7358 

9 13 26.0 

+ 73 58 08 

0.2 

0.2 

1.1 

4.2 

09350 - 4907 

9 35 02.5 

-49 07 51 

1.0 

0.2 

0.4 

4 . 3 : 

09134 - 1528 

9 13 28.8 

-15 28 48 

19.4 

11.2 

1.9 

1.0 

09351 +0259 

9 35 09.1 

+2 59 03 

0.2 

0.4 

2.1 

4.8 

09136 - 3821 

9 13 37.5 

-38 21 37 

4.9 

1.1 

0.4 

1.2 

09353 + 6729 

9 35 19.7 

+67 29 57 

5.8 

1.5 

0 . 3 : 

1.8 

09137-3712 

9 13 44.8 

-37 12 14 

1.7 

0.4 

0.4 

1.7 

09353 + 5846 

9 35 22.7 

+ 58 46 26 

4.1 

0.9 

ft 4 

1.0 

09140-3625 

9 14 00.4 

-36 25 03 

0.3 

1.0 

2.2 

2.7 

09358 - 1629 

9 35 49.6 

-16 29 28 

10.1 

3.1 

0.5 

1.0 

09141 + 4212 

9 14 11.0 

+42 12 29 

0.7 

3.1 

22.4 

28.3 

09358 +0452 

9 35 51.2 

+ 4 52 28 

10.9 

2.6 

0 . 4 : 

0.9 

09141 +2538 

9 14 11.6 

+ 25 38 15 

0.2 

0.3 

1.1 

1.5 

09358 - 6536 

9 35 51.2 

-65 36 34 

4.0 

u 

0 . 3 : 

1.2 

09142 - 0608 

9 14 12.3 

- 6 08 34 

4.2 

1.0 

0.4 

1.0 

09360 - 4257 

9 36 04.3 

-42 57 52 

1.8 

0.5 

0.8 

7.5 

09142-4945 

9 14 13.2 

-49 45 49 

2.6 

0.9 

3.6 

19 . 6 : 

09368 + 7804 

9 36 48.3 

+ 78 04 46 

16.9 

6.8 

1.0 ! 

1.1 

09143-4516 

9 14 20.6 

-45 16 09 

5.9 

21.1 

12.5 

7.0 

09371 +4833 

9 37 10.0 

+48 33 53 

0.2 

0.3 

0.5 

1.2 

09143 - 6601 

9 14 23.1 

-66 01 37 

2.2 

0.7 

0.4 

0.9 

09372 - 0054 

9 37 17.9 

- 0 54 52 

19.7 

4.6 

0.7 

1.0 

09147 - 5719 

9 14 47.6 

-57 19 55 

35.2 

8.7 

1.3 

2.4 

09373 - 5951 

9 37 20.7 

-59 51 55 

4.0 

27.1 

18.7 

5.9 

09148 + 6924 

9 14 53.0 

+ 69 24 35 

0.6 \ 

0.6 

0.6 

1.9 

09379 - 1607 

9 37 54.9 

-16 07 13 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

09149 - 3131 

9 14 57.6 

-31 31 44 

17.4 ; 

9.2 

1.6 

0.9 

09380 + 0348 

9 38 00.2 

+ 3 48 15 

ft 2 

0.3 

0.7 

1.6 

09151 + 5109 

9 15 08.3 

+ 51 09 36 

1.5 

0.2 

0.5 

1.1 

09384 + 7228 

9 38 24.5 

+ 72 28 51 

3.1 

0.7 

ft 4 

1.0 

09156-2208 

9 15 36.7 

-22 08 39 

0.2 

0.2 

2.5 

13.9 

09384 + 1007 

9 38 28.7 

+ 10 07 13 

4.6 

1.1 

0.3 

0.9 

09156 + 1631 

9 15 38.7 

+ 16 31 03 

0 . 4 : 

0.5 

0.4 

ft 9 

09386 + 3130 

9 38 36.9 

+ 31 30 27 

7.9 

2.2 

0.4 

1.0 

09157 - 5903 

9 15 45.4 , 

-59 03 51 

10.3 

2.5 : 

0 . 4 : 

1.4 

09386 + 2404 

9 38 41.2 

+ 24 04 25 

5.0 

2.0 

0.5 

0.9 

09160 + 2628 

9 16 06.0 

+ 26 28 54 

0.2 

0.3 

1 . 2 : 

1.7 

09388 + 4814 

9 38 52.4 

+48 14 30 

0.4 

0.5 

0.9 

1 . 2 : 

09161 - 3248 

9 16 09.0 

-32 49 00 

39.7 

17.8 

5.1 ! 

2.5 

09389 - 2321 

9 39 00.0 

-23 21 47 

1.9 

1.0 

0 . 4 : 

1.0 

09164 - 5426 

9 16 28.5 

-54 26 44 

2.9 

5.4 

2.2 ! 

2.9 

09393 + 5129 

9 39 22.4 

+ 51 29 50 

3.6 

0.9 

0.4 

1.1 

09170-5120 

9 17 02.8 

-51 20 52 

1.1 

0.3 

0.5 

23.0 

09394 - 4909 

9 39 24.8 

-49 09 03 

11.8 

7.8 

1.3 

9.2 

09170 + 7145 

9 17 03.2 

+ 71 45 13 

1.1 

0.2 

0.6 

1.1 

09394 - 0822 

9 39 26.4 

- 8 22 29 

0.2 

ft 2 

1.0 

2.5 

09170 + 6428 

9 17 05.7 

+ 64 28 03 

0.4 

0.3 

1.1 

2 . 8 : 

09395 + 0454 

9 39 34.1 

+ 4 54 09 

0 . 3 : 

0.7 

5.3 

7.9 

09171 - 1017 

9 17 06.3 

-10 17 10 

0.2 

0.2 

1.1 

2.0 

09398 - 4944 

9 39 49.2 

-49 44 15 

0.2 

2.0 

2.2 

8.1 

09171 - 1537 

9 17 11.7 

-15 37 20 

3.3 

0.7 

0.4 

1.0 

! 09399 + 3204 

! 9 39 55.7 

+ 32 04 36 

0.6 

1.3 

11.6 

23.2 

09173 - 1145 

9 17 22.3 

-11 45 48 

3.6 

1.0 

0.4 

1.0 

09400 - 0328 

| 9 40 01.5 

- 3 28 16 

0.2 

0.2 

0.4 

1.5 

09177 + 6428 

9 17 43.2 

+ 64 28 14 

0.2 

0 . 3 : 

3.3 

9.4 

09400 - 4642 

| 9 40 03.8 

-46 42 42 

1.5 

0.3 

0.9 

6.2 

09180 + 3436 

9 18 00.7 

+ 34 36 17 

86.9 

19.6 

3.0 

0 . 9 : 

09401 + 6612 

: 9 40 09.8 

+ 66 12 25 

0.2 

0.3 

2.1 

4.0 

09180-0920 

9 18 02.7 

- 9 20 34 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

09402 - 0752 

1 9 40 14.4 

: — 7 52 16 

7.6 

2.7 

0.5 : 

1.0 

09180 + 0023 

9 18 02.8 

+ 0 23 39 

18.2 

5.2 

0.9 

1.0 

09406 + 2005 

i 9 40 38.0 

i +20 05 28 

2.9 

1.1 

ft 3 

0.9 

09180 + 5654 

9 18 04.4 

+ 56 54 43 

40.1 

10.9 

1.6 

1.0 

09406 + 5359 

! 9 40 41.8 

; +53 59 49 

11.6 

6.4 

0.6 

1.0 

09181 - 5859 

9 18 06.4 

-58 59 14 

0.3 

1.9 

! 1.5 

1.6 

09409 + 1415 

! 9 41 00.0 

+ 14 15 08 

16.3 

4.1 

0.5 

0.9 

09184 + 5350 

9 18 25.8 

+ 53 50 48 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

09411 - 6417 

9 41 11.7 

! -64 17 16 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.3 

09185 + 1227 

9 18 35.3 

+ 12 27 17 

4.2 

1.1 

\ 0.3 

0.9 

09415 - 6327 

9 41 31.3 

-63 27 45 

2.2 

0.7 

0.4 

1.5 

09185 + 5111 

9 18 35.8 

+ 51 11 19 

0.2 

0.2 

2.4 

13.5 

09417 + 4210 

i 9 41 46.7 

! +42 10 50 

ft 4 

0.2 

0.6 

1.0 

09185 - 4918 

9 18 35.9 

-49 18 41 

243.4 

99.7 

10 . 2 : 

7 . 5 : 

09418 - 5703 

9 41 49.9 

-57 03 03 

0.4 

4.9 

6.2 

8.5 

09188 - 6832 

9 18 52.9 

-68 32 42 

12.4 

5.1 

0.8 

0.9 

09420 + 6551 

9 42 04.6 

+ 65 51 34 

5.0 

1.2 

0.4 

1.0 

09190 - 1141 

9 19 02.6 

-11 41 44 

0.2 

0.2 

0.5 

1 2.2 

09425 + 3444 

9 42 34.4 

+ 34 44 35 

425.8 

175.7 

25.6 

7.6 

09190 + 4727 

9 19 04.8 

+47 27 21 

0.4 

0.3 

0.6 

1.8 

09427 - 2347 

9 42 42.4 

-23 47 29 

9.4 

3.3 

0.4 

1.0 

09192-2545 

9 19 16.7 

-25 45 08 

28.2 

7.2 

1.2 

0.9 

09427 + 1027 

9 42 47.8 

+ 10 27 12 

3.2 

0.7 

0.3 

0.9 

09194-4518 

9 19 28.3 

-45 18 06 

45.1 

35.0 

5.3 

3.1 

09428 - 4630 

9 42 48.3 

-46 30 11 

67.5 

18.5 

3.9 

2.9 

09200 - 5805 

9 20 00.8 

-58 05 46 

2.1 

14.9 

16.7 

7.0 

09429 - 2148 

9 42 58.3 

-21 48 05 

604.7 

495.0 

71.1 

19.5 

09200 + 0219 

9 20 04.7 

+ 2 19 35 

0.3 

0.4 

0.5 

1.1 

09429 + 5721 

9 43 00.0 

+ 57 21 33 

40.3 

10.3 

1.7 

1.0 

09203 - 5220 

9 20 21.0 

-52 20 58 

290.8 

147.4 

19.7 

17.9 

09430 + 2400 

9 43 00.6 

+ 24 00 21 

16.9 

3.6 

0.6 

0.9 

09207 - 5544 

9 20 44.7 

-55 44 39 

0.3 

0.2 

0.4 

5.7 

09430 - 1808 

9 43 03.7 

-18 08 37 

0.2 

0.2 

1.8 

4.5 

09208 + 0755 

9 20 49.5 

+ 7 55 47 

10.7 

2.8 

0.5 

0.9 

09431 +6809 

9 43 06.3 

+68 09 22 

0.4 

0.7 

10.0 

28.9 

09209 - 2049 

9 20 57.5 

-20 49 25 

10.2 

2.5 

0.4 

1.0 

09431 + 7311 

9 43 11.9 

+ 73 11 53 

0.2 

ft 2 

1.0 

2.7 

09210-2837 

9 21 02.2 

-28 37 10 

3.9 

0.8 

0.4 

0.9 

09432 - 1405 

9 43 17.5 

-14 05 42 

0.5 

1.3 

6 . 7 : 

13.9 

09215 - 0515 

9 21 31.1 

- 5 15 04 

3.7 

1.0 

0.4 

1.0 

! 09433 - 2339 

9 43 18.7 

-23 39 56 

11.7 

6.7 

1.2 

1.0 

09217 + 6409 

9 21 43.9 

+ 64 09 27 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

09434 — 1408 

9 43 24.1 

-14 08 13 

0.4 

1.6 

10.0 

15.0 

09217 + 2623 

9 21 45.0 

+ 26 23 52 

9.8 

2.3 

0.4 

1.0 

09435 + 0656 

9 43 32.1 

+ 6 56 25 

10.4 

2.7 

0.4 

0.9 

09219 + 2000 

9 21 57.3 

+ 20 00 07 

1.0 

05 

0.3 

0.9 

09436 + 1202 

9 43 41.1 

+ 12 02 33 

6.0 

1.5 

0.3 

0.9 

09220 — 4839 

9 22 00.0 

-48 39 04 

196.7 

88.6 

13.3 

21.5 

09437+0841 

9 43 47.4 

+ 8 41 23 

1.4 

0 . 6 : 

0.3 

0.9 

09227 — 5146 

9 22 45.9 

-51 46 36 

180.1 

1237.0 

7500.0 

9801.0 

09438 — 6216 

9 43 52.4 

-62 16 31 

17.6 

4.2 

0.8 

10.0 

09228 — 0454 

9 22 54.0 

- 4 54 02 

7.4 

1.7 

0.4 

1.0 

09439 — 0547 

9 43 55.7 

- 5 47 42 

8.8 

4.5 

0.5 

1.0 

09231 + 3506 

9 23 06.0 

+ 35 06 42 

0.2 

0.2 

1.0 

1.4 

09440 + 0432 

9 44 02.1 

+ 4 32 45 

0.2 

0.6 

1.1 

1.3 

09232 — 3353 

9 23 12.4 

-33 53 08 

0.2 

2.4 

1.3 

2.6 

09443 + 3300 

9 44 23.0 

+ 33 00 52 

6.3 

2.0 

0 . 5 : 

1.0 

09232 + 1935 

9 23 13.1 

+ 19 35 57 

0.2 

0.3 

1.2 

2.3 

09445 + 5414 

9 44 31.2 

+ 54 14 51 

0.2 

0.2 

0.9 

2.1 

09233 + 1256 

9 23 19.9 

+ 12 56 57 

0.2 

0.3 

0.6 

1.5 

09448 - 4748 

9 44 51.0 

-47 48 00 

36.1 

43.4 

9.8 

2.4 

09235 + 6837 

9 23 31.7 

+ 68 37 52 

0.2 

0.3 

2,8 

5.6 

09448 + 1139 

9 44 52.1 

+ 11 39 41 

2161.0 

653.0 

114.3 

38.4 

09235 + 4954 

9 23 32.3 

+ 49 54 35 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

09450 — 4716 

9 45 02.0 

-47 16 44 

39.5 

34.9 

8.2 

7.3 

09235 — 2347 

9 23 35.7 

-23 47 37 

122.5 

88.5 

19.4 

5.5 

09451 +3307 

9 45 06.8 

+ 33 07 05 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

09236 — 2332 

9 23 38.2 

-23 32 49 

9.6 

3.5 

0.7 

1.0 

09452 + 1330 

9 45 14.2 

+ 13 30 40 

47530.0 

23070.0 

5652.0 

921.8 

09248 + 2333 

9 24 53.4 

+ 23 33 17 

3.7 

0.9 

0.3 

0.9 

09453 + 4615 

9 45 23.2 

+ 46 15 15 

1.5 

0.3 

ft 4 

1.0 

09250 — 2207 

9 25 01.4 

-22 07 31 

6.2 

1.4 

0.4 

1.0 

09453 + 5043 

9 45 23.4 

+ 50 43 37 

ft 2 

0 . 2 : 

0.6 

1.0 

09251 — 0826 

9 25 07.7 

- 8 26 25 

157.6 

33.5 

5.3 

1.4 

09455 - 0756 

9 45 35.1 

- 7 56 11 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

09252 — 2914 

9 25 14.1 

-29 14 13 

20.6 

9.5 

1.6 

0.9 

09456 + 3339 

9 45 40.3 

+ 33 39 03 

0.2 

0.2 

2.9 

8.3 

09254 + 3622 

9 25 29.2 

+ 36 22 48 

25.4 

9.6 

1.2 

1.0 

09459 + 7230 

9 45 54.1 

+ 72 30 43 

0.3 

0.4 

5.4 

18.8 

09255 — 5553 

9 25 30.5 

-55 53 11 

0.3 

1.4 

5.0 

10.5 

09461 + 5347 

9 46 09.5 

+ 53 47 24 

7.2 

1.9 

0.4 

1.0 

09255 + 5015 

9 25 35.6 

+ 50 15 00 

3.8 

0.8 

0.4 

1.0 

09464 + 3658 

9 46 26.9 

+ 36 58 53 

4.0 

0.9 

0.4 

1.0 

09256 — 6324 

9 25 40.9 

-63 24 12 

101.1 

96.2 

34.1 

13.0 

09470 + 4611 

9 47 04.3 

+ 46 11 24 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

09257 — 0730 

9 25 45.0 

- 7 30 06 

5.9 

1.4 

ft 4 

1.0 

09470 — 4617 

9 47 05.4 

-46 17 30 

2.8 

4.0 

1.3 

1.5 

09257 + 0916 

9 25 46.8 

+9 16 32 

1.1 

0 . 4 : 

0.3 

0.9 

0947 1 + 3951 

9 47 09.0 

+ 39 52 00 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

09258 + 0824 

9 25 49.2 

+ 8 24 27 

1.9 

0 . 5 : 

0.3 

0.9 

09472 + 0051 

9 47 15.9 

+ 0 51 15 

0.2 

ft 3 

2.2 

4.8 

09266 + 5604 

9 26 36.7 

+ 56 04 20 

0.3 

0.3 

1.5 

3.0 

09474 + 5916 

9 47 25.0 

+ 59 16 28 

2.8 

0.6 

0.4 

1.2 

09266 — 7123 

9 26 37.0 

-71 23 02 

2.8 

0.7 

0.4 

ft 9 

09478 + 3137 

9 47 49.1 

+ 31 37 37 

5.3 

1.3 

0.4 

1.0 

09268 — 1331 

9 26 53.5 

-13 31 02 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

09480 + 2847 

9 48 01.7 

+ 28 47 09 

0.2 

0.2 

0.6 

1 . 2 : 

09269 — 203 1 

9 26 56.0 

-20 31 56 

7.9 

1.9 

0.4 

1.0 

094 8 2 + 13 1 8 

9 48 18.0 

+ 13 18 12 

4.8 

1.1 

0.3 

ft 9 

09273 + 2945 

9 27 20.0 

+ 29 45 35 

ft 2 

0.6 

2.4 

3.6 

094 8 8 - 5612 

9 48 52.1 

-56 12 31 

1.1 

0.4 

0.5 

108.6 

09273 — 5157 

9 27 20.2 

-51 57 40 

81.7 

39.6 

6.9 

13.9 

09490 — 1436 

9 49 04.3 

- 14 36 42 

6.8 

1.6 

0.4 

1.0 

09274 + 4928 

9 27 27.5 

+ 49 28 36 

ft 3 

0.2 

0.5 

1 . 2 : 

09492 — 1 106 

9 49 14.7 

-11 06 21 

7.4 

1.8 

0.4 

1.0 

09275 - 2307 

9 27 33.5 

-23 07 32 

4.2 

1.0 

ft 4 

1.0 

09492 + 2708 

9 49 15.0 

+27 08 37 

1.4 

0.5 

0.4 

1.0 

09276 + 6316 

9 27 36.3 

+63 16 58 

3.3 

0.7 

0.4 

1.0 

09493 + 5227 

9 49 18.8 

+ 52 27 22 

0.2 

0.2 

0.5 

1 . 5 : 

09276 + 4454 

9 27 40.9 

+ 44 54 21 

22.9 

34.7 

4.7 

1.0 

09495 + 3545 

9 49 30.9 

+ 35 45 35 

3.6 

0.9 

ft 4 

1.0 

09276 — 2622 

9 27 41.4 

-26 22 13 

4.4 

1.1 

0.4 

0.9 

09497 - 4618 

9 49 46.0 

-46 18 55 

7.4 

1.8 

0.5 

1.9 

09282 + 2516 

9 28 12.7 

+ 25 16 07 

5.1 

1.2 

0.3 

1.0 

09497 — 0122 

9 49 46.1 

- 1 22 38 

0.7 

1.2 

1.3 

1.1 : 

09284 + 3519 

9 28 29.7 

+ 35 19 30 

10.9 

2.6 

0.5 

1.0 

09499 + 2614 

9 49 54.7 

+ 26 14 37 

14.6 

3.5 

0 . 5 : 

0.9 

09288 + 2311 

9 28 52.2 

! 23 1 ! 21 

29.1 

6.4 

1.0 

0.9 

09507 + 3509 

9 50 44.7 

+ 35 09 46 

4.5 

1.9 

0.4 

1.0 

09289 — 1316 

9 28 54.3 

-13 16 05 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

09510 - 1741 

9 51 01.4 

-17 41 25 

5.3 

1.4 

0.4 

1.0 

09292 — 1630 

9 29 14.0 

-16 30 54 

0.2 

0.2 

0.4 

1.1 

09510 + 0611 

9 51 05.0 

+6 11 43 

14.4 

3.4 

0.6 

0.9 

09292 +1131 

9 29 15.2 

+ 11 31 16 

4.0 

1.0 

0.3 

ft 9 

09511 +0148 

9 51 06.2 

+ 1 48 55 

0.4 

1.1 

9.1 

19.5 

09292 + 0956 

9 29 17.1 

+ 9 56 12 

8.6 

1.9 

0.3 

0.9 

09511 - 5356 

9 51 09.8 

-53 56 40 

82.2 

32.3 

4.1 

14.3 

09293 + 2143 

9 29 19.9 

+ 21 43 24 

0.8 

2.3 

27.9 

102.6 

09513 + 1029 

9 51 18.3 

+ 10 29 42 

15.9 

5.0 

0.9 

0.9 

09294 — 5723 

9 29 26.7 

-57 23 29 

0.7 

0.2 

0.7 

25.2 

09513 + 7226 

9 51 21.6 

+ 72 26 06 

0.2 

0.2 

0.9 

2.8 

09294 + 5154 

9 29 27.8 

+ 51 54 06 

7.1 

1.6 

0.4 

1.0 

09514 + 6918 

9 51 29.1 

+ 69 18 05 

0.6 

0.7 

6.8 

25.2 

09297 — 5648 

9 29 42.4 

-56 48 47 

73.1 

19.2 

2.8 

5.5 

09514 + 0510 

9 51 29.8 

+5 10 56 

3.4 

0.8 

0.3 

0.9 

09300 + 7003 

9 30 04.9 

+70 03 10 

3.9 

0.9 

0.4 

1.2 

09516 - 5216 

9 51 38.0 

-52 16 18 

2.6 

0.7 

1.5 

13.3 

09301 + 8132 

9 30 09.7 

+ 81 32 54 

18.4 

4.3 

0.7 

1.0 

09516 + 3619 

9 51 39.0 

+ 36 19 38 

8.2 

2.8 

0.5 

1.0 

09305 — 1317 

9 30 31.9 

-13 17 42 

4.9 

1.2 

ft 4 

1.0 

09517 + 6954 

9 51 42.4 

+ 69 54 59 

53.2 

274.0 

1168.0 

1 145.0 

09309 — 2053 

9 30 54.1 

-20 53 35 

3.5 

0.7 

0.4 

1.0 

09521 +0930 

9 52 10.1 

+ 9 30 30 

0.2 

ft 4 

2.6 

4.1 

09309 — 6234 

9 30 59.0 

-62 34 00 

475.2 

170.4 

23.5 

7.4 

09521 — 7508 

9 52 10.4 

-75 08 15 

345.2 

182.5 

35.1 

10.6 

0931 1 + 2340 

9 31 07.7 

+ 23 40 39 

3.5 

0.8 

0.3 

0.9 

09522 + 0526 

9 52 16.6 

+ 5 26 07 

7.1 

2.6 

0 . 4 : 

6.9 

09311 + 3637 

9 31 09.6 

+ 36 37 16 

4.5 

1.0 

0.4 

1.0 

09524 + 0003 

9 52 27.0 

+ 0 03 17 

3.0 

0.8 

0.4 

6.9 


OSTOINAL PAGE IS 
Op POOR QUALITY 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC j 

12pm 

25p.ni 

60pm 

100pm 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 1 

12pm 

25pm 

60pm 

09524 + 6301 

9 52 27.6 

+ 63 01 43 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.0 

10168 + 4548 

10 16 51.2 

+ 45 48 00 

0.2 

0.4 

3.6 

09524 + 1340 

9 52 28.9 

+ 13 40 01 

0.2 

0.3 

0.7 

1.3 

10169 + 2007 

10 16 54.4 

+ 20 07 05 

0.8 

0.3 

fti 

09530 + 5428 

9 53 02.6 

+ 54 29 00 

5.5 

1.3 

0.4 

1.0 

10169 - 0304 

10 16 59.7 

- 3 04 58 

0.2 

0.4 

0.5 

09530 - 5704 

9 53 03.7 

-57 04 34 

9.3 

4.3 

3.7 

36.7 

10171 + 6451 

10 17 06.3 

+ 64 51 15 

0.3 

0.2 

0.8 

09532 - 1713 

9 53 12.5 

-17 13 54 

8.0 

2.1 

0 , 4 : 

1.0 

10172 + 2005 

10 17 13.6 

+ 20 05 38 

85.7 

19.8 

3.5 

09533 — 4120 

9 53 23.3 

-41 20 57 

88.6 

24.9 

5.9 

2.1 

10174-2243 

10 17 27.6 

-22 43 15 

3.1 

0.8 

ft 4 

09534 + 6012 

9 53 27.1 

+ 60 12 20 

0.2 

0.2 

0.6 

1.0 

10175 + 4921 

10 17 33.6 

+ 49 21 15 

5.3 

1.6 

0 . 5 : 

09537 + 0910 

9 53 47.5 

+ 9 10 12 

2.3 

0 . 7 : 

0.3 

0.9 

10178 - 5958 

10 17 48.6 

-59 58 23 

4.1 

38.2 

75.8 

09539 + 1552 

9 53 59.4 

+ 15 52 28 

0.2 

0.3 

0.8 

1.5 

10184 - 5748 

10 18 26.5 

-57 48 32 

31.8 

348.7 

3322.0 

09542 - 3200 

9 54 14.3 

-32 00 25 

5.8 

1 . 8 : 

a 4 

1.0 

10186 - 6012 

10 18 38.0 

-60 12 09 

265.3 

164.0 

25.7 

09550 + 3228 

9 55 05.3 

+ 32 28 40 

0.5 

0.3 

0.5 

1.2 

10187 - 5504 

10 18 47.3 

-55 04 00 

0.5 

0.2 

1.5 

09550 - 5419 

9 55 05.6 

-54 19 38 

1.3 

0.3 

ft 5 

24.8 

10189 - 3432 

10 18 54.8 

-34 32 10 

72.5 

43.2 

5.5 

09554 + 0833 

9 55 28.7 

+ 8 33 11 

3.0 

0.8 

GJ 

0.9 

10193 + 4145 

10 19 19.5 

+ 41 45 14 

101.0 

25.3 

3.8 

09561 + 0502 

9 56 11.6 

+ 5 02 56 

4.7 

1.3 

0.4 

0.9 

10196 + 0913 

10 19 36.1 

+ 9 13 01 

3.9 

0.9 

0.3 

09563 + 3156 

9 56 21.1 

+ 31 56 24 

0.2 

0.2 

1.2 

1.9 

10196 + 2545 

10 19 36.2 

+ 25 45 10 

26.8 

13.8 

1.6 

09564 + 5703 

9 56 27.0 

+ 57 03 02 

6.9 

1.7 

0 . 6 : 

1.0 

10197 - 5750 

10 19 44.8 

-57 50 32 

200.0 

1091.0 

588.0 

09564 - 5837 

9 56 27.6 

-58 37 19 

162.0 

72.1 

14.0 

13.6 

10201 - 4123 

10 20 10.3 

-41 23 46 

5.0 

1.2 

0.4 

09571 - 5016 

9 57 11.5 

-50 16 26 

6.0 

2.7 

0.4 

14 

10203 + 0647 

10 20 23.7 

+ 6 47 49 

1.8 

2.1 

0.8 

09572 + 2130 

9 57 14.6 

+ 21 30 13 

10.8 

4.1 

0.5 

0.9 

10204 + 6100 

10 20 24.7 

+ 61 00 14 

0.4 

0.2 

0.7 

09572 - 4943 

9 57 16.5 

-49 43 54 

0.5 

0.2 

0.4 

1.6 

10204 + 1812 

10 20 29.0 

+ 18 12 51 

0.2 

0.3 

0.7 

09575 + 0817 

9 57 34.2 

+8 17 06 

30.4 

7.5 

1,1 

0.9 

10207 + 2007 

10 20 46.6 

+ 20 07 07 

0.6 

1.7 

7.8 

09578 + 7222 

9 57 50.6 

+ 72 22 05 

0.3 

0.5 

3.0 

5.4 

10208 + 1112 

10 20 52.3 

+ 11 12 48 

0.2 

0.4 

0.6 

09578 - 3118 

9 57 51.8 

-31 18 45 

0.3 

0.8 

7.8 

16.9 

10211 - 5922 

10 21 07.4 

-59 22 16 

11.0 

53.5 

36.8 

09582 - 5958 

9 58 16.8 

-59 58 40 

24.7 

9.1 

4.6 

62.1 

10212 - 6025 

10 21 13.3 

-60 25 02 

1.8 

0.4 

1.7 

09585 + 5555 

9 58 35.0 

+ 55 55 17 

1.2 

2.0 

42.5 

87.6 

10212 + 3358 

10 21 16.3 

+ 33 58 22 

3.7 

0.8 

0.4 

09592 + 6858 

9 59 17.1 

+ 68 58 38 

0.5 

1.9 

14.5 

24.3 

10214 - 6017 

10 21 24.4 

-60 17 28 

3.4 

46.4 

30.9 

09597 + 4325 

9 59 46.2 

+ 43 25 49 

0.6 

ft 5 

0,4 

1.0 

10214 + 3425 

10 21 29.5 

+ 34 25 50 

12.0 

3.1 

0.4 

10003 + 5940 

10 00 21.9 

+ 59 40 46 

0.2 

0.6 

1.3 

1.6 

10215 - 5916 

10 21 32.5 

-59 16 53 

200.7 

1755.0 

851.7 

10004 + 4132 

10 00 24.5 

+41 32 51 

5.1 

1.3 

0.4 

1.0 

10218 + 5824 

10 21 51.4 

+ 58 24 14 

ft 5 

0.2 

0.6 

10012-0919 

10 01 13.2 

- 9 19 55 

7.8 

2.0 

0 . 4 : 

0.9 

10219 - 2828 

10 21 56.6 

-28 28 31 

0.2 

0.9 

4.7 

10015 — 4634 

10 01 31.4 

-46 34 42 

5.9 

1,9 

0 , 7 : 

1.8 

10223 - 1823 

10 22 21.6 

-18 23 21 

4.5 

35 . 5 : 

53.0 

10017 - 7012 

10 01 47.2 

-70 12 56 

6.1 

1.6 

0 . 4 : 

0.9 

10224 + 1724 

10 22 24.9 

+ 17 24 36 

0.2 

0.3 

3.4 

10024 + 4305 

10 02 27.6 

+43 05 02 

6.4 

2.3 

0.5 

1.0 

10226 + 0902 

10 22 37.5 

+ 9 02 19 

14.3 

3.6 

0.7 

10028 - 5825 

10 02 49.6 

-58 25 13 

156.6 

251.7 

311.2 

257.7 

10226 — 6039 

10 22 38.7 

-60 39 17 

51.1 

37.7 

6.4 

10031 — 1220 

10 03 08.8 

-12 20 38 

5.9 

2.2 

0 . 4 : 

1.0 

10226 - 5956 

10 22 39.7 

-59 56 16 

113.5 

70.1 

13.6 

10032 + 1820 

10 03 14.3 

+ 18 20 44 

20.5 

9.5 

1.2 

0.9 

10227 - 5730 

10 22 47.9 

-57 30 01 

21.8 

143.2 

10.0 

10036 + 7709 

10 03 41.4 

+77 09 08 

0.3 

ft 2 

0.7 

1.1 

10231 — 1629 

10 23 1U 

-16 29 52 

7.2 

2.0 

0.4 

10038 — 6055 

10 03 51.1 

60 55 36 

0.9 

0.3 

0.4 

7.0 

10234 — 7346 

10 23 24.8 

-73 46 35 

2.3 

0.6 

0.4 

10042 - 2941 

10 04 17.4 

-29 41 30 

0.2 

ft 7 

4.9 

6.2 

10236 — 1634 

10 23 39.8 

-16 34 52 

31.6 

7.6 

1.2 

10044 -- 5354 

10 04 24.8 

-53 54 22 

3.0 

1.0 

0 . 7 : 

6.7 

10237 + 4720 

10 23 45 4 

+47 20 26 

0.2 

0.2 

1.6 

10044 + 3529 

10 04 28.4 

+ 35 29 24 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

10239 + 4415 

10 23 54.1 

+ 44 15 40 

0.3 

0.2 

0.5 

10045 — 5955 

10 04 31.4 

-59 55 57 

2.8 

1.1 

0.8 

9.9 

10243 - 5338 

10 24 19.0 

-53 38 16 

31.1 

17.5 

3.3 

10046 + 1700 

10 04 37.2 

+ 17 00 21 

1.9 

0 . 5 : 

0.3 

0.9 

10248 - 3048 

10 24 50.1 

-30 48 37 

19.7 

4.8 

0.8 

10046 + 1036 

10 04 39.7 

+ 10 36 27 

0.2 

0.3 

0.5 

1.0 

10249 - 2517 

10 24 56.5 

-25 17 38 

52.3 

19.7 

3.7 

10049 - 4011 

10 04 54.6 

-40 11 28 

0.8 

4.4 

38.6 

42.2 

10249 + 4902 

10 24 59.5 

+ 49 02 41 

0.4 

0.2 

0.4 

10049 - 5657 

10 04 55.4 

-56 57 48 

148 . 2 : 

779 . 8 : 

6147.0 

6978.0 

10249 + 3657 

10 24 59.8 

+ 36 57 47 

6.5 

1.4 

0.4 

10049 + 5319 

10 04 55.7 

+ 53 19 36 

0.2 

0.3 

2.0 

5.3 

10251 + 6843 

10 25 07.4 

+ 68 43 22 

0.3 

0.2 

1.0 

10049 + 0109 

10 04 59.0 

+ 1 09 46 

8.1 

2.0 

0.4 

ft 9 

10255 - 2128 

10 25 31.2 

-21 28 38 

3.9 

1.0 

0.4 

10052 + 1014 

10 05 15.1 

+ 10 14 32 

17.6 

4.1 

0.7 

ftP 

10255 - 5723 

10 25 33.2 

-57 23 07 

3.4 

1.2 

14.8 

10052—0723 

10 05 15.1 

- 7 23 02 

5.5 

1.4 

0.4 

1.0 

10256 - 2108 

10 25 38.6 

-21 08 26 

16.2 

5.9 

0.9 

10053 - 4602 

10 05 18.1 

-46 02 40 

2.2 

1.0 

0.4 

1.0 

10256 - 5158 

10 25 41.3 

-51 58 01 

0.7 

0.2 

ft 4 

10053 - 6042 

10 05 20.4 

-60 42 30 

3.4 

1.4 

0.6 

8.9 

10257 — 4338 

10 25 42.9 

-43 38 56 

3.2 

15.5 

94.2 

10054 + 6411 

10 05 27.8 

+ 64 11 57 

5.3 

1.3 

0.4 

1.0 

10257 + 4005 

10 25 47.5 

+ 40 05 34 

0.2 

0.2 

1.0 

10055 + 1736 

10 05 33.2 

+ 17 36 04 

12.1 

4.3 

0.8 

0.9 

10259 - 4908 

10 25 59.1 

-49 08 59 

4.9 

1.1 

0.4 

10056 — 5300 

10 05 40.8 

-53 00 48 

424.6 

247.6 

37.2 

15.6 

10261 + 2000 

10 26 08.6 

+ 20 00 57 

0.2 

0.3 

0.7 

10056 + 1212 

10 05 41.2 

+ 12 12 48 

9.5 

2.1 

0.3 

ftp 

10261 - 5055 

10 26 09.7 

-50 55 43 

36.7 

22.3 

3.1 

10059 -6339 

10 05 54.7 

-63 39 48 

0.2 

0.7 

0.5 

2.7 

10265 + 2944 

10 26 32.4 

+ 29 44 48 

0.3 

0.2 

0.4 

10066 + 0624 

10 06 37.7 

+ 6 24 59 

1.7 

0.5 

0.3 

0.9 

10266 + 2319 

10 26 36.3 

+ 23 19 08 

8.5 

3.9 

0.5 

10068 + 0950 

10 06 52.3 

+ 9 50 19 

4.5 

1.0 

0.3 

0.P 

10271 -2924 

10 27 10.1 

-29 24 27 

5.2 

1.3 

0.4 

10073 - 3536 

10 07 22.4 

-35 36 47 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

10273 - 3935 

10 27 20.0 

-39 35 05 

0.3 

0.4 

3.7 

10077 - 6118 

10 07 45.7 

-61 18 08 

21.7 

6.7 

1.3 

5.9 

10280 - 8405 

10 28 02.2 

-84 05 25 

24.1 

9.0 

1.2 

10077 - 6222 

10 07 47.2 

-62 22 01 

1.1 

11.2 

16.4 

8.3 

10282-5231 

10 28 12.4 

-52 31 53 

20.5 

11.1 

2.3 

10078 + 2439 

10 07 52.8 

+ 24 39 36 

0.2 j 

0.8 

3.7 

i 4.0 

10282 + 2903 

10 28 17.9 

+ 29 03 15 

ft 2 

0.8 

2.1 

10079 + 1655 

10 07 54.8 

+ 16 55 51 

0.2 

0.2 1 

0.6 

1.3 

10288 + 0936 ! 

10 28 49.4 

+ 9 36 34 

5.8 

2.8 

fti 

10082 - 5647 

10 08 14.3 

-56 47 18 

8.7 

22.6 

57.4 

144.9 

10291 + 5620 

10 29 06.6 

+ 56 20 28 

0.3 

0.2 

0.5 

10082 + 4942 

10 08 14.6 

+49 42 11 

2.3 

0.6 

0.4 

1.0 

10293 + 5439 

10 29 22.7 

+ 54 39 29 

0.2 

0.9 

4.7 

10082 + 3738 

10 08 15.4 

+ 37 38 55 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

10293 - 3941 

10 29 23.6 

-39 41 58 

0.4 

0.7 

6.7 

10083 +0248 

10 08 23.3 

+ 2 48 22 

1.8 

0 . 5 : 

0.3 ! 

ftp 

10294 + 2755 

10 29 29.4 

+ 27 55 38 

0.2 

0.2 

0.9 

10084-0810 

10 08 27.3 

- 8 10 20 

3.9 

1.0 

0.4 

1.0 

10295 + 1423 

10 29 31.4 

+ 14 23 42 

18.2 

4.5 

0.7 

10091 - 7049 

10 09 06.5 

-70 49 25 

44.3 

19.0 

2.8 

1.2 

10295 - 3435 

10 29 34.9 

-34 35 39 

0.8 

2.5 

6.6 

10095 + 0510 

10 09 35.3 

+ 5 10 13 

0.2 

0.2 

1.3 

3.0 

10295 - 5746 

10 29 35.4 

-57 46 40 

93.0 

1062.0 

9282.0 

10096-3504 

10 09 41.3 

-35 04 36 

24.1 

8.0 

1.8 

1.0 

10296 - 5505 

10 29 37.7 

-55 05 36 

0.3 

4.7 

4.3 

10097-0329 

10 09 44.9 

- 3 29 41 

0.5 

0.3 

0.4 

1.0 

10301 + 0933 

10 30 10.6 

+ 9 33 52 

0.8 

ft 3 

fti 

10097 - 3220 

10 09 45.9 

-32 20 09 

14.1 

4.8 

0.6 

. 1.0 

10302 - 6132 

10 30 14.4 

-61 32 15 

0.4 

0.3 

1.4 

10099 - 8036 

10 09 57.4 

-80 36 39 

0.2 

0.9 

5.9 

6.1 

10302-6125 

10 30 14.6 

-61 25 41 

6.9 

3.3 

P.9 

10100 - 5748 

10 10 00.9 

-57 48 34 

0.9 

0.6 

20.7 

201.3 

10303 + 4040 

10 30 20.0 

+ 40 40 56 

0.9 

0.2 

0 . 4 : 

10101 + 1254 

10 10 09.5 

+ 12 54 52 

0.2 

0.3 

0.7 

1.8 

10305 + 6948 

10 30 32.4 

+69 48 28 

5.9 

2.2 

0.5 

10101 + 3531 

10 10 10.0 

+ 35 31 47 

0.8 

0.3 

0.5 

1.5 

10305 + 7001 

10 30 35.0 ' 

+ 70 01 23 

32.7 

15.0 

2.2 

10102 + 8628 

10 10 16.1 

+ 86 28 48 

0.2 

0.2 

0.5 

7.9 

10306 + 5237 

10 30 40.8 

+ 52 37 51 

0.2 

0.2 

0.8 

10109 + 3854 

10 10 56.0 

+ 38 54 58 

0.2 

0.2 

1.0 

1.4 

10308 + 7558 

10 30 53.9 

+ 75 58 17 

3.6 

0.8 

0.4 

10110 + 5938 

10 11 00.1 

+ 59 38 50 

7.7 

1.9 

0.4 

1.0 

10309 + 6017 

10 30 54.8 

+ 60 17 04 

0.2 

0.4 

0.9 

10112 + 5635 

10 11 15.6 

+ 56 35 58 

19.9 

7.6 

2.0 

1.9 

10316 -2329 

10 31 37.9 

-23 29 10 

14.9 

3.3 

0.5 

10116 + 6014 

10 11 41.4 

+ 60 14 04 

6.7 

1.7 

0.4 

1.0 

10320 + 4649 

10 32 03.8 

+ 46 49 13 

0.2 

0.2 

0.8 

10118 - 2333 

10 11 48.4 

-23 33 54 

7.5 

2 . 0 : 

0.4 

1.0 

10321 +0712 

10 32 11.6 

+7 12 43 

3.0 

0.8 

fti 

10118 - 6038 

10 11 50.7 

-60 38 14 

50.7 

30.9 

4.9 

10.4 

10323 - 2819 

10 32 20.2 

-28 19 28 

0.2 

0.4 

2.6 

10124-2837 

10 12 24.6 

-28 37 24 

0.6 

1.2 

12.1 

30.6 

10323 + 6347 

10 32 23.2 

+ 63 47 50 

0.3 

0.2 

0.4 

10124 + 2121 

10 12 29.2 

+21 21 26 

0.2 

0.3 

1.2 

1.8 

10324 - 5358 

10 32 28.7 

-53 58 57 

6.4 

2.2 

0 . 6 : 

10125 - 6947 

10 12 33.2 

-69 47 21 

3.1 

1.3 

0.5 

7.0 

10325 - 6227 

10 32 31.6 

-62 27 06 

62.5 

19.5 

4.8 

10126-4152 

10 12 37.7 

-41 52 22 

1.2 

0.4 

0.4 

7.0 

10329 - 3918 

10 32 58.9 

-39 18 10 

167.5 

44.7 

26.8 

10126 + 7339 

10 12 38.4 

+73 39 01 

0.5 

0.6 

6.5 

23.9 

10329 - 4324 

10 32 59.4 

-43 24 13 

1.3 

0.2 

0.4 

10131 + 3049 

10 13 10.7 

+ 30 49 18 

3320.0 

1219.0 

273.6 

84.7 

10333 + 3734 

10 33 23.6 

+ 37 34 58 

0.5 

0.6 

5.9 

10133 - 5413 

10 13 22.6 

-54 13 42 

120.4 

50.4 

8.8 

6.0 

10338 - 5759 

10 33 49.5 

-57 59 09 

18.0 

10.6 

68.9 

10133 +0512 

10 13 23.3 

+ 5 12 18 

0.2 

ft 4 

1.1 

1.6 

10338 - 1605 

10 33 49.6 

-16 05 03 

8.9 

2.2 

0 . 5 : 

10135 - 2614 

10 13 34.5 

-26 14 11 

14.2 

8.0 

1.2 

1.0 

10342 - 7027 

10 34 12.5 

-70 27 29 

16.4 

6.7 

1.1 

10135 - 3155 

10 13 35.3 

-31 55 32 

6.3 

1.5 

0.4 

1.0 

10347 - 2337 

10 34 44.2 

-23 37 57 

2.9 

0.8 

ft 4 

10136-5736 

10 13 36.0 

-57 36 47 

26.0 

8.6 

21.1 

501.7 

10348 - 2709 

10 34 52.1 

-27 09 09 

25.2 

6.0 

1.0 

10136 - 3043 

10 13 40.6 

-30 43 00 

6.8 

3.0 

0 . 4 : 

1.0 

10348 - 7820 

10 34 53.7 

-78 20 49 

35.5 

8.8 

1.5 

10137 + 2345 

10 13 45.7 

+ 23 45 11 

0.8 

0.3 

0.3 

1.0 

10350 - 1307 

10 35 03.2 

-13 07 16 

205.5 

72.3 

16.9 

10138 - 6046 

10 13 49.0 

-60 46 40 

2.7 

0.7 

1.1 

10.1 

10351 - 4757 

10 35 10.4 

-47 57 47 

2.2 

0.5 

0.4 

10138 - 4118 

10 13 52.2 

-41 18 19 

0.3 

0.4 

3.7 

7.1 

10353 — 1145 

10 35 20.5 

-11 45 22 

66 . 9 : 

38.8 

6 . 0 : 

10139 + 2340 

10 13 54.8 

+23 40 04 

4.0 

0.9 

0.3 

O.P 

10355 - 5828 

10 35 30.7 

-58 28 13 

4.0 

13 . 4 : 

259.8 

10139 - 3045 

10 13 54.9 

-30 45 28 

1.2 

0.4 

0.4 

1.0 

10356 - 5844 

10 35 37.8 

-58 44 59 

97.1 

72.5 

35 . 4 : 

10140 + 1358 

10 14 00.1 

+ 13 58 39 

14.5 

3.3 

0.5 

0.9 

10356 + 4447 

10 35 39.4 

+ 44 47 00 

0.4 

0.2 

0.6 

10141 + 4309 

10 14 06.7 

+43 09 44 

1.8 

0.5 

0.4 

1.0 

10356 + 5345 

10 35 39.6 

+ 53 45 49 

1.2 

4.6 

32.9 

10142 + 4143 

10 14 17.9 

+41 43 05 

6.5 

1.6 

0.4 

1.0 

10358 + 3214 

10 35 54.0 

+ 32 14 16 

3.2 

0.8 

0 . 4 : 

10144 + 2321 

10 14 28.7 

+23 21 26 

0.7 

0.2 

0.3 

0.9 

10359 - 6018 

10 35 59.0 

-60 18 47 

3.5 

2.0 

8.9 

10146 + 1544 

10 14 39.0 

+ 15 44 17 

0.2 

0.3 

0.9 

1.5 

10359 + 5355 

10 35 59.7 

+ 53 55 47 

4.0 

0.9 

0.4 

10147 - 5057 

10 14 42.0 

-50 57 08 

33.5 

8.9 

1.3 

1.2 

10361 - 1636 

10 36 08.0 

-16 36 57 

3.3 

0.8 

0.5 

10147 - 4906 

10 14 46.6 

-49 06 52 

3.3 

0.9 

ft 4 

1.3 

10361 + 4156 

10 36 11.7 

+ 41 56 13 

0.2 

0.3 

0.6 

10153 + 2204 

10 15 21.2 

+ 22 04 51 

0 . 3 : 

0 . 5 : 

3.4 

9.9 

10366 + 4739 

10 36 37.0 

+ 47 39 31 

0.2 

0.2 

1.7 

10154 — 6104 

10 15 24.7 

-61 04 54 

48.0 

11.2 

1.6 

11.8 

10366 - 1904 

10 36 39.7 

-19 04 45 

0.3 

0.2 

0.5 

10154 - 4950 

10 15 28.9 

-49 50 47 

52.3 

16.4 

4.2 

3.1 

10368 - 6033 

10 36 51.9 

-60 33 47 

33.8 

11.5 

16.2 

10155 -4741 

10 15 31.3 

-47 41 42 

18.8 

5.9 

1.2 

2.5 

10378 - 4901 

10 37 50.9 

-49 01 02 

2.6 

0.7 

0.4 

10156 + 6413 

10 15 36.7 

+ 64 13 21 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

10382 + 6842 

10 38 16.3 

+ 68 42 17 

3.5 

0.9 

0.4 

10158 - 2844 

10 1 5 50.1 

-28 44 32 

48.2 

9.5 

1.7 

1.6 

10385 + 6558 

10 38 32.0 

+ 65 58 40 

4.6 

1.0 

0.4 

10162 - 6225 

10 16 12.6 

-62 25 10 

0.5 

6.5 

6.1 

8.6 

10386 - 4745 

10 38 40.9 

-47 45 40 

0.8 

fti 

0.4 

10164 - 6044 

10 16 29.4 

-60 44 43 

3.0 

1.2 

1.4 

13.1 

10387 + 0849 

10 38 45.5 

+ 8 49 35 

2.4 

0.6 

0.3 
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12^m 

25p.m 

60fiin 

100m»i 

10389 - 5740 

10 38 55.6 

-57 40 22 

2.2 

1.3 

4.5 

34.0 

10599- 5615 

10 59 57.6 

-56 15 24 

0.7 

0.2: 

ft 5 

13.2 

10389 - 5149 

10 38 58.0 

-51 49 25 

10.6 

3.1 

1.0 

9.0 

11002-7114 

11 00 15.0 

-71 14 44 

9.1 

6.9 

1.4 

1.0 

10393 - 5553 

10 39 19.5 

-55 53 29 

0.2 

1.4 

1.5 

21.3 

11004 + 2814 

11 00 28.5 

+ 28 14 27 

1.0 

3.7 

18.9 

32.0 

10393 + 3157 

10 39 23.3 

+ 31 57 33 

18.4 

4.7 

0.7 

1.0 

11005 + 3615 

11 00 33.9 

+ 36 15 45 

2.5 

0.7 

0.4 

1.0 

10394+ 1400 

10 39 27.7 

+ 14 00 31 

0.2 

0.3 

2.7 

9.7 

11006 + 6201 

11 00 38.9 

+ 62 01 14 

85.8 

20.0 

3.0 

1.0 

10395 + 6920 

10 39 31.1 

+ 69 20 17 

9.9 

2.2 

0.4: 

1.0 

1 1006 - 5600 

11 00 39.4 

-56 00 13 

1.0 

0.2 

0.4 

14.3 

10400- 1342 

10 40 03.6 

-13 42 46 

4.3 

1.1 

0.4 

1.5: 

11008 + 7915 

11 00 49.1 

+ 79 15 45 

0.2 

0.2 

0.8 

1.2 

10404 + 2040 

10 40 24.5 

+ 20 41 00 

0.3 

0.3 

0.5 

1.1: 

11008 - 3141 

11 00 52.6 

-31 41 25 

6.2 

1.4 

0.4 

1.0 

10404 - 6412 

10 40 27.7 

-64 12 09 

0.3 

0.3 

1.9 

23.1 

11008 + 3811 

11 00 53.9 

+ 38 11 53 

0.2 

0.2 

0.6 

1.1 

10407 - 5857 

10 40 43.5 

-58 57 22 

4.1 

8.7 

57.1 

73.8: 

11010 + 2909 

11 01 00.1 

+ 29 09 28 

0.8 

0.4 

0.7: 

1.4 

10407 + 2511 

10 40 46.4 

+ 25 11 07 

0.2 

0.5 

4.4 

20.1 

11010-0107 

11 01 02.7 

- 1 07 21 

0.2 

0.3 

0.5 

1.3 

10411 + 1609 

10 41 07.3 

+ 16 09 32 

0.4 

0.3 

0.9 

1.5 

11010 - 6038 

11 01 02.7 

-60 38 30 

20.3 

12.5 

16.7 

102.3 : 

10411 + 6902 

10 41 07.3 

+ 69 02 19 

93.8 

54.6 

6.9 

2.6 

11010-0256 

11 01 05.3 

- 2 56 05 

31.0 

12.3 

2.2 

0.8: 

10411 - 6407 

10 41 09.9 

-64 07 53 

1.4 

0.3: 

2.0 

24.0 

11017 + 0529 

11 01 43.2 

+ 5 29 46 

2.4 

0.7 

0.3 

0.9 

10413 + 1158 

10 41 18.9 

+ 11 58 02 

0.6: 

1.9: 

17.1: 

34.4 

11022 + 4501 

11 02 17.3 

+45 01 04 

0.2 

0.3: 

1.3 

1.5 

10416 + 6740 

10 41 38.1 

+ 67 40 22 

51.9 

14.0 

4.7 

4.7 

11024 + 0736 

11 02 24.7 

+ 7 36 28 

1.3 

0.4 

0.3 

0.9 

10418 - 5624 

10 41 53.1 

-56 24 27 

1.0 

0.3 

2.1 

16.8 

11029 + 5407 

11 02 58.8 

+ 54 07 13 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

10419 + 1941 

10 41 59.2 

+ 19 41 08 

6.5 

2.1 

0.3 

0.9 

11032 + 0014 

11 03 14.3 

+ 0 14 06 

0.9 

0.9: 

26.9 

83.7 

10422 + 5613 

10 42 15.0 

+ 56 13 28 

0.2 

0.9 

5.1 

6.3 

11033 + 7250 

11 03 22.5 

+72 50 18 

0.4 

0.9 

1.7 

2.0 

10422 - 5448 

10 42 16.2 

-54 48 44 

3.8 

1.5 

0.5 

13.8 

11034-0853 

11 03 27.2 

- 8 53 02 

5.5 

1.6 

0.4 

1.0 

10425 - 0633 

10 42 31.8 

- 6 33 35 

18.0 

7.5: 

1.1 

1.0 

11034 + 0128 

11 03 28.0 

+ 1 28 52 

4.6 

1.1 

0.3 

0.9 

10426 - 5949 

10 42 40.7 

-59 49 15 

5.9 

5.8 

11.2 

374.3 

11035 - 6212 

11 03 35.1 

-62 12 48 

4.4 

18.0 

321.6 

950.5 

10428 - 5909 

10 42 51.0 

-59 09 06 

85.2 

98.6 

373.0: 

871.8 

11036 + 4855 

11 03 38.8 

+ 48 55 17 

0.2 

0.2 

0.7 

1.5 

10430 - 5940 

10 43 00.8 

-59 40 23 

3.9 

25.7 

211.4 

1225.0 

11042 - 5041 

11 04 13.2 

-50 41 08 

1.4 

0.3 

0.4 

6.8 

10430+2752 

10 43 05.2 

+ 27 52 54 

0.2 

0.3 

1.6 

2.7 

11043-6514 

11 04 18.5 

-65 14 18 

0.7 

0.3: 

0.5 

10.4 

10431 - 5925 

10 43 06.1 

-59 25 21 

11010.0 

4619.0: 

13470.0 

8236.0 

11043 + 0213 

11 04 20.5 

+2 13 36 

2.4 

0.6 

0.3 

0.9 

10432 + 5737 

10 43 15.3 

+ 57 37 47 

5.9 

1.5 

0.4 

1.0 

1 1047 + 4926 

11 04 43.5 

+ 49 26 56 

9.5 

3.3 

0.4 

1.1 

10433 + 6329 

10 43 21.1 

+63 29 04 

0.2 

0.2: 

4.0 

13.8 

11048 + 7733 

11 04 52.9 

+ 77 33 54 

0.3 

0.2 

0.5 

1.0 

10436-3459 

10 43 40.4 

-34 59 14 

30.5 

14.3 

1.9 

1.1: 

1 1048 - 7706 

11 04 53.0 

-77 06 02 

0.4 

0.2 

4.8 

16.7: 

10437+ 1909 

10 43 43.8 

+ 19 09 14 

2.9 

0.6 

0.3 

0.9 

11051 - 5451 

11 05 06.3 

-54 51 04 

7.9 

2.7 

0.9 

10.2 

10438 - 5913 

10 43 52.8 

-59 13 23 

16.4 

16.1: 

145.8 

253.9 

11051 - 1218 

11 05 09.4 

-12 18 54 

7.4 

1.8 

ft 4 

1.0 

10439 + 1400 

10 43 54.7 

+ 14 00 58 

0.4 

1.0 

5.7 

12.5 

11058 - 1131 

11 05 48.4 

-11 31 46 

0.2 

0.4 

0.7 

1.3 

10439 + 3459 

10 43 55.0 

+ 34 59 45 

3.0 

0.9 

0.4 

1.0 

11059 - 7721 

11 05 57.1 

-77 21 46 

2.2 

3.3 

1.5 

73.4 

10439 - 5941 

10 43 57.2 

-59 41 14 

38.1 

139.1 

1949.0 

3305.0 

11059 -5910 

11 05 59.6 

-59 10 43 

1.4 

ft 9 

2.8 

14.0: 

10441 + 1205 

10 44 07.8 

+ 12 05 00 

0.4 

0.5 

9.0 

26.7 

1 1062 + 7803 

11 06 16.1 

+ 78 03 34 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

10442 + 6552 

10 44 15.6 

+65 52 51 

9.2 

2.5 

0.5 

1.0 

1 1063 + 0042 

11 06 22.4 

+ 0 42 57 

0.4 

0.2 

0.8 

0.9 

10442-6521 

10 44 16.6 

-65 21 01 

10.8 

2.9 

0.6 

2.6 

11064 + 5138 

11 06 25.8 

+ 51 38 49 

8.5 

2.4 

0.5: 

1.0 

10446 - 4909 

10 44 37.2 

-49 09 24 

25.7 

6.3 

1.0 

8.0 

1 1064 - 5842 

11 06 26.3 

-58 42 11 

14.4 

3.6 

1.0: 

31.1 

10452-3120 

10 45 12.7 

-31 20 20 

6.0 

1.5 

0.4 

1.0 

11065-6140 

11 06 32.0 

-61 41 00 

0.9 

1.9 

5.9 

96.5 

10457 + 3633 

10 45 44.6 

+36 33 27 

18.1 

10.5 

1.5 

1.0 

11065 -8131 

11 06 32.6 

-81 31 18 

11.1 

3.2 

1.0 

1.1 : 

10458 + 5018 

10 45 53.6 

+ 50 18 02 

0.2 

0.3: 

0.7 

1.1: 

11065-6026 

11 06 33.5 

-60 26 35 

12.8 

205.2 

128.4 

59.7 

10459 - 2453 

10 45 59.1 

-24 53 49 

0.2 

0.7 

2.3 

3.7 

11065 + 3634 

11 06 34.4 

+ 36 34 49 

36.4 

9.6 

1.4 

1.0 

10460 + 2619 

10 46 00.5 

+ 26 19 04 

0.2 

0.5 

2.1 

2.4 

11066-7722 

11 06 37.0 

-77 22 46 

14.5 

40.3 

69.5 

248.5 

10463-0844 

10 46 18.1 

- 8 44 08 

11.4 

4.3 

0.6 

1.0 

1 1068 + 4328 

11 06 50.6 

+43 28 44 

14.0 

3.2 

0.5 

1.0 

10464 - 5916 

10 46 25.2 

-59 16 39 

1.3 

3.5 

6.4 

52.8 

11068+4446 

11 06 51.7 

+ 44 46 10 

31.0 

7.4 

1.0 

1.0 

10470 + 3314 

10 47 04.3 

+ 33 14 59 

0.2 

0.6: 

8.0 

16.2 

11078 - 5957 

11 07 49.1 

-59 57 57 

1.1 

0.8: 

22.4 

312.1 

10471 - 1555 

10 47 09.7 

-15 55 47 

35.1 

8.2 

1.3 

1.0 

11078-7607 

11 07 51.0 

-76 07 00 

0.5 

0.6 

0.4 

3.3 

10478 + 5026 

10 47 48.4 

+ 50 26 03 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

11079 + 0809 

11 07 55.5 

+ 8 09 46 

2.3 

0.9: 

0.3 

0.9 

10482 + 5935 

10 48 14.9 

+ 59 35 14 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

11079-3549 

11 07 58.4 

-35 49 26 

6.4 

1.6 

0.4 

1.0 

10484 - 5943 

10 48 27.4 

-59 43 02 

52.2 

37.6 

28.8 

104.5 

11080 + 5339 

11 08 04.5 

+ 53 39 24 

0.2 

0.3 

1.1 

4.9 

10485 - 0249 

10 48 33.8 

- 2 49 44 

4.2 

0.9 

0.5 

1.0 

11082-7620 

11 08 16.5 

-76 20 17 

1A 

10.1 

86.5 

280.8 

10486-6216 

10 48 40.2 

-62 16 24 

1.6 

1.5 

1.8 

16.3 

11083 -2813 

11 08 21.5 

-28 13 41 

0.3 

0.5 

3.2 

4.0 

10487 + 4449 

10 48 45.5 

+ 44 49 55 

0.2 

1.0 

0.5 

1.3 

11083 + 3042 

11 08 22.4 

+ 30 42 58 

0.6 

ft 3 

0.4 

1.0 

10489 - 2821 

10 48 56.3 

-28 21 43 

13.8 

5.7 

0.7 

1.0 

11084-3710 

11 08 25.2 

-37 10 28 

0.3 

0.6 

6.9 

15.5 

10489 + 3309 

10 48 59.8 

+ 33 09 54 

0.4 

0.9 

8.8 

16.7 

11085 - 7720 

11 08 31.0 

-77 20 51 

0.5 

0.5 

0.4 

73.4 

10491 - 2059 

10 49 11.4 

-20 59 06 

1107.0 

458.8 

98.4 

29.1 

11085 - 7613 

11 08 33.2 

-76 13 35 

0.5 

0.7 

1.6 

4.6 

10492 - 3416 

10 49 12.7 

-34 16 17 

47.3 

22.6 

3.7 

2.3: 

11085 + 7712 

11 08 34.7 

+ 77 12 59 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

10494 + 3312 

10 49 25.2 

+ 33 12 53 

0.3 

0.2 

2.8 

8.0 

11085 + 5556 

11 08 35.2 

+ 55 56 44 

0.6 

1.7 

23.2 

60.1 

10495 - 2406 

10 49 35.1 

-24 06 17 

4.0 

0.9 

0.4 

1.0 

11087 + 7151 

11 08 46.0 

+ 71 51 53 

5.3 

1.5 

0.4 

1.0 

10497 + 3653 

10 49 44.2 

+ 36 53 26 

0.2 

0.2 

4.2 

12.4 

11097-6102 

11 09 44.7 

-61 02 17 

391.0 

5957.0 : 

10910.0 

38570.0 

10498 + 2312 

10 49 52.8 

+ 23 12 04 

0.7 

1.2 

11.4 

20.0 

11098 - 3209 

11 09 50.1 

-32 09 41 

9.3 

2.3 

0.5: 

1.0 

10500 + 0003 

10 50 02.6 

+ 0 03 52 

4.0 

0.9 

0.3 

0.9 

11098-2930 

11 09 53.3 

-29 30 38 

3.0 

0.9: 

0.4 

1.0 

10503 + 3410 

10 50 21.7 

+ 34 10 27 

0.2 

0.2 

1.7 

3.0 

11100 + 0919 

11 10 04.5 

+9 19 36 

0.4 

0.6: 

2.9 

4.5 

10504 - 5658 

10 50 27.2 

-56 58 22 

0.7 

0.2: 

2.3 

23.6 

11101 -7603 

11 10 07.7 

-76 03 45 

0.4: 

0.5 

0.5 

3.2 

10505 + 3428 

10 50 31.4 

+ 34 28 56 

12.6 

2.9 

0.4 

1.0 

1 1 104 - 6002 

11 10 26.7 

-60 02 41 

3.2 

1.1 

2.9 

40.1 

10505 + 5451 

10 50 33.0 

+ 54 51 06 

7.5 

1.8 

0.4 

1.0 

11106- 1659 

11 10 37.2 

-16 59 02 

2.8 

0.8 

0.4 

1.0 

10507 - 5309 

10 50 44.1 

-53 09 32 

6.1 

1.8 

1.4 

12.5 

11108-2145 

11 10 52.3 

-21 45 52 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

10508 + 2628 

10 50 50.9 

+26 28 29 

5.3 

1.3 

0.4 

1.0 

11108-7627 

11 10 53.1 

-76 27 59 

2.0 

2.8 

2.8 

4.0 

10511 - 2723 

10 51 11.2 

-27 23 14 

0.2 

0.3 

0.8 

1.0 

11112+0951 

11 11 13.9 

+ 9 51 28 

0.2 

fti 

1.9 

3.2 

10512 + 7721 

10 51 14.2 

+ 77 21 16 

7.0 

1.7 

0.4 

1.0 

11114 + 0820 

11 11 25.7 

+ 8 20 05 

2.2 

0.4 

0.3 

1.0 

10514 - 5835 

10 51 26.3 

-58 35 03 

10.5 

2.5 

4.6 

33.3 

11117-0803 

11 11 43.2 

- 8 03 33 

5.9 

1.5 

0.4 

1.0 

10516+ 5434 

10 51 38.3 

+ 54 34 19 

0.4: 

0.5 

5.5 

10.7 

11118 - 5726 

11 11 49.0 

-57 26 51 

2.8 

2.4 

0.7 

12.1 

10519-6111 

10 51 54.4 

-61 11 09 

1.0 

1.9 

19.6 

281.6 

11119 + 5517 

11 11 55.1 

+ 55 17 25 

0.2 

0.2 

2.0 

6.1 

10520 — 6010 

10 52 00.1 

-60 10 44 

1.2 

15.4 

36.0 

74.8 

11119 + 1305 

11 11 59.7 

+ 13 05 27 

1.2 

2.0 

19.0 

34.9 

10520- 6049 

10 52 01.2 

-60 49 34 

72.4 

34.0 

15.9 

135.3 

11120 + 7344 

11 12 04.5 

+ 73 44 40 

1.3 

0.3 

0.4 

1.0 

10520 + 4959 

10 52 06.0 

+49 59 35 

0.2 

0.2 

0.6 

1.3: 

11121 —2548 

11 12 10.6 

-25 48 09 

11.9 

3.1 

0.6: 

1.0 

10521 + 7208 

10 52 07.6 

+ 72 08 13 

35.6 

20.2 

4.1 

1.6 

11125 + 7524 

11 12 32.1 

+ 75 24 55 

91.3 

49.9 

6.9 

3.3 

10521 — 6146 

10 52 08.7 

-61 46 32 

26.3 

19.6 

4.9 

23.0 

11128 - 1118 

11 12 52.6 

-11 18 54 

13.1 

3.6 

0.5 

1.0 

10529 + 2500 

10 52 55.7 

+25 00 52 

0.8 

0.3 

0.4 

1.0 

11130 + 4152 

11 13 03.8 

+41 52 00 

0.2 

0.2 

1.2 

2.6 

10529 + 3346 

10 52 59.1 

+ 33 46 22 

4.8 

1.0 

0.4 

1.0 

11131 - 1219 

11 13 08.4 

-12 19 08 

18.9 

5.0 

0.8 

1.0 

10532 - 0935 

10 53 17.4 

: - 9 35 23 

0.7 

0.2 

0.9: 

1.6 

11132 + 1334 

11 13 15.3 

+ 13 34 50 

4.6 

1.1 

0.3: 

1.0 

10536 + 2236 

10 53 37.5 

+22 36 54 

4.9 

1.2 

0.4 

1.0 

11134 - 5739 

11 13 26.0 

-57 39 20 

3.1 

0.9 

0.7: 

15.1 

10537 + 7436 

10 53 46.9 

+74 36 11 

31.8 

8.5 

1.3 

1.0 

11135 - 3602 

11 13 30.8 

-36 02 13 

1.7: 

0.4 

0.4 

1.0 

10541 —6113 

10 54 10.7 

-61 13 01 

2.0 

1.1 

7.1: 

91.5 

11141 —0322 

11 14 07.0 

- 3 22 42 

1.2 

0.3 

0.3 

0.9 

10541 - 6011 

10 54 10.9 

-60 11 12 

12.4 

174.4 

193.2 

125.8: 

11143 — 6113 

11 14 23.7 

-61 13 36 

24.8 

197.3 

683.2 

1389.0 

10543 - 3651 

10 54 21.7 

-36 51 54 

5.6 

1.2 

0.4 

1.0 

11147+0217 

11 14 42.7 

+ 2 17 07 

12.8 

3.2 

0.5 

0.9 

10545 - 6028 

10 54 30.6 

-60 28 15 

1.3 

1.1 

7.8 

24.6 

11153 -2152 

11 15 18.3 

-21 52 17 

30.9 

8.8 

1.3 

1.0 

10548 - 7708 

10 54 48.5 

-77 08 35 

0.5 

0.7 

0.7 

5.7 

11154 + 5401 

11 15 29.5 

+ 54 01 19 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

10551 — 5250 

10 55 10.3 

-52 50 24 

1.1 

0.4 

0.7: 

10.3 

11154 + 3148 

11 15 29.8 

+ 31 48 20 

5.7 

1.3 

0.4 

1.0 

10552 - 7655 

10 55 16.6 

-76 55 43 

0.2 

0.5 

0.5 

5.2 

11157 - 7033 

11 15 45.2 

-70 33 05 

0.2 

1.2 

0.8 

1.1 

10553 + 7254 

10 55 23.6 

+ 72 54 43 

0.2 

0.2 

1.0 

1.6 

11157 + 3322 

11 15 46.7 

+ 33 22 06 

35.7 

8.2 

1.3 

1.0 

10556 + 7015 

10 55 38.4 

+70 15 23 

11.0 

3.2 

0.6 

1.0 

11158 - 3232 

11 15 52.4 

-32 32 40 

0.6: 

0.7 

13.6 

50.7 

10560 + 6147 

10 56 02.3 

+ 61 47 54 

0.3 

1.1 

8.3 

11.7 

11160 - 6553 

11 16 04.0 

-65 53 30 

0.4 

0.2 

0.5 

6.0 

10562 - 0934 

10 56 16.3 

- 9 34 39 

0.2 

0.3 

0.7 

1.1: 

11163 + 1322 

11 16 19.3 

+ 13 22 07 

0.2 

0.3 

2.0 

12.9 

10567 + 3621 

10 56 46.0 

+ 36 21 40 

11.5 

2.9 

0.4 

1.0 

11163 - 3012 

11 16 23.8 

-30 12 02 

21.8 

11.2 

1.9 

1.0 

10567 - 6222 

10 56 47.9 

-62 22 55 

9.9 

2.9 

1.0 

12.5 

11166 - 3943 

11 16 36.6 

-39 43 58 

0.2 

0.3: 

2.2 

4.3 

10570 — 7701 

10 57 01.9 

-77 01 11 

0.3 

1.4 

3.6 

3.3 

11168 - 1430 

11 16 50.0 

-14 30 19 

19.1 

4.5 

0.6 

1.0 

10570 - 1605 

10 57 03.5 

-16 05 14 

11.3 

2.9 

0.4 

7.0 

11175 +0555 

11 17 31.5 

+ 5 55 24 

3.4 

1.1 

0.3 

1.1 

10573 - 1801 

10 57 19.2 

-18 01 51 

11.8 

2.4 

0.4 

7.0 

11176 + 1315 

11 17 39.7 

+ 13 15 37 

0.7: 

1.3: 

33.6: 

104.2 

10573 + 4547 

10 57 22.9 

+ 45 47 40 

7.0 

1.7 

0.4 

7.0 

11176 + 1351 

11 17 41.6 

+ 13 51 40 

2.6 

4.6: 

48.0 

101.7 

10576 + 2914 

10 57 40.0 

+ 29 14 44 

0.2 

0.3: 

4.5 

13.5 

11179 + 6537 

11 17 54.1 

+ 65 37 21 

6.9 

3.3 

0.5: 

1.0 

10577 — 1348 

10 57 42.1 

-13 48 49 

5.5 

1.4 

0.4 

7.0 

11179-6135 

11 18 00.0 

-61 35 51 

12.5 

5.1 

5.1 

133.5 

10577 - 7706 

10 57 45.8 

-77 06 26 

0.3: 

0.4 

0.5 

5.6 

11180 + 5506 

11 18 05.9 

+ 55 06 25 

4.4 

1.4 

0.3: 

1.0 

10578 -4157 

10 57 51.1 

-41 57 21 

0.9 

0.2 

0.4 

1.5 

11181 + 5326 

11 18 12.0 

+ 53 26 39 

0.4 

0.5 

6.5 

24.2 

10579 + 0353 

10 57 58.2 

+ 3 53 15 

5.7 

1.1 

0.3 

0.9 

11189+0412 

11 18 55.9 

+ 4 12 37 

2.0 

0.6 

fti 

ft 9 

10580— 1803 

10 58 05.6 

-18 03 20 

637.6 

307.3 

49.3 

19.1 

11190-5529 

11 19 04.3 

-55 29 16 

0.9 

0.2: 

0.4 

8.2 

10583 — 6458 

10 58 23.8 

-64 58 48 

6.6 

32.0 

24.1 

13.0 

11190 - 6001 

11 19 05.5 

-60 01 33 

1.7 

0.6 

1.9 

23.5 

10584 - 5933 

10 58 28.1 

-59 33 40 

0.9 

1.3 

5.9 

1315.0 

11191 + 1200 

11 19 09.7 

+ 12 00 50 

0.2 

0.4 

0.5 

1.0 

10586 + 0353 

10 58 40.0 

f 3 53 22 

0.2 

0.3 

1.4 

6,7 

11193 - 2443 

11 19 22.0 

-24 43 13 

25.5 

14.6 

2.1 

1.0: 

10588 + 5639 

10 58 50.7 

+ 56 39 03 

4.8 

1.3 

0.6 

7.0 

11194 + 5920 

11 19 26.1 

+ 59 20 54 

0.2 

0.2 

1.5 

4.4 

10589 - 6034 

10 58 56.9 

-60 34 19 

36.9 

313.3 

1722.0 

2109.0 

11199 + 0431 

11 19 58.7 

+ 4 31 06 

0.8 

0.5 

0.8 

2.0: 

10591 + 4529 

10 59 07.1 

+ 45 29 53 

0.2 

0.3 

2.4 

3.9 

11200 + 4345 

11 20 05.4 

+ 43 45 26 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

10592 + 5856 

10 59 15.0 

+ 58 56 15 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

11202 + 1651 

11 20 17.6 

+ 16 51 50 

0.5 

0.7 

7.4 

18.5 

10592 -0212 

10 59 16.8 

- 2 12 56 

21.9 

5.2 

0.8 

0.9 

11207+0024 

11 20 43.9 

+0 24 28 

3.7 

0.9 

fti 

1.0 

10594 — 3426 

10 59 29.9 

-34 26 07 

0.7 

2.4 

3.8 

4.8 

11208 + 5406 

11 20 50.3 

+ 54 06 51 

0.2 

0.2 

2.3 

5.2 

10595 — 6046 

10 59 33.2 

-60 46 48 

46.6 

34.8 

29.7 

1263.0 

11210 - 0823 

11 21 00.0 

- 8 23 01 

0.2 

0.2 

1.9 

4.4 

10596 + 0428 

10 59 41.1 

+ 4 28 06 

2.5 

0.7: 

0.3 

0.9 

11210+ 1707 

11 21 03.5 

+ 17 07 33 

17.7 

6.9 

0.8 

1.0 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 ^m 

25 |im 

60 fi.m 

100 ^im 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 fxm 

2 Sfj.m 

6 (+m 

11213 + 1048 

11 21 19.6 

+ 10 48 17 

2.9 

0.6 

0.3 

0.9 

11410-6212 

11 41 04.6 

-62 12 48 

3.3 

4.4 

28.5 

11213 - 1938 

11 21 23.5 

-19 38 03 

24.1 

9.4 

1.5 

1.0 

11412 + 2014 

11 41 13.0 

+ 20 14 49 

0.3 

0.3 

1.5 

11215 - 2806 

11 21 33.3 

-28 06 38 

0.4 

0.3 

0.5 

1.0 

11412 + 5519 

11 41 13.3 

+ 55 19 07 

0.2 

0.7 

0.4 

11218 + 4852 

11 21 48.2 

+ 48 52 52 

3.5 

0.8 

0.4 

1.0 

1 1413 + 2021 

11 41 21.5 

+ 20 21 29 

0.3 

0.2 

0.8 

11218 + 1137 

11 21 50.1 

+ 11 37 00 

0.2 

ft 4 

2.8 

8.2 

I 1416 + 2529 

11 41 37.2 

+ 25 29 43 

4.8 

1.2 

ft 4 

11220+ 3902 

11 22 01.0 

+ 39 02 15 

0.2 

0.2 

1.9 

6.1 

11422 - 1804 

11 42 13.3 

-18 04 20 

4.1 

0.9 

0.4 

11220 - 1035 

1 1 22 04.7 

-10 35 02 

18.3 

4.4 

0.8 

1.0 

11422 + 2003 

11 42 14.9 

+ 20 03 57 

0.2 

0.2 

0.6 

11223 + 1142 

11 22 23.6 

+ 11 42 19 

4.0 

1.1 

0.4 

1.5 

11423 + 1943 

11 42 18.3 

+ 19 43 42 

0.2 

0.5 

0.9 

11230- 3547 

11 23 03.1 

-35 47 16 

2.9 

0.6 

0.4 

2.4 

11424 + 2015 

11 42 28.0 

+ 20 15 06 

0.4 

1.4 

0.4 

11232 - 5940 

11 23 17.7 

-59 40 10 

0.9 

0.2 

2.2 

28.9 

11427+ 5548 

11 42 44.5 

+ 55 48 23 

0.3 

0.2 

0.4 

11233 - 1328 

11 23 22.8 

-13 28 33 

8.3 

1.8 

0.4 

1.0 

11432 - 6627 

11 43 13.7 

-66 27 01 

2.0 

0.5 

0.4 

11234 + 4351 

11 23 25.5 

+ 43 51 33 

0.4 

0.5 

7.7 

34.3 

1 1432 + 0648 

11 43 16.6 

+ 6 48 35 

42.9 

10.9 

1.7 

11235 -0518 

11 23 35.2 

- 5 18 37 

0.4 

0.3 

1.2 

1.9 

11432 + 5028 

11 43 16.8 

+ 50 28 38 

0.2 

0.2 

1.1 

11237 + 0856 

11 23 42.6 

+8 56 07 

2.2 

0.5: 

0.3 

1.0 

11434 + 4803 

11 43 24.8 

+48 03 21 

19.3 

4.7 

0.7 

11238 - 2528 

11 23 51.5 

-25 28 47 

17.9 

4.6 

0.7 

1.0 

11434 + 4746 

11 43 29.5 

+ 47 46 16 

0.2: 

0.4 

4.7 

11238 + 5925 

11 23 52.9 

+ 59 25 53 

ft 2 

0.6 

3.5 

4.5 

11435 + 0727 

11 43 31.3 

+ 7 27 13 

4.1 

1.0 

0.3 

1 1241 + 3531 

11 24 07.3 

+ 35 31 28 

0.2 

0.2 

1.3 

2.2 

11436- 2435 

11 43 38.3 

-24 35 43 

7.4 

1.9 

0.4 

11246 - 6105 

11 24 41.9 

-61 05 18 

21.5 

12.9 

3.1 

60.9 

11440-4013 

11 44 04.0 

-40 13 33 

1.9 

0.5 

0.4 

11247 + 5709 

11 24 42.8 

+ 57 09 09 

1.0 

1.4 

13.8 

28.7 

11441 +6939 

11 44 07.0 

+ 69 39 26 

0.2 

0.2 

0.5 

11251 +4527 

It 25 06.6 

+ 45 27 39 

43.9 

18.8 

3.1 

1.1 

11442 + 5554 

11 44 16.6 

+ 55 54 16 

4.5 

1.0 

0.4 

11252+ 1525 

11 25 16.4 

+ 15 25 22 

47.7 

30.5 

3.8 

1.2: 

11443 + 0152 

11 44 20.0 

+ 1 52 59 

2.0 

0.5 

0.3 

11253 + 0307 

11 25 21.4 

+ 3 07 59 

3.4 

0.9 

0.3 

1.5 

11443 + 2718 

11 44 21.0 

+ 27 18 07 

3.2 

0.8 

0.4 

11254 + 1214 

11 25 26.9 

+ 12 14 50 

3.8 

1.1 

0.3 

0.9 

11445 + 4344 

11 44 36.0 

+ 43 44 57 

75.0 

53.1 

6.6 

11256- 5940 

11 25 40.4 

-59 40 57 

0.3: 

4.2 

6.7 

9.8 

11446+ 5243 

11 44 41.5 

+ 52 43 42 

0.2 

0.3 

0.8 

11257 + 5850 

11 25 42.1 

+ 58 50 18 

3.7 

21.5 

105.4 

109.7 

1 1447 - 3000 

11 44 44.6 

-30 00 23 

0.4 

0.4 

0.4 

11259+4950 

11 25 59.8 

+ 49 50 07 

7.8 

2.0 

0.4 

1.0 

11449 + 5614 

11 44 54.4 

+ 56 14 41 

0.3 

0.4 

4.7 

11260-6241 

11 26 03.8 

-62 41 32 

4.6 

1.5 

6.0 

2922.0 

11451 +0105 

11 45 08.1 

+ 1 05 35 

0.3 

ft 4 

0.3 

11262 - 5239 

11 26 14.6 

-52 39 31 

0.3 

1.4 

9.9 

9.9 

11453 + 2029 

11 45 24.0 

+ 20 29 51 

3.2 

0.8 

0.4 

11263 - 1619 

11 26 21.2 

-16 19 08 

4.0 

1.1: 

0.4 

1.0 

11460 + 4859 

11 46 00.1 

+ 48 59 19 

0.8 

1.1 

13.5 

11265 - 5950 

11 26 31.9 

-59 50 20 

0.7 

2.6 

4.6 

21.1 

11461 - 3542 

11 46 07.8 

-35 42 32 

319.5 

195.2 

30.1 

11271 + 1541 

11 27 06.7 

+ 15 41 16 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

11462 - 6451 

11 46 12.2 

-64 51 53 

0.6 

8.2 

6.9 

11274- 1729 

11 27 27.0 

-17 29 34 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

11462 - 2628 

11 46 13.0 

-26 28 17 

66.9 

16.9 

3.0 

1 1275 + 0933 

11 27 31.9 

+ 9 33 07 

0.3: 

0.6 

3.7 

10.2 

1 1463 - 3304 

11 46 23.6 

-33 04 02 

0.2 

0.2 

0.9 

11277 -0243 

11 27 45.9 

- 2 43 40 

15.2 

3.8 

0.5 

1.0 

11464+ 1451 

11 46 28.9 

+ 14 51 07 

6.9 

2.1 

1.1 

11278 + 1841 

11 27 52.6 

+ 18 41 10 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

11465 + 5621 

11 46 35.1 

+ 56 21 55 

0.2 

0.2 

0.5 

11284 + 2044 

11 28 24.4 

+ 20 44 39 

ft 2 

0.3 

0.6 

1.7 

11466-4128 

11 46 41.1 

-41 28 47 

119.5 

45.8 

6.4 

11284 + 6936 

11 28 27.8 

+ 69 36 21 

54.3 

13.9 

2.2 

1.0 

11467-0301 

11 46 42.5 

- 3 01 57 

9.0 

3.9 

0.6 

11287-0401 

11 28 47.2 

- 4 01 26 

6.4 

2.3 

0.5 

0.9 

11473 - 2718 

11 47 19.4 

-27 18 17 

38.1 

16.9 

2.4 

11288 +0901 

11 28 52.3 

+ 9 01 37 

5.0 

1.7 

0.4 

1.0 

11474+ 1518 

11 47 26.9 

+ 15 18 10 

0.2 

0.8 

0.4 

11289-6333 

11 28 57.4 

-63 33 34 

2.0 

3.7 

16.8 

155.3 

11478- 5654 

11 47 48.4 

-56 54 12 

6.8 

60.9 

53.6 

11290 - 3001 

11 29 02.7 

-30 01 53 

0.4 

0.7 

10.1 

23.6 

11481 +0202 

11 48 07.5 

+ 2 02 38 

5.2 

1.2 

0.3 

11291 - 1206 

11 29 09.5 

-12 06 20 

22.4 

7.9 

1.2 

1.3 

11481 + 5206 

11 48 07.8 

+ 52 06 09 

0.2 

0.2 

0.5 

11294-5909 

11 29 26.9 

-59 09 59 

5.7 

3.8 

20.5: 

19.3 

11482 + 5141 A 

11 48 13.1 

+ 51 41 24 

4.1 

1.1 

ft 6 

11294+ 1825 

11 29 28.0 

+ 18 25 47 

4.2 

0.9 

ft 4 

1.0 

11483 + 2126 

11 48 18.9 

+ 21 26 31 

0.2 

0.2 

0.4 

11294 - 5914 

11 29 29.9 

-59 14 24 

1.9 

0.5 

2.3 

19.3 

11484 + 5521 

11 48 27.8 

+ 55 21 29 

0.2 

0.2 

0.8 

11295-6541 

11 29 30.9 

-65 41 39 

0.9 

6.0 

3.3 

6.1 

11485 - 1055 

11 48 32.8 

-10 55 47 

81.7 

31.1 

5.5 

11298 + 5320 

11 29 50.6 

+ 53 20 28 

0.3 

0.6 

0.8 

2.8 

11486-4453 

11 48 37.7 

-44 53 42 

10.9 

2.5 

0.5 

11298 + 5313 

11 29 52.4 

+ 53 13 45 

0.2 

0.2: 

0.7 

1.3 

11490 + 0709 

11 49 00.5 

+ 7 09 15 

1.9 

0.6: 

0.3 

11299 — 2628 

11 29 54.1 

-26 28 16 

11.3 

2.9 

0.5: 

1.0 

11491 +4857 

11 49 10.4 

+48 57 40 

0.2 

0.4 

2.6 

11299 - 6508 

11 29 54.6 

-65 08 35 

0.9 

0.4 

0.9 

10.2 

11492 - 6052 

11 49 13.5 

-60 52 42 

35.3 

21.1 

3.7 

11302-0733 

11 30 15.0 

- 7 33 04 

3.5 

0.9 

0.6 

1.0 

11492-0528 

11 49 17.0 

- 5 29 00 

0.5 

0.4 

0.3 

1 1 304 - 3048 

11 30 25.3 

-30 48 41 

16.4 

4.2 

0.7: 

1.7 

11497 - 2637 

11 49 47.5 

-26 37 43 

0.2 

0.2 

1.2 

11305 - 3134 

11 30 31.3 

-31 34 49 

11.6 

2.7 

0.5: 

1.0 

11500-0211 

11 50 05.3 

- 2 11 35 

0.2 

0.3 

0.9 

11306+4718 

11 30 37.3 

+47 18 16 

0.2 

0.2 

2.6 

15.5 

11501 +0200 

11 50 11.6 

+ 2 00 56 

0.2 

0.2 

0.7 

11308 +6209 

1 1 30 51.8 

+ 62 09 49 

0.2 

0.2 

0.9 

2.3 

11501 -0719 

11 50 11.7 

- 7 19 08 

53.4 

22.5 

4.0 

11308 - 1020 

11 30 52.4 

-10 20 26 

57.4 

21.9 

4.8 

1.3 

11503 - 3337 

11 50 22.9 

-33 37 50 

0.6 

0.2 

ft 4 

11309-5649 

11 30 56.4 

-56 49 38 

0.3 

5.6 

9.1 

4.3 

11506- 3851 

11 50 40.2 

-38 51 10 

0.5 

2.3 

33.9 

11310 + 0246 

11 31 01.7 

+ 2 46 35 

5.1 

1.3 

ft 4 

0.9 

11507 + 2101 

11 50 46.1 

+ 21 01 41 

0.2 

0.2 

0.8 

11320-3233 

11 32 01.8 

-32 33 31 

1.1 

0.3: 

0.4 

1.0 

11510-0342 

11 51 04.7 

- 3 42 51 

0.3 

0.5 

1.4 

11325-6030 

11 32 31.4 

-60 30 37 

7.5 

1.9 

09: 

44.8 

11510 + 4808 

11 51 05.1 

+48 08 15 

0.6 

0.9 

10.4 

11325 — 4851 

11 32 32.2 

-48 51 37 

2.5 

0.6 

0.4 

4.9 

11511 + 2339 

11 51 06.4 

+ 23 39 35 

0.3 

0.2 

1.0 

11330 + 7048 

11 33 00.5 

+70 48 50 

0.6 

0.9 

7.0 

17.4 

11511 + 5236 

11 51 11.8 

+ 52 36 25 

0.2 

0.2 

2.8 

11330+5448 

11 33 03.3 

+ 54 48 09 

0.2 

0.2 

1.9 

3.3 

11512 + 5358 

11 51 13.1 

+ 53 58 20 

4.5 

1.1 

ft 4 

11331 +6935 

11 33 09.4 

+69 35 57 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

11514-2017 

11 51 28.1 

-20 17 24 

0.2 

0.2 

1.4 

11331 — 1418 

11 33 10.7 

-14 18 59 

7.8 

10.2 

9.0 

5.8 

11515 + 0509 

11 51 31.2 

! + 5 09 27 

1.3 

0.5 

0.3 

11334 — 6118 

11 33 25.1 

-61 18 05 

7.8 

3.2 

1.0: 

39.0 

11516-3037 

11 51 38.9 

-30 37 43 

3.5 

0.9 

0.4 

11334 — 6244 

11 33 27.9 

-62 44 32 

2.1 

1.4 

10.0 

137.0 

11523 -6257 

11 52 22.3 

-62 57 49 

0.8: 

0.9 

10.8 

11338 + 2152 

11 33 52.2 

+21 52 22 

4.2 

0.3: 

1.4 

2.3 

11524 + 0843 

11 52 28.9 

i + 8 43 22 

2.2 

0.6 

0.3 

11339 + 5507 

1 1 33 55.4 

+55 07 39 

0.2 

0.4 

0.5 

1.6: 

11525 - 5858 

11 52 30.6 

-58 58 30 

23.0 

9.5 

1.5 

1 1340 + 5434 

1 1 34 02.7 

+54 34 29 

0.2 

0.2: 

1.4 

5.3 

11531 - 2812 

11 53 08.4 

-28 12 01 

4.9 

1.3 

0.4 

11340 — 6102 

11 34 05.3 

-61 02 30 

11.9 

5.7 

1.4 

38.8 

11531 + 5535 

11 53 08.5 

+ 55 35 53 

0.2 

0.2: 

1.0 

11341 —0931 

11 34 07.6 

- 9 31 21 

0.5 

0.2 

0.3 

1.0 

11533+0701 

11 53 22.9 

+ 7 01 33 

0.2 

0.4 

1.7 

11342 + 2015 

11 34 17.2 

+20 15 02 

0.2 

0.5 

1.9 

4.2 

11536+ 1600 

11 53 38.5 

+ 16 00 26 

7.3 

1.7 

0.4 

11343 +0948 

11 34 19.9 

+ 9 48 21 

13.0 

4.9 

0.7 

1.0 

11538 + 5524 

11 53 51.9 

+ 55 24 10 

0.4 

0.8 

6.8 

11343 -0032 

11 34 23.9 

- 0 32 52 

7.6 

1.7 

0.3 

0.9 

11538 + 5808 

11 53 54.0 

+ 58 08 59 

64.5 

26.0 

4.2 

11344 + 1550 

11 34 28.1 

+ 15 50 36 

0.2 

0.2 

0.4 

1.2 

11541 +4836 

11 54 06.3 

+48 36 44 

0.2 

0.3 

1.3 

11345 + 7752 

11 34 35.6 

+77 52 24 

4.6 

1.1 

0.4 

1.0 

11543 —6305 

11 54 20.9 

-63 05 09 

1.6 

1.2 

40.0 

11346 + 6228 

11 34 37.5 

+62 28 22 

4.7 

1.3 

0.4 

1.2 

11547 + 2528 

11 54 46.2 

+ 25 28 24 

0.2 

0.4 

4.7 

11350 + 4809 

11 35 05.0 

+48 09 54 

0.2 

0.2 

2.4 

7.1 

11547-7904 

11 54 46.3 

-79 04 45 

0.5 

1.7 

6.7 

11352 + 0436 

11 35 13.6 

+ 4 36 04 

5.7 

2.5 

0.3 

0.9 

11549 + 3237 

11 54 56.2 

+ 32 37 01 

0.2 

0.2 

2.5 

11355 + 0909 

11 35 35.8 

+ 9 09 35 

1.4 

0.3 

0.3 

1.0 

11549 + 5339 

11 54 58.2 

+ 53 39 01 

0.2 

0.2 

0.8: 

11356 + 1223 

11 35 38.4 

+ 12 23 17 

0.2 

0.3 

1.4 

1.7 

11551 +0715 

11 55 11.6 

+7 15 13 

1.0 

0.5 

0 .J 

11356 — 3235 

11 35 40.6 

-32 35 10 

0.2 

0.3: 

3.2 

5.2 

11551 —0953 

11 55 11.8 

- 9 53 54 

0.4 

0.3 

1.1 

11358 + 0824 

11 35 53.3 

+ 8 24 39 

62.3 

15.6 

2.7 

1.1 

11555 + 2809 

! 11 55 30.9 

+ 28 09 19 

0.2 

0.4 

3.5 

11359 + 6849 

11 35 55.3 

+ 68 49 22 

0.2 

ft 6 

0.5: 

1.3 

11556 + 0345 

11 55 39.3 

+ 3 45 42 

6.7 

1.7 

0.3 

1 1360 + 4523 

11 36 03.6 

+45 23 15 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

11559 + 4413 

11 55 56.0 

+44 13 35 

0.2 

0.2: 

5.0 

11361 — 6309 

11 36 08.1 

-63 09 29 

1.5 

7.2 

47.4 

65.8 

11560 + 4732 

11 56 02.1 

+47 32 09 

0.2 

0.2 

1.6 

11362 + 2115 

11 36 14.7 

+21 15 35 

0.2 

0.5 

1.9 

2.3 

11563 + 7719 

11 56 23.1 

+77 19 42 

6.3 

2.6 

0.5 

11363 +0351 

11 36 21.2 

+ 3 51 33 

0.2 

0.3 

0.5 

0.9 

11568 - 2946 

11 56 49.0 

-29 46 56 

3.5 

0.8 

0.4 

1 1365 — 3727 

11 36 33.6 

-37 27 46 

0.8 

2.4 

3.3 

4.9 

11568 + 0206 

11 56 50.1 

+ 2 06 20 

1.8 

0.6 

0.3 

1 1 366 + 4647 

11 36 38.7 

+46 47 33 

0.2 

0.2 

1.0 

2.3 

11570-4620 

11 57 00.6 

-46 20 57 

0.3 

0.5 

0.4 

11368 — 6312 

11 36 51.6 

-63 12 09 

13.1 

167.1 

1287.0 

3404.0 

11574 - 5819 

11 57 25.6 

-58 19 19 

2.8 

0.6 

0.4 

11369 - 6835 

11 36 54.1 

-68 35 31 

0.7 

6.1 

1.7 

2.0 

11575 + 1941 

11 57 30.8 

+ 19 41 53 

14.6 

3.5 

0.6 

11371 — 6507 

11 37 09.3 

-65 07 11 

5.5 

1.4 

1.1 

10.8 

11575 + 8559 

11 57 30.9 

+ 85 59 54 

0.3 

0.3 

0,4 

11371 — 7216 

11 37 11.8 

-72 17 00 

14.9 

6.4 

1.9 

1.3: 

11577 + 8107 

11 57 43.7 

+ 81 07 49 

11.5 

2.8 

0.5 

11372 — 1620 

11 37 17.7 

- 16 20 30 

15.4 

4.1 

0.6 

2.4 

11577 - 0954 

11 57 47.1 

- 9 54 23 

15.1 

6.4 

0.9 

1 1 373 +■ 6830 

11 37 23.4 

+68 30 01 

3.3 

0.8 

ft 4 

1.0 

11578 - 5450 

11 57 50.1 

-54 50 32 

10.1 

3.0 

0.9 

1 1376 + 1537 

11 37 37.6 

+ 15 37 08 

0.3 

0.4 

4.7 

11.4 

11579 + 2021 

11 57 59.0 

+20 21 15 

0.3 

0.2 

0.9: 

11377 — 2959 

11 37 44.1 

-29 59 09 

7.3 

3.3 

0.6 

1.0 

11583 — 5548 

11 58 22.6 

-55 48 50 

1.1 

0.2 

0.4 

1 1377 — 2813 

11 37 46.3 

-28 13 07 

3.8 

1.0 

ft 4 

1.0 

11588+ 1340 

11 58 50.5 

+ 13 40 52 

2.1 

0.3 

0.5: 

11378 + 1128 

11 37 53.6 

+ 11 28 23 

3.2 

1.0 

0.4 

1.0 

11588 + 6210 

11 58 52.5 

+ 62 10 35 

0.2 

0.2 

0.5 

11381 + 2243 

11 38 07.6 

+ 22 43 16 

0.2 

0.2 

2.7 

5.7 

11593 - 1835 

11 59 19.6 i 

-18 35 53 

1.2 

3.9 

38.8 

11381 + 2137 

11 38 11.1 

+ 21 37 49 

2.8 

0.5 

ft 4 

1.0 

11593-6255 

11 59 22.7 

-62 55 36 

1.4 

0.7 

4.2 

1 1382 + 1321 

11 38 13.7 

+ 13 21 18 

5.2 

1.4 

0.4 

1.0 

12000 + 0820 

12 00 01.4 

+ 8 20 57 

3.7 

0.9 

0.3 

1 1385 — 5517 

11 38 33.9 

-55 17 49 

92.6 

138.3 

192.9 

102.6 

12000 + 6439 

12 00 04.4 

+ 64 39 13 

0.2 

0.2 

1.7 

11386 + 47 5 8 

11 38 36.3 

+ 47 58 07 

0.2 

0.2 

2.4 

5.4 

12003 -0724 

12 00 18.6 

- 7 24 22 

3.4 

1.0 

0.3 

1 1386 — 2855 

11 38 37.2 

-28 55 04 

0.4 

0.6 

0.4 

1.2 

12004-6302 

12 00 27.1 

-63 02 02 

1.5 

1.4 

11.5 

11390+ 5527 

11 39 01.1 

+ 55 27 01 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

12005 + 4448 

12 00 35.9 

+ 44 48 36 1 

0.7 

1.4 

8.1 

1 1 390 + 3845 

11 39 01.4 

+ 38 45 14 

3.6 

1.6 

0.4 

1.0 

12009 + 2957 

12 00 59.2 

+ 29 57 30 

6.4 

1.5: 

0.4 

1 1390 + 1614 

11 39 05.1 

+ 16 14 33 

0.2 

0.6 

1.6 

2.4 

12010 - 3207 

12 01 04.3 

-32 07 53 

7.1 

2.8 

0.5 

1 1 392 — 3213 

11 39 13.5 

-32 13 17 

9.1 

2.1 

0.4: 

1.1 

12015 + 3210 

12 01 30.4 

+ 32 10 27 

0.2 

0.3: 

2.5 

1 1 394 — 6308 

11 39 27.3 

-63 08 18 

19.2 

9.3 

89.6 ' 

243.0 

12016 + 1843 

12 01 37.1 

+ 18 43 22 

0.2 

0.3 

3.5 

1 1 396 + 0036 

11 39 38.5 

+ 0 36 42 

0.2 

0.8 

3.8 

4.3 

12016+ 1903 

12 01 41.6 

+ 19 03 40 

21.2 

11.2 

2.2 

1 1 396 + 6701 

11 39 41.7 

+ 67 01 22 

4.8 

1.1 

0.4 

1.0 

12017 + 0512 

12 01 45.1 

+ 5 12 37 

3.2 

0.7 

0.3 

1 1404 — 0803 

11 40 25.9 

- 8 03 29 

0.2 

0.2 

0.9 

1.6 

12020 + 0254 

12 02 01.6 

+ 2 54 00 

30.4 

| 18.3 

3.0 

1 1407 + 2410 

11 40 44.0 

+24 10 48 

0.2 

0.3 

1.2 

2.5 

12022 — 6143 

12 02 13.0 

-61 43 25 

10.5 

5.0 

4.0 

1 1408 — 2719 

11 40 49.8 

-27 19 23 

0.2 

0.2 

2.7 

4.8 

12023 + 5240 

12 02 21.3 

+ 52 40 29 

0.4 

1 0.2 

0.8 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 >un 

25jim 

60/im 

lOO^KI 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 jm 

25 jim 

60 jitn 

100 Jim 

12024 - 6503 

12 02 29 0 

-65 03 57 

0.7 

0.4 

ft 9 

12.0 

12200 + 3010 

12 20 02.4 

+ 30 10 17 

0.2 

0.3 

3.7 

7.2 

12026 - 1 - 0900 

12 02 39.9 

+ 9 00 36 

7.8 

1.9 

0.3 

1.3 

12202 - 6344 

12 20 12.2 

-63 44 48 

0.5 

0.6 

3.0 

98.1 

12026 4 - 1238 

12 02 40.2 

+ 12 38 30 

1.1 

0.5 

0.4 

1.0 

12203 - 7513 

12 20 21.0 

-75 13 31 

18.9 

5.3 

1.3 

1.5 

12028 + 5037 

12 02 49.3 

+ 50 38 00 

0 . 3 : 

0.5 

5.4 

14.2 

12204 + 1605 

12 20 24.7 

+ 16 05 44 

0.7 

1.3 

17.9 

56.5 

12030-0534 

12 03 01.1 

- 5 34 02 

7.6 

1.9 

0.4 

ft 9 

12205 + 0531 

12 20 33.3 

+ 5 31 34 

0.2 

0.3 

0 . 4 : 

1.8 

12030 4 - 5049 

12 03 01.7 

+ 50 49 07 

0.5 

1.1 

16.9 

50.6 

12206 - 6221 

12 20 40.2 

-62 21 39 

17.3 

15.4 

11.6 

117.0 

12030 4 - 6902 

12 03 03.1 

+ 69 02 12 

4.1 

1.0 

0.4 

2.3 

12207 - 6019 

12 20 42.6 

-60 19 21 

4.7 

2.1 

0 . 7 : 

20.6 

12031 - 3216 

12 03 08.5 

-32 16 11 

0.2 

0.2 

2.8 

6.3 

12207 - 1132 

12 20 44.7 

-11 32 10 

11.2 

3.0 

0 . 4 : 

1.7 

12033 - 1414 

12 03 20.1 

-14 14 54 

0.2 

0.2 

1.4 

4.5 

12208 - 6121 

12 20 51.9 

-61 21 05 

0.6 

0.2 

3.1 

57.1 

12034 4 - 4745 

12 03 28.5 

+47 45 26 

0.2 

0.3 

4.0 

19.6 

12211 + 8426 

12 21 09.1 

+ 84 26 46 

0.2 

0.2 

0.5 

4.6 

12036 4-4951 

12 03 36.2 

+ 49 51 38 

0.4 

0.8 

8.4 

20.3 

12211 - 3003 

12 21 10.9 

-30 03 31 

5.9 

1.2 

0.4 

1.0 

12038 4 - 5259 

12 03 50.8 

+ 52 59 21 

1.4 

6.8 

47.0 

67.2 

12211 +- 1245 

12 21 11.2 

+ 12 45 25 

0.4 

0.3 

0.4 

0 - 9 : 

12042 - 6420 

12 04 15.2 

-64 20 03 

2.1 

0.5 

1.4 

12.1 

12214 + 4059 

12 21 25.2 

+ 40 59 51 

3.6 

0.9 

0.4 

7.0 

12042-3140 

12 04 17.1 

-31 40 19 

0.2 

0.7 

7.1 

11.9 

12215 - 3521 

12 21 33.8 

-35 21 27 

25.5 

10.3 

1.5 

1.4 

12043 - 5904 

12 04 20.0 

-59 04 46 

1.8 

1.3 

2.2 

24.5 

12216 + 5150 

12 21 36.1 

+ 51 50 20 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

12046-0629 

12 04 41.1 

- 6 29 16 

86.5 

36.0 

4.5 

1.7 

12216 + 0614 

12 21 38.4 

+ 6 14 57 

5.7 

1.5 

0.3 

1.0 

12050 4 - 0258 

12 05 03.6 

+ 2 58 17 

0.2 

ft 7 

1.8 

5.3 

12216 + 3147 

12 21 41.1 

+ 31 47 58 

0.6 

0.2 

0.4 

1.5 

12053 4 - 6739 

12 05 19.2 

+ 67 39 38 

0.4 

0.2 

0.5 

1.0 

12218-4909 

12 21 52.3 

-49 09 47 

8.8 

2.4 

0.7 

1.2 

12054 - 5022 

12 05 27.7 

-50 22 52 

0.4 

0.2 

1 . 1 : 

1.2 

12219 - 1830 

12 21 56.6 

-18 30 41 

0 . 4 : 

9 . 2 : 

8.9 

6.5 

12055 4 - 6527 

12 05 35.0 

+ 65 27 20 

0.3 

0.2 

0.6 

1.3 

12219 - 2802 

12 21 57.0 

-28 02 32 

1.1 

0.4 

0.4 

0.9 

12055 4 - 1039 

12 05 35.2 

+ 10 39 37 

0.2 

0.2 

0.4 

1.4 

12219 + 6743 

12 21 59.8 

+ 67 43 01 

0.2 

0.2 

1.1 

1.6 

12056 4-0309 

12 05 37.4 

+ 3 09 26 

0.4 

1.2 

5.8 

10.6 

12219 - 0445 

12 22 00.0 

- 4 45 23 

8.4 

4.4 

0.9 

1 . 0 : 

12057 - 5026 

12 05 44.8 

-50 26 36 

15.4 

8.5 

3.3 

2.4 

12221 + 3939 

12 22 08.1 

+ 39 39 31 

0 . 3 : 

0.7 

5.9 

11.1 

12057 - 6355 

12 05 47.5 

-63 55 26 

0.2 

1.1 

2.8 

64.8 

12223 + 0743 

12 22 20.5 

+ 7 43 23 

0.2 

0.4 

0.9 

2.7 

12060 4-7705 

12 06 01.8 

+ 77 05 02 

0.2 

0.2 

0.8 

2.4 

12224 + 1309 

12 22 29.8 

+ 13 10 00 

0.4 

0.4 

0.4 

1.3 

12063 -6259 

12 06 23.0 

-62 59 14 

50.1 

407.0 

1819.0 

2233.0 

12226 + 0102 

12 22 40.6 

+ 1 02 47 

91.6 

28.6 

5.6 

1.6 

12063 - 3625 

12 06 23.9 

-36 25 30 

0.2 

0.4 

2.7 

4.8 

12226 + 5703 

12 22 41.0 

+ 57 03 09 

15.1 

3.9 

0.5 

7.0 

12066 4-2927 

12 06 37.3 

+ 29 27 18 

0.2 

0.7 

0.7 

2.0 

12227 + 5446 

12 22 47.8 

+ 54 46 57 

0.2 

0 . 2 : 

2.2 

4.0 

12066 4 - 1727 

12 06 39.2 

+ 17 27 59 

3.8 

0.9 

ft 4 

1.0 

12228 + 1017 

12 22 48.0 

+ 10 17 45 

0.5 

0.3 

0.6 

3.1 

12067 4-4720 

12 06 43.2 

+47 20 05 

0.2 

0.2 

0.6 

2.2 

12228 + 1644 

12 22 53.0 

+ 16 44 51 

0.3 

1.0 

8.5 

11.9 

12067 - 6332 

12 06 44.8 

-63 32 30 

8.6 

2.4 

6.4 

112.8 

12230 - 5943 

12 23 00.8 

-59 43 30 

134.8 

62.1 

11.3 

20.5 

12067 - 4508 

12 06 47.6 

-45 08 53 

5.3 

11.0 

5.5 

2.0 

12231 +0050 

12 23 08.8 

+ 0 50 59 

0.3 

1.0 

4.5 

5.9 

12072 4-0827 

12 07 13.8 

+ 8 27 21 

0.6 

0.3 

0.3 

1.0 

12231 +0729 

12 23 09.3 

+ 7 29 44 

0.2 

0.3 

1.7 

4.9 

12074 4 - 4644 

12 07 28.0 

+ 46 44 09 

0.2 

0.2 

1.4 

3.6 

12232 + 1256 

12 23 14.4 

+ 12 56 23 

1.0 

3.5 

10.7 

17.2 

12075 - 2220 

12 07 32.1 

-22 20 25 

40.9 

10 . 1 : 

1 . 8 : 

1.2 

12233 + 3917 

12 23 23.2 

+ 39 17 45 

3.1 

0.8 

0 .J 

7.0 

12076-2927 

12 07 40.8 

-29 27 48 

0.2 

0.2 

0 . 5 : 

2.3 

12234 + 1829 

12 23 25.1 

+ 18 29 23 

0.3 

0.2 

0.9 

4.1 

12077 4 - 1947 

12 07 47.9 

+ 19 47 24 

6.0 

2.0 

0 . 4 : 

1.0 

12238 - 5208 

12 23 53.3 

-52 08 47 

0.6 

0.2 

0.4 

1.2 

12080 4 - 3040 

12 08 01.7 

+ 30 40 47 

0.2 

0.2 

1.2 

2.3 

12238 + 2732 

12 23 53.7 

+ 27 32 46 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

12080 - 2449 

12 08 03.4 

-24 49 24 

4.2 

1.5 

0 . 4 : 

1.1 

12239 + 3129 

12 23 57.8 

+ 31 29 58 

1.5 

1.8 

25.8 

67.1 

12080 4 - 1618 

12 08 04.8 

+ 16 18 38 

0 . 3 : 

0.5 

4.1 

9.1 

12242 + 0811 

12 24 13.3 

+8 11 47 

0.2 

0.4 

0.9 

2.7 

12081 4 - 1809 

12 08 11.2 

+ 18 09 08 

0.8 

0.9 

0.5 

1.5 

12242 + 0909 

12 24 14.4 

+ 9 09 18 

0.2 

0.3 

0.4 

1.8 

12085 4 - 5045 

12 08 34.4 

+ 50 45 39 

0 . 4 : 

0 . 5 : 

10.8 

42.2 

12243 - 0036 

12 24 22.1 

- 0 36 14 

0.9 

9.6 

43.5 

32.9 

12085 - 6409 

12 08 34.4 

-64 09 26 

22.1 

7.1 

2.1 : 

14.5 

12244 + 1519 

12 24 24.6 

+ 15 19 27 

0.5 

1.4 

7.6 

17.3 

12089 - 6328 

12 08 54,6 

-63 28 51 

2.8 

1.1 

6.4 

88.7 

12244 + 2832 

12 24 26.8 

+ 28 32 44 

8.5 

1.8 

0.4 

1.1 

12089 - 2647 

12 08 58.7 

-26 47 36 

4.3 

1.2 

0.4 

0.9 

12246 + 0941 

12 24 40.7 

+ 9 41 37 

02 

0.5 

3.1 

5.8 

12090 - 5205 

12 09 01.1 

-52 05 20 

0.6 

0.2 

0.4 

1.4 

12250 + 3658 

12 25 00.9 

+ 36 58 35 

0.2 

0.2 

0.8 

1.5 

12092 4 - 5719 

12 09 15.7 

+ 57 19 57 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

12251 + 1321 

12 25 07.6 

+ 13 21 25 

0.2 

0.7 

2.0 

3 . 9 : 

12093 4 - 2608 

12 09 18.9 

+ 26 08 57 

5.5 

1.3 

0.4 

2.4 

12251 +0853 

12 25 09.0 

+ 8 53 16 

0.8 

0.3 

0.4 

1.0 

12099 4 - 1224 

12 09 57.3 

+ 12 24 25 

0.2 

0.3 

0.4 

1.2 

12252 + 5559 

12 25 13.0 

+ 55 59 18 

11.0 

2.6 

0.5 

1.0 

12099 4-2926 

12 09 58.9 

+ 29 26 47 

0.3 

0.5 

5.3 

10.7 

12252 + 1317 

12 25 13.8 

+ 13 17 05 

0.2 

0.2 

4.0 

10.4 

12100-6952 

12 10 04.1 

-69 52 23 

1.2 

0.3 

0 . 5 : 

1.0 

12259 + 1721 

12 25 58.3 

+ 17 21 41 

0.2 

0.2 

1.1 

6.8 

12102 + 1108 

12 10 12.6 

+ 11 08 21 

0.2 

ft 3 

1.5 

8.0 

12262 + 2305 

12 26 12.2 

+ 23 05 52 

0.2 

0.3 

0.4 

1.5 

12104-4955 

12 10 27.4 

-49 55 39 

44.3 

16.9 

3.0 

1.1 

12262 - 4735 

12 26 13.8 

-47 35 46 

0.7 

0 . 2 : 

0.4 

7.7 

12106-3350 

12 10 37.2 

-33 50 52 

74.6 

24.4 

4.0 

1.6 

12264 + 0350 

12 26 25.4 

+ 3 50 45 

0.2 

0.6 

4.7 

9.4 

12110-3412 

12 11 02.5 

-34 12 55 

0.3 

0.3 

1.6 

2.7 

12264 + 1415 

12 26 28.0 

+ 14 15 19 

0.2 

0.3 

1.7 

4.1 

12112 4 - 1342 

12 11 14.7 

+ 13 42 10 

0.2 

0 . 4 : 

3.2 

8.3 

12265 + 0219 

12 26 32.6 

+ 2 19 46 

0.5 

0.9 

2.1 

2.7 

12112 4 - 1510 

12 11 16.1 

+ 15 10 35 

0.3 

0.4 

5.0 

18.3 

12265 - 0349 

12 26 35.1 

- 3 49 57 

8.2 

2.6 

0.5 

0.9 

12114-0917 

12 11 27.2 

- 9 17 31 

0.2 

0.3 

0.8 

1.9 

12265 - 0209 

12 26 35.4 

- 2 09 10 

8.4 

2.1 

0.4 

0.9 

121 16 4 - 5448 

12 11 41.3 

+ 54 48 10 

0.8 

4.3 

22.5 

25.2 

12266 - 3759 

12 26 41.5 

-37 59 20 

3.9 

1.0 

0 . 4 : 

1.0 

12118 - 5115 

12 11 52.6 

-51 15 13 

24.0 

9.5 

3.6 

1.9 

12269 + 0901 

12 26 55.5 

+ 9 01 37 

0.2 

0.3 

1.1 

2.9 

12120-0545 

12 12 02.1 

- 5 45 25 

13.4 

7.6 

1.3 

1.6 

12269 + 3143 

12 26 57.5 

+ 31 43 32 

0.4 

0.6 

0.4 

1.4 

12123 - 5432 

12 12 20.4 

-54 32 34 

15.2 

4.8 

0.8 

7.6 

12269 - 3950 

12 26 59.6 

-39 50 49 

0.2 

0.3 

2.7 

2.6 

12126-6322 

12 12 38.7 

-63 22 32 

6.4 

4.6 

1.2 

115.2 

12272 -4127 

12 27 15.5 

-41 27 27 

18.3 

4.1 

0.6 

2.9 

12126 4 - 2056 

12 12 42.0 

+ 20 56 05 

0.2 

0.2 

0 . 7 : 

1.9 

12272 - 1614 

12 27 16.5 

-16 14 21 

2.6 

0.6 

0.3 

7.0 

12127-6244 

12 12 42.3 

-62 44 39 

77.8 

718.1 

4269.0 

8289.0 

12273 - 4239 

12 27 19.4 

-42 39 14 

6.1 

1.6 

0.4 

7.0 

12127 4 - 1318 

12 12 44.1 

+ 13 18 01 

0.2 

0.3 

0.5 

2.4 

12274 + 1237 

12 27 26.0 

+ 12 37 36 

0.2 

0.2 

0.5 

1.5 

12127 4 - 7028 

12 12 46.7 

+ 70 28 35 

3.0 

0.7 

ft 4 

1.0 

12275 + 1354 

12 27 33.1 

+ 13 54 28 

0.3 

0.5 

0.5 

1.0 

12129 4-5718 

12 12 57.8 

+ 57 18 36 

2.4 

0.5 

0.4 

1.0 

12276 + 1810 

12 27 36.4 

+ 18 10 20 

8.5 

2.3 

0.5 

7.0 

12129-3124 

12 12 58.4 

-31 24 46 

4.2 

1.3 

0.5 

1.1 

12276 - 6435 

12 27 38.5 

-64 35 29 

2.0 

27.7 

22.7 

14.9 

12130 4 - 1411 

12 13 02.7 

+ 14 11 11 

0.4 

0 . 6 : 

6 . 5 : 

16.1 

12276 - 2325 

12 27 39.6 

-23 25 08 

11.4 

2.8 

0.5 

0.9 

12131 4 - 3636 

12 13 09.3 

+ 36 36 02 

0.3 

1.7 

14.2 

24.7 

12277 + 3146 

12 27 43.4 

+ 31 46 48 

16.3 

6.0 

0.9 

7.0 

12132 - 1715 

12 13 13.1 

-17 15 52 

2.9 

0.6 

0.4 

1.0 

12277+0441 

12 27 47.8 

+ 4 41 34 

249.2 

101.9 

18.8 

7.3 

12132 4-4824 

12 13 15.7 

+48 24 42 

0.2 

02 

1.0 

2.4 

12279 + 6928 

12 27 55.3 

+ 69 28 39 

37.7 

9.3 

1.5 

1.0 

12133 4 - 7249 

12 13 20.5 

+ 72 49 49 

1.8 

0.4 

0.4 

1.0 

12281 +4155 

12 28 08.1 

+41 55 24 

1.1 

3.2 

39.5 

76.7 

12133 4 - 1325 

12 13 22.0 

+ 13 25 44 

0.3 

0.3 

0.9 

7.4 

12282 + 1240 

12 28 15.6 

+ 12 40 20 

0.4 

0.3 

0.4 

1.1 

12137 4809 

12 13 42.5 

+48 09 44 

0.2 

0.2 

1.5 

6.7 

12283 - 5650 

12 28 22.8 

-56 50 10 

865.0 

221.6 

35.6 

15.6 

12138 4 - 2413 

12 13 48.8 

+ 24 13 25 

3.9 

0.8 

0.4 

1.0 

12286 — 2600 

12 28 39.1 

-26 00 42 

0.2 

0.8 

4.1 

6.5 

12139 4 - 3320 

12 13 59.2 

+ 33 20 26 

5.2 

1.2 

0.4 

1.0 

12288 + 0752 

12 28 48.5 

+ 7 52 52 

4.6 

1.2 

0.4 

7.0 

12144 4 - 2801 

12 14 24.6 

+ 28 01 10 

4.6 

1.2 

0.4 

1.0 

12290 + 5814 

12 29 02.4 

1 58 14 23 

02 

0.6 

3.8 

6.5 

12146 4 - 1536 

12 14 38.7 

+ 15 36 03 

0 . 3 : 

0.7 

2.7 

88 

12291 +0412 

12 29 07.0 

+4 12 29 

0.2 

0.7 

3.5 

9.6 

12148 -6741 

12 14 49.5 

-67 41 00 

192.4 

48.6 

8.1 

4.0 

12291 + 1707 

12 29 08.2 

+ 17 07 48 

0.2 

0.2 

1.1 

3.7 

12150 4 - 3804 

12 15 00.5 

+ 38 04 44 

0.3 

0.2 

0.4 

2.9 

12294-7151 

12 29 26.8 

-71 51 24 

0.8 

0.2 

0.4 

1.4 

12150 4 - 5328 

12 15 01.7 

+ 53 28 11 

3.5 

0.8 

0.4 

1.1 

12294 + 1441 

12 29 28.2 

+ 14 41 28 

0.7 

0.9 

13.9 

54.3 

12158 - 2031 

12 15 51.2 

-20 31 56 

2.5 

0 . 6 : 

0.5 

1.0 

12295 + 4345 

12 29 34.6 

+43 45 30 

4.1 

1.2 

0.4 

7.0 

12159 4 - 3005 

12 15 55.9 

+ 30 05 24 

0.4 

1.3 

4.0 

4.0 

12298 - 5754 

12 29 52.6 

-57 54 57 

140.6 

76.0 

17.8 

16.6 

12162 4 - 1441 

12 16 17.2 

+ 14 41 38 

1.0 

1.3 

22.8 

71.2 

12305+0731 

12 30 35.6 

+ 7 31 33 

9.7 

3.6 

0.6 

1.0 

12163 - 5451 

12 16 18.3 

-54 51 54 

18.3 

4.5 

0.7 

1.7 

12306 + 3222 

12 30 38.8 

+ 32 22 06 

0.2 

0.2 

0.5 

2.0 

12166 + 0408 

12 16 36.2 

+ 4 08 03 

0.4 

0.3 

0.7 

1.0 

12306 - 3423 

12 30 41.4 

-34 23 12 

11.1 

3.9 

0 . 5 : 

7.0 

12170 - 1858 

12 17 01.8 

-18 58 39 

28.2 

9.8 

1.3 

1.0 

12308 + 0856 

12 30 53.7 

+ 8 56 12 

0.3 

0.6 

3 . 7 : 

5.7 

12173 + 2953 

12 17 18.5 

+29 53 36 

0.3 

0.5 

4.1 

14.0 

12310 + 2443 

12 31 02.6 

+ 24 43 31 

5.1 

1.4 

0.4 

7.0 

12173 + 1152 

12 17 19.5 

+ 11 52 34 

4.7 

1.2 

ft 4 

7 . ft 

12311 +0926 

12 31 08.1 

+ 9 26 58 

0.2 

0.3 

1.2 

3.8 

12173 - 5839 

12 17 20.3 

-58 39 44 

4.1 

1.3 

0 . 6 : 

18.4 

12311 + 3331 

12 31 10.9 

+ 33 31 29 

2.4 

0.6 

0.4 

7.0 

12173 +4915 

12 17 20.5 

+49 15 46 

17.4 

3.8 

0.6 

1.0 

12313-0408 

12 31 18.2 

- 4 08 45 

1.4 

0.4 

0.3 

0.9 

12173 - 3541 

12 17 20.6 

-35 41 08 

0.3 

0.2 

2.2 

4.1 

12313 + 7003 

12 31 20.0 

+70 03 55 

4.1 

2.0 

0.6 

7.0 

12173 -0023 

12 17 21.3 

- 0 23 24 

1.3 

0.4 

0.3 

0.9 

12313 + 4137 

12 31 20.5 

+41 37 51 

3.3 

0.7 

0.4 

7.0 

12175 + 2933 

12 17 35.1 

+29 33 29 

0.2 

0.2 

0 . 6 : 

1.5 

12315 + 0758 

12 31 30.8 

+ 7 58 25 

0.3 

0 . 5 : 

5.8 

15.4 

12177-0843 

12 17 46.9 

- 8 43 22 

19.4 

9.7 

1.4 

7.0 

12315 +0255 

12 31 34.9 

+ 2 55 47 

1.0 

1.8 

25.5 

62.4 

12177 + 0539 

12 17 47.2 

+ 5 39 51 

0.2 

0.2 

0 . 5 : 

1 . 4 : 

1 23 1 7 - 2307 

12 31 43.3 

-23 07 05 

23.7 

5.3 

1.0 

0.9 

12177 + 0335 

12 17 47.7 

+ 3 35 26 

6.0 

1.4 

0.4 

7.0 

12317 + 8250 

12 31 44.9 

+ 82 50 24 

0.7 

7.1 

8.4 

4.2 

12180 + 6135 

12 18 03.5 

+ 61 35 14 

20.6 

10.2 

0.9 

7.0 

12317 + 0644 

12 31 46.4 

+ 6 44 38 

0.5 

0.8 

8.8 

15.1 

12181 + 1804 

12 18 11.1 

+ 18 04 14 

5.2 

1.2 

0.4 

7.0 

12318 + 0828 

12 31 48.3 

+ 8 28 16 

0.2 

0.6 

6.4 

20.8 

12182 - 1234 

12 18 15.8 

-12 34 32 

3.5 

0.8 

0.3 

7.0 

12318 + 0227 

12 31 52.7 

+ 2 27 57 

1 . 4 : 

3 . 4 : 

30.0 

44.0 

12183 - 1317 

12 18 20.6 

— 13 17 17 

3.7 

0.9 

0.3 

7.0 

12323 - 2033 

12 32 18.4 

-20 33 35 

17.3 

9.1 

1.5 

7.0 

12184 + 5808 

12 18 25.9 

+ 58 08 31 

6.5 

1.6 

0.4 

1.0 

12323 + 6348 

12 32 19.9 

+ 63 48 02 

0.2 

0.2 

1.0 

2.8 

12185 - 4856 

12 18 31.9 

-48 56 00 

5.9 

3.6 

1.0 

1.4 

12326 + 7017 

12 32 36.9 

+ 70 17 52 

10.6 

2.5 

0 . 4 : 

7.0 

12186 - 6200 

12 18 36.7 

-62 00 13 

0.7 

1.2 

7.7 

102.4 

12326 + 1839 

12 32 37.1 

+ 18 39 13 

4.6 

1.3 

0.8 

7.0 

12186 - 6007 

12 18 37.7 

-60 07 22 

32.4 

7.7 

2.1 

18.9 

12326 + 2209 

12 32 38.1 

+ 22 09 26 

2.8 

0.7 

0.4 

7.0 

12186 + 1839 

12 18 41.0 

+ 18 39 37 

0.2 

0 . 5 : 

4.5 

10.2 

12328 + 1446 

12 32 53.6 

+ 14 46 13 

1.8 

0.2 

1.2 

7.7 

12187 + 1147 

12 18 45.2 

+ 11 47 17 

0.2 

0.3 

2.7 

5.5 

12329 - 3938 

12 32 54.9 

-39 38 05 

0.4 

1.4 

4.5 

5.3 

12190 + 1452 

12 19 03.6 

+ 14 52 44 

0 . 4 : 

0 . 5 : 

4.1 

19.1 

12333 - 5319 

12 33 18.4 

-53 19 32 

5.4 

1.9 

0 . 4 : 

7.7 

12194 + 0444 

12 19 24.1 

+ 4 44 52 

0.4 

0.6 

23.2 

60.5 

12334-3141 

12 33 28.6 

-31 41 25 

3.0 

0.7 

0.4 

7.0 

12195 + 7535 

12 19 31.5 

+ 75 35 42 

0.2 

0.6 

0.4 

1.3 

12334 + 2814 

12 33 29.1 

+ 28 14 03 

0.4 

0.4 

5.2 

17.4 

12195 + 0919 

12 19 34.6 

+ 9 19 02 

0.2 

0.3 

0.8 

3.8 

12336 + 1935 

12 33 37.6 

+ 19 35 55 

0.2 

0.3 

1.2 

2.5 

12195 - 3312 

12 19 34.6 

-33 12 27 

0.3 

0.8 

6.2 

10.9 

12338 + 2615 

12 33 52.2 

+ 26 15 34 

0.8 

0 . 5 : 

5.9 

24 . 6 ; 

12196 - 6300 

12 19 37.9 

-63 00 37 

9.3 

14.1 

87.1 

196 . 8 : 

12340 + 1130 

12 34 02.3 

+ 11 30 55 

0.5 

0.9 

15 . 3 : 

i 46.6 

12196 + 0507 

12 19 41.7 

+ 5 07 58 

10.2 

2.7 

0.3 

7.0 

12341 + 5945 

12 34 07.0 

+ 59 45 41 

13.0 

5.4 

1.1 

[ 1.0 

12199 + 2607 

12 19 59.9 

+ 26 07 25 

2.2 

0.6 

0.5 

1.0 

12343 + 1326 

12 34 18.1 

+ 13 26 22 

0.3 

0.8 

7.0 

! 22.7 


E-23 


ORIGINAL PAGE IS 
Of! POOR QUALITY 



IRAS NAME 


12344 + 2720 
12344 + 1429 
12344 + 1721 

12345 - 1715 
12345 + 3252 
12347 - 2746 
12349 -4816 
12349 - 1659 

12351 + 1205 

12352 + 0538 

12358 + 0207 

12359 + 0435 
12359 + 0715 
12361 -0406 
12363 + 1404 
12363 - 3008 
12366 - 0743 
12366 + 5845 
12367-0015 
12370-0504 

12372 - 2623 

12373 - 1120 

12373 + 1534 

12374 - 5706 

12377 + 0848 

12378 + 6152 
12380 + 5607 
12381 - 3628 
12383 - 6128 
12385 -0858 
12385 - 2738 
12387-4841 
12390-6908 
12390-0110 

12391 + 2620 

12392 + 0608 

12393 -0713 

12396 + 3249 

12397 + 0433 

12397 - 4832 

12398 - 0641 
12398 - 6247 
12403 + 1331 
12404 - 5415 

12405 - 2442 

12406 + 2759 

12407 + 1022 
12407 + 0215 
12407 - 5328 
12410 + 1151 
12411 +4132 
12412 + 1639 
12413-2803 

12414 + 1324 

12415 + 5510 
12415 + 3226 
12417 + 6121 

12421 + 4100 

12422 - 2009 

12423 + 3702 
12425-0011 

12426 + 3933 

12427 + 4542 

12428 + 2724 
12432 - 6133 

12435 + 0743 

12436 + 7135 

12437 + 3059 

12438 + 0948 

12440 - 3302 

12441 + 1650 

12443 + 4738 

12444 + 2650 

12444 - 5925 

12445 + 0920 

12447 + 0425 

12448 - 5925 

12449 + 3838 
12449 + 7210 
12449 + 4725 
12450-2931 
12451 - 6004 
12452 + 1402 
12453 + 0350 
12455 + 6703 
12456-0303 
12457 + 1935 
12458 + 0845 
12460 - 1913 
12462 + 0738 
12462 + 3444 
12464-0823 
12465 - 6129 
12468 - 0455 
12468 - 1107 
12471 - 1448 
12474 + 0534 

12477 + 3325 

12478 + 2545 
12481 — 0029 
12481 - 2934 
12483 + 4812 
12485 + 4123 
12485 + 0549 
12490 - 3048 

12490 + 0319 

12491 + 5800 

12492 + 2748 
12495 - 1308 

12497 + 1720 

12498 - 0055 

12499 - 0930 

12500 - 2544 
12502 + 1607 
12502 - 4840 
12504 + 2838 
12504 - 2711 


RA ( 19 * 

0 ) DEC 

I 2 ^m 

25 >im 

60 ^m 

100 fim 

IRAS NAME 

12 *34 " 24.4 

+ 27 ° 20 ’ 30 " 

75.7 

38.2 

5.1 

2.2 

12505 - 4654 

12 34 25.6 

+ 14 29 26 

0.2 

0.2 

0.9 

6.2 

12506 - 3954 

12 34 28.2 

+ 17 21 52 

5.0 

1.1 

0.4 

1.1 

12506-6004 

12 34 30.0 

-17 15 04 

34.5 

14.6 

3.7 

3.1 

12508 + 2130 

12 34 30.1 

+ 32 52 34 

9.0 

3.9 

0.6 

1.0 

12510 + 4655 

12 34 43.5 

-27 46 11 

11.2 

5.3 

0.8 

0.9 

12513 +0958 

12 34 57.2 

-48 16 02 

1.4 

0.4 

ft 4 

1.3 

12513 - 5809 

12 34 58.9 

-16 59 21 

7.1 

1.8 

0.8 

0.9 

12514 + 2703 

12 35 11.6 

+ 12 05 37 

0.3 

0.3 

4 . 4 : 

17.3 

12516 - 5653 

12 35 15.4 

+5 38 36 

02 

0.4 

1.1 

4.3 

12517 + 0537 

12 35 49.1 

+ 2 07 47 

19.6 

5.0 

0.7 

1.0 

12517 - 0915 

12 35 55.8 

+ 4 35 37 

0.8 

ft 7 

0.5 

1.6 

12518 + 5613 

12 35 57.8 

+7 15 46 

17.5 

6.1 

1.0 

1.0 

12518 - 1949 

12 36 09.7 

- 4 06 01 

3.7 

0.9 

0.3 

0.9 

12521 - 4352 

12 36 20.4 

+ 14 04 43 

10.7 

5.0 

0.6 

1.0 

12522 + 2912 

12 36 23.1 

-30 08 50 

2.8 

0.7 

0.4 

2.9 

12523 +4648 

12 36 39.8 

- 7 43 15 

7.3 

1.9 

0.5 

0.9 

12525 -4238 

12 36 41.1 

+ 58 45 31 

5.8 

1.8 

0 . 3 : 

1.0 

12526 + 4728 

12 36 44.0 

- 0 15 23 

0.2 

0.4 

2.1 

4.5 

12529 - 5633 

12 37 04.2 

- 5 04 08 

0 . 3 : 

0.9 

2.7 

5.7 

12529 + 1146 

12 37 16.4 

-26 23 48 

3.6 

1.0 

ft 4 

ft 9 

12530 + 0340 

12 37 21.0 

-11 21 00 

05 

0 . 4 : 

3.1 

11.7 

12532 + 0434 

12 37 21.3 

+ 15 34 17 

0.2 

0.4 

0.9 

2.8 

12536 - 5737 

12 37 24.3 

-57 06 19 

12.2 

3.9 

0.6 

12.2 

12536 + 3835 

12 37 42.6 

+ 8 48 04 

0.3 

0.3 

0.4 

1.0 

12536 + 2756 

12 37 48.6 

+ 61 52 50 

0.4 

0.7 

12.0 

29.7 

12538 - 2611 

12 38 03.5 

+ 56 07 19 

192.5 

91.1 

15.7 

7.2 

12540 + 5708 

12 38 10.2 

-36 28 52 

0.6 

2.3 

7.0 

10.7 

12542 -0815 

12 38 22.3 

-61 28 13 

6.2 

153.3 

789.0 

1462.0 

12542 + 0611 

12 38 33.3 

- 8 58 15 

4.7 

1.1 

0.3 

2.2 

12542 + 2157 

12 38 33.8 

-27 38 03 

10.3 

2.5 

0.5 

1.0 

12544 + 6615 

12 38 44.1 

-48 41 04 

5.8 

1.4 

0.6 

0.9 

12545 + 3242 

12 39 00.7 

-69 08 04 

0.7 

0.2 

0.4 

12.8 

12545 - 1147 

12 39 05.9 

- 1 10 29 

7.5 

1.8 

0.5 

1.0 

12550 - 2929 

12 39 10.9 

+ 26 20 38 

0.2 

0.2 

1.1 

3.1 

12556 + 2830 

12 39 16.2 

+ 6 08 37 

1.3 

0.5 

0.4 

1.1 

12561 + 2752 

12 39 21.8 

- 7 13 30 

3.6 

0 . 8 : 

0.3 

0.9 

12562 + 2324 

12 39 40.9 

+ 32 49 03 

1.8 

3.0 

51.1 

118.6 

12562 - 2943 

12 39 44.6 

+ 4 33 53 

0.9 

0 . 5 : 

0.5 

1.0 

12562 + 0828 

12 39 47.7 

-48 32 14 

5.8 

1.3 

0.4 

0.9 

12564 + 1740 

12 39 48.1 

- 6 41 40 

0 . 3 : 

0 . 6 : 

3.2 

5.1 

12566 + 3448 

12 39 53.2 

-62 47 05 

4.7 

2.3 

8.2 

89.5 

12566 + 3507 

12 40 20.9 

+ 13 31 52 

0.2 

0.3 

1.3 

4.3 

12570 + 3805 

12 40 25.1 

-54 15 06 

7.8 

5.7 

9.0 

5.7 

12571 + 7643 

12 40 33.2 

-24 42 58 

10.6 

2.8 

0.6 

1.7 

12575 + 0034 

12 40 39.9 

+ 27 59 06 

0.2 

ft 3 

0 . 4 : 

0.9 

12576 + 3342 

12 40 43.5 

+ 10 22 36 

3.5 

1 . 0 : 

0.4 

1.3 

12578 + 3103 

12 40 43.7 

+ 2 15 21 

0.2 

0.3 

0.4 

1.8 

12580 + 6652 

12 40 47.6 

-53 28 24 

0.3 

0.2 

0.4 

1.3 

12581 - 6638 

12 41 00.9 

+ 11 51 20 

0.4 

0 . 5 : 

4.9 

15.2 

12582 + 2819 

12 41 10.5 

+41 32 10 

6.3 

1.6 

0.5 

1.0 

12584 + 0014 

12 41 12.9 

+ 16 39 59 

0.3 

0.4 

5.1 

15.0 

12584 + 2803 

12 41 20.3 

-28 03 02 

4.8 

1.1 

0.4 

1.0 

12589 + 0147 

12 41 25.3 

+ 13 24 08 

0.8 

1.3 

12.9 

34.4 

12590 + 4819 

12 4 1 30.7 

+ 55 10 24 

0.4 

0.2 

1 . 8 : 

2 . 9 : 

12592 + 0436 

12 41 32.0 

+ 32 26 42 

0.6 

0.3 

2.1 

6.0 

12593 + 6516 

12 41 45.3 

+61 22 00 

4.2 

1.4 

04 : 

1.0 

12594 - 5004 

12 42 06.2 

+ 41 00 52 

0.3 

0.3 

0.6 

1.3 

12596 - 7112 

12 42 13.6 

-20 09 10 

0.2 

0.3 

2.6 

5.7 

12596 + 1113 

12 42 18.2 

+ 37 02 11 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

12598 - 6042 

12 42 34.6 

- 0 11 21 

1.0 

1.6 

25.5 

75.9 

13001 +0527 

12 42 36.6 

+ 39 33 07 

0.7 

0.9 

0.4 

1.0 

13001 - 2339 

12 42 47.2 

+45 42 45 

276.3 

70.3 

16.9 

7.5 

13003 -6323 

12 42 48.8 

+ 27 24 02 

0.2 

0.2 

2.4 

3.8 

13004 + 4539 

12 43 14.6 

-61 33 40 

16.1 

8.0 

11.2 

46.6 

13006-6016 

12 43 30.8 

+ 7 43 01 

1.1 

0.4 

0.4 

1.0 

13007 + 2405 

12 43 40.0 

+ 71 35 37 

0.4 

0.2 

0.7 

1.1 

13009+0510 

12 43 46.3 

+ 31 00 00 

0.2 

0 . 3 ; 

2.5 

4.6 

13014 + 0720 

12 43 51.2 

+ 9 48 51 

2.1 

0 . 5 : 

ft 4 

1.0 

13014 + 1129 

12 44 04.9 

-33 02 41 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

13015 + 1958 

12 44 10.4 

+ 16 50 55 

6.7 

1.6 

0.4 

1.0 

13016 + 4316 

12 44 18.7 

+ 47 38 37 

6.1 

1.5 

0.4 

1.0 

13016 - 1004 

12 44 26.5 

+ 26 50 30 

0.2 

0.3 

0.5 

1.0 

13019-4055 

12 44 28.5 

-59 25 21 

36.2 

10.4 

2.7 

15.8 

13025 -4911 

12 44 30.5 

+ 9 20 15 

1.4 

0 . 4 : 

0.4 

1.1 

13025 -0613 

12 44 45.8 

+ 4 25 03 

229.8 

69.2 

13.4 

3.7 

13025 -6514 

12 44 51.8 

-59 25 19 

5.4 

0 . 6 : 

1.7 

13.3 

13028 - 2545 

12 44 56.6 

+ 38 38 50 

22.8 

15.2 

2.0 

1.0 

13031 +7215 

12 44 59.4 

+ 72 10 59 

0.2 

ft 2 

0.4 

1.3 

13035 + 4159 

12 44 59.8 

+ 47 25 48 

0.3 

0.5 

0.6 

1.1 

13036 +4532 

12 45 00.5 

-29 31 19 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

13039 + 2919 

12 45 07.9 

-60 04 23 

0.4 

0.2 

1.5 

25.5 

13039 + 2253 

12 45 14.6 

+ 14 02 07 

0.4 

0.4 

2.6 

9.6 

13039 + 3314 

12 45 18.3 

+ 3 50 48 

7.5 

2.0 

ft 3 

1.0 

13039-4938 

12 45 31.9 

+ 67 03 45 

10.5 

2.7 

0.4 

1.0 

13040-7738 

12 45 38.7 

- 3 03 36 

0.7 

2.4 

14.9 

21.1 

13041 - 3716 

12 45 47.8 

+ 19 35 50 

3.0 

0.9 

0.4 

1.0 

13043 - 3335 

12 45 50.6 

+ 8 45 41 

0.2 

0.3 

0.4 

1.7 

13044-2324 

12 46 04.2 

-19 13 53 

11.2 

4.0 

0.5 

0.9 

13045 + 1320 

12 46 14.7 

+ 7 38 11 

3.3 

1.6 

0.4 

1.0 

13047 + 2753 

12 46 17.3 

+ 34 44 55 

0.3 

0.3 

0.6 

1.1 

13047-6441 

12 46 26.3 

- 8 23 32 

0.3 

0.3 

4.6 

18.0 

13048-6502 

12 46 33.1 

-61 29 54 

46.3 

13.1 

3.3 

62.3 

13052 - 1253 

12 46 50.7 

- 4 55 32 

0.2 

0.3 

1.2 

4.2 

13052 - 1028 

12 46 53.6 

-11 07 44 

0.2 

0.7 

1.4 

1.4 

13053 - 3208 

12 47 09.3 

-14 48 24 

20.3 

5.1 

1.5 

1.0 

13054 - 6159 

12 47 25.4 

+ 5 34 52 

0.3 

0.5 

4.4 

10.2 

13054 - 5907 

12 47 44.2 

+ 33 25 49 

0.2 

0 . 2 : 

1.4 

2.5 

13054-6722 

12 47 52.7 

+ 25 45 21 

0.2 

0.2 

0.8 

7.4 

13054 + 2353 

12 48 09.4 

- 0 29 38 

0.5 

0.3 

0.3 

1.0 

13057 - 3250 

12 48 11.3 

-29 34 25 

11.2 

4.9 

0.8 

1.6 

13059 - 0843 

12 48 21.5 

+ 48 12 19 

0.2 

0.5 

5.0 

7.7 

13059 - 2407 

12 48 31.8 

+ 41 23 34 

2.7 

3.4 

55.7 

103.8 

13062 — 5958 

12 48 33.6 

+ 5 49 31 

3.6 

1.1 

0.4 

1.0 

13063 - 2251 

12 49 03.7 

-30 48 51 

4.8 

1.2 

0.4 

0.9 

13064 - 6103 

12 49 03.8 

+3 19 41 

2.5 

0.6 

0.3 

1.0 

13065 + 2826 

12 49 08.2 

+ 58 00 15 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

13065 +0713 

12 49 16.2 

+ 27 48 45 

1.9 

0.4 

0.4 

1.0 

13067-0500 

12 49 34.6 

-13 08 36 

0.2 

0 . 5 : 

1.1 

2.2 

13068 - 6255 

12 49 42.6 

+ 17 20 48 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

1 3068 — 0927 

12 49 48.0 

- 0 55 44 

0 . 3 : 

0.4 

2.5 

7.9 

13071 - 1003 

12 49 57.7 

- 9 30 11 

0.2 

0.5 

3.8 

3.8 

13073 + 1706 

12 50 03.9 

-25 44 01 

21.2 

9.7 

1.5 

0.9 

13073 - 0516 

12 50 14.7 

+ 16 07 03 

0.2 

ft 2 

0.9 

2.5 

13074 — 7256 

12 50 16.3 

-48 40 20 

13.8 

3.6 

0 . 5 : 

1.1 

13077 + 2452 

12 50 27.9 

+ 28 38 33 

ft 2 

0.4 

1.8 

4.9 

13079 - 8931 

12 50 29.3 

-27 11 33 

0.2 

0.6 

4.8 

7.1 

13080 - 5928 



RA 

( 1950 ) DEC 


I 2 (.irn 

25 / o.m 

60 ju.ni 

12 

50 

30.7 

-46 

54 

33 

1.2 

0 . 4 : 

0.4 

12 

50 

40.5 

-39 

54 

32 

1.4 

0.4 

0.4 

12 

50 

41.5 

-60 

04 

43 

80.7 

43.1 

11.4 

12 

50 

50.0 

+ 21 

30 

59 

3.7 

0.8 

0.4 

12 

51 

02.4 

+ 46 

55 

39 

7.3 

1.9 

0.5 

12 

51 

19.3 

+ 9 

58 

53 

ft 2 

ft 7 

1.8 

12 

51 

23.4 

-58 

09 

33 

0.6 

0 . 3 : 

0.4 

12 

51 

28.8 

+ 27 

03 

10 

0.9 

0 . 2 : 

0.4 

12 

51 

39.0 

-56 

53 

55 

1.1 

0.6 

0.4 

12 

51 

43.2 

+ 5 

37 

55 

0.2 

ft 2 

0.4 

12 

51 

44.3 

- 9 

16 

00 

47.0 

10.5 

1.8 

12 

51 

50.2 

+ 56 

13 

54 

8.7 

1.9 

0.4 

12 

51 

51.1 

-19 

49 

39 

3.7 

0.9 

0.5 

12 

52 

09.2 

-43 

52 

42 

0.5 

0.2 

0.4 

12 

52 

15.8 

+ 29 

12 

37 

0.6 

1.1 

11.4 

12 

52 

20.1 

+ 46 

48 

08 

0.3 

0.4 

4.9 

12 

52 

31.5 

-42 

38 

44 

15.4 

3.7 

0 . 5 : 

12 

52 

39.7 

+ 47 

28 

02 

57.3 

15.1 

2.4 

12 

52 

59.2 

-56 

33 

55 

0.4 

0.2 

0.5 

12 

52 

59.6 

+ 11 

46 

05 

9.2 

2.4 

0.4 

12 

53 

04.4 

+ 3 

40 

03 

162.4 

40.3 

5.7 

12 

53 

15.9 

+ 4 

34 

32 

0.6 

0.6 

6.6 

12 

53 

36.8 

-57 

37 

45 

8.5 

2.4 

0 . 5 : 

12 

53 

40.7 

+ 38 

35 

18 

2.2 

0.5 

0.4 

12 

53 

41.0 

+ 27 

56 

49 

0.2 

0.2 

0.6 

12 

53 

48.6 

-26 

11 

22 

1.2 

1.5 

0.5 

12 

54 

04.7 

+ 57 

08 

39 

1.8 

8.5 

33.2 

12 

54 

12.8 

- 8 

15 

19 

0.8 

3.8 

20.0 

12 

54 

14.5 

+ 6 

11 

06 

0.5 

0.3 

1.1 : 

12 

54 

17.4 

+ 21 

57 

06 

1.8 

2.5 

36.8 

12 

54 

27.1 

+ 66 

15 

57 

108.4 

31.1 

7.9 

12 

54 

32.9 

+ 32 

42 

59 

0.2 

0.4 

0.9 

12 

54 

35.3 

-11 

47 

46 

5.1 

1.2 

ft 3 

12 

55 

02.6 

-29 

29 

51 

ft 4 

0.9 

6.1 

12 

55 

41.4 

+ 28 

30 

40 

0.2 

0.3 

1.3 

12 

56 

09.2 

+ 27 

52 

02 

0.2 

0.2 

0.6 

12 

56 

12.1 

+ 23 

24 

34 

33.7 

19.7 

3.6 

12 

56 

14.2 

-29 

43 

46 

4.8 

1.2 

0.4 

12 

56 

17.0 

+ 8 

28 

49 

4.1 

1.0 

0.4 

12 

56 

27.1 

+ 17 

40 

44 

20.4 

5.1 

0.8 

12 

56 

36.4 

+ 34 

49 

00 

3.0 

0.8 

0.4 

12 

56 

37.8 

+ 35 

07 

03 

0.2 

0.4 

1.8 

12 

57 

01.1 

+ 38 

05 

23 

0.5 

0.2 

0.5 

12 

57 

10.2 

+ 76 

43 

02 

0.2 

0 . 2 : 

1.0 

12 

57 

31.4 

+ o 

34 

34 

3.5 

0.8 

0.3 

12 

57 

40.3 

+ 33 

42 

20 

0.2 

0.2 

0.9 

12 

57 

52.6 

+ 31 

03 

17 

5.9 

1.4 

0.4 

12 

58 

00.8 

+ 66 

52 

01 

5.5 

1.3 

0.4 

12 

58 

10.7 

-66 

38 

24 

1.2 

0.3 

3.1 

12 

58 

13.3 

+ 28 

19 

35 

0.2 

0.2 

1.2 

12 

58 

25.0 

+ o 

14 

25 

0.9 

0.4 

2.4 

12 

58 

29.8 

+ 28 

03 

41 

0.2 

0.2 

0.7 

12 

58 

56.5 

+ 1 

47 

27 

5.1 

1.3 

0.4 

12 

59 

04.8 

+48 

19 

29 

0.2 

0 . 2 : 

1.4 

12 

59 

17.7 

+ 4 

36 

05 

1.0 

0 . 5 : 

5.2 

12 

59 

20.0 

+ 65 

16 

10 

0.2 

0.2 

1.2 

12 

59 

25.7 

-50 

04 

07 

0.2 

0.2 

1.2 

12 

59 

38.9 

-71 

12 

22 

0.9 

0.4 

0.4 

12 

59 

41.4 

+ 11 

13 

35 

21.4 

5.4 

0.5 

12 

59 

51.8 

-60 

42 

08 

1.2 

0.4 

3.3 

13 

00 

06.1 

+ 5 

27 

14 

462.2 

225.6 

38.9 

13 

00 

11.1 

-23 

39 

14 

0.3 

0.8 

13.8 

13 

00 

22.2 

-63 

23 

33 

4.3 

1.9 

20.1 

13 

00 

29.0 

+45 

39 

12 

3.4 

0.9 

0.4 

13 

00 

41.3 

-60 

16 

02 

2.1 

0.6 

3.2 

13 

00 

44.4 

+ 24 

05 

45 

3.8 

0.9 

0.4 

13 

00 

55.3 

+ 5 

10 

35 

5.8 

1.4 

0.4 

13 

01 

24.2 

+ 7 

20 

12 

19.5 

9.6 

1.7 

13 

01 

29.4 

+ 11 

29 

54 

9.8 

2 . 7 : 

1.1 

13 

01 

32.5 

+ 19 

58 

25 

5.9 

2.7 

0.4 

13 

01 

36.2 

+ 43 

16 

37 

5.3 

1.3 

0.4 

13 

01 

36.6 

-10 

04 

20 

0 .J 

0.4 

1.8 

13 

01 

58.5 

-40 

55 

42 

13.5 

3.3 

0.5 

13 

02 

31.9 

-49 

12 

00 

3.6 

14.3 

388.0 

13 

02 

32.3 

- 6 

13 

38 

0.3 

0 . 4 : 

2.3 

13 

02 

34.4 

-65 

14 

42 

1.0 

0.3 

1.0 

13 

02 

51.0 

-25 

45 

14 

12.6 

4.5 

0.5 

13 

03 

09.5 

+ 72 

15 

01 

ft 4 

0.2 

0.5 

13 

03 

34.0 

+ 41 

59 

25 

0 . 3 : 

0.3 

1.7 

13 

03 

37.3 

+ 45 

32 

09 

2.9 

0.7 

ft 4 

13 

03 

54.3 

+ 29 

19 

37 

0.2 

ft 4 

0 . 7 : 

13 

03 

56.4 

+ 22 

53 

03 

64.2 

16.8 

2.8 

13 

03 

56.8 

+ 33 

14 

31 

0.2 

ft 5 

0 . 4 : 

13 

03 

59.4 

-49 

38 

24 

0.4 

0.2 

0.4 

13 

04 

02.7 

-77 

38 

44 

0.6 

0.7 

0 . 7 : 

13 

04 

06.3 

-37 

16 

52 

4.5 

l.l 

0.4 

13 

04 

22.5 

-33 

36 

00 

ft 2 

0.5 

4.6 

13 

04 

24.0 

-23 

24 

36 

0 . 4 : 

1.2 

2.2 

13 

04 

34.5 

+ 13 

20 

25 

0.2 

ft 2 

0.8 

13 

04 

46.6 

+ 27 

53 

32 

14.2 

3.4 

0.5 

13 

04 

47.4 

-64 

41 

53 

7.7 

2.9 

1.9 

13 

04 

52.4 

-65 

02 

20 

0.5 

ft 2 

1.7 

13 

05 

16.1 

-12 

53 

51 

1.7 

0.5 

0.3 

13 

05 

16.7 

-10 

28 

28 

4.0 

1.1 

0.3 

13 

05 

19.8 

-32 

08 

20 

7.2 

3.9 

0.8 

13 

05 

24.6 

-61 

59 

07 

41.8 

222.5 

2660.0 

13 

05 

24.7 

-59 

07 

03 

4.4 

2.6 

2.1 

13 

05 

27.6 

-67 

22 

40 

1.5 

18.4 

20.4 

13 

05 

28.0 

+ 23 

53 

30 

6.0 

2.2 

ft 4 

13 

05 

43.5 

-32 

50 

11 

9.7 

5.9 

1.0 

13 

05 

55.5 

- 8 

43 

01 

3.2 

0.6 

0.3 

13 

05 

59.6 

-24 

07 

02 

0.2 

0.7 

1.3 

13 

06 

16.7 

-59 

58 

57 

29.1 

10.8 

1.8 

13 

06 

21.4 

-22 

51 

06 

4.0 

0.9 

0.4 

13 

06 

26.9 

-61 

03 

40 

49.4 

83.7 

19.7 

13 

06 

31.3 

+ 28 

26 

52 

ft 7 

0.2 

0.4 

13 

06 

31.8 

+ 7 

13 

50 

0.2 

0.2 

0.5 

13 

06 

42.2 

- 5 

00 

26 

0.3 

0.9 

2.8 

13 

06 

53.2 

-62 

55 

30 

7.1 

6.2 

27.9 

13 

06 

53.6 

- 9 

27 

26 

7.8 

3.3 

0.8 

13 

07 

08.4 

-10 

03 

48 

5.7 

1.2 

0 . 5 : 

13 

07 

19.8 

+ 17 

06 

58 

4.9 

1.2 

0.4 

13 

07 

21.3 

- 5 

16 

21 

0.8 

0.3 

0.3 

13 

07 

26.9 

-72 

56 

04 

1.2 

0.3 

0.4 

13 

07 

42.6 

+ 24 

52 

06 

18.8 

6.0 

1.1 

13 

07 

58.4 

-89 

31 

14 

15.3 

3.8 

0.6 

13 

08 

03.3 

-59 

$ 
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IS 


OE POOR QUALITY 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC I 

12 fim 

25 fun 

60 p.m 

lOOfim 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 ^m 

25 jLim 

60 fj.m 

lOOfim 

13081 +- 4718 

13 08 08.4 

+47 18 23 

10.3 

3.6 

0.8 

1.4 

13254 + 4754 

13 25 25.7 

+47 54 38 

0.2 

0.2 

1.8 

2.6 

13083 — 4830 

13 08 19.0 

-48 30 24 

0.6 

0.2 

0 . 6 : 

1.0 

13259 + 1402 

13 25 59.1 

+ 14 02 22 

2.3 

0.5 

0.4 

1.0 

13086 + 3719 

13 08 37.8 

+ 37 19 28 

0.6 

1.0 

18.4 

58.2 

13260 - 3144 

13 26 02.3 

-31 44 38 

5.8 

2.3 

0 . 4 : 

1.0 

13087 — 1014 

13 08 43.5 

-10 14 57 

13.2 

3.4 

0.5 

0.9 

13264 - 3255 

13 26 26.0 

-32 55 13 

0.3 

0.2 

2.1 

7.3 

13090 +- 4657 

13 09 02.7 

+ 46 57 59 

0.2 

0.3 

2.8 

5.6 

13265 + 4411 

13 26 35.9 

+44 11 05 

0.4 

0.2 

0.6 

1.2 

13092 + 3632 

13 09 12.5 

+ 36 32 47 

0.2 

0.2 

2.2 

4.0 

13266 + 0407 

13 26 41.6 

+ 4 07 48 

1.7 

0.5 

0.4 

1.0 

13092 — 3732 

13 09 14.8 

-37 32 20 

2.1 

0.5 

0.4 

1.0 

13269 - 2301 

13 26 58.4 

-23 01 27 

1591.0 

585.3 

89.6 

29.5 

13093 - 5644 

13 09 20.8 

-56 44 06 

1.8 

0.5 

0.4 

2.8 

13271 - 1742 

13 27 06.7 

-17 42 36 

0.2 

0.3 

1.0 

3.5 

13095 4 2808 

13 09 31.2 

+ 28 08 18 

2.8 

0.6 

0.4 

1.0 

13274 + 0616 

13 27 26.3 

+ 6 16 18 

0.8 

0.3 

0.4 

1.0 

13095 4 2103 

13 09 33.6 

+ 21 03 24 

0.3 

ft 2 

0.5 

1 . 6 : 

13274 + 2756 

13 27 27.0 

+ 27 56 03 

4.5 

1.2 

0.4 

1.0 

13099 4 5638 

13 09 58.6 

+ 56 38 39 

19.6 

9.1 

1.4 

1.0 

13274 + 0726 

13 27 29.7 

+ 7 26 12 

3.5 

0.7 

0.5 

1.0 

13100 4 1149 

13 10 03.3 

+ 11 49 19 

8.1 

2.1 

0.4 

1.0 

13275 - 6149 

13 27 31.0 

-61 49 14 

0.6 

1.4 

10.4 

97.0 

13100 - 0842 

13 10 04.5 

- 8 42 44 

10.3 

4.3 

0.8 

0.9 

13277 + 5840 

13 27 43.9 

+ 58 40 27 

0.2 

0.2 

2.3 

5.1 

13101 - 0129 

13 10 11.9 

- 1 29 39 

18.2 

5.0 

0.6 

0.9 

13277 +4727 

13 27 45.3 

+ 47 27 25 

1.3 

2.3 

31.6 

121.4 

13103 - 1915 

13 10 19.6 

-19 15 10 

0.2 

0.3 

0.9 

1.8 

13278 + 4731 

13 27 52.9 

+ 47 31 29 

0.8 

1.5 

9.8 

1.0 

13103 4 6746 

13 10 21.3 

+ 67 46 14 

0.2 

0.2 

0 . 4 : 

1.0 

13280 + 4559 

13 28 05.1 

+45 59 34 

5.7 

1.5 

0.4 

1.0 

13106 - 5642 

13 10 40.0 

-56 42 22 

6.2 

1.9 

1.6 

16.2 

13281 - 3909 

13 28 08.3 

-39 09 00 

14.0 

3.3 

0.5 

1.0 

13108 4 0903 

13 10 52.2 

+ 9 03 44 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

13282 - 6119 

13 28 12.8 

-61 19 33 

0.7 

ft 9 

5.0 

59.5 

131 1 1 - 5850 

13 11 07.3 

-58 50 14 

1.4 

0.3 

2.3 

18.1 

13283 + 6245 

13 28 19.3 

+ 62 45 52 

ft 3 

0.2 

0.4 

1.4 

13111 -6228 

13 11 07.6 

-62 28 33 

44 . 4 : 

283.8 

3009.0 

6538.0 

13283 + 3132 

13 28 21.3 

+ 31 32 28 

0.3 

0.4 

1.5 

2.6 

13111 4 3651 

13 11 09.8 

+ 36 51 24 

0.7 

1.0 

13.0 

43.5 

13283 + 1955 

13 28 22.1 

+ 19 55 25 

7.9 

2.4 

0.5 

1.0 

13112 4 3709 

13 11 17.1 

+ 37 09 12 

6.9 

1.7 

0.4 

1.0 

13285 - 3229 

13 28 34.8 

-32 29 17 

0.2 

0.2 

1.5 

2.7 

1311440143 

13 11 25.1 

+ 1 43 13 

2.1 

ft 6 

0.3 

1.0 

13290 + 3644 

13 29 01.6 

+ 36 44 21 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

13114 4 4025 

13 11 27.0 

+40 25 02 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

13291 -6229 

13 29 08.8 

-62 29 51 

32.9 

249.1 

1515.0 

3484.0 

13114-0232 

13 11 29.7 

- 2 32 34 

680.6 

339.6 

49.0 

14.6 

13291 + 7549 

13 29 10.8 

+ 75 49 33 

0.2 

0.2 

0.9 

1.7 

13117 - 4841 

13 11 45.4 

-48 41 30 

2.0 

0.5 

0.4 

1.2 

13293 + 0216 

13 29 19.5 

+ 2 16 29 

0.2 

0.5 

0.9 

0.7 

131204 1135 

13 12 01.7 

+ 11 35 47 

7.3 

1.8 

0.4 

1.0 

13293 -0559 

13 29 21.8 

- 5 59 56 

36.3 

9.3 

1.3 

1.0 

13121 - 1006 

13 12 07.5 

-10 06 18 

3.2 

0.8 

1.2 

0.9 

13295 - 5334 

13 29 33.4 

-53 34 31 

3.1 

0.8 

0 . 5 : 

8.6 

13125 4 0446 

13 12 30.5 

+ 4 46 58 

11.1 

2.9 

0 . 4 : 

0.9 

13298 + 2712 

13 29 52.7 

+ 27 12 23 

0.2 

ft 2 

1.2 

2.2 

13125 4 5503 

13 12 32.5 

+ 55 03 40 

0.2 

0.2 

1.4 

2.2 

13299 + 1121 

13 29 55.1 

+ 11 21 46 

0.2 

0.7 

3.7 

5.3 

131274 1910 

13 12 44.2 

+ 19 10 58 

2.9 

0.8 

0.4 

1.0 

13300-6543 

13 30 01.6 

-65 43 12 

1.2 

13.5 

33.4 

30.8 

13127 - 2343 

13 12 47.8 

-23 43 10 

0.2 

0.2 

1.1 

5.4 

13301 - 1506 

13 30 11.1 

-15 06 24 

3.7 

0.9 

0.3 

0.9 

13128-4147 

13 12 53.8 

-41 47 26 

2.4 

0.6 

0.4 

0.9 

13303 -0954 

13 30 19.5 

- 9 54 30 

3.1 

0.8 

0.7 

1.7 

13129 4 4231 

13 12 57.2 

+42 31 52 

5.0 

2.1 

0 . 5 : 

1.0 

13303 -0656 

13 30 22.8 

- 6 56 18 

135.0 

54.8 

8.1 

2.2 

13130 4 4440 

13 13 04.3 

+ 44 40 13 

0.2 

0.3 

1 . 6 : 

1.8 

13304 + 6301 

13 30 26.5 

+ 63 01 27 

0.3 

0.9 

7.1 

13.9 

13131 - 3644 

13 13 11.9 

-36 44 22 

0.4 

ft 2 

0.4 

1.0 

13315 - 2507 

13 31 31.9 

-25 07 26 

0.8 

0.4 

0.4 

1.0 

13132 - 1940 

13 13 12.1 

-19 40 14 

3 . 3 : 

0.8 

0.3 

0.9 

13315 - 3008 

13 31 33.9 

-30 08 35 

ft 7 

0.3 

0.7 

1.0 

13132 4 0813 

13 13 16.1 

+ 8 13 01 

1.1 

0 . 4 : 

0.4 

1.0 

13316 + 0354 

13 31 37.3 

+ 3 54 44 

0.4 

0.3 

0.4 

1.0 

13135 4 4217 

13 13 34.7 

+42 17 32 

1 . 2 : 

1.1 

27.6 

99.8 

13318 - 2325 

13 31 51.5 

-23 25 28 

ft 2 

0.3 

0.9 

1 . 7 : 

13136 -4426 

13 13 36.6 

-44 26 26 

54.9 

20.6 

4.0 

1.4 

13319 - 2311 

13 31 55.4 

-23 11 30 

0.9 

0.6 

0.8 

1.5 

13136 4 6223 

13 13 41.2 

+62 23 18 

0.4 

1.9 

11.1 

10.4 

13321 -0020 

13 32 08.0 

- 0 20 26 

2.7 

0 . 7 : 

0.4 

1.0 

13138 4 0646 

13 13 52.4 

+ 6 46 08 

18.8 

6.0 

1.1 

1.0 

13321 + 5208 

13 32 11.4 

+ 52 08 43 

ft 7 

ft 2 

0.7 

1.6 

13139 4 3031 

13 13 56.2 

+ 30 31 30 

0.2 

0.3 

0.7 

1.8 

13324 + 4916 

13 32 25.1 

+49 16 12 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

13139 4 4145 

13 13 57.6 

+41 45 33 

0.2 

0 . 3 : 

1.2 

2.0 

13325 + 3726 

13 32 34.3 

+ 37 26 18 

1.7 

0.5 

0.4 

1.0 

13141 - 3114 

13 14 06.1 

-31 14 32 

2.9 

0.6 

0.4 

0.9 

13326 - 2221 

13 32 40.7 

-22 21 51 

3.9 

1.0 

0.3 

0.9 

13141 - 6119 

13 14 11.5 

-61 19 16 

53.3 

39.7 

5 . 0 : 

54.0 

13327 + 1056 

13 32 45.8 

+ 10 56 37 

ft <5 

ft 2 

0 . 7 : 

1.4 

13142 4 0941 

13 14 17.2 

+ 9 41 11 

1.2 

ft 2 

0.4 

1.0 

13328 - 5056 

13 32 50.8 

-50 56 57 

1.7 

0.4 

0.4 

1.4 

13147 4 1356 

13 14 47.4 

+ 13 56 20 

5.3 

1.4 

0.4 

1.0 

13329-0408 

13 32 56.8 

- 4 08 06 

3.2 

0.8 

0.3 

1.0 

13150 4 0543 

13 15 04.6 

+ 5 43 59 

33.2 

7.8 

1.0 

1.0 

13329 - 3402 

13 32 59.0 

-34 02 11 

0.4 

0.8 

1.1 

1.0 

13151 4 3121 

13 15 11.2 

+ 31 21 17 

0.3 

ft 2 

0.5 

1 . 4 : 

13332 - 5841 

13 33 16.5 

-58 41 03 

2.3 

0.6 

2.6 

22.8 

13152 4 4050 

13 15 17.8 

+ 40 50 08 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

13333 - 6234 

13 33 19.8 

-62 34 18 

12 . 3 : 

44 . 6 : 

760.2 

2071 . 0 : 

13155 - 0949 

13 15 31.4 

- 9 49 23 

0.2 

ft 7 

0.8 

1.2 

13333 + 0832 

13 33 22.2 

+ 8 32 52 

25.2 

8.0 

1.0 

1.0 

13161 4 1310 

13 16 08.6 

+ 13 10 24 

4.3 

1.3 

0.4 

1.0 

13336 + 7341 

13 33 37.1 

+ 73 41 15 

14.4 

5.4 

0.7 

1.0 

13161 4 3421 

13 16 08.9 

+ 34 21 42 

3.8 

0.9 

0.4 

2.5 

13339 - 2937 

13 33 57.5 

-29 37 14 

0.9 

0.5 

4.7 

23.0 

13161 - 2254 

13 16 11.6 

-22 54 29 

18.9 

4.1 

0.6 

0.9 

13340+7648 

13 34 01.4 

+ 76 48 10 

4.7 

1.2 

0.4 

1.0 

13163 - 6031 

13 16 21.6 

-60 31 01 

21.1 

12.3 

7.1 

39.6 

13343 - 5613 

13 34 21.7 

-56 13 21 

36.4 

12.6 

3.3 

3.0 

13166 - 6026 

13 16 41.8 

-60 26 44 

16.1 

7.3 

1.4 

41.9 

13346 + 2452 

13 34 37.5 

+ 24 52 04 

12.1 

2.8 

0.5 

1.0 

13168 - 2413 

13 16 49.6 

24 13 37 

0.2 

0.4 

0.7 

1.6 

13348 - 5020 

13 34 49.4 

-50 20 48 

5.0 

1.2 

0.4 

6.3 

13170 4 0854 

13 17 03.0 

+8 54 20 

0.8 

0.2 

0.4 

1.1 

13349 + 2438 

13 34 57.5 

+ 24 38 18 

0.6 

0.8 

0 . 6 : 

1.0 

13172 4 4547 

13 17 17.1 

+ 45 47 20 

132.1 

64.0 

5.4 

1 . 3 : 

13350 + 0908 

13 35 02.6 

+ 9 08 27 

0.9 

1 . 5 : 

17.4 

43.0 

13173 - 7410 

13 17 19.1 

-74 10 46 

22.5 

7.0 

1.7 

1.5 

13351 +0238 

13 35 11.6 

+ 2 38 11 

1.3 

0 . 4 : 

ft 4 

1.0 

13174 4 0844 

13 17 26.7 

+ 8 44 57 

0.6 

0.3 

0.4 

1.0 

13352 + 5250 

13 35 14.7 

+ 52 50 53 

2.8 

0.8 

0.4 

1.0 

13175 4 4802 

13 17 34.3 

+48 02 42 

0.7 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

13354 + 1342 

13 35 25.6 

+ 13 42 04 

14.9 

4.4 

0.9 

1.0 

13176 - 5532 

13 17 39.8 

-55 32 12 

0.4 

ft 2 

0.4 

16.5 

13354 + 4227 

13 35 27.9 

+42 27 32 

4.4 

1.1 

0.4 

1.0 

13177 - 3626 

13 17 45.2 

-36 26 56 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

13357 + 5058 

13 35 42.9 

+ 50 58 06 

5.5 

1.4 

0.4 

1.0 

13180 4 4024 

13 18 04.6 

+ 40 24 46 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

13359 - 6707 

13 35 55.5 

-67 07 41 

1.8 

20.7 

23.9 

12.9 

13180 - 3434 

13 18 05.0 

-34 34 39 

0.2 

0 . 3 : 

2.6 

4.1 

13359 + 7129 

13 35 58.9 

+ 71 29 35 

3.6 

0.8 

0.4 

1.0 

13181 - 3128 

13 18 07.4 

-31 28 44 

0.2 

ft 3 

1.4 

2.9 

13360 + 2801 

13 36 00.6 

+ 28 01 14 

0.2 

0.2 

0.8 

1.4 

13181 - mi 

13 18 08.4 

-11 11 27 

3.9 

1.3 

ft 3 

0.9 

13360 - 1113 

13 36 01.9 

-11 13 16 

8.5 

2.4 

0.4 

0.9 

13182 — 8357 

13 18 13.9 

-83 57 49 

16.2 

6.3 

0.9 

3.3 

13362 + 4831 

13 36 14.1 

+48 31 53 

0.4 

1.0 

7.1 

11.8 

13183 4 3423 

13 18 19.1 

+ 34 23 49 

0.4 

1.4 

14.8 

23.6 

13366 - 5312 

13 36 42.0 

-53 12 45 

2.4 

0.5 

0.4 

10.8 

13183 - 2412 

13 18 21.2 

-24 12 31 

4.4 

1 . 0 : 

ft 4 

ft 9 

13367 - 3929 

13 36 44.2 

-39 29 41 

17.5 

4.3 

0.7 

1.0 

13188 — 6357 

13 18 48.5 

-63 57 24 

16.3 

4.4 

1.4 

26.1 

13368 - 3947 

13 36 51.5 

-39 47 52 

4.0 

1.0 

ft 4 

1.0 

13191 — 3622 

13 19 06.2 

-36 22 08 

0.2 

ft 2 

0.8 

2.5 

13368 - 4941 

13 36 53.7 

-49 41 54 

222.1 

114.7 

16.4 

7.0 

13191 4 3847 

13 19 08.7 

+ 38 48 00 

0.2 

0.2 

0.8 

1.5 

13369 - 5721 

13 36 59.6 

-57 21 16 

0.4 

0.2 

0.4 

26.1 

13194 - 1409 

13 19 26.8 

-14 09 30 

2.8 

0 . 7 : 

ft 3 

0.9 

13370 - 3123 

13 37 04.5 

-31 23 14 

2.5 

12.2 

30.9 

29.0 

13194 4 0301 

13 19 28.4 

+ 3 01 11 

6.9 

1.6 

ft 4 

2.6 

13372 - 7136 

13 37 14.8 

-71 36 53 

23.5 

6.3 

1.1 

6.1 

13194 — 1219 

13 19 28.8 

-12 19 01 

3.4 

1 . 0 : 

0.3 

0.9 

13373 - 5026 

13 37 20.3 

-50 26 26 

0.5 

0.2 

0.4 

6.7 

13197 — 1627 

13 19 42.8 

-16 27 56 

0.8 

2.8 

5.6 

5.6 

13373 + 0105 

13 37 22.2 

+ 1 05 13 

0.5 

1.3 

10.2 

18.0 

13197 - 3928 

13 19 45.2 

-39 28 24 

0.2 

0.5 

2.5 

2.8 

13374 + 4318 

13 37 27.1 

+43 18 27 

ft 8 

ft 2 

1.1 

1.8 

13199-0330 

13 19 54.3 

- 3 30 56 

12.1 

4.3 

0.8 

1.3 

13377 + 7433 

13 37 46.2 

+ 74 33 45 

10.7 

3.4 

0.5 

1.0 

13200 4 2141 

13 20 04.0 

+ 21 41 12 

0.2 

0.2 

0.4 

1.5 

13379 - 1938 

13 37 54.8 

-19 38 06 

0.2 

ft 5 

2.1 

8.3 

13203 - 3255 

13 20 18.8 

-32 55 39 

10.5 

2.6 

0.4 

1.0 

13386 - 2616 

13 38 40.9 

-26 16 52 

2.7 

0.7 

0.3 

1.0 

13204 4 0825 

13 20 24.5 

+ 8 25 29 

0.3 

0.4 

0.8 

1 . 6 : 

13387 - 1011 

13 38 42.9 

-10 11 56 

3.8 

0.9 

0.3 

0.9 

13205 - 1803 

13 20 30.6 

-18 03 51 

10.6 

3.6 

0.7 

1.0 

13387 + 2331 

13 38 46.4 

+ 23 31 59 

0.2 

0.6 

4.9 

6.0 

13205 - 2423 

13 20 35.9 

-24 23 45 

13.3 

4.0 

ft 7 

0.9 

13388 + 5456 

13 38 50.3 

+ 54 56 03 

34.1 

8.7 

1.4 

1.5 

13207 - 0439 

13 20 43.5 

- 4 39 50 

4.5 

1.0 

0.3 

0.9 

13388 - 3320 

13 38 52.8 

-33 20 39 

11.2 

3.1 

0.6 

1.0 

13207 - 3415 

13 20 45.0 

-34 15 08 

0.2 

ft 2 

0.6 

1.0 

13388 + 3037 

13 38 53.7 

+ 30 37 49 

0.2 

0.2 

1.4 

1.7 

13207 4 5200 

13 20 45.6 

+ 52 00 01 

0.7 

ft 2 

1.0 

2 . 2 : 

13389 - 0827 

13 38 59.3 

- 8 27 05 

27.1 

6.7 

1.0 

0.9 

13209 4 4715 

13 20 56.2 

+ 47 15 51 

20.5 

5.4 

0.7 

1.0 

13395 - 6153 

13 39 32.0 

-61 53 37 

250.7 

600.7 

2691.0 

3565.0 

13214 4 7046 

13 21 26.7 

+ 70 46 18 

0.2 

0.3 

2.8 

5.4 

13396 - 1908 

13 39 41.7 

- 19 08 48 

4.0 

1.2 

0.3 

ft 9 

13215 - 6424 

13 21 35.8 

-64 24 14 

35.3 

14.3 

2.0 

23.0 

13397 - 5032 

13 39 46.1 

-50 32 18 

6.3 

1.6 

0.4 

8.5 

13216 4 3717 

13 21 37.7 

+ 37 17 43 

14.2 

3.8 

0.5 

1.0 

13397 + 5555 

13 39 47.5 

+ 55 55 27 

0.2 

0.2 

1.5 

4.1 

13219 4 5511 

13 21 55.4 

+ 55 11 06 

6.5 

1.6 

0.4 

1.2 

13400 + 3553 

13 40 00.7 

+ 35 53 37 

0.2 

0.5 

1.1 : 

1 . 7 : 

13220 4 3651 

13 22 02.0 

+ 36 51 38 

0.2 

0.3 

0.5 

1.0 

13402 + 2334 

13 40 12.4 

+ 23 34 17 

4.6 

1.1 

ft 4 

1.0 

13221 - 6012 

13 22 09.0 

-60 12 17 

6.1 

1.9 

3.1 

36.2 

13403 - 5720 

13 40 18.9 

-57 20 27 

0.7 

0.2 

0.5 

18.0 

13223 4 1624 

13 22 21.7 

+ 16 24 15 

0.2 

ft 4 

1.5 

2.3 

13405 + 0347 

13 40 32.3 

+ 3 47 23 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

13224 4 7612 

13 22 24.5 

+ 76 12 32 

0.2 

0.2 

0.8 

1.5 

13413 - 7113 

13 41 21.7 

- 71 13 47 

0.9 

8.9 

3.8 

5.2 

13224 — 5359 

13 22 26.6 

-53 59 03 

0.9 

0.9 

ft 4 

2.2 

13413 + 2257 

13 41 23.3 

+ 22 57 07 

3.5 

0.8 

ft 4 

1.0 

13225 — 4245 

13 22 30.4 

-42 45 30 

11.2 

15.0 

171.1 

335.7 

13421 + 3345 

13 42 09.6 

+ 33 45 57 

6.9 

2.0 

0 . 4 : 

1.0 

13225 - 1054 

13 22 34.0 

-10 54 08 

8.9 

1.8 

0.3 

0.9 

13428 - 3247 

13 42 48.6 

-32 47 31 

1.9 

0.4 

0.4 

1.0 

13226 - 6302 

13 22 41.3 

-63 02 53 

7.4 

5.4 

15.0 

199.3 

13428 + 5608 

13 42 51.6 

+ 56 08 14 

0.3 

2.3 

23.4 

21.6 

13229 — 2934 

13 22 56.7 

-29 34 26 

0.6 

2.4 

15.9 

30 0 

1 342.9 - 4 - 2722 

13 42 57.9 

+ 27 22 10 

0.4 

ft 2 

0.4 

1.0 

i 3230 4 4331 

i 3 23 018 

+ 43 31 28 

0.3 

0.6 

6.2 

11.7 

13429 - 5037 

13 42 59.3 

-50 37 46 

1.9 

0.5 

0.4 

7.0 

13232-3929 

13 23 13.1 

-39 29 39 

3.9 

0.9 

ft 4 

1.0 

13430 + 4145 

13 43 00.6 

+ 41 45 10 

0.2 

0.2 

0.4 

1.4 

13232 4 5514 

13 23 13.2 

+ 55 14 55 

1.6 

0.3 

0.5 

1.4 

13432 + 4157 

13 43 12.1 

+41 57 45 

0.2 

0.4 

1.6 

5.0 

13235 4 5951 

13 23 33.6 

+ 59 51 38 

0.2 

0.4 

0.9 

1.9 

13432 + 1508 

13 43 15.9 

+ 15 08 52 

0.9 

0.4 

0.4 

2.3 

13236 4 3316 

13 23 39.6 

+ 33 16 22 

0.5 

0 . 3 : 

1.2 

1.9 

1 3436 - 6220 

13 43 40.3 

-62 20 25 

603.6 

530.2 

126.9 

240.1 

13237 - 4713 

13 23 46.3 

-47 13 57 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

13440 - 5306 

13 44 04.6 

53 06 31 

15.6 

5.5 

2.0 

9.1 

13239 4 5730 

13 23 58.9 

+ 57 30 39 

ft 2 

0.2 

0.5 

1.0 

13443 + 4621 

13 44 21.8 

+46 21 27 

0.2 

0 . 3 : 

2.1 

7.8 

13240 - 1226 

13 24 04.2 

-12 26 52 

11.2 

2.5 

0 . 4 : 

0.9 

13443 + 1439 

13 44 23.9 

+ 14 39 04 

0.2 

0.7 

3.1 

5.2 

13244 4 2651 

13 24 28.8 

+ 26 51 12 

0.3 

0.2: 

0.6 

1.0 

13445 - 0927 

13 44 34.7 

- 9 27 38 

4.0 

0.8 

1.4 

20.7 

13247 - 1542 

13 24 47.1 

-15 42 57 

4.9 

1.2 

0.3 

0.9 

13446 + 1121 

13 44 36.5 

+ 11 21 15 

0.2 

0.9 

3.3 

3.4 

13248 4 7239 

13 24 51.1 

+ 72 39 01 

9.3 

2.4 

0.3 

1.0 

13447 - 1736 

13 44 42.4 

-17 36 42 

19.3 

4.7 

0.8 

ft 9 

13252 — 0254 

13 25 13.1 

- 2 54 51 

3.6 

1.9 

1 0.3 

0.9 

13450-2054 

13 45 01.9 

-20 54 20 

11.3 

4.2 

0.9 

0.9 

13252 - 6334 

13 25 14.4 

-63 34 11 

1.4 

2.1 

3.1 

33.8 

13451 -t- 4758 

1 13 45 10.1 

+ 47 58 42 

13.1 

3.5 

0.5 

1.2 

13252 - 2608 

13 25 16.3 

-26 08 36 

4.2 

1.1 

| 0.4 

| 0.9 

13452 - 1819 

| 13 45 12.7 

-18 19 27 

| 5.3 

1.2 

0.3 

0.9 


original 

OE POOR 


PAGE is 
Qualftv 


E-25 


60jim 


IRAS NAME 


13454 - 3636 

13454 - 2956 

13455 + 4933 

1 3456 + 0804 
13457 - 1-0411 
13460 - 5507 
13460 - 3527 
13462 - 2807 
13464 - 3003 
13465 - 3412 
13465-4213 
13467-0141 
13468 + 3947 
13470-7013 
13470 + 1602 
13471 - 1753 
13473 + 2130 
1 3477 - 6009 

13477 - 6532 

13478 _ 5057 

13479 + 0544 
13481 +6144 

13481 + 5507 

13482 + 4136 
13484 - 3641 
13487 - 6608 
13489 + 3454 
13490 - 8225 

13491 - 6318 

13492 -0325 

13495 + 3441 

13496 + 3955 
13499 + 6458 
13501 + 1658 
13501 - 6616 
13510 + 4035 
13512 + 4036 
13512 - 3731 
13513-0741 

13514 + 5234 

13515 + 1731 
13515 - 5812 
13517 + 6400 
13519 + 6933 
13520 + 1517 

13521 -0115 

13522 + 1838 
1 3524 - 4702 
13524-2611 
13530 - 1800 
13531 -0918 

13535 + 4042 

13536 + 0529 
13536 + 1836 
13536 + 0515 
13540 - 2654 
13542 + 2744 

13544 + 0649 

13545 - 2022 
13546-2246 
13547 + 2111 
13547 - 5839 
13548 - 3049 

13549 - 5606 

13550 + 4205 
13550-2904 
13550 + 2902 
13553 - 5837 
13555 - 6107 
13555 + 0742 
13555-4433 
13559 - 3232 
13562 + 1453 
13562 - 1342 
13562 - 1848 
13564 + 3741 
13567 + 4650 
13571 +4542 

13573 + 2801 

13574 + 3726 

13576 + 0419 

13577 + 0912 
13580 + 0908 
13582 + 3806 
13582 + 3916 

13588 +4113 

13589 + 0932 
13591 + 5934 

13594 + 3404 

13595 - 2711 
13595 + 1010 
13597 + 0940 
13597-4144 
14000 + 0955 

14000 + 0808 

14001 +0920 

14002 - 4108 

14003 - 7633 

14004 - 6104 

14007 + 6855 

14008 - 0547 

14009 + 4924 
14009 + 0942 
14011 +0747 
14013 - 6105 
14013 + 5435 
14014 + 1506 

14018 - 6646 

14019 - 6426 

14020 3515 

14021 - 3140 
14024 + 1257 
14025 + 2152 
14027 + 5438 

14031 - 6208 

14032 + 5353 
14035 - 2626 


RA (1950) 

7T7T 


DEC 


12^im 


25p.m 


lOOfim 


IRAS NAME 


13 45 24.2 

-36 36 50 

8.4 

3.2 

0.6 

1.0 

14035 +- 1301 

13 45 28.8 

-29 56 59 

0.2 

0.2 

2.2 

2.9 

14037 - 3607 

13 45 34.1 

+49 33 42 

4.2 

0.9 

0.4 

1.0 

14039 - 6113 

13 45 38.9 

+ 8 04 11 

1.7 

0 . 4 : 

0.4 

1.0 

14039 - 1358 

13 45 43.8 

+4 11 55 

0.2 

0.4 

1.0 

3.6 

14040 +- 1343 

13 46 00.5 

-55 07 58 

4.2 

1.0 

05 

9.3 

14041 +0117 

13 46 01.3 

-35 27 22 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

14041 + 1712 

13 46 12.5 

-28 07 11 

4200.0 

1189.0 

194.8 

71.0 

14047 + 2841 

13 46 25.5 

-30 03 28 

1.0 

2.2 

2.0 

1.5 

14053 - 1735 

13 46 32.3 

-34 12 09 

255.3 

58.5 

10.0 

3.5 

14054 + 0819 

13 46 35.9 

-42 13 33 

1.8 

0.7 

0.4 

0.9 

14056 + 5520 

13 46 45.3 

- 1 41 07 

0.6 

0.4 

0.3 

1.0 

14059 + 4405 

13 46 48.1 

+ 39 47 28 

102.8 

40.5 

6.0 

1 . 8 : 

14059-0837 

13 47 01.9 

-70 13 23 

9.1 

4.2 

0.8 

1.9 

14062 - 1900 

13 47 03.6 

+ 16 02 46 

33.5 

7.9 

1.1 

1.0 

14064 + 4941 

13 47 09.4 

-17 53 14 

4.0 

1.0 

0.3 

0.9 

14069 + 0512 

13 47 20.9 

+ 21 30 44 

11.1 

2.4 

0 . 4 : 

1.0 

14069 — 3024 

13 47 45.9 

-60 09 47 

46.5 

14.2 

3.4 

53.8 

14075 + 0734 

13 47 47.2 

-65 32 06 

141.2 

98.9 

24.8 

10. 5 

14076 - 1304 

13 47 51.3 

-50 57 29 

0.4 

5.2 

7.2 

4.1 

14081 - 1604 

13 47 54.2 

+ 5 44 40 

1.1 

0.2 

0.4 

1.0 

14085 - 5112 

13 48 08.0 

+61 44 17 

1.5 

0.3 

0.4 

1.0 

14086 - 1014 

13 48 10.5 

+ 55 07 05 

6.4 

1.7 

0.4 

1.0 

14086 - 0730 

13 48 13.1 

+41 36 52 

03 

0.2 

0.8 

3.2 

14086 - 2839 

13 48 28.7 

-36 41 49 

16.0 

7.7 

1.4 

0 . 6 : 

14089 + 7746 

13 48 45.5 

-66 08 42 

1.2 

9.2 

11.5 

6.9 

14090 - 0055 

13 48 56.9 

+34 54 42 

8.9 

2.3 

0 . 3 : 

1.0 

14092 - 6506 

13 49 04.5 

-82 25 11 

4.9 

1.2 

0.4 

3.6 

14095 - 5708 

13 49 07.5 

-63 18 01 

7.2 

7.2 

5.7 

37.6 

14098 - 2701 

13 49 15.5 

- 3 25 43 

46.6 

21.9 

3.7 

1 . 1 : 

14102 - 1002 

13 49 34.8 

+ 34 41 30 

49.0 

11.3 

1.7 

1.1 

14103 - 6311 

13 49 38.7 

+ 39 55 00 

11.5 

3.0 

0.6 

1.0 

14104 - 1337 

13 49 57.2 

+ 64 58 15 

55.3 

14.7 

2.3 

0 . 9 : 

14105 + 4555 

13 50 08.4 

+ 16 58 34 

2.8 

0.7 

0.4 

1.2 

14106 - 2940 

13 50 11.1 

-66 16 05 

7.5 

71.9 

83.5 

35.0 

14106 - 0258 

13 51 01.1 

+40 35 06 

4.2 

1.0 

0.4 

1.0 

14107 - 5341 

13 51 12.9 

+40 36 40 

0.6 

0.3 

2.2 

8.2 

14111 + 6939 

13 51 16.5 

-37 31 43 

0.3 

0.4 

0.4 

1.0 

14114-5651 

13 51 21.8 

- 7 41 12 

0.3 

0.3 

1.1 T 

3.2 

14116 + 0806 

13 51 27.5 

+ 52 34 05 

12.7 

3.3 

0.6 

1.0 

14116 + 5201 

13 51 31.1 

+ 17 31 37 

5.7 

2.2 

0 . 4 : 

1.0 

14120 + 3550 

13 51 31.1 

-58 12 34 

1.4 

1.1 

05 

18.9 

14121 + 5820 

13 51 45.6 

+64 00 32 

0.2 

0.5 

0.8 

1 . 0 : 

14122 - 5845 

13 5 ! 56.2 

+69 33 16 

0.2 

0.3 

1.0 

2.1 

14123 +0334 

13 52 05.2 

+ 15 17 22 

0.2 

0.7 

3.8 

5.5 

14123 + 1020 

13 52 07.1 

- 1 15 24 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

14125 + 2533 

13 52 17.9 

+ 18 38 42 

13.2 

3.0 

05 

1.2 

14129-5940 

13 52 24.7 

-47 02 37 

1.7 

0.4 

0.4 

1.3 

14131 + 3445 

13 52 29.5 

-26 11 14 

23.6 

9.1 

1.4 

1 . 0 : 

14133 + 1925 

13 53 01.5 

-18 00 10 

1.1 

0.6 

03 

2.5 

14133-0545 

13 53 09.0 

- 9 18 54 

3.4 

1.0 

0.3 

1.1 

14134+3627 

13 53 32.5 

+40 42 13 

0.2 

0.2 

2.5 

13.9 

14142 - 1612 

13 53 36.1 

+ 5 29 53 

0.2 

0.2 

1.7 

5.0 

14144 + 4619 

13 53 39.7 

+ 18 36 58 

0.6 

1.6 

2.1 

1.7 

14144 + 3949 

13 53 40.8 

+5 15 35 

0.2 

0.8 

2.0 

11.0 

14147 + 0732 

13 54 03.4 

-26 54 41 

4.7 

1.6 

0.3 

ft 9 

14147_5156 

13 54 17.3 

+ 27 44 10 

9.9 

2.4 

0 . 4 : 

1.3 

14149 - 6253 

13 54 28.7 

+ 6 49 13 

10.6 

4.3 

0.8 

1.6 

14149 + 3648 

13 54 32.9 

-20 22 28 

03 

0.2 

1.3 

1.9 

14150-0711 

13 54 40.0 

-22 46 45 

3.3 

0.6 

03 

ft 9 

14150 + 1529 

13 54 44.4 

+ 21 11 56 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

14151 + 2705 

13 54 46.8 

-58 39 56 

0.2 

3.0 

4.9 

26.1 

14152 - 1428 

13 54 49.7 

-30 49 35 

46.8 

17.0 

2.6 

0 . 8 : 

14156 + 1323 

13 54 54.5 

-56 06 38 

31.3 

10.7 

5.1 

4.9 

14156 + 2522 

13 55 00.4 

+42 05 20 

0.3 

0.6 

5.2 

12.6 

14158 + 3544 

13 55 03.1 

-29 04 26 

02 

0.3 

1.8 

9.4 

14159 - 6111 

13 55 05.6 

+29 02 03 

02 

0.2 

0.6 

1.3 

14162 + 6701 

13 55 21.2 

! -58 37 29 

5.0 

2.2 

1 . 1 : 

30.0 

14162-2654 

13 55 30.4 

-61 07 43 

7.0 

14.7 

136.3 

573 . 3 : 

14164 - 1312 

13 55 32.2 

+ 7 42 25 

5.7 

1.4 

0.4 

1.0 

14165 - 1410 

13 55 34.1 

-44 33 34 

0.6 

03 

0.4 

1.1 

14166 - 3637 

13 55 57.9 

-32 32 57 

6.7 

2.8 

0.4 

1.0 

14169-0202 

13 56 15.6 

+ 14 53 28 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

14170 + 0901 

13 56 17.0 

-13 42 26 

13.8 

7.3 

1.7 

1 . 2 : 

14172-3117 

13 56 17.1 

-18 48 53 

0.2 

0.6 

1.2 

2.8 

14173 + 1632 

13 56 25.2 

+ 37 41 39 

0.3 

0.9 

7.0 

11.7 

14174 + 3622 

13 56 46.9 

+46 50 19 

3.9 

0.9 

0.4 

1.7 

14178 + 0409 

13 57 11.5 

+45 42 46 

5.2 

1.5 

0.4 

1.0 

14178 + 4927 

13 57 21.9 

+28 01 48 

21.2 

12.4 

2.0 

1.0 

14181 +0542 

13 57 24.4 

+ 37 26 24 

30.6 

15.3 

2.0 

1.0 

14182 + 5657 

13 57 38.8 

+ 4 19 13 

0.2 

0.2 

1.1 

1.6 

14186 - 8326 

13 57 46.9 

+ 9 12 19 

0.2 

0.2 

0.7 

1.8 

14187 + 0339 

13 58 02.8 

+ 9 08 28 

0.3 

0.3 

0.7 

1.3 

14188 + 7148 

13 58 14.6 

+ 38 06 43 

42.5 

27.2 

4.5 

1.5 

14188 + 1924 

13 58 16.8 

+ 39 16 15 

1.6 

0 . 3 : 

0.4 

3.4 

14189 + 0640 

13 58 48.5 

+41 14 00 

0.2 

0.2 

0.7 

1.8 

14189 + 3051 

13 58 57.1 

+ 9 32 32 

1.6 

0 . 5 : 

0.4 

1.0 

14189 + 0518 

13 59 08.4 

+ 59 34 12 

0.5 

1.6 

10.2 

19.8 

14189-0209 

13 59 29.2 

+ 34 04 09 

0.2 

0.2 

0.6 

1.7 

14190 + 7722 

13 59 31.6 

-27 11 21 

4.8 

1.2 

0.3 

1.1 

14190 - 4937 

13 59 35.9 

+ 10 10 12 

0.2 

0.3 

2.5 

4.0 

14192-4355 

13 59 43.3 

+ 9 40 46 

0.2 

0.2 

1.4 

3.8 

14198 + 4413 

13 59 44.0 

-41 44 51 

1.2 

0.3 

0.4 

1.0 

14199 - 5032 

14 00 03.8 

+ 9 55 39 

1.5 

0.3 

0.4 

1.0 

14200 + 2935 

14 00 04.5 

+ 8 08 21 

1.9 

0.6 

0.4 

1.0 

14201 + 1356 

14 00 06.1 

+ 9 20 41 

0.4 

0.5 

0.5 

1.7 

14201 -2731 

14 00 14.4 

-41 08 22 

02 

0.4 

2.6 

2.9 

14202-4717 

14 00 21.9 

-76 33 23 

733.8 

339.5 

53.1 

16.7 

14206 + 0128 

14 00 24.2 

-61 04 53 

9.6 

26.8 

817.7 

1112 . 0 : 

14207 + 3304 

14 00 43.5 

+ 68 55 04 

2.5 

0.6 

0.4 

1.0 

14209 - 6758 

14 00 48.3 

- 5 47 25 

0 . 3 : 

0 . 6 : 

4.7 

15.9 

14210 - 2827 

14 00 55.5 

+49 24 44 

0.2 

0.2 

1.6 

4.9 

14212 + 5402 

14 00 59.8 

+ 9 42 04 

0.2 

0.2 

1.0 

3.5 

14212 + 8403 

14 01 07.4 

+ 7 47 12 

U 

0.3 

0.4 

1.0 

14215 - 6346 

14 01 18.2 

-61 05 45 

12.6 

162.2 

2333.0 

4526.0 

14216 + 2729 

14 01 22.8 

+ 54 35 46 

05 

0.3 

3.8 

29.9 

14217 + 2738 

14 01 24.1 

+ 15 06 16 

0.2 

0.3 

0.6 

1 . 0 : 

14218 + 0818 

14 01 48.8 

-66 46 40 

4.6 

1.5 

0.5 

6.5 

14219 + 2555 

14 01 56.4 

-64 26 59 

0.4 

0.3 

2.4 

16.3 

14220 - 0207 

14 02 01.4 

-35 15 28 

240.5 

93.7 

13.0 

3.7 

14220 + 3505 

14 02 10.3 

-31 40 12 

0.2 

0 . 3 : 

0.6 

ft 9 

14227 - 2717 

14 02 25.9 

+ 12 57 13 

0.3 

0.3 

0.4 

1.6 

14229 - 4509 

14 02 32.5 

+ 21 52 21 

0.2 

0.2 

1.3 

1.9 

14231 - 4355 

14 02 42.8 

+ 54 38 08 

0.2 

0 . 3 : 

1.8 

2 . 5 : 

14233 - 5900 

14 03 09.7 

-62 08 21 

4.6 

1.2 

4.6 

218.2 

14234 + 0641 

14 03 13.5 

+ 53 53 29 

0.2 

0.2 

1.1 

4.5 

14234 + 2351 

14 03 31.0 

-26 26 38 

23.5 

5.2 

0.8 

ft 9 

14234 - 1140 



RA 

( 19 ; 

> 0 ) DEC 


12 ^m 

25 fxm 

60 jam 

14 

03 

m 34 J 

+ 13 

01 

24 

0.2 

0.2 

0.6 

14 

03 

43.5 

-36 

07 

49 

56.9 

13.5 

1.9 

14 

03 

57.8 

-61 

13 

04 

49.9 

293.0 

2696.0 

14 

03 

59.2 

-13 

58 

01 

13.4 

3.6 

0.6 

14 

04 

04.0 

+ 13 

43 

26 

4 . 9 : 

2.0 

ft 4 

14 

04 

06.1 

+ 1 

17 

05 

ft 2 

0 . 4 : 

0.9 

14 

04 

06.5 

+ 17 

12 

30 

14.8 

3.9 

0 . 6 : 

14 

04 

44.1 

+ 28 

41 

38 

0.3 

0.3 

0.7 

14 

05 

23.5 

-17 

35 

22 

10.6 

3.9 

0.6 

14 

05 

25.6 

+ 8 

19 

29 

0.4 

ft 2 

ft 4 

14 

05 

41.8 

+ 55 

20 

20 

0.4 

0.2 

0.6 

14 

05 

55.5 

+ 44 

05 

30 

69.2 

18.6 

2.9 

14 

05 

58.1 

- 8 

37 

28 

5.3 

1.4 

0.3 

14 

06 

14.2 

-19 

00 

32 

6.3 

1.6 

0.3 

14 

06 

24.8 

+ 49 

41 

41 

19.5 

5.2 

0.7 

14 

06 

54.8 

+ 5 

12 

02 

1.0 

0.4 

0.4 

14 

06 

58.9 

-30 

24 

02 

11.4 

5.6 

0.7 

14 

07 

30.5 

+ 7 

34 

43 

1.3 

0.4 

0.4 

14 

07 

39.3 

-13 

04 

09 

3.7 

1.8 

0.6 

14 

08 

06.7 

-16 

04 

04 

29.5 

7.5 

1.1 

14 

08 

33.6 

-51 

12 

19 

8.6 

9.1 

6.7 

14 

08 

38.3 

-10 

14 

36 

8.8 

2.3 

ftj 

14 

08 

38.9 

- 7 

30 

45 

139.1 

102.4 

16.9 

14 

08 

40.9 

-28 

39 

03 

77.4 

38.8 

6.8 

14 

08 

59.6 

+ 77 

46 

57 

11.0 

2.6 

0.4 

14 

09 

02.7 

- 0 

55 

27 

0.3 

0.2 

0.5 

14 

09 

16.7 

-65 

06 

15 

18.8 

68.4 

248.6 

14 

09 

34.3 

-57 

08 

22 

10.0 

4.4 

1 . 0 : 

14 

09 

53.3 

-27 

01 

35 

5.0 

1.2 

ft 3 

14 

10 

13.1 

-10 

02 

24 

18.0 

4.2 

0.6 

14 

10 

22.9 

-63 

11 

48 

32.5 

26.1 

5.8 

14 

10 

27.0 

-13 

37 

33 

14.8 

4.2 

0.6 

14 

10 

31.2 

+45 

55 

26 

0.2 

0.2 

1.5 

14 

10 

37.8 

-29 

40 

18 

56.6 

29.2 

4.8 

14 

10 

38.9 

- 2 

58 

28 

1.3 

3.6 

8.6 

14 

10 

43.2 

-53 

41 

53 

53.2 

13.9 

4.4 

14 

11 

07.5 

+ 69 

39 

49 

16.9 

4.5 

0.8 

14 

11 

26.6 

-56 

51 

12 

2.1 

0.9 

1.9 

14 

11 

39.8 

+ 8 

06 

53 

0.9 

ft 3 

0.4 

14 

11 

41.4 

+ 52 

01 

21 

1.2 

0.3 

0.4 

14 

12 

03.7 

+ 35 

50 

14 

3.2 

0.8 

0.4 

14 

12 

08.4 

+ 58 

20 

53 

2.8 

0.7 

0.4 

14 

12 

15.2 

-58 

45 

23 

38.7 

14.7 

3.5 

14 

12 

21.3 

+ 3 

34 

09 

11.5 

2.9 

0 . 6 : 

14 

12 

23.9 

+ 10 

20 

01 

2.9 

0.6 

0.4 

14 

12 

34.9 

+ 25 

33 

01 

0.2 

0.2 

0.9 

14 

12 

56.7 

-59 

40 

56 

489.0 

198.7 

24.0 

14 

13 

09.8 

+ 34 

45 

25 

0.6 

ft 2 

0.8 

14 

13 

19.6 

+ 19 

25 

27 

792.8 

163.0 

25.4 

14 

13 

22.5 

- 5 

45 

57 

3.0 

0.6 

0.3 

14 

13 

29.1 

+ 36 

27 

23 

0.4 

0.2 

1.8 

14 

14 

14.6 

-16 

12 

29 

63.7 

34.2 

5.6 

14 

14 

28.3 

+46 

19 

09 

1.1 

0.3 

0 . 4 : 

14 

14 

28.5 

+ 39 

49 

16 

6.2 

0.3 

2.3 

14 

14 

42.6 

+ 7 

32 

49 

1.5 

0.5 

0.4 

14 

14 

46.6 

-51 

56 

49 

0.5 

9.7 

16.5 

14 

14 

55.5 

-62 

53 

19 

0 . 7 : 

11.1 

15.9 

14 

14 

59.4 

+ 36 

48 

22 

0.6 

0.2 

0.6 

14 

15 

00.8 

- 7 

11 

10 

0.2 

0.8 

4.7 

14 

15 

04.9 

+ 15 

29 

39 

12.3 

2.9 

0.5 

14 

15 

06.1 

+ 27 

05 

17 

0.2 

0.3 

2.8 

14 

15 

16.9 

-14 

28 

35 

21.4 

8.4 

1.7 

14 

15 

39.6 

+ 13 

23 

55 

7.3 

2.8 

0.5 

14 

15 

41 0 

+ 25 

22 

16 

0 . 3 : 

0.7 

1.0 

14 

15 

53.2 

+ 35 

44 

22 

4.8 

1.0 

0.4 

14 

15 

59.2 

-61 

11 

30 

9.8 

44 . 9 : 

1144 . 0 : 

14 

16 

13.4 

+ 67 

01 

29 

61.9 

25.0 

3.3 

14 

16 

14.9 

-26 

54 

45 

5.2 

1.1 

ft 3 

14 

16 

29.3 

-13 

12 

08 

12.8 

3.7 

0.5 

14 

16 

31.5 

-14 

10 

43 

6.4 

1.6 

ft 3 

14 

16 

41.6 

-36 

37 

40 

71.6 

18.9 

3.0 

14 

16 

57.0 

- 2 

02 

07 

3.3 

0.8 

0.4 

14 

17 

05.4 

+ 9 

01 

27 

0.6 

ft 3 

0.4 

14 

17 

14.6 

-31 

17 

16 

11.4 

4.8 

0.5 

14 

17 

22.3 

+ 16 

32 

13 

6.1 

1.5 

0.4 

14 

17 

29.2 

+ 36 

22 

14 

ft 2 

ft 2 

0.6 

14 

17 

48.3 

+ 4 

09 

42 

0.2 

ft 2 

1.0 

14 

17 

53.8 

+49 

27 

54 

0.2 

0.8 

6.1 

14 

18 

11.1 

+ 5 

42 

54 

0.2 

ft 2 

1.3 

14 

18 

12.5 

+ 56 

57 

25 

0.2 

ft 2 

0.8 

14 

18 

38.5 

-83 

26 

30 

14.2 

3.4 

0.6 

14 

18 

42.4 

+ 3 

39 

42 

0.2 

ft 3 

0.5 

14 

18 

48.1 

+ 71 

48 

59 

0.3 

0.7 

4.3 

14 

18 

49.0 

+ 19 

24 

31 

3.2 

0.8 

0.4 

14 

18 

55.5 

+ 6 

40 

13 

2.4 

0.7 

0.4 

14 

18 

56.8 

+ 30 

51 

28 

0.2 

ft 2 

0.5 

14 

18 

58.9 

+ 5 

18 

02 

0.3 

ft 2 

0.9 

14 

18 

59.5 

- 2 

09 

29 

10.0 

2.7 

0.5 

14 

19 

00.3 

+ 77 

22 

08 

3.2 

0.8 

0.4 

14 

19 

00.6 

-49 

37 

19 

17.2 

4.7 

1.6 

14 

19 

15.8 

-43 

55 

26 

0.3 

2.7 

20.8 

14 

19 

48.2 

+ 44 

13 

26 

5.0 

1.5 

0.4 

14 

19 

59.2 

-50 

32 

43 

4.0 

0.9 

0.4 

14 

20 

03.0 

+ 29 

35 

44 

32.3 

9.2 

1.9 

14 

20 

09.3 

+ 13 

56 

37 

0.2 

ft 3 

1.8 

14 

20 

12.0 

-27 

31 

35 

8.4 

2.1 

ft 3 

14 

20 

12.8 

-47 

17 

49 

2.9 

0.8 

0.4 

14 

20 

41.9 

+ 1 

28 

16 

0.5 

0.2 

0.4 

14 

20 

46.3 

+ 33 

04 

38 

0.2 

0.3 

0.6 

14 

20 

57.1 

-67 

58 

17 

1.1 

0.3 

0.4 

14 

21 

00.3 

-28 

27 

45 

0 . 5 : 

0.4 

3.1 

14 

21 

12.5 

+ 54 

02 

13 

7.9 

2.5 

0 . 3 : 

14 

21 

16.1 

+ 84 

03 

32 

5.5 

1.5 

0.4 

14 

21 

32.2 

-63 

46 

17 

5.9 

1.6 

1.0 

14 

21 

38.5 

+ 27 

29 

51 

2.7 

0.8 

0.4 

14 

21 

47.4 

+ 27 

38 

29 

4.8 

1.2 

0.4 

14 

21 

50.9 

+ 8 

18 

36 

1.9 

0.5 

0.4 

14 

21 

56.4 

+ 25 

55 

48 

846.0 

418.8 

68.8 

14 

22 

00.6 

- 2 

07 

03 

3.6 

0.9 

0.4 

14 

22 

01.4 

+ 35 

05 

02 

0.3 

ft 2 

1.2 

14 

22 

46.1 

-27 

17 

44 

3.4 

0.9 

0.3 

14 

22 

57.2 

-45 

09 

15 

3.0 

0.7 

0.4 

14 

23 

09.4 

-43 

55 

43 

18.1 

9.4 

1.8 

14 

23 

20.2 

-59 

00 

53 

2.4 

0 . 4 : 

4.5 

14 

23 

25.8 

+ 6 

41 

58 

3.1 

0.8 

0.4 

14 

23 

26.7 

+ 23 

51 

05 

0.4 

0.2 

0.4 

14 

23 

27.6 

-11 

40 

37 

ft 4 

0.3 

0.6 


E-26 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 / i.m 

25*an 

60fim 

lOO^im 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12^m 

25p.m 

60p.m 

lOOfxm 

14234 + 5204 

14 23 28.6 

+ 52 04 39 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

14484 - 0003 

14 48 26.3 

- 0 03 07 

3.0 

0.7 

ft 4 

1.0 

14247 + 0454 

14 24 45.2 

+ 4 54 07 

108.6 

65.2 

11.7 

4.1 

14485 + 3728 

14 48 30.3 

+ 37 28 41 

2.8 

0.6 

0.4 

1.0 

14253 — 3919 

14 25 19.0 

-39 19 09 

4.5 

1.2 

0.4 

1.0 

14485 - 6336 

14 48 30.5 

-63 36 21 

1.6 

0.7 

1.0 

26.8 

14255 — 0127 

14 25 34.7 

- 1 27 04 

0.2 

0.2 

0.8 

1.4 

14485 - 3746 

14 48 30.6 

-37 46 16 

0.6 

0.2 

0.4 

1.2 

14255 + 4622 

14 25 36.0 

+46 22 10 

0.2 

0.3 

2.6 

7.5 

14486 + 1222 

14 48 39.0 

+ 12 22 11 

3.8 

1.0 

0.4 

1.0 

14256 - 0200 

14 25 37.0 

- 2 00 18 

2.3 

0.6 

0.4 

1.0 

14487 + 4256 

14 48 47.1 

+ 42 56 50 

0.2 

ft 2 

1.0 

2.3 

14256 + 4128 

14 25 38.6 

+ 41 28 47 

0.2 

0.2 

1.4 

3.2 

14489 + 3546 

14 48 55.4 

+ 35 46 38 

0.2 

0.2 

0.7 

1 . 4 : 

14259 + 0554 

14 25 58.7 

+ 5 54 13 

3.8 

1.0 

0.4 

7.0 

14490 + 1918 

14 49 04.8 

+ 19 18 24 

4.1 

0.9 

0.4 

1.0 

14260 - 0640 

14 26 02.9 

- 6 40 38 

8.0 

1.8 

0 . 4 : 

0.9 

14490 - 5022 

14 49 05.8 

-50 22 40 

5.7 

1.5 

0.4 

11.0 

14264 + 0356 

14 26 25.4 

+ 3 56 31 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

14491 - 5029 

14 49 08.3 

-50 29 24 

7.3 

1.8 

0.4 

11.0 

14265 4 - 2604 

14 26 31.7 

+ 26 04 37 

10.4 

2.5 

0 . 4 : 

1.0 

14495 __ 3022 

14 49 34.1 

-30 22 26 

0.4 

0.3 

0.3 

1.2 

14265 + 2728 

14 26 33.0 

+ 27 28 27 

0.2 

0 . 2 : 

0.7 

1.0 

14500 - 4624 

14 50 04.9 

—46 24 44 

7.8 

2.2 

0.4 

1.5 

14267-6230 

14 26 45.3 

-62 30 07 

1.3 

0.5 

1.5 

113.0 

14501 + 5929 

14 50 09.5 

+ 59 29 51 

5.3 

1.2 
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7.4 

2.5 

0.6 

1.0 

14475 - 5917 

14 47 31.4 

-59 17 50 

5.5 

1.7 

19.6 

141.1 

15081 + 1151 

15 08 07.7 

+ 11 51 45 

5.0 

1.2 

0.4 

1.0 

14479 — 1547 

14 47 54.1 

-15 47 23 

0.9 

0 . 5 : 

0.3 

0.9 

15081 - 5528 

15 08 11.0 

-55 28 32 

1.3 

0.7 

5.8 

137.8 

14481 — 1550 

14 48 06.2 

-15 50 06 

4.6 

1.1 

0.3 

0.9 

15082 — 4808 

15 08 13.0 

-48 08 44 

792.8 

423.3 

95.8 

27.3 

14482 - 2441 

14 48 13.4 

-24 41 35 

14.4 

! 6.5 

1.0 

0.9 

15084-4833 

15 08 26.6 

-48 33 01 

1.4 

0.6 

0.6 

2.6 

14484 - 0205 

14 48 25.0 

- 2 05 34 

4.0 

0.9 

0.4 

1.0 

15084+5711 

| 15 08 28.3 

+ 57 11 15 

0 . 3 : 

0.3 

3.3 

8.8 
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IRAS NAME 


15085 +- 0322 

15086 - 5154 
15090 - 0549 
15091 - 2107 
15093 - 1936 

15093 - 1855 

15094 -6953 
15096 - 3756 

15096 - 6009 
15097 + 1433 

15097 + 1909 

15098 + 2230 

15099 + 5005 
15100-0011 
15105 - 2507 
15105 + 5959 
15108 + 0825 

15114 — 0142 

15115 - 1401 
15120+3158 

15121 -0519 

15122 - 5801 

15123 + 4221 
15123 -0213 
15125 + 2131 
15127 + 0507 
15134 + 0638 
15134-4527 
15134-2212 

15134 + 3329 

15135 + 0221 
15142 - 6829 

15142 -0911 

15143 + 1916 
15146 + 5629 
15147 - 2957 
15148 + 2440 
15150-4741 
15152 - 6618 

15152 + 3632 

15153 - 2745 
15154-0957 
15156 + 6931 
15158 + 0107 
15158 -0016 
15163 + 4255 
15165 + 4548 
15166-0857 
15167 + 0156 
15169 - 1027 
15171 + 7200 
15177 + 1444 
15180 + 2947 
15183-4808 
15184-0538 

15184 + 0053 

15185 - 2012 
15185 - 2830 
15186 - 3604 

15190 - 3200 

15191 - 2352 
15193 + 1429 
15193 + 3132 

15193 - 2326 

15194 + 0514 
15194 - 1829 
15196 + 0601 
15198 - 5658 
15199-3640 
15201 -2353 
15202 - 1457 
15207 + 3945 
15207 + 7200 
15209 - 3251 
15210 + 1253 
15210-5139 
15212 +0211 
15214-2244 
15214 - 5109 

15216 + 0904 

15217 + 6331 
15219-7545 
15221 -2634 
15223-0203 
15224-0544 
15224 + 0141 
15226 - 3603 
15234 + 1536 

15237 + 6719 

15238 + 5908 
15239 - 5733 
15240 + 0046 
15240 + 7106 
15240 + 1012 
15243 + 3430 
15243 + 4150 
15245 - 4029 
15248 - 2459 

15248 + 4044 
15249 - 1446 

15249 - 371 1 
15254 - 1632 
15254 — 5621 

15254 + 2516 

15255 + 1944 
15257 + 2916 
15260 - 7313 

15262 + 0400 

15263 - 4910 
15265 + 531 1 

15267 + 5543 

15268 + 6050 
15273 + 6456 

15278 - 6223 

15279 + 0526 
15283 -0401 
15286 - 5042 


RA ( 1950 ) DEC 

12 ^ JLI¥l 

2 S^im 

60 p.m 

100 fim 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 fim 

25 ^i m 

60 fim 

15 08 30.9 

+ 3 22 23 

5.2 

2.4 

0.4 

1.0 

15288 - 4106 

15 28 54.0 

-41 06 05 

0.6 

0.3 

0.4 

15 08 40.3 

-51 54 41 

13.5 

3.0 

0.7 

24.8 

15291 + 4100 

15 29 06.7 

+ 41 00 10 

14.9 

3.8 

0.6 

15 09 02.5 

- 5 49 27 

11.3 

5.7 

0.8 

0.9 

15292 - 2342 

15 29 17.8 

-23 42 41 

37.7 

9.6 

1.6 

15 09 06.6 

-21 07 48 

0.4 

0.7 

1.5 

1.6 

15296 + 5451 

15 29 38.5 

+ 54 51 35 

0.6 

0.2 

0.4 

15 09 21.6 

-19 36 11 

0.5 

0.4 

03 

2.2 

15298 -0136 

15 29 49.1 

- 1 36 55 

2.1 

0.8 

0.4 

15 09 21.9 

- 18 55 08 

3.3 

0.9 

0.3 

0.9 

15298 + 0704 

15 29 53.5 

+ 7 04 43 

1.8 

0.5 

0.4 

15 09 28.2 

-69 53 32 

201.0 

57.0 

14.5 

8.3 

15298 + 0348 

15 29 53.9 

+ 3 48 36 

44.2 

19.1 

2.3 

15 09 38.9 

-37 56 21 

0.3 

2.1 

1.5 

1.0 

15299 + 7033 

15 29 55.7 

+ 70 33 17 

3.6 

0.9 

0.4 

15 09 38.9 

-60 09 06 

46.5 

11.7 

3.0 

75.2 

15299 + 4104 

15 29 59.3 

+ 41 04 03 

0.5 

ft 2 

0.5 

15 09 46.3 

+ 14 33 49 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

15303 - 2700 

15 30 20.3 

-27 01 00 

34.4 

13.1 

2.2 

15 09 47.4 

+ 19 09 47 

30.2 

7.5 

1.1 

1.0 

15303 + 5156 

15 30 22.3 

+ 51 56 13 

ft 2 

ft 2 

0.6 

15 09 50.5 

+ 22 30 05 

7.6 

2.0 

0.4 

1.0 

15304 - 0101 

15 30 24.1 

- 1 01 09 

2.6 

0.6 

0.4 

15 10 00.0 

+ 50 05 24 

8.5 

2.6 

0.4 

1.0 

15304 - 1509 

15 30 28.2 

-15 09 31 

16.0 

5.8 

0.6 

15 10 03.4 

- 0 11 40 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

15305 - 3728 

15 30 31.8 

-37 28 20 

8.3 

2.0 

0.3 

15 10 31.7 

-25 07 19 

0.4 

03 

0.3 

1.0 

15306 - 5041 

15 30 40.3 

-50 41 32 

2.1 

0.5 

0.6 

15 10 32.4 

+ 59 59 46 

0.2 

0 . 2 : 

1.0 

5.1 

15307 - 3953 

15 30 43.2 

-39 53 57 

18.4 

4.5 

0.7 

15 10 52.8 

+ 8 25 57 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

15309 + 3131 

15 30 54.9 

+ 31 31 34 

0.6 

ft 2 

0.4 

15 11 26.6 

- 1 42 08 

20.7 

11.3 

1.1 

1.0 

15313 + 5802 

15 31 22.4 

+ 58 02 57 

0.2 

0 . 2 : 

1.0 

15 11 32.6 

-14 01 27 

6.1 

1.6 

03 

0.9 

15313 + 1510 

15 31 23.3 

+ 15 10 32 

0.2 

ft 2 

0.5 

15 12 03.1 

+ 31 58 23 

6.2 

1.5 

0.4 

1.0 

15314 + 7847 

15 31 24.1 

+ 78 47 54 

145.5 

58.8 

7.3 

15 12 11.6 

- 5 19 02 

3.3 

0.9 

0.4 

0.9 

15314 - 0953 

15 31 27.8 

- 9 53 49 

5.3 

1.2 

03 

15 12 16.6 

-58 01 12 

17 . 8 : 

120.6 

1399 . 0 : 

4127.0 

15315 - 2752 

15 31 35.0 

-27 52 51 

7.4 

2.0 

1.4 

15 12 21.8 

+42 21 22 

10.5 

2.6 

0.4 

1.0 

15318 - 7144 

15 31 53.1 

-71 45 00 

6.5 

104.9 

62.2 

15 12 21.8 

- 2 13 48 

22.2 

5,7 

0.9 

0.9 

15321 + 1438 

15 32 08.9 

+ 14 38 39 

0.2 

0 . 2 : 

1.2 

15 12 31.7 

+ 21 31 09 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

15322 + 1521 

15 32 13.4 

+ 15 21 42 

0.5 

1.0 

10.2 

15 12 42.0 

+ 5 07 26 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

15322 - 5007 

15 32 13.9 

-50 07 27 

5.2 

1.2 

0.5 

15 13 25.3 

+ 6 38 58 

2.0 

0.4 

04 

1.0 

15323 - 4920 

15 32 21.0 

-49 20 34 

56.4 

30.4 

5.5 

15 13 25.5 

-45 28 00 

3.0 

34.1 

49.1 

22.1 

15325 + 2652 

15 32 34.0 

+ 26 52 53 

5.9 

1.7 

0.7 

15 13 28.3 

-22 12 55 

5.0 

1.2 

0.3 

0.9 

15327 - 1437 

15 32 43.7 

-14 37 26 

10.6 

2.3 

0.5 

15 13 29.3 

+ 33 29 57 

14.4 

3.6 

0.6 

1.0 

15327 + 2340 

15 32 46.3 

+ 23 40 10 

0.4 

8.1 

103.7 

15 13 311 

+ 2 21 05 

4.7 

1.7 

04 

1.0 

15328 + 7731 

15 32 50.6 

+ 77 31 05 

13.4 

3.4 

0.5 

15 14 12.3 

-68 29 52 

3.3 

0.7 

0 . 4 : 

5.2 

15331 - 2849 

15 33 08.6 

-28 49 59 

4.0 

1.1 

ft 3 

15 14 17.7 

- 9 11 57 

2.8 

0.8 

0.4 

1.0 

15333 - 2059 

15 33 18.5 

-20 59 11 

0.4 

0.4 

0.3 

15 14 23.3 

+ 19 16 38 

0.2 

0.2 

0.5 

1.3 

15334 + 3910 

15 33 24.8 

+ 39 10 28 

19.2 

4.7 

0.6 

15 14 40.8 

+ 56 29 36 

0.8 

0.9 

9.8 

35.1 

15334-4031 

15 33 28.0 

-40 31 39 

3.9 

1.1 

0.4 

15 14 46.8 

-29 57 58 

7.9 

1.6 

03 

10.3 

15336 - 3736 

15 33 39.9 

-37 36 12 

27.3 

10.6 

1.5 

15 14 48.7 

+ 24 40 12 

0.2 

0.2 

1.8 

2.4 

15339 - 2758 

15 33 58.9 

-27 58 12 

30.1 

7.6 

1.0 

15 15 02.7 

-47 41 39 

1.2 

0.5 

0 . 4 : 

2.7 

15340 + 1010 

15 34 04.8 

+ 10 10 33 

2.4 

0.6 

0.4 

15 15 14.9 

-66 18 51 

0.5 

0 . 3 : 

04 

2.1 

15341 -0239 

15 34 07.0 

- 2 39 43 

2.3 

0.6 

0.4 

15 15 17.8 

+ 36 32 30 

12.3 

5.2 

0.7 

1.0 

15341 + 1515 

15 34 08.8 

+ 15 15 55 

188.3 

91.1 

16.1 

15 15 20.1 

-27 45 07 

12.7 

5.4 

1.2 

1.9 

15342 -0551 

15 34 12.7 

- 5 51 42 

1.4 

0.4 

0.4 

15 15 29.7 

- 9 57 22 

4.2 

1.4 

0.4 

1.0 

15342 + 1646 

15 34 13.8 

+ 16 46 16 

0.5 

0.8 

8.4 

15 15 37.8 

+ 69 31 06 

0.2 

0.2 

0.4 

2 . 0 : 

15342 + 3957 

15 34 14.4 

+ 39 57 58 

0.5 

ft 2 

ft 4 

15 15 49.8 

+ 1 07 16 

1.6 

0.4 

0.4 

1.0 

15342 + 3050 

15 34 16.0 

+ 30 50 39 

ft 6 

05 

0.4 

15 15 52.9 

- 0 16 49 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

15345 +4945 

15 34 33.4 

+ 49 45 02 

0.2 

0.2 

0.5 

15 16 19.0 

+ 42 55 40 

0.3 

1.5 

9.2 

9.8 

15345 + 3732 

15 34 33.8 

+ 37 32 27 

3.3 

0.8 

0.4 

15 16 33.1 

+ 45 48 03 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

15346 -4224 

15 34 40.3 

-42 24 16 

17.8 

4.1 

0.6 

15 16 39.3 

- 8 57 55 

20.7 

5.4 

0.8 

1.0 

15348 - 1609 

15 34 50.1 

-16 09 15 

10.9 

4.8 

0.6 

15 16 46.9 

+1 56 53 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

15348 - 2258 

15 34 52.1 

-22 58 43 

2.0 

0 . 6 : 

0.6 

15 16 55.9 

- 10 27 09 

8.0 

3.1 

0.6 

0.9 

15349 + 3244 

15 34 56.1 

+ 32 44 44 

5.4 

1.6 

0 . 4 : 

15 17 06.4 

+ 72 00 16 

8.2 

1.9 

04 

1.0 

15355 -4014 

15 35 30.1 

-40 14 33 

1.2 

0 . 5 : 

0.4 

15 17 45.6 

+ 14 44 27 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

15358 + 5525 

15 35 48.2 

+ 55 25 31 

0.3 

ft 2 

0.4 

15 18 03.8 

+ 29 47 48 

2.5 

0.6 

0.4 

1.0 

15361 +2441 

15 36 07.5 

+ 24 41 05 

88.4 

24.7 

4.2 

15 18 20.7 

-48 08 17 

1.0 

0 . 2 : 

0.4 

17.3 

15361 + 1220 

15 36 07.7 

+ 12 20 57 

0.3 

0 . 3 : 

2.6 

15 18 28.7 

- 5 38 45 

2.2 

0.5 

0.4 

1.0 

15367 + 1044 

15 36 46.2 

+ 10 44 27 

7.8 

3.9 

0.6 

15 18 28.9 

+ 0 53 44 

4.1 

1.0 

04 

1.0 

15373 - 2339 

15 37 18.4 

-23 39 22 

7.2 

1.6 

0.5 

15 18 30.9 

-20 12 32 

1.6 

0 . 6 : 

0.9 

1.0 

15373 + 2506 

15 37 18.7 

+ 25 06 28 

0.2 

0.6 

1.1 

2.2 

15 18 35.2 

-28 30 03 

12.9 

5.9 

0.8 

7.1 

15373 + 4705 

15 37 23.3 

+47 05 18 

4.2 

0.4 

15 18 37.1 

-36 04 56 

48.7 

12.3 

1.8 

1.8 

15374 + 6926 

15 37 28.9 

+ 69 26 45 

4.2 

1.0 

1.1 

0.4 

15 19 02.7 

-32 00 41 

20.6 

5.0 

1.0 

1.7 

15377 + 5737 

15 37 46.2 

+ 57 37 23 

4.7 

0.4 

15 19 10.4 

-23 52 39 

16.0 

10.1 

1.6 

0.9 

15378 + 4251 

15 37 48.6 

+42 51 28 

4.0 

1.0 

0.4 

15 19 19.4 

+ 14 29 33 

42.8 

18.2 

5.5 

4.3 

15383 - 1206 

15 38 22.6 

-12 06 23 

5.0 

2.5 

0 . 4 : 

15 19 20.5 

+ 31 32 47 

200.7 

125.5 

19.0 

6.8 

15385 - 2908 

15 38 31.2 

-29 08 32 

8.3 

3.0 

1.8 

15 19 23.0 

-23 26 50 

0.2 

2.8 

1.6 

1.0 

15386 - 0350 

15 38 38.2 

- 3 50 05 

3.7 

1.6 

0.4 

15 19 26.5 

+5 14 57 

0.2 

0.2 

2.6 

10,0 

15387 + 5814 

15 38 47.2 

+ 58 14 23 

ft 4 

0.2 

0.4 

15 19 28.1 

-18 29 20 

14.5 

7.6 

1.4 

4.1 

15389 - 4919 

15 38 59.8 

-49 19 54 

3.0 

0.8 

1.4 

15 19 38.4 

+ 6 01 49 

0.2 

0.2 

0.8 

1.8 

15390 - 1931 

15 39 03.6 

-19 31 09 

20.9 

4.9 

1 . 3 : 

15 19 50.2 

-56 58 50 

16.8 

70.9 

34.6 

237.8 

15391 - 2101 

15 39 08.3 

-21 01 18 

2.5 

1.0 

0.3 

15 19 58.8 

-36 40 54 

0.4 

0.2 

0.4 

2.0 

15394 + 1300 

15 39 26.3 

+ 13 00 23 

0.3 

0.2 

0.4 

15 20 09.7 

-23 53 31 

1.2 

0 . 4 : 

03 

0.9 

15394 + 0052 

15 39 26.5 

+ 0 52 18 

0.3 

0.2 

0 . 4 : 

15 20 13.4 

-14 57 20 

4.8 

1.1 

0.4 

0.9 

15396 + 3842 

15 39 36.2 

+ 38 42 59 

26.7 

7.3 

1.3 

15 20 45.5 

+ 39 45 36 

9.3 

2.2 

0 . 4 : 

1.0 

15402 - 5449 

15 40 12.0 

-54 49 47 

57.6 

27.0 

18.9 

15 20 46.6 

+ 72 00 43 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

15402 - 3700 

15 40 18.0 

-37 00 41 

61.0 

25.1 

5.3 

15 20 59.3 

-32 51 57 

2.1 

0.6 

0.3 

11.9 

15405 + 1423 

15 40 33.4 

+ 14 23 21 

ft 2 

0.2 

0.9 

15 21 02.4 

+ 12 53 28 

0.2 

02 

1.0 

2.0 

15406 - 1453 

15 40 36.4 

-14 53 05 

1.5 

0 . 5 : 

0.3 

15 21 05.1 

-51 39 10 

0.5 

0.3 

0.6 

9.0 

15406 - 2140 

15 40 41.6 

-21 40 04 

22.2 

9.2 

1.2 

15 21 12.0 

+2 11 46 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

15408 - 3042 

15 40 52.3 

-30 42 45 

4.2 

1.5 

0 . 4 : 

15 21 24.3 

-22 44 06 

189.3 

65.8 

11.7 

5.3 

15410-0133 

15 41 00.4 

- 1 33 09 

119.4 

47.2 

7.1 

15 21 29.7 

-51 09 11 

0 . 5 : 

4.6 

1.9 

6.2 

15415 + 0232 

15 41 34.7 

+ 2 32 51 

10.8 

6.4 

1.1 

15 21 37.0 

+ 9 04 46 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

15417 + 0817 

15 41 44.8 

+8 17 55 

3.3 

0.9 

0.4 

15 21 47.5 

+ 63 31 08 

3.6 

0.8 

0.4 

1.0 

15418 + 0634 

15 41 49.2 

+ 6 34 53 

40.9 

9.9 

1.5 

15 21 59.6 

-75 45 18 

28.4 

7.4 

2.0 

1 . 3 : 

15420-3408 

15 42 01.3 

-34 08 09 

2.6 

4.0 

7.7 

15 22 09.7 

-26 34 43 

7.1 

1.9 

0.3 

1.1 

15420 + 0816 

15 42 04.8 

+8 16 16 

0.7 

ft 2 

0.4 

15 22 19.0 

- 2 03 34 

100.6 

65.7 

11.2 

3.3 

15423 + 6713 

15 42 18.5 

+ 67 13 29 

2.8 

0.7 

0.4 

15 22 27.2 

- 5 44 34 

4.0 

1.1 

0.4 

0.9 

15424 + 3218 

15 42 24.2 

+ 32 18 13 

6.3 

1.6 

0.4 

15 22 28.5 

+ 1 41 10 

1.0 

0.5 

0.4 

1.0 

15425 + 4114 

15 42 35.4 

+41 14 30 

ft 2 

0.3 

1.5 

15 22 36.1 

-36 03 26 

166.4 

112.1 

16.3 

6 . 3 : 

15427 - 2520 

15 42 46.1 

-25 20 24 

3.0 

0.9 

1.4 

15 23 28.1 

+ 15 36 08 

17.5 

4.4 

0.6 

1.0 

15428 + 0536 

15 42 53.9 

+ 5 36 13 

0.3 

ft 2 

0.4 

15 23 45.3 

+ 67 19 23 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

15434-6103 

15 43 26.0 

-61 03 50 

0.6 

10.5 

9.7 

15 23 48.2 

+ 59 08 29 

23.5 

5.8 

0.9 

1.0 

15437 + 0615 

15 43 45.9 

+ 6 15 58 

1.1 

ft 3 

0.4 

15 23 57.3 

-57 33 It 

43.1 

16.2 

3.4 

201.9 

15438 + 1534 

15 43 52.8 

+ 15 34 36 

1.9 

0.4 

0.4 

15 24 04.6 

+ 0 46 03 

0.2 

0.4 

0.8 

1 . 2 : 

15440 + 0730 

15 44 00.2 

+ 7 30 29 

2.5 

0.7 

0.4 

15 24 05.7 

+ 71 06 15 

0.2 

0.2 

0.7 

1.6 

15446 - 1008 

15 44 40.0 

-10 08 36 

3.6 

1.0 

0.3 

15 24 05.9 

+ 10 12 38 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

15447 + 1802 

15 44 42.9 

+ 18 02 12 

0.2 

0.5 

4.0 

15 24 19.1 

+ 34 30 37 

6.4 

1.6 

0.4 

1.0 

15448 + 3828 

15 44 53.9 

+ 38 28 33 

27.0 

10.8 

1.6 

15 24 20.6 

+ 41 50 57 

0.3 

1.6 

9.2 

13.2 

15449 + 4609 

15 44 54.3 

+ 46 09 04 

0.2 

ft 2 

0.6 

15 24 33.5 

-40 29 13 

5.7 

1.4 

0 . 7 : 

1.9 

15449 + 0141 

15 44 55.1 

+ 1 41 55 

1.4 

0.4 

0.4 

15 24 50.1 

-24 59 49 

0.4 

0.3 

0.3 

1.0 

15449 - 1932 

15 44 56.5 

-19 32 57 

4.8 

1.4 

0.3 

15 24 51.3 

+ 40 44 18 

02 

0.2 

1.0 

2.8 

15452 - 0210 

15 45 14.0 

- 2 10 00 

2.3 

0.6 

0.4 

15 24 54.2 

-14 46 54 

3.0 

0.6 

03 

0 9 

15453 + 0427 

15 45 19.9 

+ 4 27 03 

0.8 

ft 3 

0.4 

15 24 59.1 

-37 11 07 

11.5 

2.9 

0 . 5 : 

9.4 

15453 + 0050 

15 45 20.5 

+ 0 50 28 

4.7 

1.3 

0.4 

15 25 26.2 

- 16 32 37 

7.4 

1.9 

0.3 

09 

15453 + 5537 

15 45 22.2 

+ 55 37 41 

4.0 

1.0 

0.4 

15 25 26.6 

-56 21 04 

84.2 

521.0 

3004.0 

4073.0 

15458 + 1356 

15 45 53.5 

+ 13 56 30 

2.9 

0.7 

0.4 

15 25 29.3 

+ 25 16 28 

8.4 

2.2 

0.4 

1.0 

15459 - 2017 

15 45 58.6 

-20 17 43 

10.9 

2.9 

0 . 7 : 

15 25 32.2 

+ 19 44 10 

234.6 

150.4 

18.1 

5.0 

15460 + 3153 

15 46 02.7 

+ 31 53 17 

3.7 

0.9 

0.4 

15 25 45.4 

+ 29 16 41 

1.9 

0.4 

0.4 

1.0 

1 5463 - 0050 

15 46 18.2 

- 0 50 57 

4.4 

1.0 

0.4 

15 26 01.1 

-73 13 11 

0.7 

0.3 

0.4 

0.9 

15463 +0533 

15 46 18.9 

+ 5 33 19 

8.3 

2.1 

0.4 

15 26 13.6 

+ 4 00 02 

46.2 

30.8 

4.6 

1.4 

15464 + 1800 

15 46 28.1 

+ 18 00 46 

0.7 

ft 2 

0.4 

15 26 20.5 

49 10 08 

2.1 

0.5 

ft 5 

6.2 

15464 + 1817 

15 46 29.2 

+ 18 17 37 

44.3 

11.6 

2.0 

15 26 32.4 

+ 53 11 25 

7.5 

3.6 

0.5 

1.0 

15465 +2818 

15 46 31.7 

+ 28 18 29 

38.9 

17.1 

3.9 

15 26 47.4 

+ 55 43 04 

0.2 

0.2 

0.8 

1.5 

15467 -2914 

15 46 44.1 

-29 14 08 

1.2 

4.9 

36.1 

15 26 50.8 

+ 60 50 36 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

15470 + 3623 

15 47 00.8 

+ 36 23 58 

5.7 

2.1 

0.4 

15 27 18.1 

+ 64 56 06 

0.3 

0 . 2 : 

1.2 

3.9 

15470-0316 

15 47 01.2 

- 3 16 46 

1.4 

0.3 : 

0.4 

15 27 51.3 

-62 23 12 

16.4 

5.6 

2.3 

14.7 

15473 -0346 

15 47 20.1 

- 3 46 13 

0.5 

1.8 

5.4 

15 27 58.1 

+ 5 26 03 

0.9 

0 . 3 : 

0.4 

1.0 

15474 + 1232 

15 47 25.8 

+ 12 32 57 

0.2 

0.3 : 

1.3 

15 28 19.6 

- 4 01 02 

6.0 

3.0 

0 . 5 : 

0.9 

15474 - 2923 

15 47 28.3 

-29 23 10 

5.0 

1.3 

0 . 7 : 

15 28 38.6 

-50 42 09 

12.3 

2.9 

05 

27.9 

15474 + 2613 

15 47 29.6 

+ 26 13 11 

3.5 

0.9 

0.4 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12p.m 

2S^im 

60 Jim 

lOO^um 

1 5475 — 2608 

15 47 32.4 

-26 08 16 

3.1 

0.8 

1.5 

4 . 9 : 

15476 - 4836 

15 47 38.5 

-48 36 01 

19.6 

38.4 

17.2 

9.6 

15477 +- 3943 

15 47 44.9 

+ 39 43 15 

104.5 

32.2 

6.2 

1.9 

1 5477 - 1 - 0220 

15 47 45.2 

+ 2 20 52 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

15477 + 6937 

15 47 45.8 

- 1-69 37 10 

0.3 

ft 2 

0.5 

1.0 

15478 + 6135 

15 47 49.4 

+ 61 35 33 

9.5 

2.5 

0.5 

2.3 

15479 — 5814 

15 47 55.6 

-58 14 15 

2.4 

0.6 

ft 8 

24.0 

15480 - 0344 

15 48 03.5 

- 3 44 18 

0.2 

0.7 

1.1 

4.1 

15483 + 0437 

15 48 19.4 

+ 4 37 39 

1.7 

0.5 

0.4 

1.0 

15483 + 1517 

15 48 23.0 

+ 15 17 02 

191.3 

71.0 

11.1 

3.4 

15483 - 3800 

15 48 23.5 

-38 00 30 

16.2 

4.5 

0.8 

2.3 

15487 + 0801 

15 48 45.5 

+ 8 01 19 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

15488 - 3002 

15 48 49.3 

-30 02 55 

6.0 

1.7 

0.3 

1.6 

15490 + 2107 

15 49 03.8 

+ 21 07 38 

18.1 

4.3 

0.8 

1.0 

15491 - 5028 

15 49 08.7 

-50 28 02 

2.4 

0.6 

2.3 

25.3 

15492 + 4837 

15 49 16.0 

+ 48 37 55 

199.3 

97.0 

16.4 

5.7 

15493 + 3548 

15 49 20.5 

+ 35 48 29 

4.4 

1.0 

0.5 

1.0 

15496 4-4724 

15 49 40.4 

+ 47 24 10 

0.3 

0.4 

3.6 

9.8 

15497-2556 

15 49 43.6 

-25 56 52 

16.0 

6.9 

2.3 

20.9 

1 5498 - 3625 

15 49 52.7 

-36 25 26 

10.6 

6.6 

1.3 

2.2 

15502 - 3609 

15 50 16.4 

-36 09 12 

9.2 

5.1 

1.5 

3.0 

15502 - 5302 

15 50 16.7 

-53 02 47 

142.4 

1210.0 

11570.0 

12440.0 

15506 4-6227 

15 50 39.3 

+ 62 27 27 

0.2 

0.2 

3.1 

10.4 

15507 - 6316 

15 50 42.8 

-63 16 59 

6.1 

1.6 

1.3 

11.6 

15507 - 1605 

15 50 45.8 

-16 05 21 

0.9 

0 . 6 : 

0.3 

5.4 

15508 - 5520 

15 50 49.2 

-55 20 49 

5.9 

3.0 

9.9 

136.7 

15508 + 1320 

15 50 51.7 

+ 13 20 47 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

15509 + 4235 

15 50 58.1 

+42 35 46 

2.3 

0.5 

0.4 

1.0 

15509 - 1634 

15 50 58.7 

-16 34 59 

9.1 

2.0 

0 . 5 : 

4.9 

15510 - 1848 

15 51 02.8 

-18 48 13 

5.8 

1.5 

0.3 

5.7 

15510 + 1726 

15 51 04.2 

+ 17 26 03 

3.8 

1.1 

0.4 

1.0 

15513 - 6600 

15 51 19.0 

-66 00 23 

2.1 

48.1 

43.4 

19.0 

15517 - 1043 

15 51 45.3 

-10 43 46 

15.7 

9.9 

2.1 

2.0 

15518-2040 

15 51 53.3 

-20 40 20 

15.5 

4.3 

0.7 

1.6 

15518 + 2316 

15 51 54.0 

+ 23 16 39 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

15519 + 1444 

15 51 54.9 

+ 14 44 53 

0.2 

0.2 

1.1 

3.7 

15519 + 0526 

15 51 57.4 

+ 5 26 24 

0.7 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

15522 + 0452 

15 52 13.1 

+ 4 52 31 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

15522 + 1840 

15 52 13.7 

+ 18 40 14 

0.2 

0.4 

0.4 

1.2 

15523 + 0543 

15 52 18.7 

+ 5 43 58 

3.5 

0.9 

0.4 

1.0 

15523 + 2027 

15 52 21.9 

+ 20 27 24 

11.4 

2.8 

0.4 

1.0 

15523 -0201 

15 52 22.4 

- 2 01 52 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

15523 + 0843 

15 52 24.0 

+ 8 43 48 

0.9 

0.3 

0.4 

1.0 

15524 + 1645 

15 52 24.8 

+ 16 45 42 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

15525 -0350 

15 52 30.3 

- 3 50 17 

12.0 

5.9 

1.2 

7.3 

15527 - 1838 

15 52 44.2 

-18 38 46 

7.9 

2.0 

0 . 5 : 

7.0 

15528 - 1242 

15 52 48.1 

-12 42 27 

13.6 

5.4 

0.7 

3.4 

15529 + 4316 

15 52 57.8 

+ 43 16 59 

22.3 

5.7 

0.8 

1.0 

15532 + 0551 

15 53 13.1 

+ 5 51 13 

0.9 

ft 4 

0.4 

1.0 

15532-4210 

15 53 16.8 

-42 10 46 

10.4 

21.3 

104.6 

83.4 

15534 - 3740 

15 53 24.5 

-37 40 34 

2.4 

4.5 

4.8 

10.2 

15535 - 1809 

15 53 31.2 

-18 09 35 

13.5 

4.8 

0.7 

6.9 

15535 -4055 

15 53 35.3 

-40 55 07 

10.6 

3.0 

2.6 

3.8 

15536 + 0804 

15 53 41.7 

+ 8 04 48 

1.0 

0 . 3 : 

0.4 

1.0 

15538 - 2904 

15 53 49.5 

-29 04 17 

0.5 

0.2 

0.3 

1.9 

15541 - 3602 

15 54 06.0 

-36 02 27 

3.1 

0.6 

0.3 

11.6 

15541 + 2922 

15 54 06.3 

+29 22 59 

4.6 

2.2 

0 . 4 : 

1.0 

15541 + 1548 

15 54 10.1 

+ 15 48 38 

3.8 

0.8 

0.4 

1.0 

15541 _ 3414 

15 54 11.9 

-34 14 52 

10.1 

2.8 

0.5 

2.4 

15542 - 1553 

15 54 14.9 

-15 53 27 

11.7 

2.8 

0.6 

6.4 

15543 - 0048 

15 54 20.0 

- 0 48 42 

2.6 

0.6 

0.4 

0.9 

15545 - 4349 

15 54 31.3 

-43 49 15 

42.7 

21.2 

2.9 

3.3 

15548 - 7420 

15 54 53.3 

-74 20 23 

6.3 

1.9 

0.6 

1.7 

15548 +4201 

15 54 53.5 

+42 01 38 

0.2 

0.2 

1.8 

3.3 

15549 + 1433 

15 54 55.9 

+ 14 33 25 

2.8 

0.7 

ft 4 

1.0 

15553 - 1518 

15 55 20.3 

-15 18 15 

13.2 

6.0 

1.1 

1 . 6 : 

15553 - 1408 

15 55 22.8 

-14 08 12 

1.6 

0.6 

0.J 

1.9 

15555 + 2701 

15 55 30.8 

+ 27 01 17 

13.1 

3.4 

0.4 

1.0 

15555 - 3034 

15 55 32.6 

-30 34 53 

4.4 

1.0 

0.3 

1.8 

15556 - 2248 

15 55 38.9 

-22 48 45 

0.8 

3.1 

6.4 

4.7 

15556 - 1318 

15 55 39.5 

-13 18 02 

3.0 

0.7 

0.3 

1.2 

15557 -2558 

15 55 46.9 

-25 58 12 

3.0 

5.5 

9.1 

8.2 

15561 - 4013 

15 56 06.9 

-40 13 25 

1.5 

2.8 

5.4 

5.3 

15566 + 2542 

15 56 38.1 

+ 25 42 38 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

15566 + 3609 

15 56 38.9 

+ 36 09 48 

52.6 

27.8 

3.3 

1.2 

15566 + 2657 

15 56 39.1 

+ 26 57 33 

0.2 

0.8 

3.0 

2.9 

1 5566 — 6338 

15 56 41.6 

-63 38 14 

0.6 

0.4 

0.4 

2.1 

15568 - 3815 

15 56 48.2 

-38 15 23 

0.8 

0.3 

0.3 

11.8 

15569 + 5818 

15 56 54.3 

+ 58 18 08 

0.3 

0.2 

0.6 

1.3 

15571 + 3647 

15 57 06.9 

+ 36 47 06 

7.4 

1.7 

0 . 4 : 

1.0 

15572 - 0209 

15 57 15.7 

- 2 09 51 

4.2 

1.5 

0.4 

5.8 

15572 + 3510 

15 57 16.5 

+ 35 10 17 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

15573 - 2228 

15 57 21.7 

-22 28 55 

3.4 

0.7 

0.5 

9.2 

15574 + 2603 

15 57 25.1 

+ 26 03 38 

0.7 

0 . 3 : 

0.4 

1.0 

15574 + 0045 

15 57 28.3 

+ 0 45 54 

2.5 

0.6 

0.4 

1.0 

15576 — 1212 

15 57 37.4 

-12 12 32 

46.9 

28.5 

5.0 

2.6 

15576 - 2947 

15 57 37.8 

-29 47 03 

0.4 

0.3 

0.3 

2.6 

15576 + 5001 

15 57 38.8 

+ 50 01 22 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

15580 + 0452 

15 58 03.9 

+ 4 52 03 

1.3 

0.3 

0.4 

1.0 

15581 - 3145 

15 58 10.4 

-31 45 01 

2.8 

0.7 

0.3 

2.3 

15582 + 1549 

15 58 17.5 

+ 15 49 37 

1.7 

0.2 

0.5 

1.1 : 

15583 + 0433 

15 58 22.5 

+ 4 34 00 

2.0 

0.6 

0.4 

1.0 

15585 - 2502 

15 58 32.8 

-25 02 46 

11.3 

5.4 

0 . 8 : 

11.4 

15585 + 7102 

15 58 34.0 

+ 71 02 04 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

15589 - 2850 

15 58 55.0 

-28 50 41 

75.8 

41.8 

8.1 

3.0 

15589 + 1757 

15 58 59.3 

+ 17 57 24 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

15592 + 0903 

15 59 12.1 

+ 9 03 05 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

15593 - 6234 

15 59 21.0 

-62 34 34 

0.8 

0.2 

0.5 

3 . 8 : 

15594 - 2600 

15 59 27.0 

-26 00 36 

6.3 

1.5 

0.3 

8.8 

15595 - 4905 

15 59 32.3 

-49 05 33 

4.1 

1.0 

2.6 

145.9 

15597 - 4010 

15 59 42.9 

-40 10 11 

0.8 

1.1 

1.2 

18.2 

15597 - 5302 

15 59 43.3 

— 53 02 53 

3.9 

3.6 

1101.0 

2482.0 

15597 + 1634 

15 59 45.3 

+ 16 34 25 

ft 2 

0.2 

0.6 

1.3 

15598 + 1857 

15 59 49.0 

+ 18 57 09 

0.3 

0.5 

0.4 

0 . 9 : 

15599 + 0206 

15 59 56.6 

+ 2 06 06 

0.2 

0.3 

0.6 

1.0 

15599 -0821 

15 59 59.9 

- 8 21 23 

1.1 

0 . 4 : 

0.4 

1.1 

16000 + 2628 

16 00 03.3 

+ 26 28 06 

0.2 

0 . 2 : 

0.5 

1.2 

16001 + 0859 

16 00 11.4 

+ 8 59 07 

0.7 

0.3 

0.4 

1.0 

16003 - 2543 

16 00 18.8 

-25 43 39 

6.3 

1.5 

0.5 

10.0 

16008 + 5303 

16 00 48.6 

+ 53 03 14 

5.3 

1.3 

0.5 

1.0 

16008 - 2435 

16 00 53.0 

-24 35 19 

2.8 

0.8 

0.4 

2.3 

16009 + 5842 

16 00 55.6 

+ 58 42 06 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

16009 - 5335 

16 00 58.2 

-53 35 22 

2.8 

1.5 

3.1 : 

284.0 

16011 + 4722 

16 01 07.9 

+47 22 36 

484.3 

241.4 

39.0 

17.7 

16012 - 5612 

16 01 12.6 

-56 12 09 

11.1 

3.3 

1.5 

76.8 

16012 + 1918 

16 01 13.5 

+ 19 18 17 

0.2 

0.2 

0.6 

1.3 

16013 + 6656 

16 01 22.1 

+ 66 56 27 

0.3 

0.7 

ft 4 

1.0 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12^m 

25nm 

60fi.m 

100 fLm 

16013 +0351 

16 01 22.7 

+ 3 51 50 

2.9 

0.7 

ft 4 

1.0 

16014 - 5329 

16 01 24.9 

-53 29 53 

7.4 

3.8 

16.5 

296.8 

16015 - 2357 

16 01 36.0 

-23 57 49 

6.6 

2.3 

0 . 4 : 

7.5 

16016 + 1007 

16 01 38.6 

+ 10 07 52 

3.9 

1.0 

ft 4 

1.0 

16016 - 1143 

16 01 39.6 

-11 43 18 

3.5 

0.9 

0.3 

4.5 

16016 - 3904 

16 01 39.9 

-39 04 5 ! 

24.9 

6.4 

0.9 

3.3 

16018 + 0608 

16 01 52.3 

+ 6 08 49 

1.1 

0.2 

0.4 

1.0 

16021 + 1045 

16 02 10.6 

+ 10 45 06 

7.5 

2.6 

0 . 4 : 

1.0 

16022 + 5932 

16 02 14.5 

+ 59 32 48 

6.5 

1.6 

0.4 

1.0 

16024 + 2247 

16 02 29.7 

+ 22 47 11 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

16025 - 1940 

16 02 31.1 

-19 40 11 

2.9 

0.6 

0.3 

1.7 

16027 + 4049 

16 02 43.1 

+ 40 49 06 

0.2 

0.7 

1.9 

1.5 

16028 + 5038 

16 02 50.6 

+ 50 38 03 

4.8 

1.6 

0 . 3 : 

1.0 

16028 + 1753 

16 02 52.9 

+ 17 53 31 

0.2 

0.2 

1.5 

3.4 

16029 - 3041 

16 02 59.7 

-30 41 30 

141.7 

266.8 

82.5 

23.4 

16030 + 2040 

16 03 02.6 

+ 20 40 35 

0 . 3 : 

0.8 

6.9 

9.7 

16030 - 2135 

16 03 04.1 

-21 35 55 

31.6 

11.9 

2.1 

2.1 

16030 - 3745 

16 03 05.2 

-37 45 54 

8.0 

4.2 

0.8 

3.0 

16031 - 5255 

16 03 09.4 

-52 55 42 

21.0 

10.9 

20.6 

323.7 

16031 + 3917 

16 03 11.7 

+ 39 17 27 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

16032 - 3537 

16 03 12.2 

-35 37 13 

0.7 

1A 

47.2 

45.2 

16033 - 0600 

16 03 20.3 

- 6 00 22 

1.2 

0.4 

0.4 

0.9 

16035 - 5325 

16 03 31.7 

-53 25 10 

17.3 

1.2 

3 . 7 : 

407.3 

16036 + 3103 

16 03 41.9 

+ 31 03 03 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

16038 - 2032 

16 03 52.7 

— 20 32 09 

0.8 

ft 6 

1.4 

2.4 

16039 - 2040 

16 03 57.3 

-20 40 11 

11.3 

6.0 

1.0 

2.5 

16039 + 1830 

16 03 57.6 

+ 18 30 14 

7.4 

3.1 

0.5 

1.0 

16040 + 1818 

16 04 01.2 

+ 18 18 52 

0.2 

0.2 

0.7 

1 . 3 : 

16040-5619 

16 04 02.2 

-56 19 15 

6.3 

2.2 

0.7 

41.8 

16040 + 4128 

16 04 03.4 

+ 41 28 39 

0.2 

0.2 

1.4 

1.7 

16042 - 1356 

16 04 14.2 

-13 56 19 

0.5 

ft 5 

0.3 

1.8 

16043 - 5256 

16 04 19.6 

-52 56 51 

9.1 

2.6 

25.1 

384.5 

16043 - 0344 

16 04 23.6 

- 3 44 42 

8.8 

2.3 

0 . 4 : 

0.9 

16044 - 2044 

16 04 28.6 

-20 44 10 

5.5 

1.1 

0.4 

2.2 

16049 + 1003 

16 04 54.3 

+ 10 03 53 

4.7 

1.7 

0 . 3 : 

1.0 

16050-2611 

16 05 04.4 

-26 11 36 

23.9 

6.0 

1.2 

7. 7 

16051 - 5053 

16 05 06.6 

-50 53 47 

3.0 

2.6 

44 . 6 : 

200 . 4 : 

16052 + 2157 

16 05 12.1 

+ 21 57 20 

3.1 

0.8 

ft 4 

3.2 

16052 + 3230 

16 05 12.2 

+ 32 30 44 

5.9 

1.6 

0.4 

1.0 

16052 - 3858 

16 05 12.6 

-38 58 23 

18.1 

14.6 

14 . 1 : 

62.2 

16052 - 2339 

16 05 13.0 

-23 39 44 

50.3 

24.7 

3.2 

6.9 

16052 + 4850 

16 05 17.4 

+48 50 20 

18.7 

8.3 

1.0 

1 . 0 : 

16053 + 2502 

16 05 20.6 

+ 25 02 28 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

16055 -2123 

16 05 34.9 

-21 23 56 

0.5 

0.3 

0.4 

1.9 

16056 - 3242 

16 05 37.9 

-32 42 52 

5.4 

1.5 

0.3 

1.9 

16058 + 1710 

16 05 48.6 

+ 17 10 51 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

16060 - 5146 

16 06 00.2 

-51 46 54 

2.9 

210.3 

10580.0 

19170.0 

16060 - 0124 

16 06 00.5 

- 1 24 23 

25.8 

10.2 

1.9 

1.6 

16060 + 0839 

16 06 03.1 

+ 8 39 57 

27.3 

7.1 

1.0 

1.0 

16061 + 0844 

16 06 11.6 

+ 8 44 42 

33.0 

8.3 

1.3 

1.0 

16062 + 1227 

16 06 15.5 

+ 12 27 45 

0.2 

0.4 

0.8 

1 . 0 : 

16063 - 4906 

16 06 19.4 

-49 06 21 

56.8 

18.8 

16.2 

213.8 

16064 + 0335 

16 06 28.7 

+ 3 35 07 

4.5 

1.1 

0.4 

0.9 

16067 + 0630 

16 06 43.6 

+ 6 30 46 

1.5 

0.4 

0.4 

1.0 

16067 + 0352 

16 06 44.5 

+ 3 53 00 

1.4 

0.3 

0.4 

0.9 

16067 + 1957 

16 06 45.4 

+ 19 57 12 

0.2 

0.2 

0.8 

1.3 

16071 + 3637 

16 07 08.5 

+ 36 37 12 

5.4 

1.2 

0.4 

1.0 

16071 +4503 

16 07 11.1 

+45 03 56 

0.8 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

16072-0320 

16 07 13.6 

- 3 20 14 

8.2 

2.0 

0.5 

1.2 

16072 - 2909 

16 07 16.8 

-29 09 13 

5.7 

1.4 

ft 5 

12.9 

16074 + 6221 

16 07 25.2 

+ 62 21 59 

9.7 

3.0 

0.5 

1.0 

16074 + 0050 

16 07 26.0 

+ 0 50 19 

0.3 

0.4 

4.3 

12.8 

16076-5134 

16 07 37.2 

-51 34 19 

36.1 

237.3 

2793.0 

5722.0 

16079 - 2917 

16 07 54.8 

-29 17 10 

4.8 

1.1 

0.3 

17.3 

16081 + 2511 

16 08 08.6 

+ 25 11 59 

172.7 

78.1 

11.2 

4.3 

16083 + 0754 

16 08 22.1 

+ 7 54 31 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

16086 - 1830 

16 08 37.7 

-18 30 42 

9.4 

13.8 

18.9 

15.7 

16087 + 4356 

16 08 46.7 

+43 56 53 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

16088 - 2000 

16 08 49.2 

-20 00 25 

0.5 

0.4 

0.7 

14.6 

16088 — 1350 

16 08 53.0 

-13 50 24 

3.9 

0.9 

0.3 

2.4 

16090 - 1919 

16 09 02.9 

-19 19 50 

1.2 

0.7 

3.7 

4.1 

16093 - 5332 

16 09 22.8 

-53 32 38 

18.7 

6.9 

19.0 

165.2 

16095 + 2337 

16 09 30.1 

+ 23 37 22 

45.1 

11.5 

1.8 

1.0 

16095 - 5430 

16 09 31.3 

-54 30 13 

4.0 

0.9 

10.5 

128.2 

16097 - 3606 

16 09 42.0 

-36 06 12 

0.4 

2.9 

24.5 

30.6 

16099 - 5651 

16 09 55.1 

-56 51 51 

4.0 

2.8 

ft 4 

30.0 

16099 + 4158 

16 09 57.4 

+41 58 15 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

16099 + 3633 

16 09 58.3 

+ 36 33 12 

4.9 

1.1 

0.4 

1.0 

16101 +4230 

16 10 07.8 

+42 30 08 

4.7 

1.1 

0.4 

1.0 

16103 - 3212 

16 10 18.8 

-32 12 56 

22.6 

11.2 

1.8 

1.9 

16103 - 1459 

16 10 20.7 

-14 59 23 

3.5 

0.8 

0.3 

2.3 

16103 + 2501 

16 10 23.8 

+25 01 33 

17.4 

8.3 

1.2 

1.0 

16104+5235 

16 10 24.0 

+ 52 35 04 

0.3 

1.1 

6.4 

9.5 

16104 - 1012 

16 10 28.4 

-10 12 38 

10.8 

3.6 

0 . 6 : 

1.2 

16107 + 0508 

16 10 46.9 

+ 5 08 50 

7.1 

1.6 

0.4 

1.0 

16109 + 6042 

16 10 57.2 

+60 42 11 

0.2 

ft.J 

0.4 

1.2 

16109 + 1339 

16 10 59.0 

+ 13 39 22 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

16110 - 1142 

16 11 04.5 

-11 42 42 

7.6 

1.7 

0.3 

1.5 

16110+2639 

16 11 04.8 

+ 26 39 17 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

16114 — 5946 

16 11 27.5 

-59 46 34 

1.5 

22.4 

6.7 

11.2 

16114-3215 

16 11 29.6 

-32 16 00 

13.7 

4.8 

0.7 

10.2 

16116 + 1633 

16 11 36.2 

+ 16 33 36 

3.8 

0.9 

ft 4 

1.0 

16116 + 4813 

16 11 37.7 

+ 48 13 09 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

16117 — 0334 

16 11 43.1 

- 3 34 06 

149.6 

37.4 

5.8 

1.7 

16117 + 0601 

16 11 46.5 

+ 6 01 35 

1.5 

0.3 

0.4 

1.0 

16118-0004 

16 11 50.6 

- 0 04 55 

0.2 

0.2 

0.8 

3.3 

16120-0016 

16 12 02.6 

- 0 16 23 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.1 

16122 + 0758 

16 12 17.3 

+ 7 58 57 

1.5 

0.3 

0.4 

0.9 

16127 - 7834 

16 12 45.6 

-78 34 26 

97.5 

25.9 

4.8 

2.9 

16127 + 3359 

16 12 47.3 

+ 33 59 00 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

16127 - 5341 

16 12 47.5 

-53 41 15 

27.2 

7.0 

27.6 

195.9 

16128 - 5228 

16 12 50.5 

-52 28 49 

67.6 

30.1 

44.5 

535.8 

16128 - 5109 

16 12 51.0 

— 5 1 09 34 

128.8 

1Q£0 n 

6243.0 

8409.0 

16131 -0216 

16 13 11.3 

- 2 16 07 

16.7 

8^6 

1.4 

0.9 

16133 - 5151 

16 13 22.3 

-51 51 46 

89.0 

340.5 

276.3 

111.2 

16136 + 6550 

16 13 36.8 

+ 65 50 31 

0.2 

0.2 

0.6 

1 . 0 : 

16136 + 3755 

16 13 37.3 

+ 37 55 09 

5.2 

1.9 

0.4 

7.0 

16146 - 2249 

16 14 39.3 

-22 49 19 

2.2 

0.8 

0.4 

3.2 

16146-2246 

16 14 40.6 

-22 46 16 

1.4 

0 . 5 : 

0.4 

3.6 

16146-5746 

16 14 41.0 

-57 46 41 

1.0 

0.3 

0.4 

20.5 

16152 - 5409 

16 15 13.5 

-54 09 49 

1.9 

0.4 

10.0 

94.7 

16156-0434 

16 15 40.3 

- 4 34 19 

19.4 

3.9 

0.7 

1.0 

16156 - 2837 

16 15 40.5 

-28 37 58 

37.6 

20.6 

2.6 

29.6 

16161 +0722 

16 16 08.5 

+ 7 22 48 

1.3 

0.4 

0.4 

1.0 

16161 - 1445 

16 16 11.4 

-14 45 10 

6.9 

1.7 

1.8 

5.8 

16163 + 0731 

16 16 21.9 

+ 7 31 48 

0.2 

0.2 

1.4 

4.8 

16164 + 5952 

16 16 24.8 

+ 59 52 32 

48.1 

13.1 

2.1 

1.1 
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IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 jim 

25 fxm 

60 jJ.m 

lOOjim 

16164 - 5046 

16 16 26.2 

— 50 46 10 

104.5 

1479.0 

11380.0 

20370.0 

16165 + 6721 

16 16 33.7 

+ 67 21 40 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

16168 - 2210 

16 16 50.5 

-22 10 02 

4.2 

1.5 

0.7 

5.4 

16170 - 1431 

16 17 02.0 

-14 31 23 

9.0 

2.3 

0.6 

2.0 

16175 - 5002 

16 17 34.1 

-50 02 30 

10.5 

76.9 

1135.0 

3197.0 

16176 — 2403 

16 17 38.4 

-24 03 03 

11.2 

2.7 

5.5 

51.8 

16177-2343 

16 17 44.5 

-23 43 34 

4.2 

1.4 

2.5 

55.2 

16177-2143 

16 17 45.5 

-21 43 20 

4.9 

1.4 

0.3 

3.9 

16177 +0559 

16 17 46.1 

+ 5 59 01 

2.6 

1.0 

0.4 

1.0 

16177 + 4909 

16 17 47.0 

+ 49 09 26 

3.7 

0.8 

0 . 4 : 

0.6 

16181 - 2528 

16 18 07.1 

-25 28 26 

6.2 

05 

65.1 

55.0 

16182 +4625 

16 18 13.6 

+46 25 56 

0.7 

0.2 

0.4 

1.0 

16183 - 5333 

16 18 19.5 

-53 33 53 

2.8 

4.1 

3.1 

65.0 

16183 -4958 

16 18 22.9 

-49 58 57 

2546.0 

6809.0 

5150.0 

36430.0 

16184 + 0651 

16 18 29,8 

+ 6 51 51 

0.2 

0.2 

0.6 

1.0 

16185 + 3705 

16 18 30.1 

+ 37 05 39 

5.7 

1.4 

0.4 

1.0 

16185 - 2748 

16 18 30.8 

-27 48 48 

3.7 

0.8 

0.4 

22.7 

16185 -0009 

16 18 30.9 

- 0 09 05 

0.2 

0.7 

1.0 

1.0 

16187 -0734 

16 18 42.4 

- 7 34 56 

22.4 

8.9 

1.4 

6.1 

16187 + 3444 

16 18 43.2 

+ 34 44 45 

6.4 

1.7 

0.4 

1.0 

16189 - 5621 

16 18 55.8 

-56 21 59 

4.3 

2.5 

0.7 

4.5 

16191 - 1936 

16 19 08.9 

-19 36 24 

2.3 

5.9 

11.1 

16.5 

16191 - 3152 

16 19 10.5 

-31 52 59 

7.2 

3.4 

0 . 4 : 

2.6 

16192 - 0210 

16 19 12.4 

- 2 10 04 

0.2 

ft 2 

2.0 

9.3 

16193 + 3611 

16 19 20.4 

+ 36 11 11 

03 

0.2 

0 . 4 : 

1.2 

16195 +0108 

16 19 32.0 

+ 1 08 43 

1.1 

0.3 

0.4 

1.0 

16197 + 1916 

16 19 42.6 

+ 19 16 09 

2.7 

0.6 

0.4 

0.9 

16197 + 0259 

16 19 43.9 

+ 2 59 32 

1.1 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

16200 - 5913 

16 20 00.7 

-59 13 41 

0.9 

0.4 

0.4 

3.0 

16201 + 3100 

16 20 08.5 

+ 31 00 30 

3.7 

0.8 

0.4 

1.0 

16202 - 0705 

16 20 17.2 

- 7 05 32 

8.1 

2.0 

0.9 

2 . 0 : 

16203 -2321 

16 20 22.2 

-23 21 08 

8.5 

2.3 

9.7 

61.4 

16203 -4912 

16 20 22.2 

-49 12 41 

16.7 

5.8 

30.0 

575.7 

16204 + 5814 

16 20 27.4 

+ 58 14 10 

0.7 

0 .J 

0.4 

1.4 

16204 + 3354 

16 20 27.7 

+ 33 54 55 

21.2 

5.2 

0.7 

1.0 

16205 - 2626 

16 20 35.1 

-26 26 22 

0.5 

0.5 

0.4 

5.7 

16205 + 3349 

16 20 35.5 

+ 33 49 09 

9.5 

2.3 

0 . 4 : 

1.0 

16206-3904 

16 20 40.2 

-39 04 44 

0.9 

0.5 

0.6 

5.2 

16208 - 2215 

16 20 53.5 

-22 15 15 

37.5 

13.4 

3.1 

4.4 

16209 - 2808 

16 20 59.2 

-28 08 18 

7.9 

4.0 

1.3 

26.8 

16211 + 3057 

16 21 07.8 

+ 30 57 56 

25.1 

14.5 

2.7 

1.2 

16211 - 1955 

16 21 10.0 

-19 55 18 

6.2 

1.4 

0.5 

16.6 

16211 +4036 

16 21 11.8 

+40 36 41 

0.3 

0.2 

0.7 

1 . 3 : 

16211 -0747 

16 21 11.9 

- 7 47 28 

2.1 

0.5 

ft 4 

1.3 

16212-4836 

16 21 14.3 

-48 36 49 

7.1 

4.6 

34.2 

345.2 

16215-2935 

16 21 31.1 

-29 35 23 

1.0 

0.6 

0.8 

6.1 

16219 + 6913 

16 21 54.6 

+ 69 13 29 

3.5 

0.7 

0.4 

1.4 

16221 + 5238 

16 22 06.8 

+ 52 38 49 

0.4 

0.2 

0.5 

1.4 

16221 -2312 

16 22 10.6 

-23 12 26 

0.5 

1.5 

2.0 

32.8 

16222-0221 

16 22 15.7 

- 2 21 25 

7.3 

1.7 

0.4 

1.0 

16225 - 2319 

16 22 34.6 

-23 19 59 

1.5 

0.6 

3.5 

27.8 

16228 - 2411 

16 22 48.8 

-24 11 41 

7.7 

7 . 0 : 

171 . 7 : 

789.3 

16229 - 2413 

16 22 55.7 

-24 13 49 

7.4 

9.6 

176.8 

1060.0 

16230 + 1921 

16 23 03.3 

+ 19 21 08 

4.2 

1.0 

0.4 

0.9 

16230 + 2921 

16 23 05.9 

+29 21 49 

9.5 

4.5 

0.5 

1.0 

16231 + 1408 

16 23 06.3 

+ 14 08 47 

0.6 

0.3 

0.4 

1.0 

16232 + 6137 

16 23 17.9 

+ 61 37 38 

24.9 

6.0 

0.8 

1.0 

16235 -4832 

16 23 31.0 

-48 32 46 

22.5 

17.6 

19.4 

230.6 

16235 +0301 

16 23 33.6 

+ 3 01 09 

0.2 

0.6 

3.2 

4.1 

16235 + 1900 

16 23 34.8 

+ 19 00 15 

499.7 

179.5 

26.9 

9.3 

16236 + 3730 

16 23 36.5 

+ 37 30 24 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

16237 + 0837 

16 23 47.5 

+ 8 37 31 

0.7 

0.3 

0.4 

1.0 

16238 - 5354 

16 23 52.6 

-53 54 48 

0.4 

1.5 

4.7 

60.1 

16239 - 1218 

16 23 56.6 

-12 18 54 

29.1 

8.3 

1.9 

1.6 

16240 + 6221 

16 24 02.9 

+62 21 42 

0.2 

0.2 

0.4 

1.6 

16241 - 1820 

16 24 06.9 

-18 20 41 

11.2 

5.4 

2.5 

23.1 

16241 + 4027 

16 24 07.0 

+40 27 26 

0.2 

ft 2 

1.5 

2.6 

16241 - 5614 

16 24 07.2 

-56 14 25 

9.8 

5.0 

0.9 

36.4 

16241 -0943 

16 24 08.1 

- 9 43 11 

6.9 

3.1 

ft 5 

8.3 

16241 + 2310 

16 24 10.2 

+ 23 10 34 

3.5 

0.9 

0.4 

0.9 

16241 - 3111 

16 24 11.0 

-31 11 33 

32.7 

13.5 

1.9 

2.4 

16241 -0230 

16 24 11.2 

- 2 30 19 

13.2 

8.0 

0.9 

3.6 

16243 + 1106 

16 24 21.2 

+ 11 06 07 

9.1 

2.3 

0 . 4 : 

1.0 

16243 + 6150 

16 24 21.7 

+ 61 50 33 

0.7 

0.2 

0.4 

1.1 

16244 + 1141 

16 24 25.5 

+ 11 41 29 

0.2 

0 . 3 : 

2.2 

5.0 

16244 — 2432 

16 24 26.2 

-24 32 53 

9.9 

67.5 

111.6 

350 . 3 : 

16245 - 4333 

16 24 33.3 

-43 33 04 

14.1 

4.3 

1.5 

15.6 

16245 — 3500 

16 24 35.4 

-35 00 36 

18.4 

5.1 

0.8 

14.1 

16246-2415 

16 24 38.1 

-24 15 22 

0.9 

1.5 

6.4 

165.9 

16248+4756 

16 24 49.0 

+47 56 12 

7.8 

3.7 

0.6 

1.0 

16250 — 0729 

16 25 01.4 

- 7 29 11 

32.5 

8.0 

1.3 

1.6 

16250+0258 

16 25 01.6 

+ 2 58 54 

7.7 

1.8 

0 . 4 : 

1.0 

16253 - 2621 

16 25 20.1 

-26 21 54 

0.5 

0.4 

3.1 

58.1 

16254-2606 

16 25 27.2 

-26 06 56 

0.6 

0.4 

0.8 

62.8 

16254 - 3534 

16 25 28.2 

-35 34 49 

9.5 

2.5 

0.5 

16.3 

16255 — 5738 

16 25 34.9 

-57 38 52 

3.5 

0.9 

1 . 0 : 

19.0 

16257 + 4938 

16 25 43.0 

+49 38 40 

0.2 

0.2 

0.4 

1.1 

16259 + 0046 

16 26 00.0 

+ 0 46 32 

7.2 

1.7 

0.4 

1.0 

16260 + 6136 

16 26 00.4 

+ 61 36 27 

0.2 

0.3 

0.4 

1.7 

16260 + 3454 

16 26 00.6 

+ 34 54 45 

62.3 

49.6 

10.1 

3.5 

16261 +0009 

16 26 07.7 

+ 0 09 55 

2.0 

0.6 

0.4 

1.0 

16262 + 0343 

16 26 12.1 

+ 3 43 29 

0.2 

0.2 

1.8 

2.4 

16262 - 5322 

16 26 15.4 

-53 22 20 

3.5 

2.3 

2.8 

22.2 

16262 - 2619 A 

16 26 17.9 

-26 19 19 

3198.0 

688.3 

115.0 

31.5 

16265 — 1914 

16 26 31.4 

-19 14 19 

29.0 

11.9 

2.3 

15.5 

16267 + 5153 

16 26 48.0 

+ 51 53 04 

ft 2 

0.3 

0 . 4 : 

1.0 

16268 — 4556 

16 26 48.4 

-45 56 22 

6.5 

49.5 

47.2 

265.6 

16269 + 4159 

16 27 00.0 

+ 41 59 23 

437.6 

148.8 

23.3 

6.3 

16270 + 1037 

16 27 00.6 

+ 10 37 33 

7.2 

3.3 

0.7 

1.0 

16273 + 0751 

16 27 21.1 

+ 7 51 25 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

16274 - 0001 

16 27 26.0 

- 0 01 07 

6.1 

1.6 

0.4 

1.0 

16274 — 1232 

16 27 29.6 

-12 32 56 

0.6 

0.2 

0.3 

2.2 

16277 + 2433 

16 27 47.2 

+ 24 33 06 

0 .J 

0.3 

1.0 

1.1 

16278 + 0307 

16 27 49.1 

+ 3 07 25 

0.2 

0.2 

1.4 

1.7 

16280 + 6400 

16 28 02.3 

+ 64 00 57 

0.3 

0.2 

0.5 

1.0 

16280 + 2135 

16 28 03.8 

+ 21 35 50 

24.6 

5.8 

0.8 

0.9 

16280 — 3435 

16 28 05.8 

-34 35 53 

0.6 

1.2 

1.2 

11.8 

16280 - 4008 

16 28 05.8 

-40 08 50 

6.9 

52.0 

119.0 

51.6 

16282 + 6709 

16 28 12.6 

+ 67 09 10 

7.9 

2.0 

0.3 : 

1.0 

16282 - 1630 

16 28 16.4 

-16 30 21 

6.0 

1.2 

0.5 

2.9 

16282 - 2625 

16 28 16.8 

-26 25 48 

1.6 

0.3 

2.4 

34.9 

16283 + 2035 

16 28 22.6 

+ 20 35 11 

6.9 

1.6 

0.4 

1.1 

16283 — 4446 

16 28 23.9 

-44 46 50 

4.5 

1.1 

3.3 

43.3 

16284 + 0411 

16 28 27.4 

+4 11 23 

0 . 3 : 

0.8 

6.9 

11.3 

16285 - 2358 

16 28 32.2 

-23 58 21 

0.3 

0.8 

0.9 

60.7 

16285 - 2355 

16 28 34.7 

-23 55 13 

1.1 

3.7 

9.3 

60 . 7 

16286 + 6147 

16 28 40.5 

+ 61 47 23 

ft 2 

0.2 

0.4 

1.4 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 fxm 

25 ^ni 

60 jim 

100 jim 

16287 - 5309 

16 28 45.1 

-53 09 13 

3.4 

1.7 

5.6 

66 3 

16289 + 5805 

16 28 56.9 

+ 58 05 57 

0.2 

0.2 

0.5 

1 3 

16290+2218 

16 29 04.7 

+ 22 18 06 

8.2 

2.0 

0 . 5 : 

1.0 

16291 - 2121 

16 29 10.2 

-21 21 37 

0.8 

0.3 

0.3 

4.0 

16292 + 3519 

16 29 12.9 

+ 35 19 53 

6.2 

1.5 

0.4 

7.0 

16293 - 2422 

16 29 20.9 

-24 22 13 

0.2 

1.8 

254.8 

1031.0 

16295 -0131 

16 29 35.6 

- 1 31 54 

6.2 

2.2 

0.5 

1.0 

16296 + 2030 

16 29 38.4 

+ 20 30 55 

0.2 

0.2 

1.2 

1.5 

16296 + 6156 

16 29 39.0 

+ 61 56 02 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

16297 - 4757 

16 29 47.1 

-47 57 18 

32.2 

206.9 

1556.0 

3403.0 

16300 - 4844 

16 30 01.8 

-48 44 42 

10.0 

3.1 

50.6 

511.8 

16301 + 1955 

16 30 10.1 

+ 19 55 49 

0.5 

1.0 

8.7 

19.8 

16302 +1135 

16 30 14.8 

+ 11 35 37 

15.0 

3.7 

0.8 

1.0 

16304 + 0657 

16 30 28.7 

+ 6 57 47 

1.6 

0.6 

0.4 

1.0 

16304 - 4356 

16 30 29.6 

-43 56 28 

1.8 

0.8 

1 . 9 : 

21.5 

16306 - 4939 

16 30 36.6 

-49 40 00 

0.7 

1.7 

25.7 

362.0 

16306 + 7223 

16 30 37.2 

+ 72 23 14 

105.6 

45.0 

6.9 

3.2 

16306 - 1403 

16 30 40.4 

- 14 03 42 

7.0 

1.8 

0.5 

9.7 

16307 - 1227 

16 30 43.6 

-12 27 23 

7.9 

2.1 

0.4 

2.1 

16307 - 3459 

16 30 46.9 

-34 59 13 

7.5 

4.6 

0.8 

4.8 

16308 - 1601 

16 30 52.1 

-16 01 40 

38.1 

16.3 

3.1 

9.7 

16313 -4729 

16 31 19.7 

-47 29 53 

20.5 

164.0 

2574.0 

8002.0 

16313 - 1703 

16 31 21.8 

-17 03 26 

5.2 

2.0 

0.4 

9.2 

16313 - 5344 

16 31 22.2 

-53 44 02 

0.3 

3.2 

3.0 

35.9 

16313 + 6130 

16 31 23.4 

+ 61 30 12 

1.0 

0.6 

0.4 

2.0 

16315 + 6122 

16 31 32.1 

+ 61 22 02 

0.2 

0.2 

0.4 

2.2 

16316 - 1540 

16 31 37.7 

-15 40 52 

1.5 

6.0 

34.9 

63.3 

16318 -4724 

16 31 51.0 

-47 24 55 

5.8 

69.6 

1977.0 

5047.0 

16318-0802 

16 31 51.1 

- 8 02 46 

1.6 

0.4 

ft 4 

1.9 

16320 + 0846 

16 32 04.4 

+ 8 46 36 

0.9 

0.2 

0 . 4 : 

1.0 

16324 - 2450 

16 32 25.8 

-24 50 42 

27.2 

16.8 

1.8 

14.8 

16324 + 4232 

16 32 29.1 

+ 42 32 23 

0.9 

0.2 

0 . 3 : 

1.0 

16325 + 6651 

16 32 30.6 

+ 66 51 30 

19.3 

7.8 

1.2 

1.0 

16327 +0253 

16 32 44.5 

+ 2 53 06 

2.4 

0.6 

0.4 

1.0 

16327 - 2806 

16 32 45.1 

-28 06 50 

1.3 

ft 4 

1.9 

22.4 

16329 + 6107 

16 32 58.0 

+ 61 07 23 

0.2 

0.2 

0.5 

1.5 

16330 - 3509 

16 33 04.9 

-35 09 15 

33.6 

8.3 

1.4 

4.4 

16334-3107 

16 33 24.8 

-31 07 59 

51.9 

21.8 

4.4 

4 . 8 : 

16334 + 3726 

16 33 26.4 

+ 37 26 47 

11.3 

4.1 

0.6 

1.0 

16336 - 5536 

16 33 37.6 

-55 36 26 

2.2 

9.3 

1.8 

20.7 

t 6337 — 0213 

16 33 43.3 

- 2 13 19 

1.4 

0.4 

0.4 

1.1 

16339 + 6135 

16 33 56.3 

+ 61 35 34 

ft 3 

ft 2 

0.4 

2.5 

16342 + 0507 

16 34 13.3 

+ 5 07 05 

6.8 

1.7 

0.4 

1.0 

16342 + 6034 

16 34 16.6 

+ 60 34 10 

24.0 

10.3 

1.2 

1.0 

16343 - 1028 

16 34 23.4 

- 10 28 02 

3.4 

0.3 

2.1 

11.2 

16347 - 0144 

16 34 42.9 

- 1 44 50 

3.8 

1.2 

0.4 

1.0 

16347 + 3608 

16 34 43.3 

+ 36 08 23 

5.7 

1.5 

0.4 

7.0 

16347 + 7037 

16 34 47.4 

+ 70 37 37 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

16348 - 3522 

16 34 49.1 

-35 22 04 

8.9 

3.4 

1.1 

23.2 

16348 -4517 

16 34 51.2 

-45 17 45 

8.4 

8.0 

29.3 

351.3 

16350 + 7818 

16 35 04.7 

+ 78 18 02 

0.5 

1.5 

10.3 

20.5 

16350 + 0522 

16 35 05.4 

+ 5 22 38 

1.4 

0 . 3 : 

ft 4 

7 . ft 

16354 + 2232 

16 35 29.8 

+ 22 32 37 

16.3 

4.3 

0.7 

7.0 

16357 + 2708 

16 35 47.2 

+ 27 08 33 

6.4 

1.6 

0.4 

7.0 

16357 + 6110 

16 35 47.5 

+ 61 10 16 

0.2 

0.2 

0.4 

1.4 

16358 - 7725 

16 35 50.2 

-77 25 11 

8.6 

2.0 

0 . 4 : 

7.0 

16359-4635 

16 35 56.3 

-46 35 36 

3.6 

39.2 

1298.0 

4779.0 

16360 — 0831 

16 36 04.2 

- 8 31 13 

8.8 

2.0 

ft 4 

1.4 

16362-4845 

16 36 14.8 

-48 45 54 

208.2 

2978.0 

12220.0 

18740.0 

16362 - 2145 

16 36 16.9 

-21 46 00 

27.8 

12.8 

2.6 

4.5 

16363-4645 

16 36 20.0 

-46 45 42 

12.8 

17.8 

972.8 

2970.0 

16364 + 6310 

16 36 24.2 

+63 10 21 

4.5 

1.1 

ft 4 

1.0 

16364 + 6100 

16 36 28.4 

+61 00 08 

0.2 

0.3 

0.4 

1.9 

16365 -4812 

16 36 31.7 

-48 12 38 

17.7 

5.9 

178.0 

387.3 

16365 + 1409 

16 36 33.6 

+ 14 09 50 

24.6 

8.7 

1.3 

0 . 9 : 

16367 — 2046 

16 36 43.6 

-20 46 49 

44.2 

20.3 

4.7 

2.6 

16369 + 5606 

16 36 59.5 

+ 56 06 45 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

16370 - 2850 

16 37 01.4 

-28 50 35 

3.7 

0.9 

0.9 

4.0 

16372 - 2347 

16 37 16.7 

-23 47 59 

17.6 

18.0 

8.0 

16.0 

16373 + 4901 

16 37 23.2 

+49 01 29 

29.9 

7.3 

0.9 

1.0 

16374 - 3217 

16 37 25.4 

-32 17 02 

42.1 

13.1 

3.7 

4.2 

16375 - 2018 

16 37 34.2 

-20 18 21 

4.4 

1.1 

0.5 

10.9 

16377 + 0836 

16 37 43.2 

+ 8 36 52 

1.3 

0.5 

ft 4 

1.0 

16377 + 0743 

16 37 47.9 

+ 7 43 21 

1.7 

0.5 

0.4 

1.0 

16378 + 6222 

16 37 51.0 

+62 22 45 

0.3 

0.2 

0.4 

1.5 

16379 — 4507 

16 37 54.4 

-45 07 20 

2.8 

2.4 

47.7 

292.3 

16379 - 4157 

16 37 54.5 

-41 57 53 

10.7 

3.0 

10.4 

126.2 

16381 - 1341 

16 38 11.9 

-13 41 00 

1.4 

0 . 5 : 

0.3 

10.4 

16382 - 5727 

16 38 12.1 

-57 27 43 

1.9 

0.6 

2.7 

13.3 

16383 — 1952 

16 38 19.9 

-19 52 10 

42.2 

21.1 

3.9 

12.5 

16383 — 1144 

16 38 20.3 

-11 44 34 

4.9 

1.2 

0.5 

2.2 

16386 - 1738 

16 38 40.1 

-17 38 49 

5.7 

1.4 

0.3 

15.8 

16386 + 6216 

16 38 40.6 

+ 62 16 43 

0.7 

1.0 

0.4 

1.6 

16387 - 2700 

16 38 43.5 

-27 00 38 

41.2 

19.9 

3.0 

13.7 

16389 + 2457 

16 38 55.5 

+ 24 57 13 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

16391 - 3848 

16 39 08.9 

-38 48 54 

0.2 

4.6 

4.8 

64.3 

16393 + 3141 

16 39 22.3 

+ 31 41 44 

13.3 

3.2 

0 . 5 : 

0.9 

16393 + 1602 

16 39 23.9 

+ 16 02 47 

3.1 

0.8 

0.4 

1.0 

16395 + 2700 

16 39 35.1 

+ 27 00 38 

0.4 

0.3 

0.4 

1.0 

16396 - 5542 

16 39 37.0 

-55 42 57 

3.7 

1.0 

0.4 

3.1 

16396 - 4555 

16 39 37.1 

-45 55 02 

9.7 

14.5 

27.8 

265.6 

16397 + 6323 

16 39 45.9 

+ 63 23 26 

0.2 

0.4 

0.4 

1.0 

16399 - 0937 

16 39 55.2 

- 9 37 36 

0.3 

1.1 

8.0 

1 1.9 

16400 + 6042 

16 40 01.8 

+ 60 42 58 

0.2 

0.2 

0.4 

1.8 

16400 + 3301 

16 40 05.8 

+ 33 01 07 

12.2 

6.2 

1.0 

1.0 

16401 - 6231 

16 40 06.4 

-62 31 47 

0.3 

0.2 

0.5 

4.8 

16402-0333 

16 40 17.9 

- 3 33 23 

7.1 

3.4 

0.6 

1.0 

16405 + 6440 

16 40 33.6 

+ 64 40 59 

6.8 

1.6 

0.3 

0.8 : 

16405 - 0403 

16 40 34.0 

- 4 03 26 

2.1 

0.5 

ft 4 

7.7 

16406 - 1406 

16 40 37.6 

-14 06 25 

25.7 

13.4 

5.7 

4.4 

16407 + 5136 

16 40 48.0 

+ 51 36 31 

ft 2 

0.2 

0.5 

2.3 

16409 + 6030 

16 40 57.9 

+ 60 30 44 

0.6 

0.2 

0.4 

2.1 

16409 - 1851 

16 40 58.3 

-18 51 40 

0.2 

4.0 

3.9 

9.1 

16410 + 2608 

16 41 03.7 

+ 26 08 59 

3.9 

1.1 

ft 4 

1.0 

16411 + 6017 

16 41 08.1 

+ 60 17 49 

0.2 

0.2 

0.4 

2.1 

16411 + 3900 

16 41 10.5 

+ 39 00 54 

12.7 

3.0 

0.4 

7.0 

16412 + 4829 

16 41 16.3 

+ 48 29 57 

4.5 

1.4 

0.4 

7.0 

16413 + 3 9 54 A 

16 41 19.5 

+ 39 54 04 

0.3 

0.2 

0.6 

1 . 0 : 

16414 - 0927 

16 41 26.5 

- 9 27 36 

5.9 

2.5 

0.4 

1.9 

16415 + 7245 

16 41 30.1 

+ 72 45 57 

5.3 

1.4 

0 . 4 : 

1.0 

16417 - 2259 

16 41 44.1 

-22 59 31 

4.1 

1.1 

0.4 

12.0 

16418 + 5459 

16 41 51.7 

+ 54 59 45 

130.8 

73.0 

11.9 

4.3 

16418+0724 

16 41 52.5 

+ 7 24 29 

0.9 

ft 2 

0.4 

1.1 

16418 — 1359 

16 41 52.7 

-13 59 20 

8.2 

2.0 

0.4 

10.2 

16420 + 6302 

16 42 05.5 

+ 63 02 37 

1.2 

0.3 

0.4 

1.0 

16422 - 1223 

16 42 15.6 

-12 23 49 

0.8 

0.4 

1.4 

9 3 

16423 + 2002 

16 42 22.0 

+ 20 02 04 

0.4 

0.2 

0.6 

1 . 2 : 


E-30 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12/xm 

2Sfim 


100 ^un 

16423 + 2353 

16 42 23.4 

+ 23 53 27 

2.0 

25.8 

34.6 

14.6 

16424 - 0031 

16 42 25.1 

- 0 31 25 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

16425 - 1902 

16 42 34.0 

- 19 02 46 

12.2 

2.9 

0.7 

9.8 

16425 - 0259 

16 42 34.7 

- 2 59 40 

39.7 

9.9 

1.6 

0.9 

16427 - 1946 

16 42 44.3 

-19 46 27 

6.3 

2.5 

0.6 

2.4 

16430 - 5815 

16 43 00.5 

-58 15 17 

1.0 

6.4 

7.7 

5.4 

16430 - 0856 

16 43 01.4 

- 8 56 43 

0.3 

0.3 

1.4 

1.9 

16431 + 1550 

16 43 06.9 

+ 15 50 07 

24.2 

5.7 

1.0 

1.0 

16432 — 1648 

16 43 12.5 

-16 48 39 

4.0 

0.9 

0.3 

14.4 

16432 + 3335 

16 43 13.7 

+ 33 35 55 

0.6 

0.2 

0.3 

0.9 

16432 + 1213 

16 43 14.0 

+ 12 13 37 

35.7 

13.2 

1.9 

1.0 

16432-0355 

16 43 17.3 

- 3 55 18 

8.4 

3.1 

0.7 

1.1 

16433 - 3831 

16 43 20.5 

-38 31 36 

0.5 

7.3 

1.9 

11.7 

16434 + 6138 

16 43 24.7 

+ 61 38 59 

1.6 

0.2 

05 

1.9 

16434 + 0840 

16 43 25.5 

+ 8 40 21 

12.0 

2.8 

0.4 

1.0 

16435-0758 

16 43 34.7 

- 7 58 49 

3.3 

0.9 

0.4 

6.9 

16436 + 4318 

16 43 38.0 

+ 43 18 24 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

16436 - 1630 

16 43 38.8 

- 16 30 05 

10.2 

2.9 

0.5 

2.8 

16437 - 1020 

16 43 44.7 

- 10 20 42 

1.5 

0.9 

0.3 

8.8 

16438 - 1133 

16 43 52.7 

-11 33 33 

139.1 

58.3 

8.9 

3.4 

16442 + 6032 

16 44 13.1 

+ 60 32 09 

0.5 

0.2 

0.4 

1.6 

16442 -0930 

16 44 14.2 

- 9 30 03 

0.5 

3.3 

1.1 

7.3 

16442 + 6009 

16 44 16.7 

+ 60 09 30 

0.2 

0.6 

0.4 

2.4 

16445 - 1352 

16 44 33.7 

-13 52 03 

0.2 

0.3 

2.3 

32 . 0 : 

16449 - 6741 

16 44 59.4 

-67 41 48 

6.5 

1.8 

0.6 

1.0 

16451 - 1045 

16 45 10.0 

-10 45 53 

0.2 

0.3 

0.9 

6.9 

16451 - 2426 

16 45 11.2 

-24 26 21 

3.8 

0.9 

0.3 

9.9 

16452 + 0520 

16 45 17.1 

+ 5 20 07 

0.3 

0.2 

0.4 

3.7 

16454 + 0323 

16 45 29.6 

+ 3 23 28 

0.2 

0 . 3 : 

1.9 

2.4 

16456 - 3542 

16 45 36.0 

-35 42 01 

4.9 

29.5 

10.7 

6.6 

16456 + 6328 

16 45 41.7 

+ 63 28 33 

0.2 

0.2 

0.8 

1.7 

16457 + 4219 

16 45 43.1 

+42 19 34 

29.4 

8.0 

1.2 

1.0 

16460-2022 

16 46 04.3 

-20 22 10 

2.9 

0.7 

0.3 

3.0 

16461 - 1922 

16 46 06.3 

-19 22 41 

12.0 

4.2 

0.6 

13.9 

16462 - 1119 

16 46 12.7 

-11 19 11 

2.1 

0.5 

1.8 

13.7 

16463 - 0642 

16 46 20.0 

- 6 42 14 

0.3 

0 . 3 : 

2.1 

4.2 

16464 - 1416 

16 46 25.6 

-14 16 59 

3.1 

4.9 

3.9 

15 . 1 : 

16464 + 6238 

16 46 27.5 

+ 62 38 55 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

16464 - 0503 

16 46 27.8 

- 5 03 25 

1.0 

0 . 5 : 

0.4 

1.3 

16465 - 2145 

16 46 34.9 

-21 45 57 

11.4 

3.0 

0.7 

9.4 

16467 - 5854 

16 46 47.2 

-58 54 32 

1.2 

2.4 

25.8 

47.8 

16468 + 6337 

16 46 49.5 

+63 37 07 

3.1 

0.8 

0.4 

3.4 

16469 - 3412 

16 46 54.0 

-34 12 26 

52.4 

13.6 

1.8 

4.7 

16469 - 3211 

16 46 56.9 

-32 11 51 

24.3 

12.2 

1.9 

4.1 

16469 + 6125 

16 46 57.7 

+ 61 25 11 

0.2 

0.2 

0.4 

2.0 

16469-0850 

16 46 58.9 

- 8 50 23 

1.8 

0 . 6 : 

0.4 

22.2 

16470 - 1041 

16 47 03.5 

-10 41 48 

1.8 

0.5 

0.4 

14.1 

16471 - 3014 

16 47 07.0 

-30 14 53 

0.3 

0.9 

1.5 

20.9 

16471 + 4847 

16 47 08.2 

+ 48 47 54 

0.2 

02 

1.2 

2.6 

16472 - 6056 

16 47 12.5 

-60 56 16 

5.7 

2.0 

0.7 

10.8 

16472 + 0633 

16 47 13.6 

+ 6 33 30 

2.3 

0.5 

0.4 

1.0 

16473 + 3002 

16 47 18.1 

+ 30 02 58 

1.7 

0.4 

0.4 

1.0 

16473 + 5753 

16 47 23.8 

+ 57 53 58 

62.8 

23.8 

3.6 

1.4 

16476 - 1122 

16 47 37.5 

-11 22 53 

1.5 

5.3 

2.2 

12.9 

16477 + 4604 

16 47 46.0 

+46 04 08 

0.5 

02 

0.4 

1.0 

16481 - 3958 

16 48 09.8 

-39 58 04 

0.4 

0.5 

6.1 

82.7 

16482 - 2555 

16 48 15.9 

-25 55 26 

3.9 

1.2 

0.3 

2.0 

16482 - 3244 

16 48 16.5 

-32 44 52 

2.9 

1.7 

0.4 

4.8 

16484 - 5908 

16 48 25.4 

-59 08 01 

1.5 

5.3 

35.9 

83 . 2 : 

16486 - 0609 

16 48 37.0 

- 6 09 40 

5.1 

1.9 

0.4 

8.7 

16486 + 0957 

16 48 40.4 

+ 9 57 45 

6.4 

1.6 

0.4 

1.0 

16486 + 2953 

16 48 41.8 

+ 29 53 25 

9.5 

2.1 

0.4 

1.0 

16487 + 1025 

16 48 43.2 

+ 10 25 53 

10.4 

4.6 

4.4 

4.8 

16488 -4146 

16 48 48.3 

-41 46 19 

1.3 

0.6 

4.8 

43.0 

16488 + 2855 

16 48 48.8 

+ 28 55 42 

0.2 

0.2 

0.7 

1.6 

16489 - 0300 

16 48 54.8 

- 3 00 51 

0.2 

0.2 

1.5 

4.1 

16490 + 0823 

16 49 00.1 

+ 8 23 52 

3.3 

1.2 

0.4 

1.0 

16491 -0849 

16 49 11.4 

- 8 49 26 

1.1 

0.5 

0.4 

12.2 

16493 - 3016 

16 49 21.7 

-30 16 04 

10.7 

3.8 

0 . 7 : 

15.8 

16494 - 1252 

16 49 24.5 

-12 52 05 

84.2 

43.8 

7.0 

4.1 

16495 + 5838 

16 49 31.4 

+ 58 38 59 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

16495 + 6257 

16 49 35.0 

+ 62 57 11 

0.4 

0.6 

07 

1.3 

16496 + 1501 

16 49 37.2 

+ 15 01 28 

34.3 

11.5 

1.9 

1 . 0 : 

16496 + 2444 

16 49 40.8 

+ 24 44 21 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

16497 - 4447 

16 49 47.1 

-44 47 59 

6.5 

6.4 

29.2 

412.3 

16498 - 6409 

16 49 48.5 

-64 09 35 

0.8 

7.5 

2.0 

8.5 

16499-0824 

16 49 54.7 

- 8 24 48 

0.2 

0.3 

0.8 

13.9 

16499 - 0522 

16 49 56.5 

- 5 22 33 

3.2 

1.4 

0.4 

1.3 

16499 — 0437 

16 49 57.6 

- 4 37 30 

8.5 

4.5 

0.6 

1.1 

16501 — 0210 

16 50 07.3 

- 2 10 12 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

16501 -4258 

16 50 08.9 

-42 58 10 

50.6 

12.0 

5.0 

74.7 

16502-2135 

16 50 15.9 

-21 35 36 

5.8 

1.4 

0.3 

2.5 

16503 +0529 

16 50 20.1 

+ 5 29 22 

20.4 

10.8 

1.8 

1 . 0 : 

16504 - 4154 

16 50 25.6 

-41 54 47 

1.1 

0.9 

7.1 

104.2 

16504 - 0450 

16 50 27.5 

- 4 50 49 

2.2 

0.8 

0.4 

1.2 

16504 + 0228 

16 50 27.7 

+ 2 28 58 

0.5 

3.5 

23.2 

25.8 

16506 - 7654 

16 50 40.7 

-76 54 50 

0.2 

0 . 2 : 

1.6 

4.5 

16509 - 1010 

16 50 57.9 

-10 10 05 

2.1 

1.3 

0.3 

9.7 

16509 + 5943 

16 50 58.7 

+ 59 43 15 

0.2 

0.6 

0.4 

1.3 

16510 + 8207 

16 51 00.9 

+ 82 07 21 

6.2 

1.5 

0 . 5 : 

1.0 

16510 - 3839 

16 51 04.4 

-38 39 28 

0.3 

1.7 

4.2 

31.1 

16514 - 3648 

16 51 24.5 

-36 48 34 

2.6 

5.1 

6.0 

13.6 

16514 + 6219 

16 51 24.7 

+ 62 19 54 

0.5 

0.2 

0.4 

6.4 

16514 - 0733 

16 51 25.7 

- 7 33 14 

0.2 

0.3 

1.3 

2.9 

16514 - 4104 

16 51 27.0 

-41 04 13 

1.1 

1.8 

22.0 

61.2 

16516 + 6311 

16 51 36.1 

+63 11 40 

0.3 

0.2 

0.4 

4.1 

16516 — 0637 

16 51 36.9 

- 6 37 54 

3.8 

1.0 

0.4 

2.2 

16516 - 0948 

16 51 37.9 

- 9 48 32 

0.3 

0.7 

5.0 

12.1 

16516 + 3030 

16 51 41.2 

+ 30 30 58 

0.2 

0.2 

1.6 

3.0 

16517 + 6115 

16 51 42.4 

+ 61 15 19 

0.2 

0.2 

0.4 

2.5 

16518 - 0728 

16 51 48.8 

- 7 28 50 

11.0 

5.8 

1.2 

10.7 

16 S 1 8 _ i _ 6900 

16 SI SI .7 

- 4-69 00 26 

0.2 

0.2 

0.7 

1.9 

16518 +4729 

16 51 53.6 

+47 29 48 

3.1 

0.8 

0.7 

1.0 

16519-0604 

16 51 55.5 

- 6 04 27 

3.6 

0.8 

0.4 

1.5 

16520-4501 

16 52 01.7 

-45 01 29 

136.9 

60.0 

14.4 

188.4 

16521 — 2153 

16 52 07.5 

-21 53 25 

70.6 

36.3 

5.5 

1. 7 

16522 - 0923 

16 52 15.5 

- 9 23 38 

2.1 

0.7 

0.4 

11.4 

16522 - 5035 

16 52 16.7 

-50 35 52 

0.8 

0.4 

0.6 

47.0 

16524 + 4901 

16 52 24.8 

+49 01 48 

16.8 

8.4 

1.3 

1.0 

16524-0634 

16 52 26.6 

- 6 34 17 

1.3 

0.4 

0.4 

1.9 

16524-0817 

16 52 26.6 

- 8 17 19 

1.0 

0 . 5 : 

0.4 

2.0 

16526-2945 

16 52 37.5 

-29 45 35 

0.2 

2.0 

1.1 

3.8 

16526 - 3325 

16 52 41.0 

-33 25 41 

8.2 

2.3 

05 

4.2 

16527 - 0815 

16 52 45.6 

- 8 15 11 

0.9 

0 . 3 : 

0.4 

2.2 

1 6529 - 0329 

16 52 55 4 

- 3 29 41 

1.7 

0.4 

0.4 

1.2 

16530 + 3634 

16 53 00.9 

+ 36 34 48 

0.5 

0.5 

0.6 

1.3 

16531 + 2644 

16 53 06.1 

1 +26 44 35 

0.3 

0.2 

0.5 

1.1 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC j 

12^m 

25^lii* 

60^m 

JOO^m 

16531 +- 1830 

16 53 10.1 

+ 18 30 41 

7.0 

1.6 

0.4 

2.9 

16533 +- 6216 

16 53 19.3 

+ 62 16 35 

0.2 

0 . 2 : 

1.5 

2.3 

16533-0401 

16 53 19.3 

- 4 01 52 

1.0 

0.4 

0.4 

1.0 

16534-0110 

16 53 24.1 

- 1 10 19 

0.2 

0 . 4 : 

3.7 

5.9 

16534 - 3030 

16 53 26.2 

-30 30 08 

188.6 

70.2 

11.7 

7.2 

16534 - 3255 

16 53 28.8 

-32 55 01 

7.1 

3.1 

0.5 

23.9 

16535 - 0201 

16 53 32.5 

- 2 01 29 

1.4 

0 . 5 : 

0.4 

1.1 

16535 + 4621 

16 53 33.9 

+46 21 16 

4.4 

1.2 

0.4 

1.0 

16535 - 1524 

16 53 35.5 

-15 24 28 

10.0 

2.8 

0 . 5 : 

6.9 

16538 - 1551 

16 53 48.5 

-15 51 59 

6.6 

1.6 

0.3 

5.6 

16539 - 3310 

16 53 55.3 

-33 10 57 

10.9 

2.6 

0.6 

5.1 

16540 - 1019 

16 54 00.1 

-10 19 56 

15.0 

5.6 

1.1 

7.2 

16540-0121 

16 54 05.9 

- 1 21 11 

0.2 

0.2 

0.4 

2.0 

16542 + 6126 

16 54 12.8 

+ 61 26 01 

0.2 

0.2 

0.4 

2.8 

16544 + 0634 

16 54 24.3 

+ 6 34 42 

1.9 

0.5 

0.4 

1.0 

16544 - 5554 

16 54 27.7 

-55 54 49 

82.2 

19.2 

5.6 

7.6 

16545 + 6357 

16 54 30.6 

+ 63 57 28 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

16545 -2314 

16 54 33.9 

-23 14 33 

4.4 

1.1 

0.4 

9.2 

16545 - 3230 

16 54 35.0 

-32 30 10 

8.2 

3.5 

1 . 0 : 

17.8 

16546 - 6000 

16 54 41.8 

-60 00 55 

4.4 

1.3 

0.4 

8.8 

16547 + 0257 

16 54 42.4 

+ 2 57 34 

0.2 

0.2 

1.7 

1.6 

16548 + 5006 

16 54 49.5 

+ 50 06 56 

5.2 

1.3 

0.4 

1.0 

16548 + 0005 

16 54 51.5 

+ 0 05 31 

3.3 

1.5 

0.4 

1.0 

16548 + 0617 

16 54 54.0 

+ 6 17 13 

2.6 

0.6 

0.4 

1.0 

16549 - 1942 

16 54 57.6 

-19 42 59 

6.2 

1.5 

0.4 

1.4 

16549 + 5946 

16 54 57.8 

+ 59 46 20 

0.2 

0.2 

0.3 

1.0 

16549 + 5330 

16 54 58.9 

+ 53 30 09 

6.6 

2.9 

0.5 

1.0 

16550 - 3332 

16 55 04.1 

-33 32 01 

0.8 

0.3 

ft 6 

6.8 

16551 -0927 

16 55 07.4 

- 9 27 58 

17.4 

7.0 

0.8 

1.5 

16552 - 0241 

16 55 14.1 

- 2 41 09 

12.9 

4.4 

0.7 

1.0 

16552 - 5335 

16 55 16.4 

-53 35 27 

8.2 

2.8 

0 . 6 : 

3.8 

16552 + 0927 

16 55 17.3 

+ 9 27 03 

25.0 

5.7 

0.8 

3.8 

16555 - 4237 

16 55 33.3 

-42 37 33 

94.9 

251.9 

1912.0 

2216.0 

16557 + 6512 

16 55 45.7 

+65 12 42 

1.5 

0.4 

0.4 

1.0 

16557-7001 

16 55 46.0 

-70 01 38 

0.2 

0.9 

0.8 

1.0 

16558 + 0820 

16 55 50.5 

+ 8 20 44 

3.5 

2.3 

0 . 5 : 

1.0 

16560 + 5858 

16 56 04.5 

+ 58 58 29 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

16560 + 2549 

16 56 04.6 

+25 49 20 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

16567 + 1135 

16 56 44.8 

+ 11 35 15 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

16568 - 2501 

16 56 53.5 

-25 01 05 

12.5 

3.3 

0 . 5 : 

8.1 

16568 - 0732 

16 56 53.9 

- 7 32 21 

5.8 

1.8 

0.4 

7.8 

16571 +0806 

16 57 11.2 

+ 8 06 00 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

16572 + 0234 

16 57 13.5 

+ 2 34 59 

0.3 

0.2 

0.5 

1.1 

16572 + 5843 

16 57 15.1 

+ 58 43 30 

1.2 

0.7 

0.5 

1.0 

16573 - 5853 

16 57 22.7 

-58 53 02 

0.7 

0.3 

0.4 

2.3 

16574 + 0503 

16 57 24.5 

+ 5 03 25 

2.3 

0.8 

0.4 

1.0 

16574 - 1032 

16 57 27.5 

-10 32 37 

89.6 

52.1 

7.0 

8.0 

16575 + 5735 

16 57 35.1 

+ 57 35 49 

0.2 

0.2 

0.7 

1.0 

16578 - 3445 

16 57 48.9 

-34 45 20 

0.5 

5.0 

5.7 

12.4 

16578 - 2935 

16 57 50.4 

-29 35 55 

10.2 

2.5 

0.6 

3.2 

16578 + 2723 

16 57 52.3 

+ 27 23 20 

6.6 

1.7 

0.4 

2.9 

16579 + 0505 

16 57 55.6 

+ 5 05 51 

4.1 

1.3 

0.4 

1.0 

16579 + 0433 

16 57 58.7 

+ 4 33 20 

1.2 

0.5 

0.4 

1.0 

16579 + 6132 

16 58 00.0 

+ 61 32 57 

0.2 

0.2 

0.4 

2.5 

16580 + 6135 

16 58 03.0 

+ 61 35 08 

0.2 

0.2 

0.4 

2.3 

16581 +0851 

16 58 07.9 

+ 8 51 57 

4.4 

2.4 

0.4 

1.0 

16582 + 0212 

16 58 16.4 

+2 12 39 

4.2 

2.8 

0 . 3 : 

1.0 

16582 + 2618 

16 58 16.7 

+ 26 18 59 

4.4 

1.2 

ft 4 

1.0 

16583-0146 

16 58 20.9 

- 1 46 19 

0.2 

0.4 

0.4 

1.1 

16583 + 3059 

16 58 22.0 

+ 30 59 58 

1.3 

0.3 

ft 4 

1.0 

16583-0408 

16 58 23.9 

- 4 08 58 

13.7 

4.1 

5.0 

6.1 

16584 - 5459 

16 58 26.4 

-54 59 57 

8.4 

4.1 

2.6 

6 . 2 : 

16585 -0657 

16 58 32.4 

- 6 57 24 

2.6 

0.7 

0.4 

1.9 

16585-2145 

16 58 33.9 

-21 45 14 

0.9 

12.0 

12.1 

5.4 

16586+5223 

16 58 39.9 

+ 52 23 25 

8.9 

3.7 

0.5 

1.0 

16586 + 3244 

16 58 40.2 

+ 32 44 32 

0.2 

0.2 

1.0 

1.8 

16586 + 3117 

16 58 40.5 

+ 31 17 43 

1.0 

0.4 

0.4 

1.0 

16586 + 6247 

16 58 40.7 

+ 62 47 14 

0.2 

0.6 

0.4 

2.4 

16587 + 0655 

16 58 42.9 

+ 6 55 47 

0.2 

0 . 3 : 

1.3 

1.3 

16588 + 6357 

16 58 50.2 

+ 63 57 22 

0.7 

1.1 

0.4 

0.9 

16588 + 2242 

16 58 51.1 

+ 22 42 13 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

16588 + 0730 

16 58 52.5 

+ 7 30 01 

1.0 

0.3 

0.4 

1.0 

16589 + 0521 

16 58 54.4 

+ 5 21 18 

0.2 

0 . 3 : 

1.9 

3.0 

16590 + 0410 

16 59 01.3 

+4 10 28 

0.9 

0.4 

0.4 

1.0 

16591 - 2931 

16 59 06.3 

-29 31 06 

26.4 

13.2 

2.9 

4.4 

16593 + 0640 

16 59 20.1 

+ 6 40 53 

3.3 

0.9 

0.4 

1.0 

16593 + 2232 

16 59 22.1 

+22 32 54 

3.2 

0.9 

0.4 

1.0 

16595 3239 

16 59 30.6 

-32 39 18 

14.8 

3.6 

1.2 

7.6 

16595 + 0217 

16 59 35.1 

+2 17 02 

0.8 

0.3 

0.4 

1.1 

16599 + 5827 

16 59 56.4 

+ 58 27 45 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

17001 - 2029 

17 00 08.6 

-20 29 12 

45.6 

31.1 

7.2 

3.1 

17001 - 3651 

17 00 09.3 

-36 51 00 

160.6 

66.9 

18.7 

21.4 

17002 + 5153 

17 00 13.5 

+ 51 53 36 

0.2 

0.2 

0 . 5 : 

1.0 

17002 + 7702 

17 00 14.6 

+ 77 02 28 

0.2 

0.2 

0 . 4 : 

1.2 

17003 - 2004 

17 00 21.2 

-20 04 15 

9.6 

2.3 

0 . 5 : 

2.3 

17003+0612 

17 00 23.6 

+ 6 12 13 

2.2 

0.9 

0.4 

1.0 

17004-2144 

17 00 26.4 

-21 44 08 

3.7 

1.5 

0.3 

9.3 

17004 + 0019 

17 00 28.9 

+0 19 24 

1.0 

ft 3 

0.4 

1.1 

17004 + 2047 

17 00 29.3 

+ 20 47 44 

4.9 

1.3 

0.4 

1.0 

17005 - 3325 

17 00 30.6 

-33 25 35 

0.4 

3.7 

4.7 

6.4 

17005 + 0449 

17 00 32.1 

+ 4 49 03 

2.5 

0.6 

0.4 

1.0 

17005 + 6326 

17 00 32.5 

+ 63 26 43 

0.2 

0.2 

0.4 

1.5 

17005 - 3746 

17 00 33.8 

-37 46 26 

0.7 

1.1 

11.1 

32.3 

17006 - 7546 

17 00 38.5 

-75 46 49 

0.9 

0.3 

0.4 

1.2 

17006 - 3900 

17 00 39.4 

-39 00 10 

3.0 

0.8 

3.9 

52.3 

17006 - 2328 

17 00 39.8 

-23 28 36 

5.0 

6.2 

1.8 

2.3 

17008-2446 

17 00 49.9 

-24 46 33 

6.2 

1.8 

0.3 

11.1 

17008 + 1409 

17 00 50.0 

+ 14 09 42 

30.8 

7.9 

1.1 

1.0 

17009 + 6329 

17 00 58.9 

+ 63 29 15 

0.2 

0.2 

ft 4 

1.6 

17010 + 6315 

17 01 05.6 

+ 63 15 07 

0.2 

0.2 

0.4 

1.6 

17011 + 3307 

17 01 06.0 

+ 33 08 00 

0.2 

0.2 

0.5 

1 . 2 : 

17011 - 3749 

17 01 11.0 

-37 49 09 

0 . 5 : 

5.5 

3.8 

27.6 

1 70 i 2 + 0418 

17 01 17.0 

+ 4 18 45 

0.4 

0.2 

0.5 

!.Q 

17013 - 3355 

17 01 18.3 

-33 55 11 

2.2 

15.2 

7.7 

7.0 

17013 + 3131 

17 01 21.9 

+ 31 31 38 

0.2 

0.3 

2.1 

2.5 

17015-4330 

17 01 30.2 

-43 30 17 

10.6 

4.1 

16.2 

266.8 

17015 - 3403 

17 01 32.0 

-34 03 18 

1.2 

0.3 

0.8 

8.4 

17015 +0300 

17 01 32.4 

+ 3 00 23 

0.4 

0.2 

0.6 

1.0 

17015 - 4700 

17 01 33.8 

-47 00 03 

0.4 

0.6 

1.5 

91.2 

17017 + 1945 

17 01 42.4 

+ 19 45 30 

4.1 

1.1 

0.4 

1.0 

17017 + 3528 

17 01 42.4 

+ 35 28 58 

25.6 

6.3 

1.0 

1.0 

17019 + 7714 

17 01 57.5 

+ 77 14 15 

0.2 

0.2 

0.6 

1.5 

17023 - 0459 

17 02 23.4 

- 4 59 38 

0.5 

0.3 

0.4 

6.8 

17026 + 0959 

17 02 36.3 

+ 9 59 52 

0.2 

0.2 

0 . 5 : 

1.7 

17026-2935 

17 02 38.8 

-29 35 13 

4.1 

0.9 

0.4 

4.2 

17027 + 0803 

17 02 43.7 

+ 8 03 27 

0.2 

0.3 

„ 13 

2.8 

17028 - 4045 

17 02 48.8 

-40 45 49 

24.3 

225.1 

| 3247.0 

| 4038.0 


oaigxnal page rsr 

POOP QUALITY 



IRAS NAME 


17028 + 2844 
17028 - 1004 
17028 + 5817 
17029-2630 
17030 + 0457 
17030 + 0350 
17034 - 1024 

17034 + 0506 

17035 - 2350 
17037 + 0841 
17037 + 6207 
17037 + 6047 

17037 +0947 

17038 - 1642 

17038 + 6038 

17039 - 3457 
17039 + 1026 

17039 + 0341 

17040 - 3401 

17041 - 2709 
17041 +0636 
17041 + 2209 

17043 - 3145 

17044 + 2402 

17046 + 6255 

17047 - 5650 

17048 - 1601 

17049 + 5822 
17049 - 2440 

17051 - 3059 

17052 + 6215 
17055-0216 

17058 + 0527 

17059 - 4132 
1 7062 + 0406 
17062 + 0829 
17065 + 0826 

17065 - 6153 

17066 + 6110 
17066-3119 

17068 + 6325 

17069 + 6047 
17070-2711 
17070-4429 
17072 + 1844 
17075 - 1539 
17075 - 2705 

17077 - 2417 

17078 - 4848 

17079 + 4050 
17080 - 1141 

17080 - 3215 

17081 + 6422 

17081 - 8129 

17082 - 2557 
17082 + 6015 
17084 + 2913 
17085-4310 
17086 + 2739 
17086 + 6546 

17086 + 4045 

17087 + 2707 
17089 - 2915 
17091 +0803 
17093 + 0757 

17093 - 1633 

17094 + 0214 
17096 - 3243 
17099 + 2326 
17099 - 2615 
17101 + 1038 
17101 + 1637 

17101 - 1445 

17102 + 4523 
17102 -0312 
17102 + 1139 

17102 - 1031 

17103 + 1142 
17103 - 3551 

17103 - 3702 

17104 - 3146 

17105 + 1107 

17106 + 4543 

17107 - 3123 

17108 - 3855 

17108 - 3116 

17109 - 3942 
17112 - 1251 
17112 + 0551 

17112 - 3931 

17113 - 1456 
17115 + 1803 
17115 - 3322 
17117-0441 
17118 + 1253 

17118 + 7849 

17119 + 0859 

17119 + 4209 
171 19 - 2540 
171 19 - 2027 
17120 + 5755 
17120 - 3028 

17120 - 0043 

17121 - 3131 
17122-2632 

17122 - 2019 

17123 + 1107 
17123 -0953 
17123 + 1426 

17123 - 2122 

17124 - 2037 
17126 + 3625 
17127 + 3910 
17127 - 3436 
17127 + 1527 
17129 + 1751 
17129 + 1004 


RA (19 

50 ) DEC 

12/am 

25jnm 

60jxm 

100 fim 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

1 7 ' o2 49 0 

+ 28 ° 44 * 45 " 

6.6 

1.7 

0.4 

1.0 

17129 + 2453 

17 12 58.9 

+ 24 53 42 

17 02 51.8 

-10 04 31 

50.5 

110.2 

123.1 

74.8 

17130 + 4514 

17 13 00.6 

+ 45 14 32 

17 02 52.8 

+ 58 17 46 

0.2 

0 . 2 : 

2.4 

3.8 

17130 - 3125 

17 13 03.2 

31 25 07 

17 03 00.0 

-26 30 56 

0.3 

0.6 

0.4 

2.8 

17130 - 2053 

17 13 03.9 

20 53 39 

17 03 02.6 

+ 4 57 45 

0.2 

0.2 

0.6 

3.0 

17131 - 2058 

17 13 06.5 

-20 58 37 

17 03 04.9 

+ 3 50 05 

6.7 

1.7 

0.4 

1.0 

17133 +- 3651 

17 13 18.0 

+ 36 51 51 

17 03 24.8 

-10 24 59 

22.6 

13.7 

2.1 

7.8 

17133 - 2056 

17 13 22.4 

-20 56 13 

17 03 29.7 

+ 5 06 15 

1.6 

0.4 

0.4 

3.8 

17133 + 0653 

17 13 23.7 

+ 6 53 52 

17 03 31.5 

-23 50 20 

5.4 

1.4 

0.3 

1.9 

17134 - 1510 

17 13 24.5 

-15 10 10 

17 03 42.8 

+ 8 41 22 

2.0 

0.5 

0.4 

1.0 

17136 + 2347 

17 13 36.2 

+ 23 47 49 

17 03 43.5 

+ 62 07 04 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

17136-2041 

17 13 38.6 

-20 41 58 

17 03 46.4 

+ 60 47 56 

0.2 

0.2 

0.4 

1.3 

17138 - 1017 

17 13 50.7 

-10 17 29 

17 03 46.7 

+ 9 47 59 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

17139 + 0446 

17 13 57.5 

+ 4 46 31 

17 03 52.5 

-16 42 52 

8.7 

4.3 

0.6 

9.3 

17140 - 0023 

17 14 02.8 

- 0 23 29 

17 03 53.7 

+ 60 38 33 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

17141 - 1737 

17 14 07.3 

- 17 37 39 

17 03 54.8 

-34 57 45 

2.7 

0.7 

1.7 

19.7 

17148 + 1311 

17 14 51.5 

+ 13 11 14 

17 03 57.0 

+ 10 26 28 

0.2 

0 . 3 : 

1.9 

4.2 

17149 - 3916 

17 14 56.4 

-39 16 02 

17 03 58.9 

+ 3 41 58 

0.8 

0.3 

0.4 

1.0 

17149-2414 

17 14 57.2 

-24 14 03 

17 04 00.0 

-34 01 08 

1.2 

1.5 

0.6 

7.4 

17149 - 2532 

17 14 58.2 

-25 32 06 

17 04 06.0 

-27 09 43 

0.2 

0.6 

0.9 

3.6 

17150 - 1156 

17 15 03.1 

- 1 1 56 25 

17 04 09.1 

+ 6 36 07 

0.2 

0.2 

0 . 4 : 

1.2 

17150 - 3224 

17 15 04.6 

-32 24 15 

17 04 10.6 

+ 22 09 01 

4.2 

1.0 

0.4 

1.0 

17151 + 0648 

17 15 07.6 

+ 6 48 51 

17 04 21.7 

- 31 45 36 

33.1 

17.4 

2.7 

29.5 

17152 + 1940 

17 15 14.7 

+ 19 40 21 

17 04 29.8 

+ 24 02 10 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

17153 -4554 

17 15 18.1 

-45 54 52 

17 04 39.1 

+ 62 55 29 

0.2 

0.2 

0.5 

1.2 

17153 + 1141 

17 15 23.9 

+ 11 41 35 

17 04 47.5 

-56 50 58 

143.7 

257.2 

199.0 

90.3 

17154 - 1615 

17 15 25.8 

-16 15 36 

17 04 53.9 

-16 01 44 

65.5 

23.0 

3.9 

3.5 

17154 - 7656 

17 15 27.5 

-76 56 38 

17 04 54.7 

+ 58 22 24 

0.3 

0.9 

0.5 

1.0 

17155 + 2308 

17 15 30.7 

+ 23 08 33 

17 04 55.1 

-24 40 41 

792.1 

496.0 

117.8 

31.2 

17155 + 4053 

17 15 30.8 

+ 40 53 51 

17 05 08.6 

-30 59 30 

12.7 

7.3 

1.2 

18.0 

17155 -0941 

17 15 31.3 

9 41 54 

17 05 13.4 

+ 62 15 34 

0.2 

0.2 

0.4 

2.0 

17156 + 1238 

17 15 36.9 

+ 12 38 18 

17 05 33.8 

— 2 16 31 

6.4 

5.4 

0.9 

1.3 

17156 + 2857 

17 15 36.9 

+ 28 57 55 

17 05 53.3 

+ 5 27 39 

1.3 

0.3 

0.4 

1.0 

17156 - 3135 

17 15 37.4 

31 35 59 

17 05 59.8 

-41 32 09 

542 . 7 : 

3879.0 

12710 . 0 : 

25760.0 

17156 - 3456 

17 15 37.6 

34 56 17 

17 06 12.2 

+ 4 06 54 

0.2 

0.2 

0.8 

1.9 

17156 - 3845 

17 15 39,4 

38 45 28 

17 06 16.1 

+ 8 29 36 

1.3 

0.5 

0.4 

1.0 

17156 - 6243 

17 15 41.5 

-62 43 15 

17 06 31.2 

+ 8 26 08 

2.1 

1.0 

0.4 

1.0 

17157 + 1710 

17 15 43.5 

+ 17 10 38 

17 06 31.5 

-61 53 34 

1.8 

0.5 

0.4 

1.3 

17158 + 1323 

17 15 48.3 

+ 13 23 35 

17 06 37.0 

+61 10 13 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

17161 - 3109 

17 16 06.9 

-31 09 36 

17 06 39.0 

-31 19 19 

29.1 

14.8 

2.9 

23.7 

17161 -0921 

17 16 07.4 

9 21 34 

17 06 48.7 

+63 25 16 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

17162 - 1934 

17 16 14.7 

-19 34 43 

17 06 59.2 

+ 60 47 27 

0.2 

0.4 

3.1 

4.9 

17162 + 1054 

17 16 15.3 

+ 10 54 57 

17 07 00.8 

-27 11 36 

9.9 

9.6 

6.0 

17.3 

17162 - 2844 

17 16 16.3 

-28 44 35 

17 07 05.7 

-44 29 48 

2.6 

0.5 

7.7 

51.7 

17163 -0415 

17 16 18.9 

- 4 15 25 

1 7 07 1 7. 1 

+ 18 44 33 

16.9 

7.7 

1.0 

1.0 

17163 + 3244 

17 16 23.6 

+ 32 44 30 

17 07 30.2 

-15 39 51 

5.0 

1.1 

0.3 

1.7 

17164 + 1620 

17 16 25.1 

+ 16 20 04 

17 07 35.9 

-27 05 07 

0.2 

3.2 

1.6 

8.5 

17165 - 1854 

17 16 32.9 

- 18 54 15 

17 07 46.9 

-24 17 45 

10.4 

5.3 

1.0 

13.1 

17167 - 3854 

17 16 42.3 

-38 54 31 

17 07 51.3 

-48 48 50 

24.5 

6.7 

1.7 

29.8 

17167 + 1517 

17 16 44.3 

+ 15 17 32 

17 07 56.0 

+ 40 50 19 

6.5 

1.5 

0.4 

1.0 

17167 - 2331 

17 16 46.0 

-23 31 59 

17 08 02.3 

-11 41 25 

4.6 

1.2 

0.3 

6.9 

17167 + 1447 

17 16 47.1 

+ 14 47 40 

17 08 02.3 

-32 15 53 

628.6 

348.7 

72.8 

28.4 

17168 - 5142 

17 16 48.3 

— 51 42 16 

17 08 06.2 

+64 22 53 

60.4 

26.1 

4.6 

2.1 

17169 - 2140 

17 16 57.0 

— 21 40 55 

17 08 07.5 

-81 29 47 

0.3 

0.2 

0.4 

0.9 

17169 - 2311 

17 16 57.3 

-23 11 19 

17 08 14.1 

-25 57 38 

1.5 

0.7 

0.4 

3.8 

17170 + 0133 

17 17 00.0 

+ 1 33 53 

17 08 15.6 

+ 60 15 04 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

17170 + 1626 

17 17 01.9 

+ 16 26 57 

17 08 28.8 

+ 29 13 40 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

17170 + 4135 

17 17 02.6 

+ 41 35 56 

17 08 31.4 

-43 10 29 

5.1 

1.5 

8.9 

111.6 

17171 - 5104 

17 17 09.3 

— 51 04 15 

17 08 37.6 

+ 27 39 05 

29.4 

12.2 

2.3 

1 . 2 : 

17171 -0843 

17 17 09.8 

- 8 43 59 

17 08 38.0 

+65 46 37 

1.6 

0.3 

0.4 

1.0 

17171 +4339 

17 17 10.4 

+43 39 34 

17 08 40.4 

+40 45 01 

36.1 

13.2 

2.8 

1.6 

17172 + 0211 

17 17 15.4 

+2 11 19 

17 08 47.6 

+27 07 34 

9.1 

4.3 

0.5 

1.0 

17172-4020 

17 17 16.8 

-40 20 21 

17 08 56.9 

-29 15 31 

12.3 

7.6 

1.1 

6.2 

17173 + 1810 

17 17 22.4 

+ 18 10 05 

17 09 06.2 

+ 8 03 15 

0 . 5 : 

0.3 

3.0 

4.0 

17173 - 2334 

17 17 22.7 

-23 34 44 

17 09 20.7 

+ 7 57 12 

1.3 

0.3 

0.4 

4.2 

17173 - 2857 

17 17 22.7 

-28 57 41 

17 09 21.6 

-16 33 27 

10.3 

7.6 

0.9 

1.5 

17174 + 2720 

17 17 24.1 

+ 27 20 02 

17 09 24.1 

+ 2 14 46 

2.0 

0.6 

0.4 

1.2 

17175-4149 

17 17 30.1 

-41 49 55 

17 09 41,1 

-32 43 48 

11.6 

6.5 

1.5 

16.3 

17175 - 3558 

17 17 30.9 

-35 58 52 

17 09 54.6 

+ 23 26 18 

0.2 

ft 2 

0.6 

2.0 

17175 - 3757 

17 17 31.3 

-37 57 04 

17 09 59.9 

-26 15 10 

1.2 

0.6 

0.4 

24.4 

17175 + 4956 

17 17 35.2 

+ 49 56 03 

17 10 06.4 

+ 10 38 37 

18.0 

4.3 

0.7 

0.9 

17176 - 1917 

17 17 37.2 

- 19 17 00 

17 10 09.2 

+ 16 37 12 

0.3 

0.2 

0.4 

1.5 

17176 + 1642 

17 17 41.8 

+ 16 42 32 

17 10 11.8 

-14 45 58 

5.0 

1.2 

0.3 

1.6 

17178 - 5117 

17 17 51.4 

-51 17 42 

17 10 12.3 

+ 45 23 02 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

17178 + 2632 

17 17 53.3 

+ 26 32 53 

17 10 14.9 

- 3 12 30 

0.2 

1.3 

2.7 

1.6 

17178 - 2900 

17 17 53.6 

-29 00 04 

17 10 16.1 

+ 11 39 15 

1,0 

0 . 2 : 

0.4 

4.7 

17179 - 2316 

17 17 54.7 

— 23 16 03 

17 10 16.3 

-10 31 13 

170.9 

115.7 

19.8 

7.3 

17180+1122 

17 18 02.2 

+ 11 22 02 

17 10 18.7 

+ 11 42 55 

1.2 

0.5 

0.4 

1.0 

17181 + 1806 

17 18 06.6 

+ 18 06 21 

17 10 19.6 

-35 51 53 

60.3 

29.1 

7 . 2 : 

214.7 

17183 - 3017 

17 18 19.8 

-30 17 56 

17 10 21.7 

-37 02 45 

32.2 

334.1 

846.2 

534.7 

17183 - 2130 

17 18 22.4 

-21 30 29 

17 10 26.5 

-31 46 50 

85.1 

68.3 

13.6 

53.6 

17187 + 3231 

17 18 47.4 

+ 32 31 15 

17 10 34.9 

+ 11 07 12 

1.0 

0.3 

0.4 

3.9 

17188 - 1433 

17 18 49.3 

-14 33 26 

17 10 40.1 

+45 43 55 

0.7 

0.2 

0.4 

1.0 

17188 + 2432 

17 18 50.2 

+ 24 32 50 

17 10 44.2 

-31 23 41 

12.9 

7.2 

1.2 

48.7 

17188-4141 

17 18 51.2 

-41 41 52 

17 10 51.6 

-38 55 33 

10.1 

7.2 

15.6 

259.1 

17188 - 2031 

17 18 53.3 

-20 31 18 

17 10 53.4 

-31 16 18 

0.3 

1.4 

4.1 

60.2 

17189 + 4617 

17 18 56.3 

+ 46 17 20 

17 10 59.4 

-39 42 35 

68.1 

50.0 

6 . 0 : 

472.8 

17189 - 2457 

17 18 56.6 

-24 57 07 

17 11 15.2 

-12 51 13 

1.3 

17.4 

23.8 

14.5 

17190 + 2658 

17 19 04.3 

+ 26 58 42 

17 11 16.0 

+ 5 51 55 

2.2 

0.5 

0.4 

1.0 

17190-4533 

17 19 05.0 

-45 33 59 

17 11 17.1 

-39 31 45 

18.8 

14.0 

23.4 

229.9 

17192 - 1305 

17 19 12.8 

-13 05 59 

17 11 18.0 

-14 56 34 

10.6 

5.1 

1.3 

2.7 

17192 + 1836 

17 19 14.2 

+ 18 36 10 

17 11 33.3 

+ 18 03 50 

16.2 

8.0 

1.6 

1.0 

17193 + 1646 

17 19 19.2 

+ 16 46 44 

17 11 34.7 

-33 22 32 

133.7 

76.1 

13.2 

24.1 

17193 - 2313 

17 19 22.4 

-23 13 06 

17 11 43.8 

- 4 41 08 

10.1 

3.7 

0.7 

1.6 

17193 + 6719 

17 19 22.9 

+ 67 19 56 

17 11 49.6 

+ 12 53 15 

0.2 

0.3 

0.5 

4.5 

17193 - 2705 

17 19 22.9 

-27 05 56 

17 11 53.6 

+ 78 49 55 

0.3 

0.2 

0.4 

1.5 

17194 - 4725 

17 19 28.8 

-47 25 15 

17 11 55.6 

+ 8 59 23 

459.6 

316.7 

40.7 

8.9 

17196 + 2258 

17 19 36.0 

+ 22 58 05 

17 11 56.8 

+ 42 09 46 

0.5 

0.2 

0.5 

1.0 

17196 - 3211 

17 19 36.8 

-32 11 17 

17 11 57.0 

-25 40 52 

1.1 

0.7 

0.4 

20.6 

17199 - 3446 

17 19 54.6 

-34 46 04 

17 11 59.8 

-20 27 52 

0.2 

0.3 

0.3 

6.9 

17202 - 2805 

17 20 13.2 

-28 05 48 

17 12 02.5 

+ 57 55 09 

13.3 

5.4 

0.8 

1.2 

17203 + 1710 

17 20 19.3 

+ 17 10 23 

17 12 03.2 

-30 28 53 

24.5 

8.2 

1.3 

8.8 

17203 + 0055 

17 20 21.9 

+ 0 55 10 

17 12 03.7 

- 0 43 58 

22.5 

8.7 

1.0 

1.2 

17206 - 1746 

17 20 38.1 

-17 46 23 

17 12 07.0 

-31 31 40 

1.2 

0 . 7 : 

2.0 

17.8 

17206 - 2826 

17 20 40.0 

-28 26 04 

17 12 14.2 

-26 32 28 

5.8 

1.5 

0.5 

6.1 

17206 + 5328 

17 20 40.3 

+ 53 28 02 

17 12 17.0 

-20 19 34 

39.1 

22.4 

2.6 

2.9 

17207 - 3059 

17 20 45.1 

— 30 59 36 

17 12 18.9 

+ 11 07 29 

61.5 

26.7 

4.3 

3 . 5 : 

17208 - 0014 

17 20 48.2 

- 0 14 17 

17 12 20.1 

- 9 53 49 

15.3 

5.1 

0.7 

1.4 

17208 + 1257 

17 20 48.8 

+ 12 57 09 

17 12 21.6 

+ 14 26 46 

1515.0 

428.1 

83.4 

24.4 

17208 - 2916 

17 20 49.7 

— 29 16 47 

17 12 23.6 

-21 22 58 

29.0 

14.0 

2.4 

15.5 

17209 - 2556A 

17 20 55.5 

-25 56 40 

17 12 27.2 

-20 37 46 

3.0 

1.7 

0.4 

15.8 

17210 + 2528 

17 21 02.8 

+ 25 28 19 

17 12 39.0 

+ 36 25 26 

28.2 

12.3 

1.6 

1.0 

1721 1 - 5529 

17 21 07.7 

— 55 29 07 

17 12 43.0 

+ 39 10 19 

5.4 

1.5 

0.4 

1.0 

17211 - 5619 

17 21 10.4 

— 56 19 59 

17 12 45.8 

-34 36 48 

6.7 

6,2 

3.4 

49.3 

17212 - 3140 

17 21 12.4 

— 31 40 39 

17 12 46.1 

+ 15 27 04 

0.9 

0.3 

0.4 

1.0 

17214 - 3049 

17 21 26.3 

-30 49 20 

17 12 54.3 

+ 17 51 27 

4.7 

1.2 

0.4 

1.0 

17215 + 0529 

17 21 32.7 

+ 5 29 59 

17 12 58.9 

+ 10 04 13 

0.2 

0.3 

0.6 

1.3 

17215 + 0853 

17 21 34.2 

+ 8 53 52 


I2^.m 


3.1 
94 

7.7 
0.3 
0.3 

48.2 
8.9 
1.6 

8.9 

2.9 

2.5 

0.6 

54.2 

6.7 

43.2 

1.4 

208 . 6 : 

3.6 

3.5 

20.9 

58.0 
1.4 
0.2 

8.2 
0.2 

8.9 
1.4 

3.7 

0.2 

3.2 
0.3 

5.6 

1.3 

2.4 

3.3 
0.3 
1.2 
1.0 

1.3 

4.5 

76.4 

13.1 
0.5 

3.9 

4.0 
0.6 

4.4 
328.3 

1.5 

7.8 

1.1 
0 . 3 : 

4.2 

1.9 

4.0 

1.1 

5.5 
0.4 

40.5 
7.8 

66.7 

67.9 

2.6 
1.6 
1.4 

5.0 

11.1 

14.3 

15.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.6 
0.3 

1.2 

1.7 
0.2 

20.7 

2.7 

6.8 
1.2 
9.8 
0.4 

14.9 
3.2 

9.8 

1.1 

33.3 
0.7 

24.3 

3.2 

7.8 

3.3 

2.8 

0.7 

1.3 

10.5 
1.2 

13.6 
10.5 

1.0 

5.9 
0.3 

38.3 
6.0 
0.7 
0.2 
0.2 

31.7 
0.3 

5.3 

62.7 
1.2 
2.8 
2.6 

1.9 
3.2 


25 fim 


0.7 

2.4 

5.5 
1.2 
0.3 

11.4 

5.6 
0.5 

2.3 
0.7 
0.9 
2.2 

21.7 

1.4 
20.2 

0.3 

986 . 2 : 

0.8 

0.9 

8.9 
321.3 

0.4 

0.3 

2.5 
0.3 

2.4 
0.3 
1.0 
0.2 
0.8 
0.2 

1.4 
10.0 

0.8 

3.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.8 
1.0 

48.2 

3.1 
0.4 
0.9 

1.1 
0.2 
1.1 

1818.0 

0.3 

6.1 

0.4 

2.7 
1.3 
0 . 4 : 
1.2 
0.3 

1.5 
0.2 

31.7 
2.1 

17.8 
22.0 

1.0 

3.0 

1.8 

1.3 
2.8 

11.5 

7.1 
0.2 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 

6.2 
1.0 
0.3 

5.1 

14.3 
1.7 
0.3 

3.3 
0.2 

4.4 
0.8 

2.5 
0.3 

16.3 
0.2 

12.1 

1.7 

1.9 

2.1 
0.7 
6.2 
0.7 

3.6 
1 . 3 : 

127.5 

2.4 
0.3 

1.6 
0.3 

11.7 

1.4 
0.8 
1.6 
0.2 
8.0 

4.7 

1.5 

15.7 
0 . 3 : 

3.5 
3.1 
0.5 
0.7 


60p.rtt 


0.4 

0.5 

6.5 

4.0 

1.5 

1.7 
1 . 0 : 
0.4 
0.8 
0.4 
0.3 

15.7 

2.8 
0.4 
2.9 
0.4 

6767.0 
0.4 
0.5 

1.6 
268.3 

0.4 

2.0 
0 . 6 : 
1.6 
0.8 
0.4 
0.4 
0.7 
0.4 
0.7 
0.4 

7.3 

9.3 

50.0 
0.6 
0.4 
0 . 3 : 
3 . 1 : 
ft 4 
6.8 
0.4 
1.0 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 

9906.0 
0 . 4 : 
1.2 
0.4 

5.8 
0.4 
0.7 
0.4 
0.4 
0 . 3 : 
0.4 

4.6 
0.4 

4.3 

3.6 
0.4 
0.9 

1.8 
0 . 3 : 

1.0 

1251.0 
279.5 

0.4 
0.4 
0.6 
ft 4 
0.4 

8.6 
0.4 
2.0 
0.7 
2 . 8 : 
0.4 
0.4 
0 . 9 : 
0.4 
1.2 
0.3 
0 . 4 : 
ftj 
2.6 
ft 7 

1.5 
0.4 
0 . 4 : 
0.4 
0.4 

6.6 
0.5 
0.6 

4.0 

1303.0 

1.1 
0.4 
0.4 
0.4 
2.6 
0.4 

3.7 
33.7 

1.6 

2.5 

3.8 
0.4 

2.6 
0.4 
3.8 
4.7 
0.4 
0.4 


E-32 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12pim 

25^.m 

60^im 

100 

IRAS NAME 

RA (1950 

) DEC 

llpm 

25^.m 

60^m 

100/xm 

17215 + 0838 

17 21 34.9 

+ 8 38 59 

1.0 

0 . 3 : 

0.4 

0.9 

17323 + 0323 

17*32 " 22.3 

+ 3 ° 23 ' 29 * 

2.4 

0.5 

0.4 

1.0 

17218 +- 2110 

17 21 51.3 

+ 21 10 55 

0.2 

0 . 2 : 

2.1 

3.9 

17326 - 1130 

17 32 36.3 

- 1 1 30 05 

4.7 

1.2 

0.3 

1.7 

17218 0654 

17 21 53.1 

- 6 55 00 

4.6 

1.1 

0.4 

6.7 

17326 + 1235 

17 32 37.2 

+ 12 35 32 

9.2 

2.1 

0 . 3 : 

1.2 

17219 +- 0708 

17 21 54.5 

+ 7 08 59 

1.7 

0.6 

0.4 

1.0 

17326-4442 

17 32 37.4 

-44 42 19 

1.1 

0.3 

0.5 

28.0 

17219 — 2942 

17 21 55.0 

-29 42 26 

2.4 

2 . 2 : 

5.8 

25.2 

17326 + 2625 

17 32 39.5 

+ 26 25 11 

0.9 

0.4 

0.4 

1.0 

17220 - 4425 

17 22 02.2 

-44 25 21 

19.3 

7.6 

1.8 

7.3 

17328 - 01 18 

17 32 49.7 

- 1 18 56 

14.4 

7.1 

0.9 

1.3 

17220 5035 

17 22 05.7 

-50 35 25 

3.6 

0.8 

0.4 

12.6 

17328 + 2356 

17 32 52.2 

+ 23 56 35 

0.2 

0.2 

0.5 

1 . 3 : 

17221 — 3038 

17 22 06.1 

-30 38 05 

1.3 

8.7 

3 . 6 : 

40.1 

17328 - 3327 

17 32 53.6 

-33 27 50 

766.7 

562.3 

198 . 2 : 

82.8 

17223 +- 1906 

17 22 21.9 

+ 19 06 47 

0.3 

0.2 

0.6 

1.0 

17329 - 2423 

17 32 54.7 

-24 23 39 

1.3 

3.3 

6.8 

11.2 

17224 — 2648 

17 22 26.3 

-26 48 04 

24.9 

12.5 

2.6 

9.9 

17329 + 5359 

17 32 55.0 

+ 53 59 31 

34.8 

21.4 

4.0 

1.5 

17225 — 4408 

17 22 34.7 

-44 08 51 

1.2 

16.2 

5.9 

7.2 

17330 - 3836 

17 33 04.5 

-38 36 14 

9.3 

2.2 

5.2 

51.6 

17226 - 2520 

17 22 36.6 

-25 20 16 

6.1 

2.0 

0.5 

33.9 

17330 + 0502 

17 33 04.7 

+ 5 02 51 

4.3 

0.9 

0.4 

1.0 

17226 - 2655 

17 22 37.3 

-26 55 13 

1.4 

4.9 
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103.9 

290.3 

234.2 

734.7 

17393 - 3004 

17 39 22.4 

-30 04 20 

255.5 

218.1 

818.3 

792.0 

17318 - 2342 

17 31 48.9 

-23 42 01 

39.9 

21.4 

5.3 

9.8 

17394 - 3655 

17 39 27.0 

-36 55 22 

8.4 

2.0 

4.7 

42.7 

17321 + 6809 

17 32 08.4 

+ 68 09 59 

3.8 

1.0 

0.4 

1.0 

17394 - 2515 

17 39 27.4 

-25 15 47 

15.0 

5.6 

1.2 

10.7 

17321 — 0713 

17 32 09.7 

- 7 13 00 

7.0 

1.9 

0 . 4 : 

8.7 

17398 - 1727 

17 39 48.8 

-17 27 33 

13.7 

6.0 

1.2 

16.4 

17321 — 2943 

17 32 11.1 

-29 43 27 

7.3 

7.4 

2.5 

75.1 

17398 - 4344 

17 39 49.5 

-43 44 45 

53.3 

27.1 

5.5 

13.6 

17322 - 3159 

17 32 16.8 

-31 59 18 

24.2 

15.4 

17.4 

338.3 

17398 - 3301 

17 39 51.4 

-33 01 54 

14.3 

5.5 

3.2 

212.7 


E-33 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR quality; 


IRAS NAME 

RA <1950) DEC 

12p.ni 

25pm 

60pm 

100pm 

17398 - 2948 

17 39 51.9 

-29 48 32 

5.8 

31.4 

319.8: 

1238.0 

17399 -- 0449 

17 39 56.0 

- 4 49 40 

14.8 

3.7 

1.2 

1.9 

17399 - 3637 

17 39 57.3 

-36 37 04 

1.7 

4.2 

1.5 

11.5 

17400 + 2538 

17 40 00.3 

+ 25 38 34 

0.2 

0.2 

1.0 

1.8 

17400- 3516 

17 40 04.6 

-35 16 34 

11.2 

3.1 

1.4 

9.0 

17401 +4000 

17 40 06.1 

+ 40 00 32 

3.4 

0.8 

0.4 

1.0 

17403 - 3238 

17 40 18.4 

-32 38 28 

36.1 

15.3 

4.3 

297.3 

17403 + 6234 

17 40 18.7 

+ 62 34 32 

22.5 

11.5 

2.0 

1.4 

17403 - 3032 

17 40 22.3 

-30 32 35 

7.5 

95.1 

1507.0 

3487.0 

17404 + 0347 

17 40 24.1 

+ 3 47 32 

1.6 

0.4 

0.4 

1.4 

17404 + 2435 

17 40 25.0 

+ 24 35 11 

6.6 

1.6 

0.4 

1.0 

17406 - 0352 

17 40 37.2 

- 3 52 14 

8.1 

2.3 

0.5: 

1.9 

17408 + 1742 

17 40 49.4 

+ 17 42 03 

3.6 

1.0 

0.4 

1.0 

17409 - 3416 

17 40 54.4 

-34 16 20 

1.9 

1.5 

1.5 

16.2 

17409 - 3023 

17 40 58.4 

-30 23 38 

22.9 

15.7 

176.4 

477.2 

17409 + 0435 

17 40 59.9 

+ 4 35 16 

38.6 

8.5 

1.5 

1.1 

17410 + 2940 

17 41 05.3 

+ 29 40 27 

12.1 

3.1 

0.5 

1.0 

17411 -3154 

17 41 07.4 

-31 54 24 

1261.0 

2723.0 

1361.0 

403.7 

17412-0614 

17 41 14.8 

- 6 14 54 

9.7 

4.4 

1.0 

9.6 

17412 + 2420 

17 41 17.9 

+ 24 20 55 

0.9 

0.2 

0.4 

1.0 

17414— 1211 

17 41 29.2 

-12 11 26 

3.3 

0.8 

0.3 

3.0 

17415 - 2255 

17 41 32.8 

-22 55 33 

4.2 

1.3 

0.9 

11.8 

17416 + 4406 

17 41 36.4 

+44 06 18 

4.3 

1.1 

0.4 

1.0 

17417 - 2940 

17 41 43.9 

-29 40 06 

35.3: 

124.5: 

2040.0 

2373.0 

17418 - 0750 

17 41 51.0 

- 7 50 10 

12.5 

2.8 

0.6 

8.7 

17418 -- 4604 

17 41 52.4 

-46 04 13 

2.0 

11.9 

13.1 

4.5 

17419 - 1838 

17 41 59.8 

-18 38 18 

18.6 

10.0 

2.5 

4.8 

17421 -0130 

17 42 09.7 

- 1 30 37 

15.5 

6.5 

1.1 

1.8 

17422 - 6437 

17 42 13.5 

-64 37 16 

0.2 

1.0 

8.1 

11.3 

17422 - 3432 

17 42 14.1 

-34 32 49 

1.5 

3.2 

1.6 

11.0 

1 7424 - 2859 

17 42 29.6 

-28 59 20 

1358.0 

5147.0 

18560.0: 

23340.0: 

17426 — 2836 

17 42 36.5 

-28 36 49 

5.7 

10.4 

544.8 

2248.0 

17427 — 3010 

17 42 45.1 

-30 10 57 

14.4 

177.9 

60.1 

259.5 

17427 + 2130 

17 42 46.9 

+ 21 30 55 

10.1 

3.9 

0.5 

1.0 

17428 - 2918 

17 42 49.3 

-29 18 01 

2.8: 

6.2 

214.3 

640.6 

17429 - 1606 

17 42 54.7 

-16 06 03 

7.6 

2.9 

0.9: 

3.9 

17429 — 1400 

17 42 58.4 

-14 00 15 

7.4 

1.9 

0.4 

15.0 

17430-2848 

17 43 03.4 

-28 48 41 

213.3 

906.2 

3616.0 

428.6 

17434- 3414 

17 43 29.8 

-34 14 03 

58.4 

41.8 

4.9 

9.3 

17435 + 1851 

17 43 30.5 

+ 18 51 43 

13.1 

6.1 

1.0 

1.0 

17436 + 5003 

17 43 40.7 

+ 50 03 47 

6.1 

183.5 

151.3 

47.6 

17438 _ 2832 

17 43 52.1 

-28 32 16 

32.0 

245.4 

61.4 

8516.0: 

17438 + 0103 

17 43 52.5 

+ 1 03 43 

4.1 

1.0 

0.4 

1.5 

17439-2658 

17 43 54.0 

-26 58 03 

7.0 

3.8 

47.1 

593.5 

17441 - 4006 

17 44 06.0 

-40 06 36 

111 

2.8 

0.4 

4.4 

17441 - 241 1 

17 44 06.5 

-24 11 51 

42.8 

191.1 

106.1 

27.5 

17441 - 3541 

17 44 06.7 

-35 41 04 

28.0 

8.2 

4.4 

18.3 

17443 - 2519 

17 44 22.2 

-25 19 15 

38.4 

51.7 

13.5 

73.3 

17444 - 2748 

17 44 28.7 

-27 48 55 

4.0 

9.5 

58.9 

491.3 

17444 + 2744 

17 44 29.2 

+ 27 44 27 

8.6 

2.0 

0.3: 

1.0 

1 7445 _ 3405 

17 44 32.5 

-34 05 37 

7.2 

8.3 

1.1 

11.4 

17445 + 3043 

17 44 34.6 

+ 30 43 16 

0.2 

0.2 

1.7 

4.0 

17447 - 2958 

17 44 43.8 

-29 58 41 

11.7 

79.2 

134.4 

315.2 

1 7447 - 2227 

17 44 46.2 

-22 27 43 

4.6 

1.0 

0.6 

8.8 

17450- 2444 

17 45 00.2 

-24 44 29 

12.4 

7.5 

6.5 

78.6 

17450 + 0537 

17 45 02.2 

+ 5 37 14 

1.1 

0.2 

0.4 

6.6 

17450-2759 

17 45 03.9 

-27 59 58 

9.2 

14.4: 

254.3 

1064.0 

17450-0337 

17 45 04.2 

- 3 37 40 

25.2 

9.0 

1.8 

6.1 

17451 + 3606 

17 45 07.9 

+ 36 06 13 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

17453 + 0243 

17 45 22.9 

+ 2 43 25 

1.4 

0.5 

1.2 

2.2 

17453 - 2201 

17 45 22.9 

-22 01 19 

4.7 

1.2: 

1.7 

19.2 

17454 + 0625 

17 45 26.0 

+ 6 25 09 

7.0 

1.8 

0.4: 

1.3 

17454- 1627 

17 45 26.4 

-16 27 50 

0.4 

4.9 

7.6 

4.3 

17455 - 2437 

17 45 30.8 

-24 37 38 

4.1 

1.2 

2.2 

24.1 

17455 - 2800 

17 45 32.3 

-28 00 43 

82.9 

469.2 

2541.0 

5487.0 

17456 — 2850 

17 45 36.6 

-28 50 54 

9.4: 

78.3: 

860.5 

2397.0: 

17456- 2215 

17 45 37.0 

-22 15 54 

1.8 

1.9 

2.5 

19.8 

17457- 1945 

17 45 43.8 

-19 45 54 

7.7 

1.6: 

0.9 

9.0 

17457 + 2823 

17 45 46.3 

+ 28 23 55 

5.5 

1.5 

0.4 

1.0 

17458 - 2312 

17 45 48.3 

-23 12 41 

9.2 

4.8 

2.8 

40.7 

17458 + 2846 

17 45 48.5 

+ 28 46 27 

7.9 

1.9 

0.3: 

1.0 

17458 + 3022 

17 45 53.7 

+ 30 22 08 

3.7 

1.0 

0.4 

1.0 

17459 _ 3421 

17 45 54.1 

-34 21 59 

3.9 

31.9 

8.8 

7.8 

17459- 2020 

17 45 55.1 

-20 20 48 

1.1 

0.6 

1.2 

11.2 

17462 - 0907 

17 46 12.0 

- 9 07 28 

7.2 

2.0 

2.1 : 

2.3 

17462 + 3634 

17 46 13.0 

+ 36 34 12 

9.6 

2.3 

0.4: 

1.0 

17462 - 1959 

17 46 17.2 

-19 59 43 

1.5 

15.0 

44.0 

42.6 

17462 + 0336 

17 46 17.7 

+ 3 36 13 

4.0 

1.2 

0.4 

2.0: 

17463 - 3700 

17 46 23.6 

-37 00 34 

182 

28.0 

5.6 

35.1 

17464 - 3701 

17 46 28.9 

-37 01 47 

23.8 

1.1 

0.6 

30.8 

17467 + 2538 

17 46 47.2 

+ 25 38 18 

4.6 

1.1 

0.4 

1 0 

17468 - 2900 

17 46 49.0 

-29 00 04 

48.6 

28.1 

100.0 

386.5 

17468 - 3702 

17 46 50.6 

-37 02 17 

1.0 

0.4 

0.6 

26.6 

17469 + 2233 

17 46 55.5 

+ 22 33 13 

13.4 

5.6 

0.7 

1.0 

17469 - 2130 

17 46 56.4 

-21 30 20 

7.3 

2.5 

1.3 

19.8 

17469-0212 

17 46 57.0 

- 2 12 53 

3.1 

0.8 

0.4 

1.8 

17469 - 2321 

17 46 57.4 

-23 21 11 

11.7 

6.2 

1.3 

12.2 

17470 + 0055 

17 47 01.3 

+ 0 55 14 

6.2 

1.5 

0.6 

1.4 

17472 - 2222 

17 47 13.4 

-22 22 53 

14.5 

8.9 

2.2: 

27.0 

17473 - 2751 

17 47 22.1 

-27 51 04 

144.0 

112.3 

21.0 

544.2 

17473 +4542 

17 47 22.4 

+ 45 42 49 

21.4 

5.7 

0.9 

1.0 

17473 - 4024 

17 47 22.8 

-40 24 43 

0.4 

0.3: 

0.4 

3.9 

17474 + 2039 

17 47 25.8 

+ 20 39 04 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

17474-0641 

17 47 27.7 

- 6 41 44 

0.4 

0.3 

0.4 

2.7 

17475 - 3341 

17 47 33.9 

-33 41 36 

1.2 

1.5 

3.3 

77.5 

17477 - 2146 

17 47 47.8 

-21 46 41 

4.3 

1.0 

2.0: 

25.0 

17479- 2218 

17 47 57.2 

-22 18 39 

1.6 

0.8 

2.2 

33.7 

17480- 1846 

17 48 00.5 

- 18 46 01 

2.9 

0.6 

0.8 

8.0 

17480 - 4045 

17 48 02.1 

-40 45 36 

13.1 

3.2 

0.8 

2.4 

17482 + 0425 

17 48 15.8 

+ 4 25 44 

1.6 

0.4 

0.4 

i 1 

17482 - 2824 

17 48 16.7 

-28 24 52 

428.7 

481.0 

109.1 

264.8 

17484 — 0800 

17 48 26.7 

- 8 00 34 

190.2 

122.9 

16.0 

6.5 

17485 - 2209 

17 48 30.5 

-22 09 59 

53.3 

32.5 

4.8 

27.9 

17485 + 0643 

17 48 34.5 

+ 6 43 06 

1.9 

0.5 

0.4 

0.9 

17486 + 0514 

17 48 37.0 

+ 5 14 28 

2.4 

0.5 

0.4 

1.0 

17486 + 2401 

17 48 40.5 

+ 24 01 24 

4.5 

1.4 

0.4: 

1.0 

17488 - 2800 

17 48 51.4 

-28 00 40 

250.0 

148.3 

18.1 

303.7 

17489 - 2937 

17 48 54.4 

-29 37 14 

5.3 

2.8 

23.9 

252.1 

17489 + 6843 

17 48 56.1 

+ 68 43 11 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

17489 - 4103 

17 48 56.9 

-41 03 33 

0.8 

0.5 

0.4 

3.1 

17489 - 2234 

17 48 57.1 

-22 34 17 

1.2 

0.7 

2.9 

46.8 

17489 + 3006 

17 48 58.1 

+ 30 06 25 

3.6 

0.9 

0.4 

1.0 

17490 - 0226 

17 49 05.3 

- 2 26 57 

26.7 

16.5 

2.2 

1.5 

17490 - 3502 

17 49 05.5 

-35 02 38 

6.6 

5.4 

0.6 

5.8 

17491 - 1735 

17 49 09.3 

- 17 35 22 

0.2 

0.8 

4.0 

6.3 

17491 _ 0500 

17 49 12.0 

- 5 00 37 

4.7 

2.4 

0.6 

2.5 

17492 - 3245 

17 49 17.0 

-32 45 09 

2.5 

5.9 

4.8 

69.0 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12pm 

25pm 

60 pm 

100pm 

17493 + 1903 

17 49 19.2 

+ 19 03 34 

6.6 

1.8 

0.4: 

1.0 

17493 - 2150 

17 49 19.9 

-21 50 32 

2.2 

0.9 

1.5 

33.0 

17494 — 2839 

17 49 27.0 

-28 39 00 

16.6 

8.3 

21.3 

299.6 

17495 + 0429 

17 49 31.3 

+ 4 29 54 

6.3 

1.4 

0.4 

4.3 

17495 + 0709 

17 49 33.3 

+ 7 09 49 

1.3 

0.4 

0.4 

1.6 

17496 - 3437 

17 49 38.7 

-34 37 44 

0.5 

5.3 

8.0 

33.7 

17496- 5140 

17 49 39.0 

-51 40 37 

4.8 

1.7 

0.4 

1.8 

17496-2221 

17 49 40.2 

-22 21 18 

1.1 

11.6 

10.9 

34.4 

17497 + 2429 

17 49 43.1 

+ 24 29 46 

0.2 

0.2: 

1.6 

3.9 

17498 - 2412 

17 49 50.6 

-24 12 18 

3.7 

1.3 

5.1 

98.1 

17499 + 0646 

17 49 54.9 

+ 6 46 42 

7.9 

1.9 

0.5: 

1.1 

17499 + 7009 

17 49 57.8 

+ 70 09 25 

0.7 

0.5 

7.0 

24.6 

17499 _ 0607 

17 49 58.2 

- 6 07 59 

4.1 

0.9 

0.4 

2.4 

17499-2753 

17 49 59.1 

-27 53 17 

1.7 

4.1 

11.9 

99.7 

17499 - 1807 

17 49 59.9 

-18 07 59 

10.1 

4.7 

1.7 

11.5 

17500 + 0118 

17 50 02.8 

+1 18 56 

7.1 

1.6 

ft 4 

1.3 

17500- 3355 

17 50 02.9 

-33 55 23 

1.6 

2.5 

1.3: 

42.5 

17501 - 3143 

17 50 08.2 

-31 43 44 

6.3 

75.9 

8.6 

99.8 

17501 - 2656 

17 50 09.6 

-26 56 04 

243.6 : 

195.5 

60.8 

226.9 

17502 - 1316 

17 50 13.7 

-13 16 52 

12.3 

6.9 

2.0 

7.0 

17502 + 2631 

17 50 15.6 

+26 31 04 

7.9 

2.1 

0.4 

1.0 

17503 - 3258 

17 50 20.4 

-32 58 13 

1.8 

2.6 

1.9 

47.0 

17504+ 3959 

17 50 26.3 

+ 39 59 30 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

17504 - 0234 

17 50 26.6 

- 2 34 09 

61.7 

25.9 

5.0 

2.1 : 

17505 - 3143 

17 50 31.5 

-31 43 52 

47.7 

69.4 

23.4: 

83.0 

17505 - 0555 

17 50 34.4 

- 5 55 08 

1.5 

0.4: 

0.4 

10.7 

17505 + 3045 

17 50 34.5 

+ 30 45 08 

6.6 

2.1 

0.4 

1.0 

17508 + 0606 

17 50 48.9 

+ 6 06 37 

0.5 

0.2 

0.5: 

1.2 

17508 - 3419 

17 50 51.2 

-34 19 56 

56.1 

30.5 

5.3 

33.7 

17508 + 1045 

17 50 53.5 

+ 10 45 56 

6.8 

2.1 

0.5 

1.6: 

17509+ 3745 

17 50 54.8 

+ 37 45 25 

0.2 

0.2 

0.7 

1.1 

17509 - 2819 

17 50 58.9 

-28 19 42 

23.7 

11.6 

6.3 

254.6 

17510 + 0530 

17 51 00.8 

+ 5 30 34 

1.8 

0.5 

0.4 

1.3 

17510 + 3849 

17 51 02.2 

+ 38 49 47 

2.8 

0.7 

0.4 

1.0 

17511 + 1037 

17 51 10.8 

+ 10 37 58 

0.2 

0.6 

2.0 

2.2 

17512 - 3421 

17 51 13.5 

-34 21 51 

1.8 

5.6 

4.4 

34.8 

17512 - 2548 

17 51 13.7 

-25 48 59 

170.6 

129.9 

27.0 

263.8 

17513 -0315 

17 51 20.7 

- 3 15 58 

4.3 

1.2 

0.4: 

6.5 

17513 - 2313 

17 51 23.6 

-23 13 38 

212.7 

152.3 

26.5 

48.7 

17513 - 2812 

17 51 23.7 

-28 12 11 

3.4 

3.5 

15.1 : 

109.4: 

17515 - 2407 

17 51 33.2 

-24 07 25 

52.7 

56.7 

12.7 

344.3 

17516-0412 

17 51 37.4 

- 4 12 12 

3.6 

0.7 

0.4 

2.3 

17516 + 4000 

17 51 40.0 

+40 00 58 

5.1 

1.2 

0.4 

1.0 

17518 - 1014 

17 51 48.5 

- 10 14 05 

28.3 

19.2 

2.6 

3.6 

17518 -2522 

17 51 51.3 

-25 22 58 

3.3: 

2.4 

38.0 

165.8: 

17518-4100 

17 51 51.4 

-41 00 50 

1.5 

0.9 

0.6 

2.9 

17518 - 2358 

17 51 51.9 

-23 58 54 

6.7 

3.3 

22.6 

399.6 

17519+ 3351 

17 51 55.9 

+ 33 51 21 

0.2 

0.3 

1.2 

2.0 

17520 - 2508 

17 52 00.7 

-25 08 35 

4.5 

12.9 

118.4: 

272.2 

17520- 2759 

17 52 04.4 

-27 59 54 

10.0 

2.9 

11.1 

368.3 

17521 - 2144 

17 52 06.5 

-21 44 14 

1.8 

22.3 

30.9 

27.5 

17521 - 2907 

17 52 07.9 

-29 07 27 

15.9 

8.3 

2.5: 

150.4 

17522-2504 

17 52 13.5 

-25 04 25 

16.0 

132.7 

1010.0 

2748.0: 

17523 - 2406 

17 52 22.6 

-24 06 18 

15.3 

5.3: 

24.3 

426.3 

17523 - 3033 

17 52 22.9 

-30 33 05 

2.3 

18.4 

11.7 

72.8 

17524 + 2800 

17 52 24.7 

+ 28 00 26 

0.2 

1.6 

2.1 

0.9: 

17526+ 3253 

17 52 39.1 

+ 32 53 36 

0.2 

0.3 

3.4 

6.8 

17526+ 5652 

17 52 40.4 

+ 56 52 47 

16.8 

4.1 

0.6 

1.0 

17527 - 1336 

17 52 45.4 

-13 36 36 

13.1 

5.3 

1.8 

6.4 

17528 + 0542 

17 52 49.2 

+ 5 42 41 

2.7 

0.7 

0.4 

1.2 

17528 - 2801 

17 52 49.9 

-28 01 27 

16.5 

4.6 

20.5 

259.1 

17528 - 2910 

17 52 51.3 

-29 10 51 

3.4 

1.6 

18.6 

211.0 

17528 + 5703 

17 52 53.7 

+ 57 03 47 

11.8 

3.8 

1.1 

1.0 

17528 - 1503 

17 52 53.7 

-15 03 20 

10.3 

20.5 

7.7 

26.5 

17529 + 7819 

17 52 58.4 

+ 78 19 00 

3.3 

0.7 

0.4 

1.0 

17530- 1727 

17 53 00.7 

-17 27 30 

9.3 

5.8 

1.2 

11.0 

17530-2106 

17 53 02.8 

-21 06 41 

3.8 

1.3 

2.2 

40.9 

17530+ 3446 

17 53 04.5 

+ 34 46 59 

0.3 

0.7 

5.8 

13.0 

17531 - 4947 

17 53 08.0 

-49 47 43 

31.1 

16.0 

2.4 

1.9 

17531 - 3103 

17 53 09.2 

-31 03 54 

2.4 

3.0 

2.4: 

89.9 

17532 - 1252 

17 53 14.9 

- 12 52 05 

9.9 

6.0 

1.1 

21.7 

17533 - 2156 

17 53 20.2 

-21 56 59 

18.2 

20.9 

27.8 

40.0 

17534- 3030 

17 53 24.0 

-30 30 25 

196.3 

228.6 

70.0 

33.9 

17534 + 2603 

17 53 24.1 

+ 26 03 24 

97.5 

54.4 

13.2 

5.8 

17535 -0124 

17 53 31.6 

- 1 24 14 

10.9 

2.8 

0.7 

2.0 

17537-2516 

17 53 43.2 

-25 16 29 

9.1 

5.3 

15.8 

138.2 

17537 + 2228 

17 53 44.6 

+ 22 28 11 

3.3 

0.8 

0.4 

1.2 

17537 + 1820 

17 53 46.1 

+ 18 20 39 

0.2 

0.2 

0.7 

2.5 

17538 - 2626 

17 53 48.9 

-26 26 25 

5.9 

2.9 

17.1 

313.6 

17538 - 2719 

17 53 50.7 

-27 19 06 

14.7 

6.3 

19.2 

342.2 

17538 - 3728 

17 53 51.5 

-37 28 40 

53.5 

28.2 

3.2 

16.2 

17538 - 3118 

17 53 53.4 

-31 18 30 

37.2 

19.4 

2.6 

76.6 

17539 + 1135 

17 53 55.5 

+ 11 35 05 

8.4 

2.2 

ft 4 

5.1 

17539 + 1037 

17 53 58.1 

+ 10 37 30 

48.3 

28.1 

4.0 

1.5: 

17540+ 1122 

17 54 00.5 

+ 11 22 07 

8.7 

4.2 

0.6 

5.1 

17540- 1932 

17 54 00.5 

-19 32 54 

7.4 

4.4 

2.7: 

19.2 

17540-2547 

17 54 02.0 

-25 47 50 

8.7 

3.9 

15.1 

269.7 

17540-2356 

17 54 03.1 

-23 56 03 

14.7 

4.9 

29.5 

229.6 

17540- 1919 

17 54 05.6 

-19 19 58 

84.1 

30.2 

4.1 

18.7 

17541 -0625 

17 54 08.7 

- 6 25 37 

2.9 

1.2 

0.4 

11.0 

17541 -0404 

17 54 09.3 

- 4 04 38 

3.6 

0.9 

0.4 

2.5 

17541 - 1806 

17 54 11.1 

-18 06 24 

2.4 

1.1 : 

2.5 

60.6 

17541 + 1110 

17 54 11.9 

+ 11 10 31 

59.0 

27.0 

4.4 

2.2: 

17542-4142 

17 54 14.1 

-41 42 40 

24.4 

5.9 

0.8 

13.2 

17542 + 0650 

17 54 14.6 

+ 6 50 46 

2.1 

0.5 

0.4 

1.2 

17542-2142 

17 54 16.3 

-21 42 33 

3.8 

2.1 

3.0 

46.9 

17543 - 3009 

17 54 19.4 

-30 09 01 

1.1 

1.8 

7.9 

104.3 

17544 + 0552 

17 54 25.5 

+ 5 52 32 

1.3 

0.6 

0.4 

1.1 

17544-2951 

17 54 26.2 

-29 51 46 

73.3 

40.1 

11.9 

40.6: 

17544 + 3107 

17 54 27.7 

+ 31 07 55 

5.5 

1.4 

0.4 

1.0 

17545 + 3715 

17 54 32.3 

+ 37 15 20 

18.4 

4.2 

0.6 

1.0 

17547 + 1214 

17 54 42.5 

+ 12 14 44 

0.3 

0.2 

0.8 

2.8 

17548 - 2944 

17 54 51.9 

-29 44 12 

1.0 

1.5 

7.6 

980 

17549 - 3142 

17 54 55.4 

-31 42 44 

1.7 

1.1 

3.2 

79.6 

17549 + 2658 

17 54 56.2 

+ 26 58 52 

5.3 

1.4 

0.4 

1.0 

17549 - 3347 

17 54 56.7 

-33 47 24 

0.4: 

9.1 

7.9 

27.1 

17549 + 1211 

17 54 57.2 

+ 12 11 01 

0.3 

0.3 

2.4 

4.6 

17550 + 3238 

17 55 02.9 

+ 32 38 36 

0.2 

0.2 

0.5 

1.6 

17550- 2120 

17 55 04.3 

-21 20 54 

5.4 

20.9 

30.7 

43.4 

17550 - 2854 

17 55 04.7 

-28 54 36 

1.0 

1.5 

4.5 

50.1 

17550 + 1554 

17 55 05.7 

+ 15 54 55 

10.6 

6.0 

0.9 

0.9 

17551 - 2909 

17 55 08.1 

-29 09 00 

1.8 

3.7 

7.7 

101.0 

17552 - 2814 

17 55 13.4 

-28 14 40 

8.0 

3.6 

4.3 

24.2 

17552 - 2901 

17 55 14.6 

-29 01 13 

1.8 

0.7 

5.1 

136.0 

17552 - 2913 

17 55 16.5 

-29 13 23 

1.0 

0.6: 

9.2 

169.5 

17553 +0438 

17 55 22.1 

+ 4 38 59 

1.1 

0.4 

0.4 

6.0 

17553 + 4521 

17 55 22.3 

+45 21 19 

54.1 

17.1 

3.3 

2.2 


E-34 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12^.m 

25jxm 

60^m 

100pj.m 

IRAS NAME 

RA (1950 

> DEC 

12/xm 

25pim 

60pjm 

lOOpjm 

I7554 4. 2946 

17 55 24.1 

+ 29 46 45 

24.2 

14.6 

3.2 

1.4 

18025 - 3025 

18 h 02 m 35O 

— 30* 25 42* 

23.4 

5.6 

2.9 

46.1 

17554 _ 2857 

17 55 25.2 

— 28 57 08 

0.7 

1.6 

5.9 

60.9 

18025 - 2113 

18 02 35.8 

-21 13 57 

177.6: 

152.3: 

38.1 

509.6 

17554 _|_ 5129 

17 55 26.5 

4 51 29 35 

155.1 

37.8 

5.8 

1.7 

18026- 2514 

18 02 39.4 

-25 14 41 

18.7 

11.3 

26.7 

350.0 

17555 _ 2436 

17 55 30.8 

-24 36 37 

3.7: 

21.8 

267.8 : 

744.1 

18027 - 5005 

18 02 43.8 

-50 05 49 

1.0 

0.3: 

0.4 

1.2 

17555 + 0243 

17 55 32.3 

+ 2 43 24 

3.4 

0.9 

0.4 

6.0 

18027 - 2630 

18 02 44.4 

-26 30 13 

6.1 

18.0 

12.4 

175.8 

17555 + 3347 

17 55 34.8 

+ 33 47 48 

5.7 

1.5 

0.4 

1.0 

18027+ 1655 

18 02 47.1 

+ 16 55 17 

6.0 

1.5 

0.4 

1*2 

17556 + 5813 

17 55 37.4 

+ 58 13 22 

196.9 

66.0 

15.5 

5.4 

18028- 2817 

18 02 50.3 

-28 17 24 

3.4 

2.0 

3.9 

69. 7 

17556 4- 8039 

17 55 37.6 

+ 80 39 34 

16.1 

9.9 

1.7 

1.2 

18029 - 2840 

18 02 54.7 

-28 40 51 

0.6: 

6.4 

5.1 

90.7 

17557 _ 3221 

17 55 45.6 

-32 21 33 

2.6 

5.7 

2.6 

46.5 

18029 + 0229 

18 02 54.9 

+ 2 29 53 

7.3 

1.8 

0.4 

1.3 

17557 -i- 1524 

17 55 46.3 

+ 15 24 38 

4.5 

1.1 

0.4 

1.0 

18029 - 2048 

18 02 55.0 

-20 48 53 

17.7 

16.4 

288 

64.1 

17557 + 3117 

17 55 46.6 

+ 31 17 11 

0.2 

0.2 

0.5 

1.1 

18029- 2526 

18 02 56.0 

-25 26 30 

6.9 

4.5 

13.8 

234.3 

17558 + 2915 

17 55 49.4 

+ 29 15 06 

10.3 

2.3 

0.4 

1.0 

18030- 3601 

18 03 03.2 

-36 01 36 

0.6 

0.3 

0.7 

3.1 

17558 — 1635 

17 55 50.7 

-16 35 43 

12.5 

5.6 

2.5: 

15.4 

18031 +0439 . 

18 03 06.4 

+ 4 39 06 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

17558 — 3014 

17 55 52.3 

-30 15 00 

25.9 

8.6 

6.3 

70.6 

18032 - 2137 

18 03 14.6 

-21 37 54 

19.0 

153.8 

1895.0 

5125.0 

17559 — 2848 

17 55 55.0 

-28 48 56 

29.4 

27.4 

5.3 

117.7 

18032 - 2032 

18 03 14.7 

-20 32 08 

38.7 

291.3 

4110.0 

7666.0 

17559 _ 2420 

17 55 58.9 

-24 20 39 

24.2 

194.3 

1038.0 

2141.0: 

18034- 3536 

18 03 24.3 

-35 36 20 

0.4 

0.4 

0.4 

14.0 

17560 — 2637 

17 56 03.2 

-26 37 48 

77.9 

43.2: 

9.8: 

307.1 

18035-0027 

18 03 33.3 

- 0 27 09 

1.4 

0.3 

0.4 

2.3 

17560 — 2916 

17 56 05.5 

-29 16 11 

3.6 

4.1 

1.6 

89.8 

18035 - 2126 

18 03 35.9 

-21 26 23 

8.8: 

39.2 

481.3: 

1050.0 

17561 — 2813 

17 56 10. 1 

-28 13 39 

2.4 

1.7 

17.2 

200.3 

18036 + 7827 

18 03 38.1 

+ 78 27 57 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

17562 — 0946 

17 56 15.4 

- 9 46 13 

16.5 

3.6 

0.7 

17.7 

18036- 2344 

18 03 38.9 

-23 44 47 

125.3 

82.8 

21.2 

130.8 

17563 — 2126 

17 56 18.5 

-21 26 02 

5.7 

1.5 

5.7 

61.6 

18037 - 2750 

18 03 44.7 

-27 50 48 

19.5 

8.5 

<5.3 

60.4 

17563 — 0638 

17 56 20.2 

- 6 38 30 

5.5 

1.3 

0.3 

3.4 

18037 + 0323 

18 03 45.0 

+ 3 23 44 

7.1 

2.1 

0.5 

1.3 

17565 + 3011 

17 56 34.9 

+ 30 11 31 

2.3 

0.5 

0.4 

1.0 

18039 + 2212 

18 03 55.5 

+ 22 12 45 

38.7 

9.8 

1.5 

1.0 

17566 - 2852 

17 56 38.7 

-28 53 00 

3.3 

2.7 

11.7 

141.0 

18039 + 3349 

18 03 56.0 

+ 33 49 25 

0.2 

0.2 

0.6 

1.3 

17566 — 0606 

17 56 41.7 

- 6 06 32 

8.0 

2.1 

0.4: 

2.7 

18039 - 2913 

18 03 56.3 

-29 13 32 

2.4 

4.8 

1.5: 

63.1 

17566 — 3555 

17 56 41.7 

-35 55 32 

57.2 

35.4 

6.2 

4.0 

18039 + 3444 

18 03 58.1 

+ 34 44 36 

0.2 

0.2 

0.6 

1.6 

17567 — 3849 

17 56 43.4 

-38 49 46 

3.1 

29.8 

19.9 

7.5 

18039-0455 

18 03 58.3 

- 4 55 43 

17.6 

11.0 

2.1 

15.4 

17568 - 2330 

17 56 49.6 

-23 30 52 

26.6 

11.8 

8.4: 

264.3 

18039-0813 

18 03 59.0 

- 8 13 36 

68.6 

38.5 

8.8 

5.3 

17569 - 0449 

17 56 57.1 

- 4 49 08 

7.3 

1.6 

0.4 

2.8 

18040 - 2941 

18 04 02.9 

-29 41 52 

1.4 

1.2 

3.7 

41.9 

17569 4-0617 

17 56 59.0 

+ 6 17 22 

0.3: 

0.3 

3.1 

7.1 

18040 + 3400 

18 04 03.7 

+ 34 00 35 

0 . 2 - 

0.2 

0.4 

1.4 

17570 — 2020 

17 57 01.4 

-20 20 14 

3.5 

1.1 

1.6 

19.1 

18040-3459 

18 04 04.3 

-34 59 50 

0.6 

0.2 

0.5 

19.1 

17570 — 3713 

17 57 04.6 

-37 13 12 

117.6 

59.8 

9.2 

14.4 

18040 - 0941 

18 04 05.2 

- 9 41 40 

212.9 

85.0 

20.4 

8.8 

17571 - 2401 

17 57 10.8 

-24 01 50 

24.6 

67.2 

12790.0 

26820.0 

18041 - 1436 

18 04 10.1 

-14 36 04 

13.1 

3.7 

7.3 

97.0 

17572 4- 5452 

17 57 15.7 

+ 54 52 25 

1.8 

0.6 

0.4 

1.0 

18041 - 3955 

18 04 11.7 

-39 56 00 

5.5 

1.4 

0.3 

12.5 

17572 - 2904 

17 57 17.1 

-29 04 32 

3.3: 

7.8: 

32.2: 

27.1 

18043-2623 

18 04 18.3 

-26 23 55 

8.6 

3.3 

1.8 

90.3 

17573 — 2848 

17 57 19.7 

-28 48 27 

4.5 

2.4 

6.9 

116.3 

18044 + 2015 

18 04 24.2 

+20 15 56 

14.2 

5.7 

0.9 

1.0 

17574 _ 2921 

17 57 26.1 

-29 21 48 

J .3 

5.5 

6.8 

82.8 

18044 - 2927 

18 04 29.9 

-29 27 01 

74.6 

51.7 

7.5 

16.5 : 

17574 _ 2403 

17 57 28.5 

-24 03 59 

198.3 

2191.0 

12790.0 

26820.0 

18045 + 6239 

18 04 33.6 

+ 62 39 04 

21.8 

8.3 

1.4 

0.9: 

17575 4- 1248 

17 57 34.9 

+ 12 49 00 

3.9 

1.0 

0.4 

5.0 

18045 - 0545 

18 04 33.6 

- 5 45 16 

2.1 

0.5 

0.4 

18.8 

17575 4- 1929 

17 57 35.0 

+ 19 29 00 

2.9 

0.9 

0.4 

1.0 

18045 - 1918 

18 04 35.4 

-19 18 06 

6.0 

2.3 

23.6 

311.8 

17576 4-0607 

17 57 36.9 

+ 6 07 22 

3.0 

1.2 

0.4 

4.6 

18046- 1329 

18 04 40.9 

-13 29 14 

1.7 

29.6 

27.4 

26.5 

17577 4-0422 

17 57 46.5 

+ 4 22 10 

3.6 

1.9 

0.8 

1.9 

18047 - 2945 

18 04 42.2 

-29 45 04 

1.5 

1.9 

2.2 

51.9 

17577 _ 2320 

17 57 46.9 

-23 20 19 

26.6 

149.1 

1426.0 

2871.0 

18047 + 0822 

18 04 43.9 

+ 8 22 20 

16.2 

9.7 

1.7 

1.4 

17577 — 2852 

17 57 47.6 

-28 52 46 

1.6 

0.9: 

11.0 

124.1 

18048+0228 

18 04 50.3 

+ 2 28 25 

2.9 

0.8 

0.4 

1.4 

17578 + 1645 

17 57 49.3 

+ 16 45 05 

7.6 

1.8 

0.4 

1.0 

18048 - 1709 

18 04 52.9 

- 17 09 42 

3.0 

0.9 

4.8 

78.5 

17578 — 2900 

17 57 49.9 

-29 00 43 

1.3 

0.7 

12.5 

142.1 

18049 - 2827 

18 04 54.6 

-28 27 55 

5.6 

1.3 

2.8 

55.1 

17578 —0341 

17 57 50.0 

- 3 41 23 

1.4 

0.4: 

0.5 

2.8 

18049 + 0843 

18 04 54.7 

+ 8 43 32 

4.6 

1.0 

0.4 

1.3 

17578 — 2914 

17 57 50.9 

-29 14 03 

6.6 

8.8 

88 

105.4 

18049+0632 

18 04 56.0 

+ 6 32 06 

16.0 

4.1 

0.7 

5.5 

17579 - 2254 

17 57 56.6 

-22 54 30 

7.9 

2.7: 

52.2 

309.6 

18050-2213 

18 05 02.5 

-22 13 56 

2738.0 

1385.0 

262.6 

82.1 

17579 -|- 2335 

17 57 59.2 

+ 23 35 40 

62.7 

35.7 

5.1 

1.9 

18050-3100 

18 05 05.2 

-31 00 52 

3.8 

1.0 

0.5 

4.1 

17580 4-0537 

17 58 03.9 

+ 5 37 02 

9.8 

4.1 

0.7 

5.0 

18050+ 1513 

18 05 05.3 

+ 15 13 37 

5.6 

1.4 

0.4 

1.1 

17581 — 2500 

17 58 06.0 

-25 00 05 

7.8 

2.1 

20.5 

297.3 

18051 + 3033 

18 05 07.5 

+ 30 33 14 

1.5 

0.3 

0.4 

1.0 

17581 - 2031 

17 58 07.8 

-20 31 09 

5.0 

1.3 

2.9 

41.3 

18051 +0800 

18 05 11.6 

+ 8 00 27 

3.1 

1.6 

0.4 

1.3 

17581 4- 0255 

17 58 08.5 

+ 2 55 57 

1.2 

0.3: 

0.4 

6.1 

18052-2002 

18 05 16.8 

-20 02 54 

16.3 

7.6: 

17.9 

1149.0 

17583 4- 1706 

17 58 18.2 

+ 17 06 13 

5.1 

1.2 

0.4 

1.0 

18052 + 4326 

18 05 17.3 

+43 26 39 

20.9 

6.4 

1.1 

1.5 : 

17583 4- 5150 

17 58 18.6 

+ 51 50 39 

5.0 

1.4 

0.3: 

1.0 

18053 -2351 

18 05 19.4 

-23 51 57 

15.8 

7.3 

16.2 

183.6 

17583 - 1521 

17 58 23.8 

-15 21 36 

8.8 

2.5 

4.1 

12.7 

18054+3449 

18 05 24.0 

+ 34 49 00 

6.0 

1.6 

0.4 

1.0 

17584 4- 6638A 

17 58 26.8 

+ 66 38 27 

7.5 

113.5 

133.4 

62.7 

18054-3112 

18 05 25.3 

-31 12 41 

19.5 

7.9 

1.6 

4.5 

17584 - 1709 

17 58 27.9 

-17 09 24 

8.5 

2.0 

1.9: 

16.1 

18054-3720 

18 05 25.7 

-37 20 13 

2.3 

0.7 

1.0 

2.9 

17585 4- 4530 

17 58 30.1 

+45 30 05 

8.4 

2.2 

0.4: 

1.0 

18055 + 6556 

18 05 31.1 

+ 65 56 48 

1.5 

0.5 

0.4 

1.0 

17585 +0041 

17 58 33.8 

+ 0 41 45 

10.6 

6.3 

0.8 

1.5 

18055 - 1833 

18 05 31.4 

-18 33 38 

37.3 

51.0 

32.7 

62.6 

17586 - 1254 

17 58 37.3 

-12 54 18 

9.9 

4.0 

1.2: 

9.3 

18056- 1952 

18 05 38.7 

-19 52 34 

7.9 

106.4 

3695.0 

10010.0 

17587 + 3312 

17 58 45.9 

+ 33 12 48 

5.6 

1.5 

0.4 

1.0 

18056 + 3533 

18 05 40.8 

+ 35 33 30 

0.2 

0.2 

0.5 

1.6 

17588 - 2244 

17 58 48.1 

-22 44 52 

18.0 

9.7 

27.6 

338.0 

18057 - 3037 

18 05 42.6 

-30 37 25 

3.2 

0.9 

3.3 

44 . 7 

17588 - 2553 

17 58 50.0 

-25 53 57 

5.6 

6.8 

23.3 

336.3 

18057 - 2616 

18 05 44.9 

-26 16 53 

59.1 

34.8 

7.2 

87.5 

17588 - 2356 

17 58 51.4 

-23 56 08 

4.7: 

94.4 

911.2 

2324.0 

18058 - 3658 

18 05 53.3 

-36 58 31 

2.2 

0.7 

0.4 

3.1 

17590-2337 

17 59 01.1 

-23 37 46 

411.5 

140.2 

37.7 

331.6 

18059 + 4327 

18 05 57.8 

+43 27 11 

3.2 

0.7 

0.4 

3.4 

17590-2917 

17 59 05.7 

-29 17 08 

4.6 

1.2 

2.4 

84.4 

18060 - 2005 

18 06 00.3 

-20 05 57 

140.3: 

1040.0: 

6031.0 i 

11770.0 

17591 - 3639 

17 59 08.9 

-36 39 19 

0.4 

5.2 

4.0 

2.7 

18060 + 0848 

18 06 02.3 

+ 8 48 51 

0.9 

0.3 

0.4 

5.3 

17591 - 2228 

17 59 11.2 

-22 28 00 

9.9 

63.7 

970.8 

1624.0: 

18060+ 3552 

18 06 03.2 

+ 35 52 28 

0.2 

0.2 

0.7 

1.7 

17592 + 0118 

17 59 12.2 

+1 18 15 

0.9 

0.3 

0.4 

1.6 

18060- 1816 

18 06 03.2 

-18 16 40 

5.9 

42.8 

274.8 

1905.0: 

17593 - 2328 

17 59 20.6 

-23 28 39 

98.4 

47.7 

23.3 

394.3 

18061 - 2603 

18 06 08.8 

-26 03 04 

0.9: 

10.2 

7.8 

57.0: 

17593 +2135 

17 59 22.2 

+ 21 35 38 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

18061 - 2739 

18 06 10.0 

-27 39 13 

62.6 

21.3 

4.4 

84.7 

17594 + 0657 

17 59 25.0 

+ 6 57 50 

0.2 

0.2 

2.3 

7.6 

18061 +0516 

18 06 10.1 

+5 16 41 

24.8 

11.9 

1.9 

5.1 

17594 - 1910 

17 59 25.3 

-19 10 37 

28.2 

14.2: 

4.8 

44.9 

18062 + 2410 

18 06 16.3 

+ 24 10 10 

3.9 

19.6 

2.8 

0.9 

17594 + 0826 

17 59 25.7 

+ 8 26 58 

20.2 

12.4 

1.5 

5.2 

18062 + 4142 

18 06 16.8 

+41 42 37 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

17594- 1707 

17 59 26.8 

- 17 07 48 

3.4 

1.0 

1.7 

16.5 

18062 + 3623 

18 06 17.9 

+ 36 23 32 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

17595 - 1430 

17 V) 12 9 

- 14 30 05 

6.8 

3.1 

43.8 

175.2: 

18063 - 1723 

18 06 21.6 

-17 23 23 

5.4 

3.2 

26.5 

355.1 

17595 — 1219 

17 59 34.1 

-12 19 12 

10.9 

2.6 

0.8 

9.8 

18063 + 0926 

18 06 23.2 

+ 9 26 36 

0.6 

0.2 

0.4 

1.2 

17597 — 2749 

17 59 45.4 

— 27 49 44 

4.3 

1.1 

14.9 

201.9 

18064-2020 

18 06 25.9 

-20 20 04 

404.8: 

2610.5 

8797.0 

27350.0 

17597 + 3318 

17 59 45.8 

+ 33 18 35 

4.9 

1.2 

0.4 

1.0 

18064 + 4212 

18 06 26.0 

+42 12 52 

42.8 

18.2 

2.8 

1.8 

17599 - 3653 

17 59 54.0 

-36 53 14 

113.6 

62.0 

10.8 

3.3 

18064 + 3942 

18 06 27.9 

+ 39 42 45 

0.2 

0.2 

0.6 

0.9. 

17599 - 2202 

17 59 56.5 

-22 02 04 

10.9 

4.0 

34.0 

408.2 

18065 - 2307 

18 06 33.2 

-23 07 56 

17.5 

6.9 

20.0 

232.3 

17599- 2148 

17 59 59.9 

-21 48 12 

59.5 

416.3 

3215.0 

6883.0 

18066 - 0830 

18 06 36.5 

- 8 30 22 

8.5 

4.5 

1.1 

6.4 

18001 + 0745 

18 00 07.1 

+ 7 45 37 

0.9 

0.3: 

0.4 

6.9 

18068 + 6608 

18 06 50.6 

+66 08 44 

1.3 

0.5 

0.4 

1.0 

18001 -3242 

18 00 08.0 

-32 42 36 

1.0 

2.5 

1.0 

25.9 

18068 - 2405 

18 06 50.7 

-24 05 33 

2.2 

2.0 

223.9 

626.5 

18001 -2514 

18 00 09.2 

-25 14 30 

3.7 

1.9: 

35.3 

292.8 

18068 - 1517 

18 06 51.3 

-15 17 34 

13.1 

5.7 

3.7 

43.8 

18002 — 3216 

18 00 13.5 

-32 17 00 

6.6 

12.7 

5.3 

46.6 

18068 - 1356 

18 06 53.3 

-13 56 42 

3.1 

0.8 

13.0 

145.6 

18004—2148 

18 00 26.5 

-21 48 05 

61.9 

52.1 

102.4 

908.5 

18069 + 0911 

18 06 55.5 

+ 9 11 40 

68.8 

62.0 

10.6 

4.0 

18005 + 2058 

18 00 30.6 

+ 20 58 45 

16.1 

8.4 

1.4 

1.0 

18069 - 1144 

18 06 57.7 

- 1 1 44 08 

2.9 

0.8 

2.0 

114.2 

18006 - 3241 

18 00 36.8 

-32 41 52 

0.4 

4.0 

2.8 

34.7 

18070- 1533 

18 07 00.7 

-15 33 39 

1.0 

0.5 

4. 7 

68.1 

18006 - 6510 

18 00 37.4 

-65 10 07 

2.1 

0.5 

0.4 

1.0 

18071 - 2400 

18 07 11.3 

-24 00 59 

11.5 

3.8 

13.3 

192.3 

18006 — 3117 

18 00 40.6 

-31 17 56 

1.0 

7.1 

6.7 

50.5 

18072 + 3100 

18 07 12.8 

+ 31 00 39 

6.9 

2.5 

0.5: 

1.0 

18006—2422 

18 00 41.5 

-24 22 52 

167.7: 

1842.0 

7755.0 

8978.0 

18072 - 0831 

18 07 14.6 

- 8 31 07 

7.9 

4.2 

0.8 

6.3 

18007 - 1841 

18 00 44.1 

-18 41 16 

12.3: 

24.7 

20.9 

48.7 

18072 + 6949 

18 07 16.9 

+ 69 49 02 

0.2 

0.2 

0.4: 

5.3 

18007 + 1459 

18 00 44.5 

+ 15 00 00 

5.8 

1.5 

0.4 

1.4 

18072 - 3415 

18 07 17.1 

-34 15 53 

1.1 

0.7 

ft 5 

16. 7 

18007 — 1315 

18 00 45.3 

-13 15 22 

5.0 

1.5 

1.1 

12.8 

18073 — 2652 

18 07 20.5 

-26 52 38 

89.5 

28.5 

6.6 

71.6 

18008 - 2421 

18 00 50.6 

-24 21 07 

21.4 

32.8 

7755.0 

8978.0 

18075 - 1956 

18 07 31.7 

-19 56 27 

23.5 

148.4 

9481.0 

21380.0 

18008 + 1154 

18 00 52.6 

+ 11 54 25 

4.5 

1.2 

0.4 

5.6 

18075 - 2340 

18 07 34.3 

-23 40 08 

7.9 

4.8 

11.3 

146.8 

18009 — 2019 

18 00 57.8 

-20 19 11 

418.7 

293.6 

46.0 

81.9 

18076 + 3445 

18 07 37.0 

+ 34 45 40 

32.0 

27.2 

5.1 

1.8 

18010 — 1656 

18 01 02.7 

-16 56 17 

11.7 

2.6 

2.5 

97.5 

18076- 1034 

18 07 37.6 

-10 34 59 

177.4 

109.8 

18.0 

17.6 

18011 + 1933 

18 01 10.2 

+ 19 33 08 

13.3 

3.5 

0.6 

1.0 

18076-0652 

18 07 40.3 

- 6 52 25 

20.7 

15.0 

2.7 

5.5 

18013 - 2821 

18 01 20.0 

-28 21 41 

0.8 

0.6 

3.1 : 

34.3 : 

18076 — 0719 

18 07 41.7 

- 7 19 51 

23.9 

12.6 

2.6 

6.0 

18013 — 2423 

18 01 22.5 

-24 23 25 

6.8 

5L5: 

429.6 

1185.0 

18076 - 1853 

18 07 41.9 

-18 53 40 

13.8 

132.1 

i63.0 

89.5 

18015 — 1244 

18 01 34.9 

-12 44 47 

19.0 

9.6 

2.5 

10.0 

18078 - 1735 

18 07 50.8 

-17 35 50 

13.3 

31.3 

116.4: 

580.2 

18016 — 2603 

18 01 36.8 

-26 03 09 

22.8 

12.9 

3.4 

350.3 

18078-2022 

18 07 53.8 

-20 22 49 

64.1 

22.3 

25.5 

506.3 

18016 — 2148 

18 01 39.2 

-21 48 45 

21.4 

17.2 

188 

1086.0 

18079 - 1756 

18 07 54.9 

-17 56 33 

10.7 

252.4 

1399.0 

2348.0 

18018 — 3058 

18 01 49.2 

-30 58 33 

2.2 

0.7: 

2.8 

51.3 

18079 + 3826 

18 07 57.1 

+ 38 26 56 

0.8 

0.2: 

0.4 

1.0 

18018 — 2426 

18 01 49.7 

-24 26 56 

118.5 

287.8 

1604.0 

2794.0 

18079 - 1852 

18 07 58.4 

- 18 52 54 

13.8 

132.1 

163.0 

387.2 

18018 — 2802 

18 01 52.1 

-28 02 10 

139.6 

80.6 

14.3 

112.3 

18079 -0606 

18 07 59.3 

- 6 06 40 

4.3 

1.2 

0.6 

4.0 

18019 — 1542 

18 01 55.2 

-15 42 37 

4.3 

1.0 

1.5 

188 

1 8080 - 2546 

18 08 00.0 

-25 46 23 

3.0 

0.8 

7.3 

79.0 

18021 +0346 

18 02 10.3 

+ 3 46 28 

1.1 

0.3 

0.4 

1.4 

18080-6337 

18 08 03.9 

-63 37 44 

10.2 

3.6 

0.6 

1.0 

18021 - 1950 

18 02 12.0 

-19 50 52 

7.7 

58.3 

189.6 

165.6 

18081 +0318 

18 08 10.4 

+3 18 45 

3.6 

0.8 

0.4 

1.6 

18022 + 4121 

18 02 16.1 

+41 21 37 

5.6 

1.5 

0.3: 

1.0 

1 8083 - 2630 

18 08 18.8 

-26 30 14 

156.4 

195.6 

30.8 

82.0 

18022 - 2822 

18 02 16.9 

-28 22 22 

2.5 

8.5 

9.0: 

92.9 

18084-2154 

18 08 28.8 

-21 54 20 

5.7 

37.9 

26.7 

515.3 

18024 - 2704 

18 02 27.5 

-27 04 51 

4.5 

1.2 

10.9 

145.3 

1 8085 - 3625 

18 08 32.2 

-36 25 13 

3.6 

1.2 

0.4 

2.9 

18024 - 0302 

18 02 28.1 

- 3 02 04 

0.3 

| 0.2 

0.4 

5.7 

18085 + 0752 

18 08 34.6 

+ 7 52 25 

21.7 

13.1 

1.9 

5.9 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12/am 

18085 - 1931 

18 08 35.8 

-19 31 23 

10.7 

18086 2342 

18 08 40.4 

-23 42 49 

4.4 

18087 - 0837 

18 08 47.6 

- 8 37 54 

4.9 

18088 -|- 1404 

18 08 48.0 

+ 14 04 47 

0.2 

18089 - 1732 

18 08 56.4 

-17 32 14 

6.0 

18089 - 1837 

18 08 56.7 

-18 37 06 

39.2 

18089 - 3415 

18 08 57.7 

-34 15 27 

18.0 

18089 - 2952 

18 08 59.9 

-29 52 21 

22.3 

18090 1853 

18 09 01.3 

-18 53 00 

77.4 

1 8090 - 0726 

18 09 01.9 

- 7 26 53 

14.1 

1 8090 + 0130 

18 09 05.3 

+ 1 30 55 

0 . 2 : 

18092 + 0527 

18 09 16.0 

+ 5 27 32 

2.2 

18092 - 0437 

18 09 17.5 

- 4 37 10 

141.6 

18093 - 1043 

18 09 19.3 

-10 43 52 

0 . 4 : 

18093 - 2107 

18 09 21.6 

-21 07 19 

24.8 

18094 - 2758 

18 09 25.9 

-27 58 59 

1.2 

1 8094 4-3150 

18 09 26.9 

+ 31 50 47 

0.2 

18094 - 2450 

18 09 29.6 

-24 50 51 

1.0 

18095 + 2704 

18 09 30.9 

+ 27 04 28 

45.1 

18095 - 2820 

18 09 34.9 

-28 20 49 

1.2 

18095 + 1458 

18 09 35.1 

+ 14 58 05 

0.9 

18096 4 - 7133 

18 09 36.1 

+ 71 33 56 

11.7 

18096 - 3429 

18 09 38.4 

-34 29 03 

6.6 

18096 -4 0650 

18 09 40.4 

+ 6 50 26 

24.3 

18097 + 0812 

18 09 46.3 

+8 12 50 

1.0 

18097 - 1825A 

18 09 47.4 

-18 25 06 

2 . 4 : 

18098 - 1725 

18 09 48.3 

-17 25 43 

7.2 

18099 - 1618 

18 09 54.3 

-16 18 33 

4.4 

18099 - 1841 

18 09 55.6 

-18 41 32 

2.0 

18099 - 2452 

18 09 58.3 

-24 52 40 

31.6 

18099 - 1810 

18 09 59.2 

-18 10 46 

3.7 

18099 - 2926 

18 09 59.4 

-29 26 33 

5.2 

18100 - 3331 

18 10 00.1 

-33 31 08 

2.5 

18100 + 3123 

18 10 01.3 

+ 31 23 28 

34.8 

18100 — 3220 

18 10 01.7 

-32 20 34 

0 . 6 : 

18101 - 3355 

18 10 09.4 

-33 55 18 

1.2 

18101 - 2530 

18 10 10.0 

-25 30 58 

1.4 

18102 - 1828 

18 10 13.4 

-18 28 42 

30.1 

18102 + 4738 

18 10 13.9 

+ 47 38 44 

3.0 

18102 + 2143 

18 10 17.6 

+ 21 43 03 

3.4 

18103 + 0408 

18 10 20.7 

+ 4 08 01 

5.7 

18104 - 1029 

18 10 27.6 

-10 29 14 

16.4 

18106 - 3418 

18 10 37.6 

-34 18 41 

2.0 

18107 4 - 2505 

18 10 45.6 

+25 05 05 

12.7 

18107 4 - 2248 

18 10 46.2 

+22 48 37 

4.0 

18107 - 2104 

18 10 46.3 

-21 04 27 

3.1 

18108 - 1905 

18 10 48.4 

-19 05 27 

2.7 

18108 - 1710 

18 10 48.8 

-17 10 21 

6.6 

18110 - 1854 

18 11 03.7 

-18 54 18 

13.6 

18111 4 - 2151 

18 11 08.6 

+ 21 51 52 

4.1 

18111 - 1729 

18 11 10.1 

-17 29 36 

49.8 

18112 4 1227 

18 11 13.6 

+ 12 27 07 

36.7 

18112-2143 

18 11 15.6 

-21 43 45 

9.6 

18113 4 0222 

18 11 21.6 

+ 2 22 40 

3.8 

18114-2245 

18 11 28.8 

-22 45 56 

1.5 

18115 - 3237 

18 11 33.8 

-32 37 10 

4.0 

18116-0657 

18 11 37.0 

- 6 57 41 

4.3 

1811640412 

18 11 39.1 

+4 12 45 

1.8 

18116 4 0520 

18 11 39.9 

+5 20 48 

6.6 

18116 - 1646 

18 11 41.4 

-16 46 19 

75.0 

18117 - 1753 

18 11 43.7 

-17 53 01 

21.1 

18117 - 2841 

18 11 47.8 

-28 41 16 

11.0 

18118 - 1733 

18 11 52.9 

-17 33 46 

< 5.6 

18118 - 2950 

18 11 53.1 

-29 50 22 

8.8 

18119-2943 

18 11 56.6 

-29 43 33 

1.1 

18119 - 2244 

18 11 59.4 

-22 44 58 

103.0 

18120-0237 

18 12 00.1 

- 2 37 09 

7.3 

18120 - 1708 

18 12 03.8 

1 -17 08 12 

9.1 

18121 - 3344 

18 12 08.8 

-33 44 41 

4.0 

1812340511 

18 12 21.7 

+5 11 56 

10.7 

18123 -0647 

18 12 23.2 

- 6 47 54 

3.7 

18125 - 1856 

18 12 31.3 

-18 56 31 

6.2 

18125 4 3010 

18 12 31.5 

+ 30 10 42 

52.1 

18125-0019 

18 12 33.9 

- 0 19 53 

1.0 

18126 4 1532 

18 12 39.9 

I +15 32 06 

36.9 

18127 4 3148 

18 12 48.0 

+ 31 48 07 

2.6 

18128 4 1614 

18 12 50.6 

! +16 14 40 

5.6 

18129 - 5602 

18 12 54.1 

-56 02 31 

0.8 

18129 - 3053 

18 12 57.5 

-30 53 12 

17.5 

18130 4 3720 

18 13 01.1 

+ 37 20 49 

0.2 

18131 - 3008 

18 13 06.2 

| -30 08 40 

1.3 

18131 - 2705 

18 13 09.6 

-27 05 38 

0.6 

18131 4 3639 

18 13 11.6 

+ 36 39 09 

4.9 

18132 - 2028 

18 13 17.5 

-20 28 09 

12.5 

18134-3002 

18 13 26.2 

-30 02 14 

9.6 

18134 - 1652 

18 13 26.9 

-16 52 23 

25 . 8 : 

18135 - 1740 

18 13 30.8 

- 17 40 08 

182.4 

18135 - 1641 

18 13 33.4 

-16 41 02 

345.3 

18135 - 1456 

18 13 34.5 

-14 56 19 

31.0 

18135 4 0221 

18 13 34.7 

+ 2 21 34 

25.4 

18136 4 0643 

18 13 36.6 

+ 6 43 42 

0.2 

18136 - 1859 

18 13 36.9 

-18 59 49 

150.4 

18136 - 5044 

18 13 41.9 

-50 44 29 

2.4 

18137 - 1612 

18 13 47.8 

-16 12 35 

6.3 

18139 - 1842 

18 13 56.7 

-18 42 47 

17 . 0 : 

18140 - 1213 

18 14 01.8 

-12 13 34 

9 . 6 : 

18141 - 1626 

18 14 06.2 

-16 26 31 

19 . 3 : 

18141 4 0340 

18 14 07.6 

+ 3 40 27 

7.8 

18141 - 3119 

18 14 08.1 

-31 19 18 

1.6 

18142 - 3646 

18 14 13.7 

-36 46 49 

213.7 

18143 - 3158 

18 14 22.6 

-31 58 04 

0.4 

18145 4 2205 

18 14 33.9 

+ 22 05 38 

0.2 

18146-3110 

18 14 39.5 

-31 10 02 

1.5 

18146 - 3059 

18 14 41.7 

-30 59 35 

0.9 

18147 - 2215 

18 14 42.0 

-22 15 50 

58.7 

18147 - 2722 

18 14 42.4 

-27 22 31 

9.7 

18147 - 1518 

18 14 47.1 

-15 18 23 

20.7 

18148 - 1211 

18 14 50.0 

-12 11 50 

1.3 

18148 - 2703 

18 14 53.4 

-27 03 48 

22.5 

18149 - 1750 

18 14 58.1 

-17 50 57 

29.4 

18149 - 3109 

18 14 58.3 

-31 09 17 

1.4 

18149 - 3141 

18 14 58.4 

; -31 41 47 

0.7 

18151 - 4634 

18 15 06.2 

-46 34 07 

1.5 

18151 - 3058 

18 15 10.4 

-30 58 25 

0.8 

18152 4 1007 

18 15 12.4 

+ 10 07 52 

0.8 

18152 - 2419 

18 15 14.8 

-24 19 25 

3.5 

18152 - 3156 

18 15 16.6 

| -31 56 09 

0.4 


25/am 

60 /am 

100 /am 

IRAS NAME 

128.7 

860.2 

2102 . 0 : 

18153 - 1212 

1.0 

13.4 

153.3 

18154 - 1829 

2.7 

1.1 

11.2 

18155 - 1327 

0.2 

2.5 

5.7 

18155 - 3114 

45.2 

1242.0 

3146 . 0 : 

18155 - 1519 

224.5 

1164.0 

1693.0 

18156 - 0653 

10.9 

1.0 

16.8 

18156 + 0655 

19.3 

3.1 

5.5 

18157 + 1757 

40.8 

21.4 

263.3 

18158 - 1512 

9.9 

1.2 

6.1 

18158 - 2947 

0.8 

7.7 

13.8 

18158 + 3453 

0.8 

0.4 

6.2 

18159 - 2537 

110.1 

21.9 

4.9 

18159 + 2123 

3.6 

2.7 

24.1 

18160 + 2316 

10.1 

30.5 

345.3 

18160 + 0836 

1.7 

3.0 

41.4 

18161 - 3148 

0.2 

0.7 

1.2 

18162-2048 

11.8 

10.5 

86.3 

18162-0246 

125.7 

27.5 

5.4 

18162 - 1139 

1.1 

4.2 

48.5 

18162 + 2419 

1.6 

14.2 

27.1 

18163 - 1547 

7.0 

0.9 

1.3 

18163 - 3108 

4.6 

1.3 

18.5 

18163 - 3106 

169.4 

95.0 

28.9 

18164 - 1645 

0.3 

0.4 

1.6 

18164 - 1538 

9.5 

17990 

4137.0 

18164 + 3948 

1 . 9 : 

18.2 

373.8 

18167 +0714 

1.4 

6.6 

430.2 

18167 - 1209 

10.4 

158 . 2 : 

1048.0 

18168 + 0049 

15.3 

3.9 

60.4 

18170-0804 

7.7 

158.2 

446.7 

18170-2416 

1.4 

1.8 

20.7 

18171 - 1219 

1.6 

0.4 

17.0 

18171 + 2425 

8.6 

1.4 

1.0 

18171 - 3114 

4.6 

4.7 

18.1 

18172 - 1551 

0.7 

0.4 

16.6 

18172 - 3647 

3.3 

5.2 

76.7 

18173 - 3107 

31.2 

397 

406.3 

18174 - 1612 

0.8 

0.4 

1.0 

18175 - 1408 

0.8 

0.4 

0.9 

18176 - 1012 

1.6 

0 . 4 : 

1.6 

18176 - 1848 

10.1 

3.0 

43.5 

18177-2951 

1.3 

0.4 

18.1 

18178-2649 

5.5 

1.0 

1 . 6 : 

18179 + 2938 

1.0 

0.4 

0.9 

18179 - 1346 

1.0 

16.1 

254.1 

18180 - 3511 

7.2 

27.7 

383.5 

18181 + 3602 

5.3 

20.9 

458.8 

18181 +2550 

222.1 

2073 . 0 : 

4890.0 

18181 - 1515 

1.0 

0.4 

0.9 

18181 + 2156 

249.7 

1713.0 

4056.0 

18182 - 1544 

23.7 

3.6 

1.9 

18182 - 1504 

2.3 

19.7 

264.3 

18183 - 2446 

0.8 

0.4 

1.9 

18183 + 0554 

0.8 

13.7 

147.7 

18183 + 0321 

4.5 

1.8 

12.8 

18184 - 1623 

1.2 

0.3 

4.3 

18184 - 1449 

0.5 

0.4 

1.6 

18184 - 1853 

1.8 

0.6 

1.6 

18184 + 1627 

477.3 

3619.0 

6074.0 

18184 - 1302 

267.8 

2206.0 

6183.0 

18184 - 2456 

3.0 

0 . 8 : 

23.8 

18184-0819 

70 . 7 : 

875 . 2 : 

1836.0 

18185 - 1927 

2.1 

0.6 

25.6 

18185 - 2648 

0.5 

0.3 

30.2 

18186 + 3143 

64.0 

15.8 

115.3 

18186 -0255 

2.0 

3.2 

12.3 

18189-2335 

4.4 

22.8 

366.8 

18189-2412 

2.6 

0.3 

12.4 

18190+2950 

11.0 

4.1 

1.7 

18191 - 1256 

0.9 

0.7 

7.0 

18191 - 3214 

2 . 2 : 

37.3 

495.6 

18194 - 2708 

26.5 

4.4 

1.8 

18194 - 1438 

0 . 4 : 

0.4 

2.6 

18196 - 1331 

14.4 

2.2 

7.0 

18196 + 5030 

1.2 

0.4 

1.0 

18197 - 1925 

1.5 

0.4 

1.2 

18197 + 6724 

0.3 

0.4 

3.4 

18198 - 1249 

86.0 

23.5 

5.7 

18200 + 2315 

0.2 

0.7 

1.4 

18200 + 2325 

8.0 

2.0 

3.8 

18201 - 1918 

1 . 6 : 

6.4 

40.6 

18202 + 4905 

1.7 

0.4 

1.0 

18203 +4133 

16.1 

37.0 

355.8 

18203-2600 

4.4 

0.8 

3.1 

18203 - 2040 

171.1 

1831.0 

5032.0 

18204 + 0710 

141.6 

41.8 

268.6 

18204 - 1344 

231.1 

168.2 

360.6 

18205 - 1242 

124.4 

157.0 

435.3 

18205 - 2304 

6.5 

1.0 

2.4 

18205 -2141 

0.5 

3.6 

6.8 

18206 + 1747 

74.0 

19.2 

325.8 

18207 + 6723 

0.5 

0.4 

1.3 

18207-0431 

97 . 4 : 

404.8 

1010.0 

18208 + 0334 

168 . 6 : 

1364.0 

2403 . 0 : 

18208 - 3424 

194 

508.2 

3214.0 

18209-0857 

58.0 

967.3 

3844.0 

18209-2906 

2.9 

0.7 

3.0 

18210-0854 

0.8 

0.4 

3.5 

18211 - 1925 

50.6 

7.9 

9.7 

18211 -2417 

0.4 

0.8 

3.3 

18212 + 7432 

0.5 

6.0 

12.6 

18213 + 8903 

2.2 

0.8 

2.7 

18213 +0335 

0.6 

0.3 

2.7 

18215+2144 

45.4 

12.2 

93.7 

18216 + 6419 

2.6 

0.7 

35.6 

18216 - 1617 

12.0 

13 . 8 : 

177 . 5 : 

18216 - 1945 

14.8 

134.7 

1891.0 

18218 - 3047 

5.6 

1.6 

43.4 

18219 - 2558 

12.6 

30.2 

598.8 

18219 + 0844 

0.8 

0.3 

2.1 

18219 - 1618 

0.5 

0.4 

2.7 

18220 + 7242 

0.7 

0.4 

1.4 

18220 - 1834 

0.5 

0.4 

2.6 

18221 +0227 

14.4 

10.0 

4.4 

18222 - 1317 

1.0 

3.8 

57.7 

18222 + 3842 

0.4 

0.7 

2.7 

18222 + 3933 







RA ( 19 . 

50 ) DEC 

12/am 

25 n m 

60 /am 

18 1 5 m 20 " 8 

- 12 ° 12 03 ~ 

2.2 

2.6 

52.3 

18 15 26.7 

-18 29 46 

4.9 

1.3 

25.5 

18 15 32.2 

-13 27 33 

31.5 

8.9 

38.6 

18 15 34.0 

-31 14 18 

2.0 

1.4 

1.0 

18 15 34.2 

-15 19 26 

73.3 

27.8 

137.1 

18 15 37.0 

- 6 53 06 

115.0 

42.3 

1A 

18 15 40.8 

+ 6 55 01 

15.7 

5.9 

0.8 

18 15 42.7 

+ 17 57 36 

64.2 

20.7 

5.7 

18 15 48.3 

-15 12 45 

5.3 

5.2 

25.9 

18 15 50.8 

-29 47 20 

12.5 

7.9 

1.5 

18 15 51.8 

+ 34 53 48 

3.9 

1.2 

0.3 

18 15 55.0 

-25 37 55 

2.0 

0.8 

3.9 

18 15 59.9 

+ 21 23 18 

17.2 

11.2 

1.9 

18 16 02.5 

+ 23 16 32 

7.2 

1.8 

0.3 

18 16 04.0 

+ 8 36 23 

0.7 

ft 3 

0.4 

18 16 09.1 

-31 48 18 

1.2 

0.7 

0.3 

18 16 12.8 

-20 48 51 

25.7 

346.1 

2767.0 

18 16 13.0 

- 2 46 46 

58.1 

37.4 

9.9 

18 16 16.9 

-11 39 10 

2.1 

2 . 8 : 

118.0 

18 16 17.4 

+ 24 19 51 

11.7 

4.5 

0.7 

18 16 18.6 

-15 47 02 

133.9 

98.5 

35.6 

18 16 19.8 

-31 08 32 

0.7 

0.4 

0.5 

18 16 21.9 

-31 06 01 

1.8 

1.8 

0.4 

18 16 24.2 

-16 45 15 

18.0 

47.1 

444.0 

18 16 27.8 

- 15 38 08 

6.4 

2 . 2 : 

26.8 

18 16 28.1 

+ 39 48 01 

0.2 

ft 2 

0.7 

18 16 44.8 

+ 7 14 17 

3.0 

0.7 

0.4 

18 16 46.1 

-12 09 30 

2.1 

13.9 

21.4 

18 16 52.6 

+ 0 49 11 

3.3 

0.8 

0.4 

18 17 00.4 

- 8 04 46 

7.9 

3.4 

1.6 

18 17 04.9 

-24 16 26 

0.2 

6.2 

6.9 

18 17 06.0 

-12 19 41 

42.5 

26.6 

14.7 

18 17 07.4 

+ 24 25 24 

8.9 

2.0 

0.5 

18 17 10.5 

-31 14 21 

1.3 

0.7 

ft 4 

18 17 15.6 

-15 51 20 

9.8 

2.8 

291.6 

18 17 16.0 

-36 47 55 

2.3 

0.5 

0.3 

18 17 18.6 

-31 07 25 

6.1 

5.3 

0.9 

18 17 29.3 

-16 12 48 

521.3 

4052.0 

26480.0 

18 17 33.1 

-14 08 10 

37.9 

27.4 

32.1 

18 17 36.8 

-10 12 36 

0.7 

1.1 

3.8 

18 17 40.4 

-18 48 33 

54.7 

79.9 

23.2 

18 17 47.6 

-29 51 04 

62.2 

15.1 

2.4 

18 17 49.8 

-26 49 51 

4.7 

4.4 

2.0 

18 17 55.9 

+ 29 38 35 

2.8 

0.7 

0.4 

18 17 55.9 

-13 46 50 

84.5 

32.8 

65.3 

18 18 05.7 

-35 11 05 

0.6 

0.4 

1.3 

18 18 06.2 

+ 36 02 26 

9.0 

2.1 

0 . 5 : 

18 18 07.3 

+ 25 50 12 

17.0 

9.3 

1.2 

18 18 10.5 

-15 15 17 

3.0 

5.5 

35.5 

18 18 10.7 

+ 21 56 15 

20.4 

5.0 

0.8 

18 18 13.7 

-15 44 48 

2.9 

13 

24 . 2 : 

18 18 14.3 

-15 04 50 

74.9 

195.9 

239.9 

18 18 18.5 

-24 46 24 

1.4 

3.5 

9.0 

18 18 20.3 

+ 5 54 45 

28.2 

15.8 

2.9 

18 18 21.7 

+ 3 21 12 

3.6 

0.8 

0.4 

18 18 25.5 

-16 23 56 

70.0 

325.6 

116 . 6 : 

18 18 25.6 

-14 49 34 

18.4 

57.8 

736.0 

18 18 25.9 

-18 53 02 

1.6 

1.8 

17.0 

18 18 26.7 

+ 16 27 24 

0.6 

0.2 

0.4 

18 18 26.7 

-13 02 54 

336.0 

595.0 

252 . 8 : 

18 18 26.8 

-24 56 20 

61.7 

16.6 

2.7 

18 18 29.1 

- 8 19 35 

1.7 

0.5 

ft 8 

18 18 33.7 

-19 27 19 

36.2 

25.5 

5.3 

18 18 34.3 

-26 48 37 

8.1 

4.2 

2.9 

18 18 37.6 

+ 31 43 54 

65.9 

36.4 

5.8 

18 18 41.9 

- 2 55 14 

17.3 

4.0 

0 . 7 : 

18 18 58.2 

-23 35 07 

11.4 

4.1 

3.8 

18 18 58.3 

-24 12 11 

0.3 

1.7 

1 . 8 : 

18 19 01.7 

+ 29 50 05 

0.4 

0.2 

ft 4 

18 19 07.9 

-12 56 51 

10.7 

19.9 

31.6 

18 19 09.1 

-32 14 22 

6.0 

1.5 

0.4 

18 19 26.4 

-27 08 01 

684.1 

264.6 

69.5 

18 19 29.7 

-14 38 17 

2 . 2 : 

6.7 

44.5 

18 19 37.3 

-13 31 45 

154.8 

571.3 

4819.0 

18 19 41.6 

+ 50 30 13 

27.0 

12.9 

1.8 

18 19 43.0 

-19 25 08 

12.7 

7.6 

3.2 

18 19 47.6 

+ 67 24 42 

4.2 

1.0 

0.3 

18 19 53.4 

-12 49 17 

15.5 

42.5 

33.8 

18 20 03.3 

+ 23 15 31 

13.5 

3.4 

0.5 

18 20 03.5 

+ 23 25 48 

0.3 

0.2 

0.4 

18 20 09.0 

-19 18 42 

ft 4 

7.5 

9.4 

18 20 15.6 

+ 49 05 45 

25.2 

6.8 

1.0 

18 20 18.0 

+ 41 33 07 

0.2 

0.2 

0.4 

18 20 18.0 

-26 00 08 

7.2 

2.2 

2.5 

18 20 20.7 

-20 40 50 

7.5 

1.8 

0.7 

18 20 24.1 

+ 7 10 49 

1.2 

0.3 

0.4 

18 20 27.4 

-13 44 24 

495.7 

324.3 

72.7 

18 20 33.8 

-12 42 30 

10.0 

2.8 

25.3 

18 20 34.7 

-23 04 23 

3.9 

1.0 

4.2 

18 20 35.2 

-21 41 29 

5.0 

1.1 

1.4 

18 20 36.5 

+ 17 47 59 

5.2 

1.2 

0.4 

18 20 43.2 

+ 67 23 45 

0.3 

1.1 

0.3 

18 20 46.3 

- 4 31 36 

8.1 

4.2 

1.3 

18 20 48.3 

+ 3 34 48 

ft 2 

0.7 

0 . 7 : 

18 20 50.7 

-34 24 41 

8.5 

2.0 

0 . 5 : 

18 20 54.9 

- 8 57 43 

5.2 

1.1 

2.6 

18 20 59.8 

-29 06 59 

3.4 

1.0 

0.3 

18 21 01.9 

- 8 54 12 

1.6 

0.5 

2.5 

18 21 06.7 

-19 25 19 

4.6 

1.2 

1.3 

18 21 11.4 

-24 17 03 

0.9 

0 . 7 : 

0.4 

18 21 13.5 

+ 74 32 43 

0.6 

0.9 

10.1 

18 21 20.0 

+ 89 03 04 

9.6 

2.4 

0 . 5 : 

18 21 22.9 

+ 3 35 43 

98.5 

51.1 

6.9 

18 21 34.2 

+ 21 44 35 

16.9 

3.7 

0.6 

18 21 36.3 

+ 64 19 42 

1.1 

0.2 

1.3 

18 21 38.8 

-16 17 44 

134.5 

175.0 

49.9 

18 21 41.4 

- 19 45 41 

7.3 

1 . 9 : 

2.7 

18 21 48.5 

-30 47 06 

4.2 

1.0 

0.4 

18 21 54.9 

-25 58 08 

5.3 

1.6 

0.5 

18 21 57.5 

+ 8 44 06 

0.8 

ft 2 

0.4 

18 21 59.8 

-16 18 20 

7.8 

2.1 

16.4 

18 22 01.0 

+ 72 42 32 

5.6 

1.3 

0.4 

18 22 03.5 

-18 34 03 

4.3 

1.2 

11.2 

18 22 07.4 

+ 2 27 38 

0.3 

2.2 

1.6 

18 22 12.8 

-13 17 34 

90.9 

392 . 8 : 

4482 . 0 : 

18 22 16.8 

+ 38 42 38 

2.4 

0.6 

ft 4 

18 22 17.1 

+ 39 33 20 

46.8 

20.5 

2.8 


E-36 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 


25 pim 

60 p.m 

lOOfim 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 


25 ^.m 

60 ^m 

100 p-m 

18222 3710 

18 22 17.8 

-32 10 24 

3.4 

0.9 

0.3 

2.2 

18290 - 2459 

18 29 03.4 

-24 59 36 

31.6 

31.8 

6.9 

13.7 

1822 ^ 0652 

18 22 19.0 

- 6 52 41 

9.7 

3.6 

1.7 

19.8 

18290 - 1503 

18 29 05.4 

-15 03 46 

2.3 

1.4 

13.3 

133.3 

1822 ^ 2014 

18 22 22.9 

-20 34 16 

14.2 

3.3 

1.3 

9.9 

18291 +2507 

18 29 06.9 

+ 25 07 34 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

1 R 774 0112 

18 22 24.7 

1 32 39 

0.3 

5.5 

4.3 

7.1 

18291 + 3836 

18 29 10.9 

+ 38 36 11 

12.6 

5.2 

0.9 

1.0 

18274 1400 

18 22 25.8 

-14 00 27 

1.7 

4.5 

30.9 

178.6 

18295 - 1030 

18 29 30.2 

-10 30 50 

16.8 

105.1 

1061.0 

1399.0 

1 8774 -p 0817 

18 22 27.5 

+8 17 05 

1.7 

0.5 

0.4 

1.6 

18295 - 2510 

18 29 30.2 

-25 10 01 

1.8 

7.6 

4.7 

18.0 

18775 + 4352 

18 22 30.1 

+ 43 52 44 

6.9 

1.7 

0.4 

1.0 

18295 - 3955 

18 29 32.3 

-39 55 47 

0 . 4 : 

0.2 

0.5 

1. 2 

18776 7313 

18 22 40.6 

-23 13 58 

2.5 

33.9 

36.8 

22.2 

18295 - 2316 

18 29 33.5 

-23 16 20 

12.0 

6.5 

1.5 

19.9 

18777 1243 

18 22 42.4 

-12 43 11 

44.2 

22.8 

22 . 7 : 

1095.0 

18296 - 0957 

18 29 36.3 

- 9 57 26 

28.1 

11.1 

19.3 

187.8 

18777 1229 

18 22 44.1 

-12 29 10 

4.7 

4.4 

482.6 

2196 . 0 : 

18298 - 2856 

18 29 50.1 

-28 56 42 

11.6 

6.5 

1.3 

2.5 

18227 1347 

18 22 46.3 

-13 47 50 

17.8 

11.0 

6 . 5 : 

184.3 

18298 - 1454 

18 29 51.5 

-14 54 12 

20.1 

5.6 

9.4 

119.1 

18778 1312 

18 22 52.9 

-13 12 06 

52.1 

419.3 

2003.0 

3573.0 

18298 + 0711 

18 29 52.3 

+7 11 50 

0.3 

0.3 

0.4 

2.4 

18230 — 1943 

18 23 00.1 

-19 43 18 

10.1 

3.7 

2.0 

54.9 

18299 - 1008 

18 29 55.7 

-10 08 22 

3.5 

2.5 

46.5 

324.8 

1 8230 4 - 0544 

18 23 01.8 

+ 5 44 18 

71.6 

27.5 

7.2 

8.3 

18299 -4221 

18 29 56.5 

-42 21 04 

4.9 

1.2 

1.0 

1.3 

18231 4 - 0855 

18 23 10.5 

+ 8 55 02 

4.8 

3.4 

0.6 

1.5 

18300-0822 

18 30 04.7 

- 8 22 54 

10.4 

5.6 

30.7 

220.9 

18232 — 2152 

18 23 14.2 

-21 52 08 

12.5 

5.9 

1.2 

49.0 

18300 - 1948 

18 30 04.9 

- 19 48 45 

7.4 

3.0 

0.7 

30.6 

18232 + 0800 

18 23 14.4 

+ 8 00 09 

2.6 

0.9 

1.3 

3.5 

18301 +0415 

18 30 09.3 

+ 4 15 27 

3.5 

0.9 

0.4 

7. 7 

1 8232 — 1 809 

18 23 17.3 

-18 09 08 

4.9 

1.8 

8.1 

85.9 

18302-2008 

18 30 12.1 

-20 08 07 

17.7 

7.5 

1.1 

29.8 

18232 — 8219 

18 23 17.4 

-82 19 53 

1.7 

0.4 

0.4 

1.0 

18302 - 1346 

18 30 13.9 

-13 46 39 

1.3 

0.9 

2.4 

107.2 

18233 — 1430 

18 23 18.8 

- 14 30 09 

3.6 

8.6 

13.6 

272.1 

18303 - 2808 

18 30 20.8 

-28 08 35 

4.1 

1.0 

0.3 

1.9 

18234 — 2206 

18 23 27.7 

-22 06 07 

78.4 

57.0 

20.2 

31.3 

18304 - 0728 

18 30 27.9 

- 7 28 36 

71.1 

49.5 

9.4 

328. 0 

18236 — 1004 

18 23 36.3 

-10 04 29 

13.0 

8.5 

24.5 

317.8 

18305 - 1408 

18 30 32.2 

-14 08 47 

34.9 

18.3 

5.3 

99.6 

18237 4-2150 

18 23 42.8 

+ 21 50 23 

6.9 

6.0 

0.8 

0.9 

18306 + 3657 

18 30 36.2 

+ 36 57 37 

92.4 

31.1 

5.7 

2.5 

18237 — 0715 

18 23 42.8 

- 7 15 07 

1.8 

4.0 

37.9 

34.6 

18306 + 2334 

18 30 41.2 

+ 23 34 41 

4.9 

1.1 

0.4 

1.0 

18237 — 2109 

18 23 44.8 

-21 09 33 

3.4 

0.9 

0.6 

67.5 

18306-0500 

18 30 41.6 

- 5 00 22 

24.4 

93.2 

685.2 

1309.0 

18237 4 - 3902 

18 23 44.9 

+ 39 02 24 

5.5 

2.2 

0 . 4 : 

0.9 

18307 + 0009 

18 30 43.9 

+ 0 09 25 

1.3 

15.7 

7.6 

8.5 

18238 — 0747 

18 23 51.3 

- 7 47 27 

7.6 

3.4 

2.5 

24.5 

18308 - 2404 

18 30 49.9 

-24 04 18 

14.1 

2.5 

0.4 

4. 1 

18238 — 2542 

18 23 52.0 

-25 42 41 

70.9 

29.5 

4.2 

3.2 

18308-0503 

18 30 50.8 

- 5 03 27 

28.3 

162.3 

676.5 

1309.0 

18239 — 0655 

18 23 57.4 

- 6 55 54 

220.5 

126.6 

30.2 

20.4 

18308 - 0029 

18 30 52.6 

- 0 29 35 

5.4 

1.6 

0.6 

10.4 

18239 — 1228 

18 23 58.5 

-12 28 23 

39.5 

245.1 

2349.0 

6734 . 0 : 

18308 - 2430 

18 30 53.3 

-24 30 57 

1.6 

0.9 

0.3 

3.2 

18240 + 2326 

18 24 01.2 

+ 23 26 53 

730.7 

447.8 

88.3 

23.7 

18308 - 2241 

18 30 53.4 

-22 41 01 

0 . 4 : 

2.5 

1.0 

23.1 

18240 0244 

18 24 03.2 

- 2 44 49 

15.7 

53.7 

21.0 

9.6 

18309 - 6955 

18 30 55.2 

-69 55 33 

44.7 

25.5 

3.0 

1.4 

1 8242 — 27 1 1 

18 24 14.4 

-27 11 34 

0.4 

0.4 

0.5 

13.9 

18311 -0809 

18 31 10.4 

- 8 09 48 

27 . 0 : 

184.2 

1550.0 

2947.0 

18243 4 - 2459 

18 24 20.0 

+24 59 39 

2.3 

0.7 

0.4 

3.7 

18312 - 2358 

18 31 12.4 

-23 58 09 

2.3 

1.3 

0.4 

3.0 

18243 4 - 0352 

18 24 23.7 

+ 3 52 57 

78.7 

39.1 

4.4 

2.5 

18313 - 1738 

18 31 21.0 

-17 38 38 

9.4 

7.3 

0 . 9 : 

67.5 

18244 + 0107 

18 24 25.1 

+ 1 07 11 

23.8 

7.3 

2.2 

5.2 

18313 - 1308 

18 31 21.3 

-13 08 01 

4.0 

1.0 

15.7 

143.0 

18244 4 - 0809 

18 24 27.7 

+ 8 09 42 

2.7 

0.7 

0.4 

2.2 

18313 + 0340 

18 31 22.3 

+ 3 40 26 

11.9 

5.2 

0.8 

23.4 

18245 1201 

18 24 31.5 

-12 01 34 

5.6 

3.9 

32.7 

7038.0 

18313 - 1314 

18 31 22.4 

-13 14 53 

0.3 

3.7 

15.1 

137.5 

18246 4-0112 

18 24 37.0 

+1 12 34 

0.3 

3.0 

9.2 

5 . 4 : 

18314-0720 

18 31 26.8 

- 7 20 29 

156.3 

647.6 

4715.0 

7979.0 

18246 3321 

18 24 38.4 

-33 21 28 

29.0 

10.2 

1.6 

8.6 

18314 - 1131 

18 31 27.9 

-11 31 56 

147.5 

90.2 

18.0 

255.1 

18247 — 1 147 

18 24 43.5 

-11 47 50 

6.9 

78.9 

333.3 

642.1 

18315 -0823 

18 31 35.3 

- 8 23 50 

12.6 

66.3 

383.8 

1601.0 

18247 4 - 0729 

18 24 44.1 

+ 7 29 34 

31.3 

16.2 

3.1 

1.9 

18316-0230 

18 31 36.7 

- 2 30 03 

1.2 

3.6 

5.4 

71.5 

18248 — 1229 

18 24 48.1 

-12 29 54 

259 . 3 : 

194.1 

36 . 4 : 

255.8 

18316-0602 

18 31 39.0 

- 6 02 08 

22.7 

137.6 

963.1 

2137.0 

18248 — 2739 

18 24 48.3 

-27 39 20 

9.7 

3.9 

0.9 

15.5 

18316-0101 

18 31 40.4 

- 1 01 08 

12.4 

3.4 

1.2 

13. 7 

18248 4 - 0658 

18 24 48.5 

+ 6 58 37 

1.1 

0.3 

0.4 

2.2 

18317 -0757 

18 31 42.0 

- 7 57 12 

66.3 

393 . 8 : 

2252 . 0 : 

3361 . 0 : 

18248 — 0745 

18 24 50.3 

- 7 45 16 

20.5 

10.6 

2.6 

32.9 

18317-0918 

18 31 43.4 

- 9 18 23 

21.4 

233.3 

1098.0 

1605.0 

18248 1158 

18 24 50.4 

-11 58 35 

47.8 

406.8 

4634.0 

7038.0 

18317-0845 

18 31 45.9 

- 8 45 47 

4.7 

74.8 

734 . 5 : 

1450.0 

18248 — 2608 

18 24 52.7 

-26 08 46 

0.2 

3.9 

6.2 

5 . 8 : 

18317 -0513 

18 31 46.1 

- 5 13 23 

21.5 

123.9 

981.6 

1710.0 

18248 — 2527 

18 24 52.9 

-25 27 12 

31.3 

7.3 

1.5 

2.9 

18318 + 0842 

18 31 50.4 

+ 8 42 27 

1.6 

0.4 

0.4 

1.9 

18249 — 0842 

18 24 58.8 

- 8 42 33 

7.2 

1.8 

3.0 

51.5 

18318 + 8637 

18 31 50.7 

+ 86 37 45 

8.7 

2.2 

0.5 

3.4 

18249 — 4906 

18 24 58.9 

-49 06 08 

8.8 

2.1 

0 . 4 : 

0.9 

18318 - 1933 

18 31 51.4 

-19 33 05 

9.4 

5.0 

1.2 

25.5 

18250 — 0351 

18 25 00.5 

- 3 51 49 

158.7 

224.1 

913.8 

1803.0 

18318 + 0745 

18 31 52.3 

+ 7 45 57 

2.2 

0.7 

0.4 

2.6 

18250 - 1238 

18 25 03.7 

-12 38 20 

4.7 

16 . 1 : 

460.2 

2036.0 

18318 - 2414 

18 31 52.8 

-24 14 57 

10.0 

6.4 

1.3 

3.1 

18250 — 1534 

18 25 03.8 

-15 34 52 

1.0 

18.3 

23.8 

223.8 

18319-2442 

18 31 59.6 

-24 42 39 

1.3 

1.1 

0.5 

3.4 

18251 ~ 1647 

18 25 07.0 

-16 47 29 

17.4 

8.4 

4.7 

154.2 

18319 -0834 

18 31 59.9 

- 8 34 50 

24 . 0 : 

122.3 

2575 . 0 : 

9362.0 

18251 — 2116 

18 25 10.5 

-21 16 16 

10.6 

2.8 

0.5 

39.2 

18320-0352 

18 32 00.1 

- 3 52 42 

57.0 

61.8 

13.7 

46.9 

18252 — 0843 

18 25 12.9 

- 8 43 52 

1.8 

0.7 

4.3 

88.0 

18320 - 1918 

18 32 00.9 

-19 18 36 

25.6 

10.9 

1.7 

35.5 

1 8252 — 1 305 

18 25 15.2 

-13 05 37 

72.7 

43.4 

7.0 

217.1 

18321 -0744 

18 32 06.9 

- 7 44 43 

10.4 

18.6 

23.4 

533.8 

18252 4 - 7309 

18 25 15.9 

+ 73 09 15 

0.2 

0.2 

0.4 

1.4 

18322 + 7730 

18 32 12.2 

+ 77 30 37 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

18253 4 - 0342 

18 25 20.4 

+ 3 42 58 

5.6 

1.4 

0.4 

3.7 

18323 + 1511 

18 32 19.3 

+ 15 11 19 

9.0 

2.3 

0.4 

1.5 

18254 4-0750 

18 25 26.1 

+ 7 50 23 

6.2 

7.2 

1.2 

2.0 

18323 +4919 

18 32 21.4 

+49 19 55 

5.0 

1.9 

0.4 

3.9 

18254 - 1 1 18 

18 25 26.7 

-11 18 07 

17.7 

25.0 

75.0 

213.2 

18324 + 0502 

18 32 25.1 

+ 5 02 19 

0.3 

0 . 3 : 

0.4 

3.3 

18255 + 1427 

18 25 30.9 

+ 14 27 07 

0.2 

1.8 

0.9 

1.3 

18324 - 2722 

18 32 25.7 

-27 22 58 

6.9 

1.8 

ft 4 

13.6 

18256 — 1948 

18 25 37.0 

-19 48 28 

11.0 

4.7 

1.7 

41.9 

18324-0817 

18 32 25.9 

- 8 17 08 

20.4 

8.4 

26.8 

374.5 

18257 — 1000 

18 25 43.1 

-10 00 16 

46.2 

120.5 

115.6 

322.8 

18324 + 0701 

18 32 26.1 

+ 7 01 37 

8.2 

3.4 

0 . 5 : 

2*8 

18257 — 1052 

18 25 44.7 

-10 52 52 

12.4 

37.6 

61.0 

253.6 

18324 - 1918 

18 32 27.1 

-19 18 35 

27.2 

6.9 

1 . 4 : 

38.6 

18257 4-0755 

18 25 45.9 

+ 7 55 16 

1.9 

0.5 

0.4 

1.8 

18324 — 0809 

18 32 29.9 

- 8 09 11 

15.3 

79.3 

1144.0 

2388.0 

18257 — 2434 

18 25 46.2 

-24 34 02 

2.7 

2.4 

1.2 

4 . 8 : 

18325 - 5926 

18 32 33.6 

-59 26 40 

0.5 

1.3 

3.1 

4.0 

18258 4 - 6531 

18 25 51.4 

+65 31 56 

7.5 

1.7 

0 . 4 : 

1.0 

18325 - 1138 

18 32 34.2 

-11 38 31 

30.0 

21.1 

3.2 

282.0 

18259 4 - 3109 

18 25 54.3 

+ 31 09 55 

5.5 

1.3 

0.4 

1.0 

18327 + 5140 

18 32 45.1 

+ 51 40 44 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

18259 — 3132 

18 25 57.5 

-31 32 02 

1.7 

7.5 

9.2 

6.4 

18328 + 5218 

18 32 48.3 

+ 52 18 44 

2.9 

0.6 

0.4 

1.0 

18260 — 0746 

18 26 05.1 

- 7 46 26 

8.2 

5.5 

4.1 

52.9 

18328 -0735 

18 32 48.6 

- 7 35 51 

5 . 2 : 

53.1 

789 . 3 : 

3001 . 0 : 

18261 - 1748 

18 26 07.8 

- 17 49 00 

56.8 

23.5 

5.2 

21.2 

18329 + 0625 

18 32 57.5 

+ 6 25 08 

14.0 

7.2 

1.2 

3.2 

18262 - 1133 

18 26 14.8 

-11 33 40 

104.5 

70.8 

78.5 

189.1 

18330 - 3222 

18 33 05.0 

-32 22 10 

35.1 

21.5 

5.1 

2.4 

1 8262 4 - 0006 

18 26 15.4 

+ 0 06 39 

4.6 

3.7 

6.2 

24.0 

18330 - 2802 

18 33 05.9 

-28 02 24 

14.3 

8.8 

1.3 

2.5 

18262 — 2517 

18 26 16.6 

-25 17 25 

0.9 

0 . 4 : 

0.4 

18.1 

18331 - 2410 

18 33 10.1 

-24 10 24 

1.4 

1.0 

0.3 

2.0 

1 8263 4 - 2242 

18 26 18.2 

+22 42 09 

0 . 3 : 

0.5 

4.3 

8.3 

18333 +0533 

18 33 19.0 

+ 5 33 21 

299.3 

317.3 

76.1 

21.0 

18263 — 1036 

18 26 18.3 

-10 36 15 

14.0 

79.3 

861.0 

1690 . 0 : 

18333 - 2357 

18 33 20.3 

-23 57 52 

0.7 

8.6 

20.9 

14.2 

18263 4 - 0615 

18 26 21.6 

+6 15 50 

12.3 

4.6 

0.4 

3.0 

18333 + 5144 

18 33 20.8 

+ 51 44 26 

12.2 

3.1 

0.5 

1.3 

18264 + 4916 

18 26 24.3 

+49 16 33 

14.4 

6.2 

2.0 

1.0 

18333 - 6528 

18 33 22.3 

-65 28 17 

6.5 

2.3 

2.2 

1.4 : 

18264 4-0830 

18 26 26.3 

+ 8 30 04 

3.3 

2.0 

0.5 

7.1 

18335 - 0713 A 

18 33 30.1 

- 7 13 10 

7.7 

70.7 

748.2 

6865.0 : 

18264 - 0928 

18 26 27.7 

- 9 28 27 

8.7 

5.6 

34.7 

330.5 

18335 — 2151 

18 33 34.2 

-21 51 37 

1.4 

5.6 

5.0 

4 . 7 : 

18265 — 1517 

18 26 32.9 

-15 17 51 

1.5 

46.4 

445.1 

1297 . 0 : 

18335 + 0738 

18 33 35.6 

+ 7 38 37 

18.4 

6.6 

1.3 

2 . 7 

18266 — 6218 

18 26 37.7 

-62 18 48 

0.4 

0.2 

0.4 

1.6 

18336-0855 

18 33 37.7 

- 8 55 13 

4.2 

1.4 

12.3 

406.8 

18267 - 0606 

18 26 44.6 

- 6 06 41 

100.6 

112.9 

41.1 

33.4 

18337 - 2348 

18 33 44.4 

-23 48 22 

4.4 

1.1 

0.3 

3.2 

18268 4 - 5826 

18 26 48.7 

+ 58 26 44 

4.4 

1.2 

0.4 

1.0 

18337 + 0421 

18 33 47.6 

+ 4 21 24 

0.4 

0.2 

0.6 

5.8 

18268 4 - 1218 

18 26 51.4 

+ 12 18 13 

6.8 

2.9 

0.5 

6.8 

18337 - 1956 

18 33 47.8 

-19 56 21 

11.0 

3.3 

0 . 9 : 

7.2 

18269 — 11 11 

18 26 55.0 

-11 11 57 

13.3 

6.6 

33.5 

187.6 

18340 - 0300 

18 34 03.6 

- 3 00 18 

12 . 1 : 

7.0 

3.2 

29.9 

18269 4-0116 

18 26 59.0 

+1 16 37 

3.2 

6.3 

9.2 

603.8 

18340-0720 

18 34 04.0 

- 7 20 51 

30.8 

41.9 

142.2 

170.1 

18273 - 2346 

18 27 19.5 

-23 46 04 

1.8 

1.0 

0.3 

12.9 

18341 -0727 

18 34 09.4 

- 7 27 23 

23.0 

118 . 6 : 

1321.0 

4003.0 

18274 4 - 4101 

18 27 24.8 

+ 41 01 49 

3.2 

0.9 

0.4 

4.1 

18341 - 2357 

18 34 09.7 

-23 57 53 

9.4 

7.0 

1.5 

3.0 

18274 — 0813 

18 27 28.0 

- 8 13 24 

7.8 

3.7 

30.7 

352.8 

18341 - 1915 

18 34 10.7 

-19 15 09 

3.0 

0.7 

0 . 7 : 

37.6 

18275 — 2004 

18 27 32.1 

-20 04 59 

11.7 

4.6 

1.7 

9 . 9 : 

18347 - 0241 

18 34 43.2 

- 2 41 54 

44.6 

29.7 

8.4 

31.7 

18275 - 1655 

18 27 32.2 

-16 55 58 

10.3 

3.1 

1 . 7 : 

736.3 

18347 +2600 

18 34 45.4 

+ 26 00 20 

5.9 

2.3 

0 . 4 : 

4.2 

18275 — 2439 

18 27 32.3 

-24 39 29 

1.5 

1.1 

ft 4 

17.9 

18348 - 0526 

18 34 52.3 

- 5 26 37 

359.8 

633.7 

463.1 

309.3 

18276 4 - 8236 

18 27 36.2 

+ 82 36 55 

44.6 

29.9 

5.0 

1.7 

18348 - 1708 

18 34 52.4 

-17 08 25 

0.5 

4.6 

3.7 

30.4 

18276 4-0401 

18 27 36.6 

+ 4 01 57 

0.4 

0.3 

0.8 

3.6 

18349-0620 

18 34 54.8 

- 6 20 08 

2 . 6 : 

22.3 

434.6 

276.6 

18276 — 1431 

18 27 40.0 

-14 31 05 

22.6 

132.0 

120.0 

38.7 

18349 + 0310 

18 34 57.0 

+3 10 33 

2.1 

0.5 : 

0.6 

5.5 

18277 — 1517 

18 27 42.1 

-15 17 17 

3.5 

4 . 1 : 

147.2 

350 . 6 : 

18349 + 1023 

18 34 57.8 

+ 10 23 04 

719.3 

318.3 

65.5 

22.2 

18277 — 1516 

18 27 43.4 

-15 16 45 

3.5 

2.1 

147.2 

389.6 

18352 - 0655 

18 35 14.6 

- 6 55 16 

42 . 6 : 

72.7 

41.8 

299.6 

18277 4-0614 

18 27 46.9 

+6 14 41 

16.2 

11.9 

1.5 

2.5 

18352 + 3844 

18 35 15.1 

+ 38 44 16 

41.6 

11.0 

9.3 

1A 

18279 4 - 1636 

!8 27 59.2 

+ 16 36 28 

4.3 

1.1 

0.4 

72 

18352 - 1225 

18 35 17.3 

-12 25 10 

19.4 

7.9 

8.0 

84.9 

18281 4 - 2149 

18 28 08 .i 

+ 21 49 50 

41.4 

65.3 

21 . i 

7 7 

18353 — 7441 

18 35 21.0 

-24 41 11 

9.5 

5.1 

0.8 

2.0 

18282 4-0234 

18 28 13.8 

+ 2 34 27 

0.3 

0.2 

0.6 

3.7 

18353 -0628 

18 35 23.8 

- 6 28 07 

16.3 

105.8 

636.6 

2453 . 0 : 

18283 — 0827 

18 28 20.3 

- 8 27 15 

11.9 

3.5 

23.0 

695.6 

18354 + 7028 

18 35 24.7 

+ 70 28 47 

0.2 

0.2 

0.7 

2.5 

1 8284 — 0924 

18 28 25.2 

- 9 24 18 

9.9 

3.7 

34.6 

250.8 

18354 - 1824 

18 35 26.9 

-18 24 38 

8.9 

3.5 

0.7 

25.9 

18284 - 0946 

18 28 26.1 

- 9 46 59 

53.4 

47.1 

34.2 

962.3 

18355 -0650 

18 35 32.6 

- 6 50 34 

256.1 

2168.0 

4767 . 0 : 

15560 . 0 : 

18284 — 2117 

18 28 29.5 

-21 17 10 

9.0 

3.7 

0.7 

33.9 

18355 -0712 

18 35 33.3 

- 7 12 33 

1 . 7 : 

14.3 

31 . 1 : 

161.2 

18285 4 - 0802 

18 28 30.2 

+ 8 02 32 

2.9 

0.7 

0.4 

1.6 

18355 -0532 

18 35 35.9 

- 5 32 17 

24.6 

209.0 

1133.0 

1930 . 0 : 

18287 — 1050 

18 28 45.4 

-10 50 01 

2.4 

2.5 

20.7 

388.2 

18356 - 1454 

18 35 40.7 

- 14 54 02 

17.1 

7.4 

ft 7 

63.3 

18288 4-0752 

18 28 48.0 

+ 7 52 15 

1.5 

0.4 

0.4 

1.7 

18357 - 1002 

18 35 44.2 

- 10 03 00 

4.3 

1.2 

11.0 

239.4 

18288 — 0207 

18 28 48.5 

- 2 07 43 

94.2 

264.0 

3039.0 

9260 . 0 : 

18359 -0837 

18 35 56.4 

- 8 37 10 

7.5 

3.2 

17.5 

287.1 

18288 4 - 3612 

18 28 49.0 

+ 36 12 44 

5.0 

1.4 

0.4 

7.0 

18359+0847 

18 35 57.2 

+ 8 47 19 

409.0 

146.0 

22.3 

9.2 

18288 — 0837 

18 28 52.1 

- 8 37 40 

169.2 

104.9 

45.3 

321.2 

18359 - 4313 

18 35 59.6 

-43 13 53 

22.5 

5.2 

0.9 

1.2 

18289 4 - 0420 

18 28 54.8 

+ 4 20 37 

23.2 

7.8 

2.1 

6 . 6 : 

18360+2240 

18 36 02.6 

+ 22 40 27 

16.5 

8.3 

l.l 

1.0 

18289 — 1001 

18 28 56.7 

-10 01 30 

70.2 

21.6 

37.1 

382.2 

18360 - 1349 

18 36 02.6 

-13 49 22 

14.6 

4.3 

3.6 

78.2 

18290 4-0759 

18 29 00.8 

+ 7 59 23 

0.7 

0.3 

0.4 

1.9 

18361 - 1505 

18 36 11.0 

-15 05 06 

9.8 

1.9 

0.8 

57.1 
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18362-0521 

h m n 

18 36 17.8 

- 5 * 21 12 " 

5.0 

3.7 

26.7 

404.8 

18364 + 3937 

18 36 27.4 

+ 39 37 20 

76.1 

20.5 

3.2 

1.1 

18365-0609 

18 36 31.5 

- 6 09 31 

3.2 

34.9 

466 . 2 : 

1315.0 

18365 + 1822 

18 36 31.8 

+ 18 22 31 

8.6 

2.4 

0 . 5 : 

8.1 

18365 + 2519 

18 36 31.9 

+ 25 19 49 

0.2 

0.2 

0.7 

3.1 

18365 + 0138 

18 36 33.0 

+ 1 38 31 

11.5 

4.5 

0.5 

8.3 

18366-0159 

18 36 37.4 

- 1 59 57 

1.6 

1.0 

3.4 

33.3 

18366-0603 

18 36 38.7 

- 6 03 25 

18.8 

12.8 

222.5 

1005.0 

18367 - 2842 

18 36 42.2 

-28 42 06 

37.1 

19.9 

3.6 

2.5 

18367 + 0306 

18 36 45.8 

+ 3 06 13 

13.4 

5.6 

1.5 

7.8 

18367 + 3024 

18 36 46.3 

+ 30 24 21 

5.2 

1.4 

0 . 4 : 

1.1 

18368 - 1113 

18 36 49.4 

-11 13 22 

3.8 

1.2 

11.3 

101.3 

18372 - 7128 

18 37 12.8 

-71 28 32 

13.6 

3.2 

0.5 

1.0 

18372 + 1147 

18 37 13.0 

+ 11 47 49 

23.4 

10.6 

1.6 

2.7 

18372 + 0841 

18 37 16.7 

+ 8 41 09 

0.6 

0.2 

0.4 

2.7 

18372 - 2257 

18 37 17.3 

-22 57 20 

5.5 

3.0 

2.8 

13.0 

18373-0750 

18 37 18.0 

- 7 50 15 

6.9 

1.5 

30.2 

294.1 

18373-0021 

18 37 21.5 

- 0 21 32 

154.9 

110.0 

17.4 

16.4 

18373 - 1835 

18 37 23.5 

-18 35 54 

44.7 

31.5 

3.6 

32.5 

18374 - 1516 

18 37 24.9 

-15 16 31 

14.4 

6.2 

1 . 6 : 

10 . 0 : 

18375-0544 

18 37 33.3 

- 5 44 56 

124.3 

91.7 

70.7 

472.1 

18375 + 0955 

18 37 34.7 

+ 9 55 30 

31.7 

9.7 

1.6 

10.6 

18376-0505 

18 37 36.9 

- 5 05 29 

10.6 

13.3 

16.1 

206.9 

18376-0846 

18 37 40.1 

- 8 46 38 

8.1 

4.0 

25.1 

243.4 

18378 + 1408 

18 37 49.5 

+ 14 08 52 

2.9 

1.4 

0.4 

1 . 8 : 

18378 - 2607 

18 37 49.8 

-26 07 57 

17.2 

9.3 

1.5 

10.6 

18378 - 3731 

18 37 50.3 

-37 31 58 

65.2 

25.9 

5.0 

3.7 

18379 -0500 

18 37 55.8 

- 5 00 35 

27.9 

54.2 

745.3 

1273.0 

18380 - 1433 

18 38 02.8 

-14 33 14 

4.1 

1.2 

2.6 

8 . 3 : 

18381 -0554 

18 38 07.5 

- 5 54 22 

4.1 

4.1 

30.9 

943.3 

18381 -0447 

18 38 09.4 

- 4 47 55 

13.2 

45 . 1 : 

959.2 

2084 . 0 : 

18383-0542 

18 38 18.1 

- 5 42 16 

49.5 

47.1 

69 . 0 : 

324.3 

18383 - 2546 

18 38 18.9 

-25 46 00 

1.2 

0.7 

0.3 

11.7 

18383 + 4017 

18 38 21.4 

+40 17 02 

12.7 

3.9 

0.7 

1.0 

18384 - 1707 

18 38 25.6 

-17 07 23 

6.4 

1.8 

0.5 

4.1 

18384-2800 

18 38 26.4 

-28 00 01 

5.4 

5.2 

0.5 

1.7 

18385-0617 

18 38 31.6 

- 6 17 56 

53.6 

79.9 

61.3 

148.1 

18386-0624 

18 38 39.1 

- 6 24 53 

81.6 

65.7 

7 . 2 : 

166.3 

18387-0423 

18 38 46.2 

- 4 23 30 

319.3 

281.6 

73.4 

867.8 

18389 + 7416 

18 38 54.6 

+74 16 58 

17.4 

6.3 

0.9 

1.0 

18389 + 3137 

18 38 58.0 

+ 31 37 30 

5.7 

1.5 

0.4 

1.0 

18390 + 4602 

18 39 01.1 

+46 02 50 

3.8 

1.0 

0 . 3 : 

1.0 

18391 -0321 

18 39 09.0 

- 3 21 46 

2.6 

2.0 

8.8 

237.0 

18392 + 0623 

18 39 15.4 

+ 6 23 11 

24.1 

14.9 

1.8 

18.4 

18393-0410 

18 39 21.7 

- 4 10 09 

2 . 7 : 

1.7 

43.2 

295.2 

18394-0420 

18 39 24.0 

- 4 20 31 

4.3 

4.5 

20.2 

1218.0 

18394-0503 

18 39 25.5 

- 5 03 52 

97.6 

69.8 

383.6 

365.5 

18394 + 2845 

18 39 29.1 

+28 45 55 

21.5 

12.1 

2.8 

2.2 

18395 + 0646 

18 39 30.9 

+ 6 46 08 

4.4 

1.2 

0.5 

5.0 

18395 -0248 

18 39 31.5 

- 2 48 17 

88.4 

58.8 

22.7 

126 . 7 : 

18395-0723 

18 39 33.2 

- 7 23 20 

11.5 

3.1 

15.9 

202.0 

18396-4549 

18 39 41.4 

-45 49 53 

31.1 

13.9 

2.2 

1 . 7 : 

18397 + 1738 

18 39 42.0 

+ 17 38 10 

533.8 

238.9 

59.7 

20.0 

18398 -0220 

18 39 48.0 

- 2 20 28 

560.0 

244.8 

51.8 

52.1 

18398 -0835 

18 39 50.8 

- 8 35 04 

3.8 

2.1 

7.9 

100.6 

18399 + 0434 

18 39 54.5 

+ 4 34 19 

12.4 

4.8 

1.0 

8.1 

18399 - 1920 

18 39 57.3 

-19 20 06 

82.9 

23.2 

4.5 

15.2 

18401 +0835 

18 40 06.6 

+ 8 35 05 

0.7 

0.3 

0.4 

17.1 

18401 + 2854 

18 40 07.1 

+28 54 29 

93.4 

54.8 

7.1 

1 . 5 : 

18401 - 6225 

18 40 08.0 

-62 25 02 

0.4 

0.8 

1.9 

2.5 

18401 -0421 

18 40 08.7 

- 4 21 37 

2.0 

3.7 

20.1 

226.7 

18401 + 1017 

18 40 10.0 

+ 10 17 43 

0.7 

0.3 

0.4 

4.0 

18401 + 1358 

18 40 11.7 

+ 13 58 16 

12.7 

6.1 

1.2 

3 . 4 : 

18402 + 5644 

18 40 12.2 

+ 56 44 31 

5.5 

1.5 

0 . 3 : 

1.0 

18404 + 0815 

18 40 25.5 

+8 15 29 

1.2 

0.3 

0.4 

16 6 

18404-0019 

18 40 29.2 

- 0 19 37 

1.3 

1.6 

6.6 

218.1 

18405 - 0907 

18 40 35.3 

- 9 07 53 

1.3 

7.0 

23.1 

26.3 

18406-0508 

18 40 36.9 

- 5 08 42 

7.6 

8.7 

7.9 

151.0 

18406 + 0643 

18 40 39.3 

+ 6 43 22 

4.6 

1.1 

0.4 

4.4 

18406-0338 

18 40 39.6 

- 3 38 48 

27.8 

151.9 

1232.0 

3100.0 

18407 - 1123 

18 40 44.6 

-11 23 18 

6.0 

1.6 

5.8 

78.9 

18407-0358 

18 40 47.5 

- 3 58 54 

5 . 9 : 

10.5 

18.1 

932.0 

18407-0819 

18 40 47.5 

- 8 19 40 

4.7 

3.1 

7.1 

56.0 

18408 -0334 

18 40 49.3 

- 3 34 55 

4.5 

2.6 

33.3 

3100.0 

18408 - 1347 

18 40 49.5 

-13 47 53 

0.5 

5.6 

8.3 

41.6 

18408 -0350 

18 40 51.0 

- 3 50 49 

1 . 9 : 

20.5 

740.3 

234.5 

18408 - 1519 

18 40 53.4 

-15 19 33 

3.7 

0.8 

0.4 

23.9 

18409 + 1220 

18 40 54.6 

+ 12 20 48 

86.0 

50.7 

7.2 

7.3 

18410-0305 

18 41 00.7 

- 3 05 44 

5.1 

1.7 

21.4 

324.5 

18410-0136 

18 41 02.1 

- 1 36 36 

9.1 

2.0 

22.6 

349.2 

18410-2145 

18 41 02.2 

-21 45 16 

6.2 

2.3 

0.5 

14.2 

18410 - 1958 

18 41 02.8 

-19 58 01 

0.5 

1.7 

0.4 

13.8 

18410+2945 

18 41 04.8 

+ 29 45 24 

8.1 

2.2 

0.4 

1.1 

18410+3654 

18 41 05.4 

+ 36 54 26 

22.7 

6.9 

2.0 

1.5 

18413 + 1354 

18 41 18.9 

+ 13 54 18 

225.1 

152.3 

21.4 

6.7 

18414-0527 

18 41 28.2 

- 5 27 27 

35.0 

23.1 

5 . 1 : 

215.4 

18415 + 1050 

18 41 30.2 

+ 10 50 58 

6.0 

1.5 

0.4 

2.6 

18415-2100 

18 41 32.7 

-21 00 22 

0 . 7 : 

1.5 

0.7 

3.3 

18416 + 3914 

18 41 36.7 

+ 39 14 55 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

18416-0352 

18 41 38.0 

- 3 52 03 

12.4 

4.9 

109.9 

257 0 

18416-2524 

18 41 38.3 

-25 24 42 

0.2 

1.2 

3.7 

2 3 

18416-0420 

18 41 39.8 

- 4 21 00 

91.3 

819.8 

3354.0 

4297.0 

18416 - 0236 

18 41 41.6 

- 2 36 06 

4.0 

1.8 

16.0 

217.4 

18419 - 0635 

18 41 58.8 

- 6 35 18 

6.6 

1.6 

19.7 

176.8 

18420 - 0916 

18 42 00.5 

- 9 16 40 

9.7 

3.5 

10.1 

100.0 

18420-0512 

18 42 01.6 

- 5 12 25 

1.0 

26.6 

26.0 

238.7 

18420 + 0149 

18 42 05.8 

+ 1 49 20 

6.7 

1.6 

2.0 

20.1 

18421 + 5934 

18 42 08.0 

+ 59 34 08 

1.5 

0.4 

0.4 

1.4 

18421 - 0404 

18 42 10.1 

- 4 04 38 

20 . 3 : 

94.4 

1011.0 

2028 . 0 : 

18421 -2030 

18 42 10.5 

-20 30 49 

9.9 

2.8 

0.9 

3 . 2 : 

18421 - 0348 

18 42 11.3 

- 3 48 37 

5.6 

60.7 

712.5 

1874^0 

18423 — 2042 

18 42 18.9 

-20 42 03 

0.5 

0.3 

0 . 5 : 

2.5 

18423-0025 

18 42 21.5 

- 0 25 10 

1.5 

0 . 7 : 

24.8 

287.3 

18423 + 3828 

18 42 23.4 

+ 38 28 49 

5.4 

1.3 

0.3 

0.9 

18425 + 1727 

18 42 30.8 

+ 17 27 12 

25.0 

16.0 

2.9 

5.8 

18425 - 1014 

18 42 33.0 

- 10 14 07 

23.3 

17.7 

3.8 

45.3 

18425 - 3323 

18 42 33.6 

-33 23 48 

0.8 

11.0 

6.6 

2.4 

18428 + 1253 

18 42 51.2 

+ 12 53 19 

5.3 

2.5 

0.6 

8.1 

18429-0621 

18 42 56.3 

- 6 21 48 

1.9 

1.6 

23.9 

167.9 

18429 - 1721 

18 42 57.1 

-17 21 14 

64.9 

39.9 

6.8 

11.3 

18429 + 0434 

18 42 59.1 

+ 4 34 11 

5.3 

2.3 

0.8 

10.4 

18430 - 0539 

18 43 00.4 

- 5 39 01 

10.7 

5.1 

19.4 

305.5 

18430 + 3733 

18 43 03.3 

+ 37 33 03 

1.0 

0.3 

0.3 

0.9 

18430 + 3437 

18 43 03.4 

+ 34 37 19 

10.4 

4.8 

0.6 

1.0 

18430 - 1939 

18 43 03.8 

-19 39 38 

31.6 

8.2 

1.4 

14.8 

18430 - 1430 

18 43 05.0 

-14 30 51 

2.1 

26.5 

16.7 

56 - 

18431 - 0403 

18 43 09.9 

- 4 04 00 

77.4 

106.4 

29.4 

164.7 


IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

12 M m 

25 fim 

60 ^im 

100 pm 

18432-0149 

18 43 16.9 

- 1 49 57 

25.0 

52.3 

48 . 0 : 

213.4 

18432-0838 

18 43 17.6 

- 8 38 29 

3.3 

0.7 

11.1 

88 9 

18433 - 2226 

18 43 19.1 

-22 26 49 

12.6 

2.8 

1.0 

12.0 

18433 + 0841 

18 43 20.0 

+ 8 41 21 

12.9 

3.5 

1.1 

40 

18433 - 0144 

18 43 23.4 

- 1 44 14 

3.2 

4.5 

129.3 

310.6 

18434-0242 

18 43 27.2 

- 2 42 35 

217.5 

1697.0 

7504.0 

11530 . 0 - 

18435 +2029 

18 43 30.8 

+ 20 29 37 

2.5 

0.6 

0.4 

5 1 

18435 -2330 

18 43 32.6 

-23 30 07 

1.5 

17.0 

4.6 

11.1 

18436 - 2941 

18 43 36.2 

-29 41 11 

19.1 

4.4 

0.7 

1.1 

18436 + 4334 

18 43 38.7 

+43 34 54 

64.6 

50.5 

9.5 

3.5 

18436 + 0809 

18 43 39.0 

+ 8 09 48 

1.8 

0.4 

0.4 

24 0 

18437-0643 

18 43 46.1 

- 6 43 50 

46.1 

65.9 

18.5 

184.4 

18439-0301 

18 43 54.3 

- 3 01 42 

11.1 

8.6 

18.1 

215.4 

18439+0802 

18 43 58.2 

+ 8 02 32 

0.7 

0.2 

0.5 

32.9 

18440 + 2636 

18 44 04.1 

+ 26 36 28 

6.3 

1.5 

0 . 4 : 

1.0 

18440 - 0020 

18 44 04.5 

- 0 20 32 

8.0 

13.0 

8 . 3 : 

291 6 

18441 - 3812 

18 44 06.9 

-38 12 53 

5.6 

2.4 

0 . 5 : 

1 2 

18442 - 5312 

18 44 14.6 

-53 12 10 

0.2 

0.2 

0.7 

1.4 

18442 - 1144 

18 44 16.4 

-11 44 31 

0.8 

14.7 

13.2 

31.2 

18443 - 2024 

18 44 19.7 

-20 24 47 

8.4 

3.4 

0.6 

10.1 

18443 + 2228 

18 44 23.4 

+22 28 57 

6.3 

3.1 

0.5 

4.5 

18443-0210 

18 44 23.9 

- 2 10 44 

12 . 7 : 

87.9 

1171.0 

1088 . 0 - 

18444 + 1839 

18 44 29.1 

+ 18 39 00 

5.9 

1.5 

0.6 

1.5 

18444-2400 

18 44 29.5 

-24 00 19 

11.7 

3.3 

0.8 

1.9 

18445-4337 

18 44 31.9 

-43 37 46 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

18445 -0448 

18 44 32.1 

- 4 48 09 

13.1 

3.4 

12.9 

199.5 

18445 +0921 

18 44 32.5 

+ 9 21 48 

7.8 

2.0 

0.5 

4.2 

18445 -0238 

18 44 32.5 

- 2 38 56 

61.3 

85.7 

14.8 

3490.0 

18445 -0131 

18 44 35.3 

- 1 31 17 

3 . 5 : 

14 . 3 : 

334 . 7 : 

1172.0 

18446-0226 

18 44 41.4 

- 2 26 56 

4.3 

3.7 

16.2 

3279.0 

18448-0545 

18 44 48.5 

- 5 45 39 

20.8 

9.2 

8.0 

138.8 

18448 + 0523 

18 44 53.4 

+ 5 23 56 

15.9 

6.6 

5.9 

9.0 

18449 - 1223 

18 44 56.6 

-12 23 08 

10.3 

2.7 

2.8 

31.1 

18449-0514 

18 44 57.7 

- 5 14 29 

25.1 

29.8 

7.3 

119.8 

18449-0115 

18 44 59.6 

- 1 15 59 

4.0 

52.2 

1122.0 

2918.0 

18449 — 0158 

18 44 59.6 

- 1 58 47 

164 . 1 : 

1030 . 0 : 

10500.0 

19080 . 0 : 

18450-0200 

18 45 04.0 

- 2 OO 42 

182.0 

761.3 

10500.0 

5379.0 

18450 - 1649 

18 45 04.9 

-16 49 57 

3.1 

0.8 

0.4 

19.5 

18451 -0332 

18 45 12.0 

- 3 32 57 

0.8 

16.6 

16.9 

246.2 

18452-0141 

18 45 15.5 

- 1 41 35 

5.9 

38.6 

680 . 3 : 

1799.0 

18452 - 1915 

18 45 16.2 

-19 15 20 

4.1 

1.1 

0.7 

5.8 

18454 - 1226 

18 45 28.9 

-12 26 07 

18.0 

9.5 

1.1 

26.8 

18454-2233 

18 45 29.7 

-22 33 10 

17.0 

8.3 

1.5 

10.6 

18455-0200 

18 45 30.8 

- 2 00 23 

101.2 

79.4 

328.8 

2270.0 

18455+0411 

18 45 33.8 

+ 4 11 03 

4.1 

0.9 

1.4 

17.1 

18455 - 2316 

18 45 35.2 

-23 16 20 

5.8 

1.6 

0 . 5 : 

12.2 

18456 + 5255 

18 45 36.0 

+ 52 55 51 

0.3 

0.2 

0.4 

1.0 

18456 + 7943 

18 45 37.6 

+ 79 43 07 

0.2 

0.2 

0.4 

1.0 

18458 + 2444 

18 45 50.0 

+ 24 44 20 

14.1 

7.5 

0.9 

3.9 

18460-0254 

18 46 03.3 

- 2 54 01 

111.1 

279.3 

236.8 

821.8 

18460 + 1903 

18 46 05.5 

+ 19 03 22 

26.3 

14.8 

2.7 

2 2 

18460-0151 

18 46 05.8 

- 1 52 00 

20.8 

32.7 

281.8 

291 . 7 : 

18461 + 1032 

18 46 11.1 

+ 10 32 23 

0.2 

1.3 

0 . 6 : 

4.0 

18462-0939 

18 46 13.3 

- 9 39 49 

0.9 

0.4 

0.6 

47 4 

18462+0221 

18 46 16.5 

+ 2 21 48 

3.9 

1.1 

13.6 

160.2 

18463 + 1546 

18 46 23.4 

+ 15 46 12 

3.4 

0.9 

0.4 

7.0 

18464 - 3435 

18 46 28.2 

-34 35 30 

2.0 

0.5 

0.3 

1 3 

18464-0656 

18 46 28.7 

- 6 56 33 

84.0 

78.9 

18.5 

76.5 

18464-0502 

18 46 29.9 

- 5 02 16 

1.1 

0.6 

15.6 

200.4 

18466-0948 

18 46 36.0 

- 9 48 28 

9.1 

3.7 

0.8 

53.6 

18466 - 1646 

18 46 37.7 

-16 46 50 

0.5 

0.3 

0.4 

21.1 

18466-2022 

18 46 41.6 

-20 22 58 

8.7 

1.9 

0.4 

2.6 

18467 - 2353 

18 46 45.8 

-23 53 36 

0.5 

0.3 

0.4 

12.1 

18467-0504 

18 46 45.9 

- 5 04 24 

1.7 

0.8 

14.1 

168.4 

18469-0041 

18 46 59.6 

- 0 41 30 

30.6 

154.8 

735.3 

810 . 5 : 

18470-0558 

18 47 00.0 

- 5 58 20 

5.8 

1.4 

11.2 

114.8 

18470 + 0832 

18 47 00.5 

+ 8 32 09 

16.0 

6.8 

1.0 

5.1 

18471 -0942 

18 47 08.2 

- 9 43 00 

17.6 

8.3 

1.4 

45.4 

18474-2237 

18 47 25.7 

-22 37 54 

0.3 

0.3 

0.7 

10.5 

18475 + 0926 

18 47 31.8 

+ 9 26 34 

223.0 

124.9 

25.5 

7.5 

18476-0758 

18 47 36.6 

- 7 58 03 

65.3 

17.3 

9.1 

13.8 

18476 + 2047 

18 47 38.4 

+ 20 47 05 

2.0 

12.2 

6.8 

4.2 

18476 + 0702 

18 47 39.0 

+ 7 02 44 

3.4 

0.8 

1.1 

80.5 

18476 - 1337 

18 47 40.7 

-13 37 56 

4.4 

1.0 

0.5 

4.3 

18477 + 4727 

18 47 45.0 

+47 27 24 

27.9 

7.6 

1.4 

0.9 

18479 + 0432 

18 47 56.8 

+ 4 32 26 

12.6 

7.1 

3.1 

27.2 

18479-0005 

18 47 57.0 

- 0 05 33 

31.6 

298.1 

3699.0 

5517.0 

18480 + 0723 

18 48 00.7 

+ 7 23 55 

1.2 

0.3 

0.8 

58.3 

18480-2021 

18 48 00.9 

-20 21 21 

0.7 

0.3 

0.3 

2.1 

18481 -0338 

18 48 07.0 

- 3 38 05 

3.6 

1.1 

17.5 

295.6 

18481 -0647 

18 48 11.1 

- 6 47 59 

21.7 

5.5 

2.9 

73.6 

18482 + 3510 

18 48 14.8 

+ 35 10 55 

0.4 

0.2 

0.5 

1.1 

18482 + 3318 

18 48 15.4 

+ 33 18 15 

5.0 

2.2 

0.8 

1.0 

18483 + 2402 

18 48 19.3 

+24 02 46 

5.1 

1.2 

0.4 

0.9 

18484 + 1054 

18 48 24.1 

+ 10 54 56 

3.0 

0.8 

0.4 

3.5 

18485 + 7440 

18 48 32.6 

+ 74 40 05 

0.4 

0.2 

0.4 

3.1 

18486 - 1241 

18 48 37.3 

-12 41 03 

6.9 

3.2 

0.5 

19.1 

18486 + 2344 

18 48 38.0 

+ 23 44 06 

5.0 

1.5 

0.4 

0.9 

18488-0107 

18 48 50.8 

- 1 07 32 

16.4 

43.0 

44.6 

73.0 

18488-0006 

18 48 51.1 

- 0 06 25 

16.9 

14.0 

33.8 

189.6 

18488+0801 

18 48 53.1 

+ 8 01 19 

1.7 

0.4 

0.7 

10.2 

18493 +0951 

18 49 20.4 

+ 9 51 18 

1.8 

2.7 

0 . 6 : 

48 

18494 + 0113 

18 49 24.4 

+1 13 20 

12.5 

79.4 

538.1 

716.8 

18494 + 1209 

18 49 26.9 

+ 12 09 33 

35.1 

19.1 

3.3 

3.2 

18497 + 0200 

18 49 43.8 

+ 2 00 09 

5.5 

12.9 

17.9 

334.5 

18497 - 0230 

18 49 44.0 

- 2 30 34 

1.6 

1.5 

2.9 

91 3 

18497-0347 

18 49 47.1 

- 3 47 15 

7.2 

1.6 

13.1 

109.0 

18497 + 4640 

18 49 47.8 

+46 40 38 

5.7 

1.5 

0 . 3 : 

0.9 

18498-0017 

18 49 48.2 

- 0 17 55 

22.9 

65.7 

364.3 

580.8 

18498-0524 

18 49 48.6 

- 5 24 03 

14.8 

4.8 

2 . 0 : 

10 . 0 : 

18498-0018 

18 49 51.0 

- 0 18 35 

22.9 

65.7 

364.3 

580.8 

18498 + 1403 

18 49 52.5 

+ 14 03 09 

6.6 

2.5 

0 . 4 : 

2.9 

18499-0316 

18 49 57.5 

- 3 16 01 

17.3 

8.5 

5.1 

46.5 : 

18501 - 2132 

18 50 10.3 

-21 32 16 

65.4 

36.4 

6.8 

2.6 

18502+0051 

18 50 17.5 

+ 0 51 45 

29.1 

250.4 

1452.0 

2440.0 

18503-7937 

18 50 19.3 

-79 37 52 

0.2 

0.2 

1.2 

2.7 

18504 + 5919 

18 50 28.4 

+ 59 19 37 

8.8 

2.1 

0 . 3 : 

1.0 

18505 + 3327 

18 50 30.6 

+ 33 27 29 

17.6 

9.0 

1.6 

1.1 

18507 + 0110 

18 50 47.0 

+ 1 10 49 

140 . 2 : 

1106.0 

11500.0 

32490.0 

18510-2125 

18 51 00.2 

-21 25 25 

3.5 

0.9 

0.3 

1.8 

18510 + 0236 

18 51 02.8 

+ 2 36 35 

5.4 

2.6 

15.6 

197.9 

18510 - 3232 

18 51 03.0 

-32 32 03 

5.2 

2.8 

0.6 

0.9 

18510 - 1242 

18 51 03.5 

-12 42 21 

9.3 

3.9 

0.9 

16.0 

18511 +0146 

18 51 06.4 

+ 1 46 40 

23.0 

64.6 

322.3 

593.5 

18511 -0035 

18 51 07.4 

- 0 35 33 

6 . 4 : 

4.9 

9.3 

140.3 

18511 +0935 

18 51 07.5 

+ 9 35 43 

9.8 

2.4 

0.6 

7.1 

18511 - 2248 

18 51 08.4 

-22 48 30 

9.0 

2.1 

0.3 

1.6 


E-38 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12fim 

iSfim 

60^m 

lOO^im 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12^m 

25^im 

60fim 

lOO^m 

18512 + 3034 

18 51 12.8 

+ 30 34 08 

9.6 

4.4 

0.7 

4.6 

18595 -0153 

18 59 35.6 

- 1 53 06 

0.3 

1.4 

2.7 

49.9 

18513 + 1246 

18 51 18.6 

+ 12 46 04 

0.8 

0.3 

0.4 

12.1 

18596 + 0315 

18 59 36.3 

+ 3 15 52 

2.6 

14.2 

22.3 

111.3 

18513 + 0035 

18 51 19.3 

+ 0 35 44 

154.3 

93.3 

873.0 

172.0 

18596 - 2510 

18 59 40.7 

-25 10 46 

2.9 

0.8 

0.3 

8 * 1 

18514 4 - 0132 

18 51 25.1 

+ 1 32 48 

8.1 

3.9 

10.9 

135.8 

18597 - 3717 

18 59 43.9 

-37 17 16 

31.8 

69.0 

130.5 

93.8 

18515 4 - 0157 

18 51 32.7 

+1 57 45 

5 . 3 : 

42.1 

1331.0 

3319 . 0 : 

18598 + 0126 

18 59 48.8 

+ 1 26 17 

15.8 

8.9 

2.3 

92.2 

18516 0851 

18 51 38.0 

- 8 51 16 

0.4 

0.6 

0 . 8 : 

29.3 

18598 + 1009 

18 59 52.7 

+ 10 09 58 

11.5 

4.3 

1 . 7 : 

A 7 

18516 4 - 4055 

18 51 41.6 

+40 55 53 

28.9 

7.8 

1.0 

1.0 

18599 + 0817 

18 59 55.2 

+8 17 54 

4.7 

1.0 

2.3 

27.8 

185 i 7 4 - 3257 

18 51 43.7 

+ 32 57 56 

0.8 

10.1 

51.9 

53.5 

18599 + 0445 

18 59 57.1 

+ 4 45 34 

4.8 

2.7 

13.1 

162.9 

18517 — 6717 

18 51 47.9 

-67 17 58 

2.8 

0.8 

0.4 

1.0 

19000-0031 

19 00 02.3 

- 0 31 23 

1.8 

12.6 

20.0 

94.6 

18518 3032 

18 51 52.5 

-30 32 39 

0.5 

0.3 

0.4 

1.2 

19000 - 5105 

19 00 03.6 

-51 05 35 

2.3 

0.5 

0.4 

0.9 

18519 + 4250 

18 51 54.7 

+42 50 16 

4.2 

1.0 

0.4 

3.7 

19000 + 0114 

19 00 05.3 

+1 14 54 

9.2 

6.8 

46.7 

497.3 

18519 + 5038 

18 51 58.8 

+ 50 38 38 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

19002 + 0822 

19 00 14.1 

+ 8 22 51 

22.3 

11.4 

2 . 6 : 

14 . 7 

18520 - 1635 

18 52 00.6 

-16 35 25 

97.1 

52.6 

7.0 

7.6 

19002 + 2514 

19 00 14.5 

+25 14 32 

0.4 

0.3 

0.4 

1. 6 

18520 — 2244 

18 52 05.7 

-22 44 11 

7.1 

1.7 

0.4 

1.5 

19006 + 0359 

19 00 37.8 

+ 3 59 54 

3.3 

0.9 

14.4 

54.8 : 

18521 + 1034 

18 52 07.3 

+ 10 34 03 

23.7 

6.4 

1.2 

8.4 

19006 + 2038 

19 00 40.1 

+20 38 56 

5.8 

1.9 

0.4 

7.3 

18521 — 2621 

18 52 10.5 

-26 21 40 

3.2 

0.8 

0.3 

7.4 

19007 + 5745 

19 00 43.5 

+ 57 45 20 

8.8 

3.1 

0 . 6 : 

1.0 

18522 4 - 0021 

18 52 14.1 

+ 0 21 33 

54.9 

44.6 

10.3 

118.9 

19007 - 2247 

19 00 44.5 

-22 47 10 

122.1 

54.9 

16.4 

9.3 

18522 + 2750 

18 52 14.4 

+ 27 50 44 

4.8 

1.1 

0.4 

1.3 

19007 - 3826 

19 00 45.9 

-38 26 38 

152.5 

100.8 

26.3 

8.7 

18523 — 3219 

18 52 23.3 

-32 19 42 

0 . 3 : 

3.9 

1.8 

1.0 

19008 + 0530 

19 00 48.0 

+ 5 30 52 

12.7 

47.5 

616.8 

1708.0 

18524 — 1247 

18 52 24.4 

-12 48 00 

3.5 

1.0 

0.4 

3.2 

19008 + 1210 

19 00 49.8 

+ 12 10 39 

10.9 

3.3 

0 . 8 : 

6.8 

18524 — 4932 

18 52 27.8 

-49 32 07 

2.5 

1.0 

0.4 

0.9 

19008 + 0726 

19 00 53.1 

+ 7 26 15 

454.0 

181.9 

37.2 

142.6 

18525 4 - 0811 

18 52 33.5 

+8 11 48 

5.7 

2.1 

1.1 

67.6 

19010 - 1928 

19 01 05.6 

-19 28 17 

10.4 

5.5 

1.1 

6.4 

18526 4 - 2234 

18 52 38.4 

+ 22 34 48 

4.3 

1.0 

0.4 

1.1 

19010 + 0526 

19 01 05.9 

+ 5 27 00 

41.8 

58.9 

13 . 4 : 

89.8 

18526 + 0137 

18 52 40.2 

+ 1 37 26 

6.5 

36.1 

110 . 5 : 

209.3 

19011 +0818 

19 01 10.3 

+ 8 18 01 

14.3 

5.7 

5.8 

22.1 

18527 — 0815 

18 52 44.5 

- 8 15 05 

6.8 

2.1 

0 . 7 : 

17.6 

19012 - 1020 

19 01 14.5 

-10 20 21 

5.4 

1.5 

0.4 

11.0 

18527 4 - 3650 

18 52 45.2 

+ 36 50 01 

155.7 

44.3 

7.9 

2.2 

19013 + 6003 

19 01 23.2 

+60 03 14 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

18529 4 - 4227 

18 52 55.1 

+ 42 27 47 

7.4 

1.9 

0.4 

4.9 

19014 + 2904 

19 01 27.6 

+29 04 19 

21.3 

13.9 

2.1 

5.1 

18530 + 0817 

18 53 00.6 

+ 8 17 18 

43.7 

34.2 

5.7 

84.6 

19014 + 3420 

19 01 29.1 

+ 34 20 26 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

18530 + 0633 

18 53 01.9 

+ 6 33 00 

2.5 

0.6 

1.0 

30.7 

19016-2149 

19 01 41.0 

-21 49 04 

11.7 

2.7 

0 . 4 : 

1.6 

18530 + 0215 

18 53 03.0 

+ 2 15 13 

19.7 

265.0 

1206.0 

1921.0 

19017 + 1042 

19 01 42.3 

+ 10 42 52 

8.6 

4.6 

1.3 

13.0 

18530 + 0820 

18 53 03.6 

+ 8 20 11 

0.5 

0.2 

2.1 

165.4 

19017+0608 

19 01 42.4 

+ 6 08 39 

16.5 

30.9 

13.3 

96.1 

18530 — 1026 

18 53 04.6 

-10 26 21 

7.4 

3.5 

0.4 

18.6 

19017 - 0545 

19 01 42.7 

- 5 45 41 

149.9 

37.9 

11.2 

5.6 

18531 + 0016 

18 53 08.2 

+ 0 16 53 

50.4 

38.5 

10 . 0 : 

190.1 

19018 + 1006 

19 01 48.6 

+ 10 06 13 

1.7 

1.0 

1.4 

12.3 

18532 — 1101 

18 53 12.0 

-11 01 38 

16.9 

7.4 

1.1 

19.9 

19020-2101 

19 02 05.5 

-21 01 25 

3.2 

0.8 

0.3 

1.3 

18532 + 4132 

18 53 16.4 

+41 32 13 

2.5 

0.6 

0.4 

0.9 

19021 +0117 

19 02 06.9 

+1 17 43 

5.0 

1.7 

7.5 

101.7 

18533 — 2938 

18 53 19.6 

-29 38 19 

7.1 

1.8 

0.3 

1.4 

19022 + 6301 

19 02 13.2 

+63 02 00 

5.1 

2.0 

0.4 

1.0 

18533 — 0451 

18 53 19.7 

- 4 51 36 

5.7 

1.6 

6.9 

50.4 

19022 + 0254 

19 02 16.5 

+ 2 54 27 

8.3 

2.2 

9.1 

106.3 

18534 — 1419 

18 53 29.7 

-14 19 44 

4.4 

1.1 

0 . 5 : 

2.6 

19023 - 0406 

19 02 19.4 

- 4 06 36 

4.2 

1.0 

0.4 

19.8 

18535 — 0032 

18 53 34.8 

- 0 32 31 

4.7 

1.6 

13.4 

108.1 

19023 + 4002 

19 02 21.6 

+40 02 22 

2.8 

0.8 

0.4 

3.9 

18537 _ 1035 

18 53 45.5 

-10 35 29 

52.8 

18.5 

3.0 

3 . 4 : 

19023-0712 

19 02 22.6 

- 7 12 57 

11.9 

5.0 

0.8 

14.4 

18537 + 0749 

18 53 46.2 

+ 7 49 30 

31.8 

242.3 

2351.0 

4227.0 

19025 + 1542 

19 02 32.1 

+ 15 42 48 

0.2 

0.3 

0.4 

5.4 

18537 + 4352 

18 53 47.8 

+43 52 44 

370.8 

98.0 

17.8 

8.3 

19025 + 0131 

19 02 33.4 

+ 1 31 55 

14.5 

4.5 

7.4 

93.9 

18538 - 1824 

18 53 49.4 

-18 24 01 

3.7 

1.0 

0.3 

12.0 

19026 + 0336 

19 02 40.1 

+ 3 36 22 

7.7 

9.3 

2 . 8 : 

73.0 

18539 + 0419 

18 53 59.4 

+ 4 19 09 

2.9 

0 . 9 : 

7 . 8 : 

275.6 

19027 - 1246 

19 02 44.1 

-12 46 28 

15.2 

6.3 

1.0 

1 . 7 : 

18540 + 3005 

18 54 00.5 

+ 30 05 07 

77.8 

40.5 

5.3 

4.3 

19027 - 5129 

19 02 44.2 

-51 29 44 

0.6 

0.2 

0.4 

0.9 

18541 + 1048 

18 54 12.0 

+ 10 48 07 

0.2 

3.5 

2.5 

5.9 

19029 + 0808 

19 02 57.4 

+ 8 08 23 

80.5 

62.2 

17.8 

24.5 

18543 - 0554 

18 54 23.0 

- 5 54 50 

4.8 

1.1 

3.6 

33.0 

19029 + 2017 

19 02 57.4 

+ 20 17 26 

75.7 

36.1 

7.7 

2 . 7 : 

18544 + 0437 

18 54 24.7 

+ 4 37 02 

3.0 

0.9 

16.3 

267.0 

19030 + 1744 

19 03 01.7 

+ 17 44 18 

3.0 

0.9 

0.4 

2.3 

18545 - 0949 

18 54 34.5 

- 9 49 54 

11.4 

6.2 

1.3 

22.5 

19030 + 3039 

19 03 02.7 

+ 30 39 23 

9.0 

2.3 

0.4 

1.2 

18545 + 0134 

18 54 34.6 

+ l 34 49 

14.2 

77 . 6 : 

772.1 

1488.0 

19030+3140 

19 03 03.3 

+ 31 40 01 

7.9 

2.0 

0.5 

6.6 

18547 — 2110 

18 54 45.1 

-21 10 28 

19.7 

4.7 

1.0 

1.4 

19031 + 1347 

19 03 06.6 

+ 13 47 14 

2.8 

0.7 

0.5 

6.8 

18548 + 0637 

18 54 52.4 

+ 6 37 49 

9.6 

3.9 

2.2 

20.9 

19031 + 2702 

19 03 11.6 

+ 27 02 48 

47.8 

23.7 

4.1 

2.0 

18549 + 0208 

18 54 55.3 

+ 2 08 08 

13.1 

28.1 

23.1 

78.1 

19032 + 1715 

19 03 14.6 

+ 17 15 34 

17.2 

12.3 

2.0 

2.8 

18550 + 0023 

18 55 00.1 

+ 0 23 16 

30.3 

15.1 

2.9 

170.8 

19032 - 0604 

19 03 15.2 

- 6 04 11 

3.9 

18.5 

23.3 

8 . 5 : 

18550 + 7113 

18 55 02.6 

+ 71 13 51 

5.5 

1.4 

0.4 

1.7 

19032 - 4602 

19 03 17.6 

-46 02 55 

99.8 

64. 8 

10.1 

4.1 

18550-4834 

18 55 04.9 

-48 34 30 

1.5 

0.4 

0.4 

1.0 

19034 + 1207 

19 03 27.7 

+ 12 07 46 

4.7 

1.2 

0.9 

11.7 

18551 +0323 

18 55 06.6 

+ 3 23 20 

76 . 6 : 

81 . 0 : 

21.3 

165.3 

19034 - 0658 

19 03 28.4 

- 6 58 25 

0.6 

0.5 

0.8 

13.2 

18551 + 3250 

18 55 09.8 

, +32 50 04 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

19034 + 3129 

19 03 29.6 

+ 31 29 43 

7.8 

2.3 

0.4 

5. 0 

18551 +0238 

18 55 10.3 

+ 2 38 01 

5.6 

1 . 4 : 

15.4 

109.9 

19035 - 0457 

19 03 35.1 

- 4 57 39 

1.4 

0.3 

0.4 

22.9 

18553-0049 

18 55 21.7 

- 0 49 30 

7.0 

2.7 

11.7 

140.0 

19038 + 0535 

19 03 49.3 

+ 5 35 42 

7.2 

2.1 

4.5 

73.5 

18554 — 0412 

18 55 27.8 

- 4 12 48 

3.0 

0.7 

0.9 

51.1 

19038 - 2744 

19 03 49.3 

-27 44 53 

26.1 

6.0 

1.0 

1.2 

18555 - 1914 

18 55 32.9 

-19 14 44 

5.0 

1.4 

0.3 

7.8 

19038 + 2950 

19 03 50.3 

+29 50 37 

6.5 

1.6 

0.5 : 

3.8 

18556 + 0811 

18 55 39.6 

+ 8 11 22 

103.6 

84.7 

10.2 

79.9 

19039 + 0809 

19 03 57.6 

+ 8 09 07 

401.7 

244.3 

139.5 

82.7 

18557 + 0755 

18 55 47.5 

+ 7 55 07 

2.8 

0.8 

1.8 

95.5 

19040 + 2416 

19 04 03.3 

+ 24 16 32 

11.6 

6.6 

1.1 

2.5 

18558 -0107 

18 55 51.1 

- 1 07 53 

0.4 

4.3 

3.5 

96.6 

19042-4858 

19 04 14.5 

-48 58 59 

205.5 

126.1 

17.7 

5.3 

18559 + 0435 

18 55 55.4 

+ 4 35 45 

88.2 

46.1 

20.5 

203.1 

19043 - 2842 

19 04 22.0 

-28 42 59 

5.3 

1.2 

0.4 

1.2 

18560 + 1717 

18 56 00.7 

+ 17 17 29 

1.8 

0.5 

0.4 

3.3 

19044 - 2856 

19 04 24.8 

-28 56 45 

19.0 

9.3 

1.4 

1.3 

18560-2954 

18 56 03.1 

-29 54 31 

640.5 

330.8 

63.3 

19.4 

19045 + 0704 

19 04 31.1 

+ 7 04 22 

45.0 

15.6 

6.0 

1113.0 

18560 + 0638 

18 56 03.8 

+ 6 38 48 

273.5 

331.5 

100.6 

28.0 

19046 + 0734 

19 04 39.0 

+ 7 34 39 

2.1 

5 . 7 : 

244.5 

596.0 

18561 + 1255 

18 56 06.8 

+ 12 55 14 

8.6 

4.9 

1.0 

19.8 

19047 - 1706 

19 04 43.1 

-17 06 05 

84.7 

36.8 

5.8 

2 . 7 : 

18561 + 1642 

18 56 09.1 

+ 16 42 43 

16.8 

7.3 

1.2 

4.2 

19047 - 6357 

19 04 45.5 

-63 57 29 

0.2 

0.2 

2.0 

16.9 

18562 + 1417 

18 56 14.9 

+ 14 17 38 

25.8 

7.5 

2.6 

8.8 

19048 - 0112 

19 04 51.4 

- 1 12 18 

9.0 

2.2 

0.6 

34.2 

18563 - 0307 

18 56 19.2 

- 3 07 16 

4.8 

2.6 

3.3 

35.9 

19048 - 4034 

19 04 52.3 

-40 34 36 

6.4 

1.6 

0.4 

0.9 

18564 - 0814 

18 56 26.6 

- 8 14 21 

2.5 

2.7 

0.6 

23.8 

19051 - 7502 

19 05 06.0 

-75 02 21 

8.5 

6.9 

1.5 

1.0 

18564 - 1920 

18 56 26.8 

-19 20 57 

20.6 

4.8 

0.9 

8.6 

19052 + 0520 

19 05 12.8 

+ 5 20 56 

1.8 

0.6 

7.1 

111.2 

18564 + 2510 

18 56 27.4 

+25 10 40 

2.8 

0.7 

0.4 

1.3 

19053 + 3006 

19 05 18.1 

+ 30 06 40 

12.0 

6.5 

1.3 

2 . 0 : 

18567 + 1019 

18 56 47.0 

+ 10 19 25 

9.7 

3.9 

0.9 

10.3 

19053 - 1922 

19 05 21.6 

-19 22 14 

0.7 

0.3 

0.3 

0.9 

18569 + 2032 

18 56 54.4 

+ 20 32 51 

0.2 

0 . 4 : 

0.4 

1.6 

19055 - 0731 

19 05 34.3 

- 7 31 13 

0.4 

0.2 

0.4 

2.4 

18569 + 0518 

18 56 59.1 

+5 18 26 

12.4 

5.8 

11 . 7 : 

181.4 

19055 + 0613 

19 05 34.5 

+6 13 39 

99.4 

40.0 

8.2 

90.6 

18570 + 3237 

18 57 05.6 

+ 32 37 11 

2.1 

0.5 

0.4 

1.0 

19056 + 0113 

19 05 40.9 

+ 1 13 04 

1.3 

0.2 

3.2 

29.6 

18572 + 0601 

18 57 15.4 

+ 6 01 01 

2.3 

0.6 

2.2 

31.0 

19058 - 1902 

19 05 48.4 

-19 02 03 

3.5 

0.9 

0.3 

1.3 

18573 + 1459 

18 57 20.8 

+ 14 59 52 

10.8 

2.1 

0 . 5 : 

5 . 7 : 

19059 - 2219 

19 05 54.7 

-22 19 10 

290.2 

211.6 

33.6 

10.4 

18574 + 0812 

18 57 26.5 

+ 8 12 30 

8.2 

3.7 

1.4 

19.8 

19059 + 1732 

19 05 58.4 

+ 17 32 50 

3.7 

1.6 

0.4 

3.8 

18575 — 0139 

18 57 33.3 

- 1 39 14 

16.1 

5.6 

1.6 

97.9 

19060 - 3759 

19 06 04.5 

-37 59 08 

1.1 

0.5 

0.3 

4.9 

18577 - 3707 

18 57 42.7 

-37 07 53 

0 . 4 : 

0.5 

4.1 

6 . 1 : 

19061 + 3032 

19 06 08.9 

+ 30 32 52 

3.8 

1.0 

0.4 

5.3 

18577 - 3701 

18 57 42.9 

-37 01 40 

4.8 

9.2 

17.8 

27 . 2 : 

19061 -0407 

19 06 09.1 

- 4 07 37 

9.5 

3.6 

0.9 

10.3 

18577 + 2609 

18 57 43.5 

+ 26 09 33 

5.4 

1.2 

0.4 

1.3 

19061 - 1226 

19 06 11.1 

-12 26 11 

15.3 

6.4 

0.9 

1.3 

18577 + 4133 

18 57 44.4 

+41 33 56 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

19062 + 0311 

19 06 16.3 

+ 3 11 13 

13.1 

5.7 

1.4 

61.1 

18577 + 0358 

18 57 46.5 

+ 3 58 52 

14.5 

106.4 

1 107.0 

1867.0 

19064 - 1507 

19 06 25.4 

-15 07 33 

20.5 

8.9 

1.4 

1.5 

18577 + 0945 

18 57 47.7 

+ 9 45 28 

6.8 

2.0 

0.9 

11.4 

19065 + 3904 

19 06 31.5 

+ 39 04 27 

27.6 

8.2 

1.4 

4.5 

18577 + 3453 

18 57 47.9 

+ 34 53 01 

2.8 

1.1 

0.3 

0.9 

19065 + 2405 

19 06 32.3 

+ 24 05 50 

7.8 

1.9 

0.4 

10.0 

18578 + 2244 

18 57 51.2 

+ 22 44 34 

22.3 

5.3 

1.1 

1.7 

19065 - 3925 

19 06 35.0 

-39 25 22 

12.5 

2.8 

0 . 4 : 

0.9 

18578 + 0450 

18 57 51.7 

+ 4 50 06 

14.3 

7.5 

11.0 

215.3 

19067 + 0811 

19 06 42.8 

+8 11 38 

24.6 

72.0 

39.0 

92.4 

18578 + 0345 

18 57 54.0 

+ 3 45 56 

8 . 5 : 

32 . 6 : 

635.3 

1717.0 

19067-2106 

19 06 47.8 

-21 06 20 

8.1 

1.9 

0.4 

0.9 

18581 + 3204 

18 58 08.4 

+ 32 04 28 

9.9 

2.2 

0.4 

1.2 

19069-5025 

19 06 58.9 

-50 25 28 

3.8 

0.9 

0.4 

0.9 

18583 - 3657 

18 58 18.5 

-36 57 02 

31.0 

57.0 

496.6 

717.7 

19069 + 1009 

19 06 59.8 

+ 10 09 33 

2.8 

0.7 

8.6 

97.1 

18585 — 0430 

18 58 30.6 

- 4 30 39 

3.5 

0.9 

1 . 1 : 

38.2 

19070+5051 

19 07 01.4 

+ 50 51 05 

0.3 

1.3 

6.4 

11.4 

18585 - 3728 

18 58 32.3 

-37 28 03 

0.8 

1.7 

2.9 

4.5 

19070 + 0454 

19 07 01.5 

+ 4 54 48 

6.0 

3.4 

1 . 2 : 

101.5 

18585 - 3701 

18 58 32.9 

-37 01 32 

111.1 

221.5 

608.2 

1206.0 

19070 + 1155 

19 07 05.9 

+ 11 55 48 

1.0 

0.8 

1.9 

21.3 

18585 + 1240 

18 58 35.3 

+ 12 40 26 

3.2 

0.9 

0.4 

5.5 

19071 +2934 

19 07 06.3 

+ 29 34 31 

26.1 

16.3 

3.0 

5.2 

18586 - 2246 

18 58 37.0 

-22 46 05 

5.1 

1.2 

0.3 

1.3 

19071 - 5707 

19 07 11.5 

-57 07 57 

0.5 

0.6 

8.4 

26.3 

18586 + 4036 

18 58 40.4 

+40 36 42 

15.6 

4.2 

0.6 

1.0 

19072 + 3431 

19 07 13.2 

+ 34 31 00 

0.4 

0.2 

0.4 

1.1 

18586 - 1249 

18 58 40.4 

-12 49 54 

52.4 

19.4 

4.0 

i .4 

19072 + 5220 

19 07 15 5 

+ 52 20 42 

2.3 

0.5 

0.4 

1.0 

18589 -0548 

18 58 58.4 

- 5 48 44 

10.9 

2.5 

0.9 

30.8 

19073 + 1100 

19 07 21.9 

+ 11 00 18 

2.1 

i.2 

10.3 

99.6 

18589 + 0815 

18 58 58.8 

+8 15 05 

13.3 

7.4 

1 . 9 : 

16.5 

19078 + 1058 

19 07 50.7 

+ 10 58 04 

14.3 

7.8 

3.6 

134.9 

18590-0123 

18 59 01.6 

- 1 23 27 

0.4 

2.6 

2.5 

56.7 

19078 + 0901 

19 07 51.7 

+ 9 01 11 

105 . 3 : 

1090.0 

7566 . 0 : 

36170.0 

18592 - 3821 

18 59 13.2 

-38 21 29 

3.7 

0.9 

0.4 

1.5 

19080 - 1509 

19 08 00.5 

-15 09 41 

19.7 

5.4 

0.9 

1.2 

18592 + 0108 

18 59 14.5 

+ 1 08 46 

114 . 5 : 

1023.0 

10150.0 

13920.0 

19081 + 3219 

19 08 07.3 

+ 32 19 42 

5.2 

1.5 

0.4 

3.5 

18593 + 0449 

18 59 18.9 

+ 4 49 13 

4.1 

2.6 

46.0 

170.2 

19086 + 0505 

19 08 37.7 

+ 5 05 43 

3.3 

0.7 

0.8 

69.8 

18593 — 0648 

18 59 19.8 

- 6 48 33 

3.8 

2.1 

0.5 

20.6 

19087 - 0932 

19 08 44.2 

- 9 32 36 

3.7 

1.0 

0.4 

2.7 

18593 +0744 

18 59 22.4 

+ 7 44 28 

3.7 

0.9 

7.3 

82.1 

19088 - 2022 

19 08 52.0 

-20 22 50 

4.0 

1.1 

0.3 

1. 1 

18593 +0408 

18 59 23.9 

+ 4 08 28 

44.7 

303.8 

2957.0 

4501.0 

19088 + 2154 

19 08 52.8 

+ 21 54 27 

11.8 

7.4 

1.1 

11.9 

18594 - 2957 

18 59 25.6 

-29 57 13 

4.2 

0.9 

0.3 

1.0 

19089 - 5034 

19 08 54.8 

-50 34 16 

1.2 

0.3 

0.4 

1.0 

18594 + 0204 

18 59 28.8 

+ 2 04 48 

1.4 

2.2 

4.4 

101.9 

19089 + 1542 

19 08 55.3 

+ 15 42 11 

23.4 

43.5 

29.7 

17.1 

18595 +0507 

18 59 30.9 

+ 5 07 08 

1.0 

2.0 

7.3 

124.4 

19092 + 1646 

19 09 15.2 

+ 16 46 28 

1.1 

13.1 

42.5 

32.7 

18595 + 4625 

18 59 31.8 

+46 25 01 

4.0 

1.1 

0.4 

1.0 

19092 - 1 147 

19 09 16.1 

-11 47 09 

3.5 

1.0 

0 . 5 : 

3.0 

18595 - 3947 

18 59 34.5 

-39 47 22 

1704.0 

812.3 

118.3 

35.5 

19093 - 3256 

19 09 20.9 

-32 56 06 

318.6 

209.7 

32.6 

10.0 


E-39 


ORIGINAL PAGE IS 
OF POOR QUALITY 



IRAS NAME 


19094 - 5922 
19097 + 3231 

19097 + 0847 

19098 + 6601 

19099 + 6711 

19101 - 2559 

19102 + 0647 
19102 + 0329 
19104 - 1047 
19104 - 1222 
19106 + 4109 

19106 - 1812 

19107 + 5646 
19107 + 0129 

19107 + 4945 

19108 + 0319 

19109 - 1856 
19111 + 1048 
19111 + 2555 
19111 -0535 
19111 + 3319 
19111 + 0212 
19113 + 1454 
19113 + 0232 

19113 + 0332 

19114 + 0002 
19114 - 2955 
19114-0939 
19116 - 1853 

19117 + 1107 

19118 + 1726 

19118 + 4653 

19119 + 1137 
19120 + 1103 
19120 + 3227 

19120 + 0917 

19121 + 1045 

19123 + 0409 
19124-0323 

19124 — 2520 

19125 + 6734 
19126 + 1434 

19126 - 0708 

19127 + 1717 

19128 + 2159 
19128 + 0227 
19130 + 0313 
19130 + 5737 
19132 + 1358 

19132 - 3336 

19133 + 4017 
19133 + 1825 

19133 - 1703 

19134 + 2131 
19134 + 3026 

19134 + 7348 

19135 +0931 

19136 + 6727 
19136 - 1139 
19137-0908 

19137 - 1923 
19137 + 2253 
19139 + 1113 
19140 - 6035 
19140 + 0507 

19142 + 2915 

19143 - 5032 
19145 + 0505 

19145 - 0757 

19146 + 3802 

19146 + 0959 

19147 + 2149 
19147 + 5004 

19147 - 1859 

19148 + 3102 
19151 + 1 152 
19153 + 1203 

19153 - 1927 
19154 + 3856 

19154 -0530 

19156 + 1906 

19157 + 0039 
19157 - 1626 

19157 - 1706 
19158+0141 

19158 + 3731 
19158-0141 

19159 + 5316 

19159 + 0059 

19160 + 0626 

19161 + 2343 

19161 - 1537 

19162 + 1526 
19162 + 1454 

19162 - 1600 

19163 + 5115 

19163 + 2745 

19164 + 0411 

19165 - 1907 

19165 + 7315 

19166 + 0318 
19166-3148 

19167 - 2101 

19167 + 0500 

19168 + 1856 

19168 + 0025 

19169 - 5845 

19170 + 2710 

9171 + 1645 
19172 - 3154 

9172 + 1706 
19172 + 1956 

9173 + 2256 
,9173 — 0643 
19174 + 2228 

9175 — 0807 

9176 — 1039 


RA ( 1950 ) DEC ’ 

12 ^m 

25 ^m 

60 m . m 

lOO^rn 

IRAS NAME 

RA ( 1950 ) DEC 

llixm 

25 ^tm 

19 09 27.1 

-59 22 47 

0.2 

0.2 

1.0 

3.9 

19176 - 1708 

19 17 38.5 

-17 08 20 

4.3 

1.1 

19 09 44.6 

+ 32 31 46 

14.8 

6.6 

0.9 

3.3 

19177 - 0708 

19 17 47.9 

- 7 08 22 

15.2 

9.1 

19 09 46.3 

+ 8 47 09 

18.9 

95.8 

774.1 

1449.0 

19178 - 3307 

19 17 50.6 

-33 07 49 

4.1 

1.2 

19 09 51.9 

+ 66 01 05 

41.6 

25.3 

4.3 

2.0 

19178 - 2620 

19 17 51.4 

-26 20 16 

79.0 

96.9 

19 09 58.7 

+ 67 11 38 

25.9 

10.1 

1.6 

1.1 : 

19178 + 0747 

19 17 51.8 

+ 7 47 37 

9.1 

4.4 

19 10 08.2 

-25 59 34 

4.4 

0.9 

0.3 

1.0 

19178 + 3714 

19 17 52.7 

+ 37 14 12 

0.5 

0.2 

19 10 12.6 

+ 6 47 50 

2.7 

0 . 6 : 

5.4 

59.9 

19178 - 0530 

19 17 53.0 

- 5 30 38 

3.5 

0.7 

19 10 16.8 

+ 3 29 25 

0 . 4 : 

13.9 

11.0 

62.8 

19178 - 1818 

19 17 53.4 

-18 18 01 

8.6 

3.8 

19 10 25.7 

-10 47 57 

9.9 

5.7 

0.9 

1.9 

19179 + 0907 

19 17 57.9 

+ 9 07 16 

4.9 

1.3 

19 10 27.8 

- 12 22 07 

7.0 

1.7 

0.3 

1.5 

19181 + 4852 

19 18 06.5 

+ 48 52 33 

3.6 

1.0 

19 10 39.4 

+ 41 09 08 

7.6 

1.8 

0.4 

3.8 

19181 + 1056 

19 18 08.8 

+ 10 56 10 

1.7 

2.8 

19 10 39.7 

-18 12 52 

13.7 

5.8 

0.9 

1.1 

19181 -0435 

19 18 09.4 

- 4 35 52 

10.4 

2.8 

19 10 43.9 

+ 56 46 23 

3.1 

0.7 

0.4 

1.0 

19181 + 1349 

19 18 09.8 

+ 13 49 46 

24.9 

175 . 3 : 

19 10 45.8 

+ 1 29 21 

4.4 

1.0 

0.5 

31.1 

19181 +4041 

19 18 10.2 

+ 40 41 29 

6.5 

1.7 

19 10 47.2 

+ 49 45 58 

0.8 

0 . 2 : 

0.4 

1.0 

19183 + 1419 

19 18 23.1 

+ 14 19 27 

1.5 

0.5 

19 10 52.3 

+3 19 49 

0.2 

1.5 

2.2 

47.8 

19184 + 3746 

19 18 24.1 

+ 37 46 53 

26.7 

1 A 

19 10 58.7 

- 18 56 54 

9.7 

4.9 

0.6 

0.9 

19185 + 0500 

19 18 35.6 

+ 5 00 59 

2.8 

0.7 

19 11 06.2 

+ 10 48 23 

250.0 

1395.0 

5913.0 

7486.0 

19187 - 1756 

19 18 45.6 

-17 56 36 

1.8 

0.4 

19 11 08.3 

+ 25 55 16 

42.1 

20.2 

5.3 

2.2 

19187+0943 

19 18 47.8 

+ 9 43 14 

5.7 

1.4 

19 11 08.4 

- 5 35 06 

16.4 

8.1 

1.3 

14.1 

19188 - 1603 

19 18 51.7 

-16 03 04 

136.6 

44.1 

19 11 08.5 

+ 33 19 34 

2.0 

0.7 

0.4 

1.2 

19188 + 1400 

19 18 51.8 

+ 14 00 24 

1.5 

6.1 

19 11 10.4 

+2 12 29 

0.4 

1.0 

5.3 

11.7 

19190-4433 

19 19 03.7 

44 33 17 

0.8 

0.2 

19 11 21.5 

+ 14 54 06 

0.7 

4.3 

7.1 

9.9 

19191 + 2757 

19 19 08.4 

+ 27 57 02 

5.6 

2.1 

19 11 23.3 

+ 2 32 16 

18.1 

4.9 

0.9 

33.0 

19192 - 3201 

19 19 12.8 

-32 01 57 

6.7 

1.8 

19 11 23.6 

+ 3 32 26 

0.2 

3.5 

4.7 

38.1 

19192 +0922 

19 19 13.1 

+ 9 22 07 

127.1 

155.0 

19 11 25.0 

+ 0 02 18 

31.3 

647.7 

515.8 

166.9 

19192 - 5020 

19 19 13.5 

-50 20 25 

0.6 

0.2 

19 11 26.0 

-29 55 05 

3.8 

0.8 

0.3 

0.9 

19192 + 1447 

19 19 16.9 

+ 14 47 11 

2.2 

1.3 

19 11 26.7 

- 9 39 11 

4.8 

1.7 

0 . 4 : 

1.6 

19193 + 5732 

19 19 21.2 

+ 57 32 59 

8.9 

2.3 

19 11 37.8 

-18 53 56 

8.7 

3.0 

0.4 

0.9 

19194-4206 

19 19 24.8 

-42 06 46 

0.2 

0.3 

19 11 47.3 

+ 11 07 13 

37 . 3 : 

303.3 

2607.0 

7876.0 

19194 + 1734 

19 19 28.2 

+ 17 34 14 

140.1 

65.6 

19 11 49.4 

+ 17 26 15 

0 . 5 : 

8.6 

5.9 

6.3 

19197 - 2909 

19 19 47.8 

-29 09 40 

4.2 

1.0 

19 11 49.9 

+46 53 45 

36.6 

15.7 

2.2 

1.0 

19198 + 3103 

19 19 49.5 

+ 31 03 17 

0.3 

0.2 

1.1 

19 11 57.3 

+ 11 37 31 

7.5 

1.3 

10.6 

58.6 

19198 - 1022 

19 19 50.1 

-10 22 44 

4.1 

19 12 00.4 

+ 11 03 59 

78.7 

640.2 

5338.0 

7876.0 

19198 +0006 

19 19 51.4 

+ 0 06 50 

0.6 

0.3 

19 12 00.5 

+ 32 27 45 

5.2 

1.4 

0.4 

5.8 

19200 + 2101 

19 20 00.9 

+ 21 01 10 

30.9 

50.0 

19 12 03.1 

+9 17 18 

13.9 

145.4 

740.6 

1511.0 

19200 + 1536 

19 20 01.5 

+ 15 36 00 

6.0 

10.7 

19 12 08.6 

+ 10 45 28 

7.2 

4.6 

5.1 

69.8 

19200 + 0430 

19 20 02.4 

+ 4 30 04 

2.1 

0.5 

19 12 21.8 

+ 4 09 13 

16.3 

7.6 

0.9 

37.5 

19200 + 1035 

19 20 03.2 

+ 10 35 07 

3.4 

6 . 0 : 

19 12 25.7 

- 3 23 26 

4.1 

1.3 

0.4 

11.1 

19200 — 0319 

19 20 05.7 

- 3 19 47 

18.6 

9.0 

19 12 27.7 

-25 20 46 

2.2 

0 . 5 : 

0.3 

0.9 

19203 + 0721 

19 20 20.6 

+ 7 21 03 

2.1 

1.4 

19 12 33.8 

+ 67 34 27 

21.2 

5.2 

0.8 

0.9 

19203 - 0729 

19 20 23.0 

- 7 29 52 

3.1 

0.8 

19 12 39.7 

+ 14 34 51 

5.4 

1.0 

1.8 

16.2 

19204 — 1048 

19 20 24.3 

-10 48 02 

0.5 

ft 3 

19 12 40.5 

- 7 08 14 

1575.0 

669.0 

111.3 

35.2 

19204 + 0124 

19 20 24.8 

+ 1 24 56 

13.8 

34.8 

19 12 45.5 

+ 17 17 25 

12.1 

18.8 

8.3 

7.2 

19204+6537 

19 20 25.0 

+ 65 37 06 

0.6 

ft 2 

19 12 48.6 

+ 21 59 12 

39.9 

22.9 

3.1 

3.7 

19204 - 4042 

19 20 25.7 

-40 42 51 

0.8 

0.3 : 

19 12 50.0 

+ 2 27 40 

6.7 

4.0 

0.8 

20.7 

19206 — 0241 

19 20 36.9 

- 2 41 23 

35.1 

19.2 

19 13 00.5 

+ 3 13 28 

5.1 

1.4 

0 . 7 : 

26.5 

19207 + 1410 

19 20 44.6 

+ 14 10 50 

93.0 

523.8 

19 13 01.5 

+ 57 37 02 

5.2 

1.2 

0.4 

1.0 

19207 - 4349 

19 20 47.2 

-43 49 14 

7.9 

1.8 

19 13 12.6 

+ 13 58 29 

2,5 

15.4 

9.2 

64.0 

19208 + 0133 

19 20 48.5 

+ 1 33 57 

12.9 

4.9 

19 13 16.8 

-33 36 41 

77,3 

26.2 

5.3 

4.4 

19208 — 1113 

19 20 51.2 

-11 13 45 

15.7 

9.2 

19 13 18.3 

+ 40 17 36 

6.3 

2.3 

0.4 

1.0 

19210 + 0032 

19 21 01.2 

+ 0 32 04 

5.9 

2.6 

19 13 20.6 

+ 18 25 35 

8.6 

2.2 

0 . 6 : 

8.0 

19212 + 2102 

19 21 15.2 

+ 21 02 07 

0.4 

2.6 

19 13 21.0 

-17 03 40 

40.4 

14.3 

3.9 

2.7 

19213 - 51 1 1 

19 21 18.6 

-51 11 58 

5.1 

1.3 

19 13 26.6 

+ 21 31 13 

5.0 

15.6 

8.4 

3.8 

19213 + 1424 

19 21 22.3 

+ 14 24 58 

424.2 

4344.0 

19 13 28.4 

+ 30 26 14 

11.8 

3.0 

0.5 

1 . 3 : 

19213 - 0931 

19 21 23.1 

- 9 31 15 

6.7 

1.8 

19 13 28.9 

+ 73 48 17 

6.0 

1.5 

0.5 

1.3 

19216 + 3307 

19 21 40.8 

+ 33 07 20 

0.5 

0.2 

19 13 30.6 

+ 9 31 32 

233.7 

199.2 

33.2 

82.4 

19219 + 0947 

19 21 59.1 

+ 9 47 58 

15.5 

94.1 

19 13 40.3 

+ 67 27 08 

21.3 

9.2 

1.6 

1 . 3 : 

19222 - 0856 

19 22 15.0 

- 8 56 55 

7.8 

3.6 

19 13 40.3 

- 11 39 32 

3.2 

0.8 

0.3 

1.1 

19223 - 1332 

19 22 19.7 

- 13 32 17 

9.9 

2.3 

19 13 43.9 

- 9 08 01 

0.3 

3.9 

3.0 

1.6 

19224 + 0732 

19 22 24.5 

+ 7 32 50 

29.7 

16.8 

19 13 44.2 

-19 23 55 

22.1 

7.1 

1.0 

1.6 

19224 + 1739 

19 22 26.9 

+ 17 39 17 

3.6 

0.7 

19 13 47.3 

+ 22 53 49 

20.3 

9.9 

2.1 

2.7 

19224 - 2403 

39 22 27.9 

-24 03 45 

6.5 

1.5 

19 13 57.2 

+ 11 13 47 

11.6 

54.7 

632.3 

1286.0 

19224 + 2824 

19 22 28.4 

+ 28 24 52 

4.6 

2.3 

19 14 00.6 

-60 35 27 

0.3 

0 . 4 : 

2.2 

8.2 

19225 + 3013 

19 22 30.4 

+ 30 13 33 

1.0 

2.5 

19 14 02.8 

+ 5 07 38 

1.1 

1.4 

1.7 

28.0 

19225 - 1359 

19 22 32.2 

-13 59 48 

6.0 

1.1 

19 14 15.2 

+ 29 15 09 

14.6 

8.4 

1.5 

1.6 

19226 + 1150 

19 22 36.3 

+ 11 50 27 

1.5 

0 . 4 : 

19 14 23.3 

-50 32 19 

111.1 

64.5 

10.2 

4.7 

19226 + 2122 

19 22 39.1 

+ 21 22 18 

7.5 

3.9 

19 14 30.6 

+ 5 05 12 

0.7 

0.2 

0.5 

3 . 6 : 

19229 + 0300 

19 22 58.5 

+ 3 00 49 

4.2 

0.9 

19 14 31.9 

- 7 57 03 

3.5 

0.9 

0.4 

1.8 

19231 + 3555 

19 23 10.5 

+ 35 55 41 

112.1 

90.3 

19 14 37.8 

+ 38 02 35 

10.9 

2.5 

0.6 

1.0 

19232-0906 

19 23 12.7 

- 9 06 51 

2.9 

0.9 

19 14 39.6 

+ 9 59 18 

15.4 

7.3 

2 . 9 : 

o 4.3 

19232 + 5008 

19 23 14.3 

+ 50 08 30 

564.8 

191.0 

19 14 45.4 

+ 21 49 24 

27.6 

8.0 

2.6 

3.3 

19232 - 0718 

19 23 16.5 

- 7 18 30 

3.4 

0.9 

19 14 45 5 

+ 50 04 08 

13.7 

7.5 

1.0 

1.0 

19232 + 1941 

19 23 16.6 

+ 19 41 51 

3.1 

0.7 

19 14 47.0 

-18 59 36 

7.2 

4.2 

0.4 

0.9 

19233 - 2152 

19 23 19.8 

-21 52 41 

3.7 

0.8 

19 14 48.0 

+ 31 02 55 

9.5 

2.2 

0.4 

4.7 

19233 + 7627 

19 23 22.7 

+ 76 27 46 

66.4 

19.4 

19 15 09.3 

+ 11 52 21 

7.9 

5 . 9 : 

93.0 

1087.0 

19234 + 1627 

19 23 25.6 

+ 16 27 03 

1.6 

7.5 

19 15 22.4 

+ 12 03 51 

19.7 

11.0 

7.9 

81.7 

19234 - 2120 

19 23 29.4 

-21 20 50 

2.1 

0 . 5 : 

19 15 23.9 

-19 27 12 

10.6 

2.8 

0.4 

1.0 

19235 + 0806 

19 23 30.5 

+ 8 06 06 

4.7 

1.6 

19 15 26.5 

+ 38 56 14 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

19235 + 0324 

19 23 31.9 

+ 3 24 54 

28.1 

16.6 

19 15 27.1 

- 5 30 56 

2.9 

0.7 

0.3 

2.3 

19236 + 1647 

19 23 37.7 

+ 16 47 25 

0.9 

8.0 

19 15 41.3 

+ 19 06 47 

0.2 

0.3 

6.8 

20.4 

19236 + 2123 

19 23 41.8 

+ 21 23 33 

5.2 

2.0 

19 15 46.4 

+ 0 39 05 

4.2 

1.3 

0.4 

16.4 

19237 + 6854 

19 23 42.9 

+ 68 54 55 

6.1 

1.5 

19 15 46.9 

-16 26 16 

4.6 

1.3 

0.3 

1.1 

19238 + 2106 

19 23 49.0 

+ 21 06 25 

1.6 

2.2 

19 15 47.4 

-17 06 32 

135.6 

88.9 

14.5 

4.1 

19238 + 6533 

19 23 49.5 

+ 65 33 13 

10.0 

3.6 

19 15 48.7 

+ 1 41 27 

5.0 

29.4 

40.3 

17.9 

19239 + 0014 

19 23 57.3 

+ 0 14 13 

2.9 

0.7 

19 15 48.9 

+ 37 31 05 

3.9 

1.0 

0.4 

4.5 

19240 + 1634 

19 24 03.8 

+ 16 34 26 

23.3 

12.0 

19 15 49.5 

- 1 41 19 

0.5 

1.5 

13.8 

9.8 

19241 - 1836 

19 24 09.1 

-18 36 56 

11.5 

4.9 

19 15 57.4 

+ 53 16 36 

9.9 

2.3 

0 . 4 : 

1.0 

19241 + 3605 

19 24 10.4 

+ 36 05 08 

8.8 

2.3 

19 15 59.8 

+ 0 59 33 

4.6 

1.3 

0.4 

12.3 

19242 + 1947 

19 24 16.8 

+ 19 47 22 

6.2 

1 . 8 : 

19 16 02.8 

+ 6 26 51 

0.3 

2.5 

44.2 

76.0 

19242 - 0020 

19 24 17.4 

- 0 20 48 

10.2 

5.6 

19 16 08.6 

+ 23 43 55 

112.3 

137.2 

30.7 

7.9 

19243 + 3612 

19 24 19.1 

+ 36 12 54 

0.2 

1.0 

19 16 09.3 

-15 37 40 

4.5 

1.0 

0.3 

1.0 

19243 + 7135 

19 24 19.7 

+ 71 35 13 

48.5 

21.7 

19 16 14.4 

+ 15 26 56 

7.7 

1.9 

0.8 

13.7 

19244 + 1115 

19 24 26.3 

+ 11 15 09 

1346.0 

2314.0 

19 16 17.5 

+ 14 54 17 

1.1 

0.4 

1.5 

15.7 

19245 - 4140 

19 24 30.0 

-41 40 40 

0.4 

0.5 

19 16 17.8 

-16 00 05 

30.1 

7.8 

3.6 

6.0 

19245 + 2347 

19 24 34.0 

+ 23 47 44 

0.5 

0.8 

19 16 18.2 

+ 51 15 15 

3.1 

0.8 

ft 4 

3.9 

19247 - 1722 

19 24 47.5 

-17 22 07 

89.7 

51.1 

19 16 18.7 

+ 27 45 29 

0.3 

0.5 

0.4 

2.0 

19248 + 0658 

19 24 48.5 

+ 6 58 03 

94.1 

39.5 

19 16 24.6 

+4 11 59 

15.4 

8.5 

1.7 

18.8 

19248 + 1122 

19 24 52.9 

+ 11 22 55 

28.4 

17.1 

19 16 30.2 

— 19 07 00 

1.7 

0.6 

0.3 

1.3 

19249 + 2329 

19 24 54.7 

+ 23 29 48 

13.6 

4.3 

19 16 31.9 

+ 73 15 46 

9.1 

2.2 

0.4 

1.0 

19250 + 0156 

19 25 04.5 

+ 1 57 00 

14.2 

6.3 

19 16 36.8 

+ 3 18 28 

6.3 

2.1 

0.5 

19.7 

19252 + 1811 

19 25 13.2 

+ 18 11 35 

2.8 

0.7 

19 16 40.2 

-31 48 31 

14.8 

5.7 

0.8 

1.0 

19254 + 1631 

19 25 26.4 

+ 16 31 12 

16.6 

44 . 6 : 

19 16 44.7 

-21 01 12 

31.0 

13.7 

3.2 

2.3 

19257 + 1 140 

19 25 44.8 

+ 11 40 47 

7.0 

1.8 

19 16 47.2 

+ 5 00 33 

3.8 

1.1 

0.7 

14.8 

19257 + 0525 

19 25 46.5 

+ 5 25 40 

3.6 

0.9 

19 16 50.6 

+ 18 56 47 

0.7 

4.8 

3.1 

9.2 

19258 + 3750 

19 25 51.2 

+ 37 50 16 

0.5 

0 . 2 : 

19 16 51.9 

+ 0 25 21 

9.3 

4.2 

0.9 

10.4 

19258 + 6227 

19 25 52.7 

+ 62 27 22 

2.5 

0.6 

19 16 57.0 

-58 45 52 

0 . 3 : 

0.3 

0.6 

4.5 

19258 + 1213 

19 25 53.8 

+ 12 13 21 

0.5 

5.7 

19 17 03.8 

+ 27 10 03 

6.7 

1.7 

0.4 

2.1 

19260 + 0931 

19 26 04.5 

+ 9 31 35 

4.4 

1.0 

19 17 11.3 

+ 16 45 32 

3.8 

1.1 

1.4 

19.0 

19263 + 0444 

19 26 19.3 

+ 4 44 24 

10.2 

4.8 

19 17 13.3 

— 3 1 54 42 

5.7 

1.3 

0.3 

0.9 

19265 +0756 

19 26 31.6 

+ 7 56 07 

1.4 

0.4 

19 17 16.5 

+ 17 06 37 

16.6 

7.5 

1.3 

17.7 

19266 + 2433 

19 26 36.7 

+ 24 33 39 

28.9 

7.0 

19 17 17.4 

+ 19 56 02 

4.8 

7.0 

2.4 

6.7 

19266 - 0708 

19 26 40.0 

- 7 08 54 

1.4 

0 . 5 : 

19 17 21.4 

+ 22 56 56 

16.1 

4.3 

1.3 

15.0 

19267 + 0345 

19 26 42.7 

+ 3 45 26 

44.7 

29.4 

19 17 22.3 

— 6 43 17 

4.7 

1.1 : 

0.3 

10.3 

19267 + 1031 

19 26 42.7 

+ 10 31 34 

3.3 

0.8 

19 17 24.4 

+ 22 28 37 

34.1 

9.2 

1.7 

3 . 7 : 

19267 + 0008 

19 26 44.0 

+ 0 08 30 

2.3 

0.5 

19 17 35 0 

- 8 07 53 

384.3 

193.0 

47.5 

15.1 

19267 — 2705 

19 26 47.7 

-27 05 24 

3.0 

0.7 

19 17 38.4 

-10 39 18 

19.5 

5.0 

0.8 

1.1 

19267 - 1615 

19 26 47.9 

-16 15 14 

16.1 

8.6 


60(j.m 


0.4 

1.4 
0.3 

23.9 
0.6 
0.4 
0.3 
0.6 

7.7 
0.4 

3.6 
0.6 

3185.0 
0.4 

7.2 

1.8 
0.4 
0.3 
0.6 
8.0 

71 . 6 : 

0.4 

0.5 

0.8 

41.0 
0.4 
6.0 
0 . 4 : 
0.9 

11.8 

0.3 

0.4 

0.3 

0.4 

16.1 : 

5.2 
0.4 

3.4 

1.5 
0.7 
0.4 
0.3 

12.9 
0.3 
0.4 

3.3 

4930.0 
0.4 
0.8 
1.1 
0.5 

1.7 
0.4 

4.8 
0 . 4 : 
0.4 

42.2 
0.7 
0.4 

2.3 

6.4 
0.3 
0.4 
1.2 
0.3 
6.2 
1.0 
0.4 

12.9 
0.4 

17.9 
0.4 
1.1 
0.3 

4.7 

15.3 
0.3 
0.4 

2.5 
8.0 
0.8 
0 . 3 : 

1.5 
0.7 
0.4 

4.5 
0.6 
0.5 
0.7 
0.9 
0.4 

3.1 
717.7 

1.6 
0.4 

9.1 

6.2 

3.8 
0.8 
1.0 

5.1 
36 . 0 : 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

7.9 
0.4 
0.7 
0.4 

1.1 
0.4 
3.6 
0.4 
0.4 
0.3 
1.2 


E-40 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

I 2 n«n 

25 ^m 

60 fim 

lOO^m 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12 j^m 

25 ^m 

60 fim 

100/ J.m 

19268 + 1754 

19 26 49.5 

+ 17 54 54 

13.6: 

78.0: 

715.1 

1376.0 

19374 + 2359 

19 37 28.7 

+ 23 59 27 

23.6 

98.1 

70.6 

766.8 

19269 + 2309 

19 26 55.0 

+ 23 09 49 

4.8 

1.9 

0.5 

5.3 

19375 + 2154 

19 37 35.6 

+ 21 54 35 

5.2 

1.5 

1.2: 

36.4 

19271 + 0427 

19 27 06.7 

+ 4 27 08 

17.5 

9.6 

1.3 

1.4 

19376- 7722 

19 37 36.6 

-77 22 24 

6.5 

2.7 

0.4: 

1.0 

19271 - j - 1504 

19 27 09.0 

+ 15 04 51 

4.0 

0.9 

5.7 

583 

19377 + 4307 

19 37 46.0 

+ 43 07 31 

6.8 

3.0 

0.6 

6.4 

19272 — 1929 

19 27 14.1 

- 19 29 28 

14.1 

7.9 

1.4 

0.9 

19378 + 4242 

19 37 48.6 

+42 42 10 

0.3 

0.2 

0.4 

9.2 

19272 + 4556 

19 27 17.8 

+45 56 20 

22.4 

6.5 

2.2 

1.6 

19378 - 1624 

19 37 51.4 

-16 24 37 

3.5 

0.9 

0.3 

0.9 

19275 — 7439 

19 27 30.9 

-74 39 26 

0.2 

1.9 

1.7 

1.1 

19378 + 1753 

19 37 51.6 

+ 17 53 49 

4.0 

0.8 

0.5 

26.9 

19276 — 0056 

19 27 39.8 

- 0 56 31 

53.1 

22.5 

5.1 

1.4 

19378 - 2902 

19 37 52.4 

-29 02 31 

7.7 

4.5 

0.7 

1.2: 

19276 4 0247 

19 27 40.0 

+ 2 47 55 

12.2 

3.0 

0.6 

1.5 

19381 + 3315 

19 38 06.9 

+ 33 15 23 

47.4 

18.5 

3.7 

2.9 

19277 4 2236 

19 27 44.6 

+ 22 36 05 

3.9 

1.6 

18.3 

33.8 

19382 + 0222 

19 38 15.9 

+ 2 22 26 

3.8 

1.2 

0.4 

1.4 

19279 41117 

19 27 56.7 

+ 11 17 13 

2.7 

1.0 

0.7 

28 7 

19383 + 0948 

19 38 19.9 

+ 9 48 49 

3.0 

1.0 

0.4 

2.5 

19279 4 1441 

19 27 59.4 

+ 14 41 01 

0.3 

3.8 

2.4 

84.5 

19384 + 4346 

19 38 27.0 

+43 46 51 

31.2 

13.2 

1.7 

2.0 

19280 — 0253 

19 28 02.5 

- 2 53 43 

27.9 

7.4 

1.2 

1.7 

19384 - 0402 

19 38 29.8 

- 4 02 12 

22.7 

6.0 

1.1 

1.3 

19280 4 1811 

19 28 04.4 

+ 18 11 56 

3.1 

4.2: 

718.1 

2275.0 

19385 - 7045 

19 38 30.8 

-70 45 02 

0.6 

0.8 

6.8 

17.5 

19282 4 0332 

19 28 15.2 

+ 3 32 43 

3.5 

1.0 

0.4 

1.7 

19386+ 1513 

19 38 39.0 

+ 15 13 16 

38.2 

33.5 

4.4 

278 

19283 4 1944 

19 28 18.1 

+ 19 44 19 

88.5 

178.8 

88.3 

31.5 

19386+ 1837 

19 38 41.3 

+ 18 37 48 

2.4 

1.2 

0.6: 

28.9 

19285 4 2257 

19 28 30.8 

+ 22 57 00 

1.1 

0.3 

0.6 

5.9 

19387 + 1527 

19 38 46.1 

+ 15 27 12 

6.5 

7.7 

1.4 

2.6 

19285 4 4853 

19 28 33.9 

+ 48 53 45 

22.7 

10.3 

2.1 

2.0 

19388 + 1721 

19 38 48.3 

+ 17 21 35 

5.1 

0.2 

0.4 

2.4 

19285 4 0154 

19 28 34.3 

+ 1 54 20 

2.9 

0.6 

0.4 

1.5 

19388 + 2855 

19 38 53.9 

+ 28 55 49 

15.0 

7.7 

1.5 

5.2 

19286 4 1836 

19 28 37.1 

+ 18 36 34 

4.5 

1.1 

4.8 

284.8 

19390 + 3229 

19 39 01.7 

+ 32 30 00 

15.8 

4.1 

3.4 

4.3 

19286 4 2751 

19 28 41.9 

+ 27 51 11 

39.8 

10.0 

1.3 

2.5 

19390 + 4257 

19 39 04.0 

+ 42 57 36 

11.4 

3.0 

0.5 

6.1 

19287 4 4602 

19 28 42.7 

+46 02 25 

77.7 

34.4 

4.4 

1.0: 

19391 + 3636 

19 39 09.9 

+ 36 36 25 

18.6 

8.8 

1.5 

1.8 

19287 - 1054 

19 28 47.2 

-10 54 11 

7.1 

2.5 

1.0 

1.5 

19393 + 1738 

19 39 19.2 

+ 17 38 10 

1.1 

12.6 

4.8 

2.0 

19288 - 3419 

19 28 50.1 

-34 19 27 

0.4: 

0.6 

0.3 

0.9 

19393 _ 5846 

19 39 20.9 

-58 46 30 

1.0 

3.5 

17.8 

33.6 

19288 4 2923 

19 28 51.4 

+ 29 23 34 

40.4 

57.0 

13.5 

7.0 

19394 + 4840 

19 39 25.9 

+ 48 40 26 

27.6 

20.3 

1.9 

1.0 

19289 4 0956 

19 28 54.3 

+ 9 56 57 

0.7 

10.5 

11.9 

3.6: 

19396+ 1637 

19 39 41.2 

+ 16 37 32 

119.1 

82.6 

9.2 

14.7 

19290 4 2324 

19 29 03.3 

+ 23 24 09 

13.7 

5.3 

0.9 

5.2 

19397 + 3041 

19 39 42.4 

+ 30 41 22 

3.7 

0.9 

0.4 

4.0 

19291 - 3351 

19 29 07.1 

-33 51 51 

5.4 

1.5 

0.5 

1.1 

19398 + 1657 

19 39 52.2 

+ 16 57 50 

0.2 

0.2 

1.2 

2.4 

19291 4 5031 

19 29 10.9 

+ 50 31 02 

8.3 

4.3 

0.6 

1.0 

19398 + 0134 

19 39 52.4 

+ 1 34 08 

3.5 

0.9 

0.4 

3.2 

19292 - 3058 

19 29 17.6 

-30 58 38 

21.3 

5.1 

0.8 

1.6 

19398 + 4002 

19 39 53.3 

+40 02 35 

4.9 

1.8 

0.5: 

2.1 

19294 4 1836 

19 29 29.8 

+ 18 36 07 

11.7 

50.0: 

765.3 : 

2136.0 

19399- 1026 

19 39 55.2 

-10 26 34 

0.3 

0.5 

5.5 

17.6 

19296 4 4331 

19 29 38.0 

+43 31 45 

104.2 

58.6 

9.7 

3.9 

19399 + 4712 

19 39 59.4 

+47 12 33 

4.1 

1.1 

0.4 

ft 9 

19298 -0427 

19 29 51.3 

- 4 27 49 

14.2 

7.9 

1.4 

1.4 

19400 + 2422 

19 40 01.6 

+ 24 22 55 

0.9 

0.4: 

3.3 

44.3 

19298 4 3145 

19 29 52.2 

+ 31 45 33 

13.1 

6.4 

0.6 

8.5 

19400+ 1502 

19 40 02.2 

+ 15 02 02 

0.7 

6.0 

3.4 

2.7 

19298 - 3028 

19 29 53.0 

-30 28 17 

3.4 

0.7 

0.3 

1.0 

19400 + 2631 

19 40 03.6 

+ 26 31 38 

4.1 

1.8 

14.8: 

43.9: 

19299 4 5011 

19 29 59.8 

+ 50 11 55 

4.0 

0.9 

0.4 

1.2 

19401 + 4205 

19 40 07.0 

+42 05 26 

16.4 

7.7 

1.4 

1.5 

19301 4 0954 

19 30 06.0 

+ 9 54 29 

4.0 

1.1 

0.4 

19.4 

19404 + 5024 

19 40 27.5 

+ 50 24 05 

0.7 

0.2 

ft 4 

1.2 

19304— 1643 

19 30 27.9 

-16 43 08 

4.8 

1.2 

0.4 

0.9 

19409 + 2324 

19 40 57.2 

+ 23 24 34 

7.3 

3.5 

3.1 

35.9 

19305 4 0557 

19 30 31.6 

+ 5 57 50 

1.8 

0.4 

0.4 

9.1 

19409 + 5520 

19 40 57.7 

+ 55 20 36 

37.9 

10.5 

1.6 

0.9 

19306 4 1407 

19 30 36.9 

+ 14 07 05 

3.6 

58.6 

31.5 

9.8: 

19411 - 1416 

19 41 08.1 

-14 16 27 

1.5 

16.9 

19.2 

12.0 

19306 4 0455 

19 30 37.6 

+ 4 55 10 

40.3 

20.6 

4.1 

1.6 

19412 + 0337 

19 41 15.3 

+ 3 37 15 

132.7 

77.5 

13.4 

5.1 

19307 4 1338 

19 30 42.9 

+ 13 38 09 

83.1 

65.3 

8.6 

25.3 

19413 - 1147 

19 41 20.2 

- 1 1 47 23 

3.2 

0.8 

0.3 

4.3 

19308 4 0609 

19 30 53.4 

+ 6 09 11 

20.8 

11.1 

1.8 

9.2 

19416 + 3422 

19 41 40.8 

+ 34 22 09 

54.6 

17.5 

2.9 

10.5 

19309 - 6252 

19 30 55.0 

-62 52 08 

64.1 

24.9 

4.8 

2.0 

19417 + 2304 

19 41 44.7 

+ 23 04 25 

7.9 

2.6 

2.8 

35.7 

19310 4 2252 

19 31 01.2 

+ 22 52 01 

0.3: 

1.3 

2.5 

9.5 

19417 + 1409 

19 41 45.1 

+ 14 09 47 

4.0 

1.1 

0.4 

2.5 

19311 4 0339 

19 31 06.9 

+ 3 39 09 

0.5 

0.3 

0.4 

1.8 

19418 + 2700 

19 41 52.4 

+ 27 00 49 

3.8 

0.9 

0.8 

42.6 

19311 — 2245 

19 31 07.7 

-22 45 21 

14.9 

7.2 

1.4 

1.4 

19419 + 2319 

19 41 57.9 

+ 23 19 28 

2.8 

2.6: 

36.0 

621.0 

19311 4 3643 

19 31 07.8 

+ 36 43 54 

9.5 

3.5 

0.6 

1.4 

19419+ 1436 

19 41 59.4 

+ 14 36 16 

10.7 

5.9 

0.7 

2.2 

19311 4 2332 

19 31 10.3 

+ 23 32 43 

31.6 

13.8 

2.9 

7.0 

19420 + 2738 

19 42 00.3 

+ 27 38 51 

7.4 

3.7 

1.2 

37.1 

19312 44319 

19 31 12.3 

+43 19 22 

3.0 

0.7 

0.4 

3.6 

19420+5545 

19 42 01.5 

+ 55 45 31 

4.3 

1.2 

ft 4 

1.0 

19312 4 0521 

19 31 17.4 

+ 5 21 20 

59.5 

15.3 

3.4 

1.7: 

19420 + 4139 

19 42 05.3 

+41 39 08 

7.4 

2.0 

0.5 

3.3 

19314 4 7052 

19 31 25.1 

+ 70 52 51 

4.2 

1.0 

0.4 

5.1 

19421 - 1455 

19 42 07.4 

-14 55 10 

0.8 

0.3 

1.9 

11.4 

19314- 1629 

19 31 27.1 

-16 29 06 

56.7 

18.7 

5.5 

5.6 

19421 - 1041 

19 42 08.8 

-10 41 41 

6.7 

1.6 

0.4 

1.2 

19314 4 6301 

19 31 27.7 

+63 01 06 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

19422 + 4839 

19 42 12.4 

+ 48 39 22 

6.4 

2.2 

0.4: 

0.9 

19315 4 4334 

19 31 30.4 

+43 34 36 

3.0 

0.8 

0.4 

1.0 

19422+ 1306 

19 42 15.2 

+ 13 06 27 

3.5 

0.9 

ft 4 

8.8 

19315 -4812 

19 31 30.5 

-48 12 37 

4.7 

1.2 

0.4 

1.0 

19422 + 3506 

19 42 15.5 

+ 35 06 51 

202.9 

172.3 

28.0 

6.7 

19315 4 5848 

19 31 33.0 

+ 58 48 47 

7.6 

3.5 

0.3 

1.0 

19422 - 1450 

19 42 16.1 

-14 50 41 

0.2 

0.3 

3.3 

11.4 

19315-2358 

19 31 33.0 

-23 58 09 

4.2 

1.0 

0.3 

1.1 

19422+ 1827 

19 42 17.8 

+ 18 27 59 

7.1 

1.9 

0.4 

19.6 

19315 4 1645 

19 31 34.5 

+ 16 45 03 

2.7 

0.7 

4.2 

55.9 

19424 + 5056 

19 42 24.1 

+ 50 56 45 

2.7 

0.7 

0.4 

1.0 

193164 1139 

19 31 36.6 

+ 11 39 26 

6.4 

3.6 

0.5 

3.0 

19424+ 3713 

19 42 28.8 

+ 37 13 58 

3.5 

0.7 

0.4 

17.2 

19316 4 0716 

19 31 39.4 

+7 16 12 

8.6 

2.0 

0.4 

1.6 

19425 + 4939 

19 42 33.9 

+ 49 39 44 

0.8 

0.2: 

0.3: 

1.4 

19316 4 2425 

19 31 40.5 

+ 24 25 48 

0.2 

0.8 

1.2 

6.8 

19426 + 5559 

19 42 36.3 

+ 55 59 18 

0.5 

0.6 

5.7 

15.4 

19319 4 3001 

19 31 56.0 

+ 30 01 48 

5.5 

2.3 

0.6 

2.8 

19427 + 3034 

19 42 44.8 

+ 30 34 56 

14.0 

8.9 

1.4 

5.2 

19320 4 0534 

19 32 05.8 

+5 34 25 

0.5 

4.9 

1.4 

2.0: 

19427 + 3417 

19 42 45.6 

+ 34 17 31 

23.4 

6.0 

1.2 

4.7: 

19321 4 2757 

19 32 08.6 

+ 27 57 28 

325.0 

170.2 

38.7 

13.2 

19430 + 0739 

19 43 02.2 

+ 7 39 45 

13.6 

5.2 

0.8 

2.9 

19321 4 2514 

19 32 09.1 

+ 25 14 30 

4.4 

1.2 

0.6 

5.9 

19431 +4035 

19 43 06.9 

+ 40 35 40 

13.0 

3.4 

1.4 

12.4 

19323 4 0702 

19 32 18.0 

+ 7 02 09 

3.6 

0.9 

0.4 

8.1 

19431 + 5813 

19 43 11.3 

+ 58 13 52 

10.7 

3.9 

0.8 

1.0 

19323 4 4909 

19 32 18.8 

+49 09 06 

26.0 

6.9 

1.0 

1.1 

19431 + 2112 

19 43 12.0 

+ 21 12 44 

2.0: 

13.5 

7.6 

42.5 

19323 - 1040 

19 32 22.4 

-10 40 17 

4.3 

1.0 

0.4 

1.2 

19432 + 2349 

19 43 16.5 

+ 23 49 11 

0.6 

0.8 

2.9 

32.1 

19323 4 6002 

19 32 23.2 

+60 02 55 

4.1 

1.0 

0.4 

1.1 

19433 + 2751 

19 43 23.2 

+ 27 51 33 

0.6 

0.4 

0.7 

58.9 

19325 4 6933 

19 32 31.6 

+69 33 33 

3.3 

0.7 

0.4 

3.9 

19434 + 4500 

19 43 25.0 

+ 45 00 28 

2.9 

0.7 

0.4 

1.8 

19325 4 2346 

19 32 35.2 

+ 23 46 43 

44.0 

32.5 

7.4: 

9.8 

19434- 1953 

19 43 25.6 

-19 53 05 

4.7 

1.2 

0.3 

0.9 

19326 4 0158 

19 32 40.7 

+ 1 58 42 

8.7 

5.4 

1.0 

1.3 

19434 + 5024 

19 43 27.9 

+ 50 24 11 

4.9 

39.2 

46.4 

20.7 

19327 4 3024 

19 32 47.2 

+ 30 24 18 

89.4 

234.5 

161.3 

68.9 

19435 + 3121 

19 43 30.4 

+ 31 21 04 

7.4 

3.5 

0.9 

5.5 

19328 4 3039 

19 32 50.3 

+ 30 39 29 

55.2 

22.2 

3.2 

12.1 

19435 - 1816 

19 43 32.0 

-18 16 31 

4.1 

1.6 

0.4: 

0.9 

19328 4 0035 

19 32 51.8 

+ 0 35 58 

43.1 

22.4 

3.8 

3.3 

19436 + 2026 

19 43 39.4 

+ 20 26 38 

6.1 

3.0 

0.4 

27.9 

19329 4 1853 

19 32 54.8 

+ 18 53 39 

4.1 

1.0 

1.3 

38.6 

19436- 1619 

19 43 40.9 

-16 19 58 

3.6 

0.9 

0.3 

0.9 

19330 4 3341 

19 33 03.1 

+ 33 41 03 

11.6 

3.0 

0.5 

2.0 

I9437 + 3008 

19 43 44.0 

+ 30 08 00 

9.4 

2.7 

0.5 

6.0 

19334-0529 

19 33 27.8 

- 5 29 15 

8.9 

4.9 

0.6 

1.0 

19437 - 1104 

19 43 44.0 

-11 04 21 

0.5 

0.5 

0. 4 

1.9 

19334 - 0033 

19 33 29.1 

- 0 33 35 

24.4 

10.5 

2.3 

1.3 

19437+0134 

19 43 45.3 

+ 1 34 04 

23.2 

8.5 

1.7 

1.3 

19335 4 2213 

19 33 32.4 

+22 13 23 

5.5 

1.8 

2.3 

39.9 

19437 + 4224 

19 43 46.6 

+ 42 24 53 

4.0 

1.1 

0.4 

4.4 

19338 4 2448 

19 33 49.3 

+ 24 48 08 

1.0 

9.4 

5.1 

5.4 

19438 + 1029 

19 43 53.2 

+ 10 29 26 

76.6 

20.0 

2.8 

6.8 

19340- 1016 

19 34 05.7 

-10 16 15 

3.0 

0.7 

0.4 

1.0 

19439 + 5543 

19 43 54.7 

+ 55 43 33 

3.9 

1.0 

0.4 

1.0 

19342 - 0708 

19 34 14.4 

- 7 08 16 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

19440 + 2251 

19 44 00.4 

+ 22 52 00 

15.7 

27.9 

11.4 

34.7 

19342 4 2333 

19 34 15.0 

+23 33 03 

0.2 

2.9 

4.6 

53.2 

19441 - 1216 

19 44 07.0 

-12 16 19 

6.2 

1.5 

0.3 

5.4 

19343 4 2926 

19 34 19.4 

+29 26 03 

17.5 

59.7 

118.0 

66.9 

19442 + 2427 

19 44 13.5 

+ 24 28 00 

47.4 

425.0 

3446.0 

5158.0 

19344 4 2013 

19 34 25.8 

+ 20 13 08 

1.3 

0.9 

2.4 

39.9 

19442 - 1712 

19 44 16.8 

-17 12 08 

11.2 

2.9 

0.5 

0.9 

19344-2204 

19 34 27.2 

-22 04 03 

5.7 

1.4 

0.3 

0.9 

19446 + 2505 

19 44 41.4 

+ 25 05 17 

93.2: 

1186.0 

8686.0 

13190.0 

19345 4 0727 

19 34 35.3 

+ 7 27 24 

02 

0.2 

8.1 

41.0 

19447 + 4856 

19 44 45.6 

+48 56 57 

1.7 

0.6 

ft 4 

1.3 

19347 4 1334 

19 34 45.2 

+ 13 34 21 

0.3 

0.2 

0.4 

22.7 

19451 + 2138 

19 45 08.6 

+ 21 38 48 

3.9 

0.9 

2.9 

40.9 

19347 4 2512 

19 34 47.6 

+ 25 12 45 

9.5 

5.9 

1.2 

7.1 

19451 + 1824 

19 45 09.0 

+ 18 24 32 

102.0 

25.7 

4.4 

20.6 

19348 4 2136 

19 34 49.3 

+ 21 36 44 

50.3 

33.3 

5.5 

30.4 

19451 -2335 

19 45 11.8 

-23 35 41 

0.2 

0.3 

0.5 

1.5 

19351 4 0511 

19 35 11.8 

+ 5 11 04 

5.4 

1.4 

0.4 

6.7 

19454 + 2920 

19 45 24.2 

+ 29 20 43 

17.3 

89.5 

54.1 

14.4 

19354 4 0636 

19 35 26.1 

+ 6 36 54 

6.1 

1.8 

0.5 

1.6 

19455 + 0920 

19 45 32.4 

+ 9 20 40 

67.0 

35.5 

6.6 

1.2 

19354 4 5005 

19 35 28.7 

+ 50 05 09 

105.0 

52.1 

11.6 

5.3 

19457 - 1617 

19 45 42.5 

-16 17 24 

6.1 

1.7 

ft 3 

1.3 

19355 4 4308 

19 35 33.1 

+43 08 33 

3.7 

0.9 

0.4 

1.0 

19457 + 1443 

19 45 44.6 

+ 14 43 05 

16.3 

7.2 

1.1 

1.6 

19356 4 6941 

19 35 36.2 

+ 69 41 33 

22.8 

6.9 

1.0 

3.4 

19459 + 1716 

19 45 55.1 

+ 17 16 33 

5.7 

6.6 

1.3 

14.8 

19356 4 1136 

19 35 39.7 

+ 11 36 24 

74.5 

35.3 

6.5 

4.9 

19459 + 0145 

19 45 55.6 

+ 1 45 33 

7.9 

4.3 

0.7 

1.5 

19358 4 3454 

19 35 49.5 

+ 34 54 29 

3.5 

0.8 

0.4 

9.6 

19459 + 4746 

19 45 59.2 

+ 47 46 56 

7.9 

2.0 

0.4 

1.4 

19359 4 1641 

19 35 56.5 

+ 16 41 34 

1.7 

0.5 

0.4 

40.9 

19460 + 2238 

19 46 02.6 

+ 22 38 12 

5.6 

1.5 

3.9 

42.4 

19360 4 2508 

19 36 03.2 

+ 25 08 46 

0.5 

6.6 

4.6 

9.7 

19460 - 1226 

19 46 03.0 

-12 26 43 

5.8 

1.5 

0.3 

4.1 

19361 4 4840 

19 36 06.6 

+ 48 40 37 

5.8 

2.7 

0.4 

1.0 

19461 + 0334 

19 46 06.9 

+ 3 34 14 

22.1 

11.6 

1.9 

1.4: 

19361 — 1658 

19 36 09.3 

-16 58 50 

97.8 

76.4 

10 .U 

1.1 

19462 + 2453 

19 46 15.4 

+ 24 53 01 

1.7 

0.5 

2.8 

51.4 

19362 4 2116 

19 36 12.8 

+ 21 16 11 

7.6 

3.7 

3.0 

35.2 

19462 - 1059 

19 46 ift 3 

-10 59 50 

2.3 

0.6 

0.4 

1.0 

19362 4 1057 

19 36 14.8 

+ 10 57 35 

3.3 

0.8 

0.4 

11.2 

19462 + 2201 

19 46 16.6 

+ 22 01 02 

0.3: 

2.8 

4.1 

35.9 

19364 4 5450 

19 36 25.0 

+ 54 50 35 

5.1 

1.3 

0.4 

4.9 

19463 + 2709 

19 46 20.9 

+ 27 09 41 

0.7 

0.8 

3.1 

48.1 

19365 4 1023 

19 36 35.0 

+ 10 23 21 

3.0 

5.8 

5.6 

6.4 

19464 + 2132 

19 46 25.0 

+ 21 32 32 

12.4 

3.8 

1.0 

34.5 

19365 4 1537 

19 36 35.2 

+ 15 37 14 

6.7 

2.4 

0.4 

31.1 

19466 + 2600 

19 46 40.1 

+ 26 00 46 

10.5 

3.3 

2.9 

31.6 

19366 4 0517 

19 36 41.5 

+5 17 05 

0.7: 

1.5 

5.0 

7.4: 

19467 + 1959 

19 46 42.4 

+ 19 59 38 

0.9 

0.4 

0.4 

2.7 

19369 4 2823 

19 36 56.8 

+ 28 23 51 

56.0 

21.1 

3.2 

4.0 

19467 + 2213 

19 46 42.5 

+ 22 13 41 

2.3 

3.3 

0.8 

35.0 

19370 4 1613 

19 37 00.2 

+ 16 13 55 

0.2 

0.6 

1.1 

28.2 

19468 - 1 106 

19 46 52.1 

- 1 1 06 22 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

19370 4 3752 

19 37 04.7 

+ 37 52 54 

4.3 

1.2 

0.4 

2.8 

19470 + 2643 

19 47 05.2 

+ 26 43 21 

2.9: 

44.7: 

330.6 

1514.0 

19371 4 2004 

19 37 06.6 

+ 20 04 03 

12.4 

5.1 

1.6: 

43.9 

19472 + 3017 

19 47 13.7 

+ 30 17 07 

19.9 

7.8 

1.6 

39.4 

19371 4 1627 

19 37 09.2 

+ 16 27 16 

11.6 

3.3 

0.8: 

22.3 

19472 + 4254 

19 47 15.8 

+42 54 38 

1.5 

0.8 

0.4 

3.0 

19373 - 6814 

19 37 21.0 

-68 14 39 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

19472 + 2127 

19 47 17.2 

+ 21 27 04 

28.7 

14.7 

1.9 

34.4 

19373 4 3002 

19 37 23.4 

+ 30 02 10 

4.6 

1.0 

0.4 

14.5 

19474-0744 

19 47 24.7 

- 7 44 32 

460.5 

271.2 

46.9 

16.7 

19374 4 0550 

19 37 26.2 

+ 5 50 56 

155.2 

114.6 

15.0 

3.9 

19477 + 2401 

19 47 47.3 

+24 01 13 

11.2 

| 54.8 

26.7 

37.1 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12fxm 

25 

60fim 

100p.m 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12|iin 

25;xm 

60/im 

19478 + 2145 

19 47 48.9 

+ 21 45 11 

7.5 

2.8 

0.8 

37.9 

19586 + 3659 

19 58 40.6 

+ 36 59 29 

6.8 

2.6 

ft 9 

19480 + 2447 

19 48 05.2 

+ 24 47 41 

106.4 

58.7 

12.1 

39.0 

19587 + 1814 

19 58 43.7 

+ 18 14 50 

5.1 

1.3 

0.4 

19482 + 3402 

19 48 14.7 

+ 34 02 17 

0.4 

0.3 

0.5 

6.9 

19588 -|- 4002 

19 58 52.1 

+ 40 02 28 

12.0 

5.2 

1.9 

19482 + 2613 

19 48 15.6 

+ 26 13 33 

8.5 

3.0 

2.7 

40.4 

19589 + 1509 

19 58 57.2 

+ 15 09 13 

9.4 

5.3 

0.7 

19483 4- 3533 

19 48 21.0 

+ 35 33 24 

0.9 

0.3 

0.4 

5.8 

19590+ 3041 

19 59 04.5 

+ 30 41 25 

10.5 

5.8 

1.8 

19483 4- 7008 

19 48 21.7 

+ 70 08 30 

9.5 

2.2 

0.4 

1.2 

19592 + 3302 

19 59 13.8 

+ 33 02 47 

29.7: 

156.2: 

1175.0 

19483 4- 0844 

19 48 21.9 

+ 8 44 19 

33.0 

8.1 

1.2 

1.1 

19592 + 5539 

19 59 15.8 

+ 55 39 34 

5.2 

1.4 

ft 4 

19483 4- 2803 

19 48 23.9 

+ 28 03 38 

6.4 

2.9 

0.8 

47.1 

19593 + 3347 

19 59 19.9 

+ 33 47 18 

15.5 

4.6 

1.5 

19484 - 4000 

19 48 25.7 

-40 00 19 

0.3 

0.8 

0.4 

1.3 

19594 + 4047 

19 59 25.1 

+40 47 14 

338.3 

259.8 

59.5 

19485-0235 

19 48 35.2 

- 2 35 21 

5.0 

1.2 

0.4 

1.2 

19595 - 2751 

19 59 33.5 

-27 51 06 

97.5 

26.7 

3.8 

19486 4-3247 

19 48 38.3 

+ 32 47 08 

1688.0 

458.6 

80.3 

17.4 

19596 + 4305 

19 59 41.8 

+ 43 05 09 

2.8 

0.7 

6.9 

19486 - 1920 

19 48 41.2 

-19 20 25 

3.2 

0.7 

0.3 

0.9 

19598 + 3324 

19 59 50.0 

+ 33 24 20 

302.3 

1781.0 

10590.0 

19487 + 3835 

19 48 47.8 

+ 38 35 37 

24.8 

6.2 

0.7 

15.2 

19599 + 4957 

19 59 56.6 

+ 49 57 50 

3.9 

0.9 

0.4 

19489 + 2228 

19 48 55.5 

+ 22 28 54 

0.6 

0.3 

3.4 

47.1 

20000 + 4435 

20 00 02.6 

+44 36 00 

2.9 

0.7 

8.0 

19489 4-0357 

19 48 57.0 

+ 3 57 33 

2.8 

0.6 

0.3: 

1.4: 

20000 + 4954 

20 00 02.6 

+49 54 07 

81.2 

67.0 

10.4 

19489 - 1309 

19 48 57.7 

-13 09 43 

2.7 

0.9 

0.3 

2.0 

20001 + 4358 

20 00 07.4 

+ 43 58 41 

3.5 

0.9 

1.3 

19489 4- 3741 

19 48 59.0 

+ 37 41 52 

30.4 

8.9 

1.2 

3.4 

20002 - 2216 

20 00 13.5 

-22 16 09 

7.6 

3.1 

0.9 

19490 4- 0420 

19 49 00.6 

+ 4 20 05 

12.1 

4.5 

0.6 

0.9 

20002 - 3804 

20 00 14.2 

-38 04 54 

11.1 

2.7 

0.6 

19491 +0722 

19 49 11.3 

+ 7 22 12 

1.4 

0.4 

0.4 

1.4 

20002 + 0310 

20 00 15.5 

+ 3 11 00 

0.5 

0.2 

0.3 

19493 + 5251 

19 49 21.9 

+ 52 51 31 

5.7 

1.4 

0.4: 

1.1 : 

20003 - 5552 

20 00 20.2 

-55 52 04 

19.9 

16.5 

2.5 

19495 + 0835 

19 49 33.1 

+ 8 35 10 

80.1 

65.4 

11.4 

3.5 

20003 + 1728 

20 00 20.3 

+ 17 28 17 

0.2 

0.5 

0.4 

19495 - 0029 

19 49 35.3 

- 0 29 45 

16.8 

8.5 

1.1 

1.3 

20004 - 2350 

20 00 26.3 

-23 50 59 

5.5 

1.9 

0.5 

19496 + 1130 

19 49 41.5 

+ 11 30 01 

0.7 

0.2 

0.4 

7.1 

20004 + 6214 

20 00 28.5 

+ 62 14 57 

3.2 

0.8 

ft 4 

19499 + 2451 

19 49 55.1 

+ 24 51 41 

1.8 

0.4 

0.8 

32.9 

20005 + 3038 

20 00 31.9 

+ 30 38 11 

9.6 

3.0 

2.6 

19499 + 0052 

19 49 55.4 

+ 0 52 32 

7.2 

1.7 

0.4 

6.6 

20005 + 0535 

20 00 34.6 

+ 5 35 48 

7.2 

5.5 

1.8 

19499 + 3251 

19 49 57.7 

+ 32 51 33 

0.2 

1.5 

1.2 

7.8 

20006 - 6727 

20 00 39.5 

-67 27 33 

0.6 

0.2 

0.4 

19500 - 3213 

19 50 02.8 

-32 13 11 

11.6 

3.2 

0.6 

1.0 

20007 + 0435 

20 00 43.2 

+ 4 35 19 

4.7 

1.3 

0.3 

19500 + 2710 

19 50 05.9 

+27 10 43 

0.5: 

5.9 

9.4 

32.7 

20009 + 6440 

20 00 57.4 

+ 64 40 53 

17.0 

4.3 

0.7 

19502 + 2549 

19 50 17.3 

+25 49 55 

3.3 

0.9 

1.5 

34.5 

20010+ 1821 

20 01 01.5 

+ 18 21 33 

3.4 

0.8 

0.4 

19503 + 2219 

19 50 20.9 

+ 22 19 28 

227.7 

113.5 

19.5 

12.5 

20010 + 7620 

20 01 01.9 

+ 76 20 31 

8.2 

2.0 

0.4: 

19504 + 3618 

19 50 26.3 

+ 36 18 08 

3.5 

0.8 

0.4 

5.4 

20010 + 0805 

20 01 04.2 

+ 8 05 19 

2.3 

0.6 

0.3 

19507 - 3103 

19 50 45.8 

-31 03 06 

5.4 

1.8 

0.4 

0.9 

20011 - 3211 

20 01 09.6 

-32 11 55 

6.9 

1.5 

0.3 

19507 + 1617 

19 50 46.6 

+ 16 17 30 

13.0 

6.8 

1.4 

1.6 

20011 + 3024 

20 01 12.0 

+ 30 24 06 

1.6 

16.8 

36.7 

19509 + 2930 

19 50 59.0 

+ 29 30 50 

13.9 

13.8 

2.6 

41.9 

20012 + 3146 

20 01 16.8 

+ 31 46 55 

1.4 

0.4 

1.6 

19510- 5919 

19 51 01.5 

-59 19 38 

502.0 

203.7 

28.8 

10.1 

20012 + 2652 

20 01 17.9 

+ 26 52 23 

2.9 

14.9 

8.6 

19514-0842 

19 51 25.7 

- 8 42 21 

9.2 

2.3 

0.3: 

0.9 

20014 + 2121 

20 01 28.3 

+ 21 21 04 

6.0 

1.6 

0.4 

19514+ 3349 

19 51 27.4 

+ 33 49 09 

7.0 

1.9 

0.6 

41.2 

20015 + 1450 

20 01 31.2 

+ 14 50 28 

0.5 

0.2 

0.4 

19516+ 1839 

19 51 40.8 

+ 18 39 15 

0.7 

0.2: 

0.4 

12.2 

20015 + 3019 

20 01 34.9 

+ 30 19 24 

162.2 

115.0 

25.3 

19518 - 4200 

19 5 1 48.9 

-42 00 05 

11.1 

2.9 

0.5: 

0.9 

20016 + 2945 

20 01 36.1 

+ 29 45 27 

1.0 

ft 2 

3.6 

19518 + 0819 

19 51 49.3 

+ 8 19 47 

5.5 

1.2 

0.3 

1.1 

20016 + 2054 

20 01 39.8 

+ 20 54 29 

3.3 

0.8 

0.4 

19518 - 3310 

19 51 52.4 

-33 10 45 

3.0 

0.8 

0.3 

1.0 

20016 + 3548 

20 01 40.7 

+ 35 48 20 

10.5 

4.7 

1.1 

19520 + 0651 

19 52 01.8 

+ 6 51 33 

3.3 

1.2 

0.3 

1.0 

20016 + 0708 

20 01 41.8 

+ 7 08 08 

2.5 

0.5 

0.3 

19520+2759 

19 52 03.0 

+ 27 59 43 

46.8 

118.7 

206.9 

215.0: 

20017 + 2312 

20 01 43.4 

+ 23 12 02 

0.4 

0.2 

6.4 

19520+ 3314 

19 52 04.9 

+ 33 14 14 

0.5 

5.0 

1.9 

29.3 

20018 - 0051 

20 01 48.3 

- 0 51 07 

4.6 

1.0 

0.4: 

19521 + 2449 

19 52 08.4 

+ 24 49 54 

2.8 

1.4 

0.7 

36.3 

20018 + 3811 

20 01 50.8 

+ 38 11 02 

4.3 

1.2 

1.2 

19522 + 3338 

19 52 15.1 

+ 33 38 54 

3.4 

0.7 

0.5 

30.9 

20019 + 2900 

20 01 56.0 

+ 29 00 54 

10.7 

6.6 

1.9 

19523 + 4927 

19 52 18.0 

+ 49 27 44 

12.1 

3.6 

0.6 

5.3 

20019 + 4434 

20 01 59.5 

+44 34 07 

16.7 

9.6 

3.8 

19525 + 1128 

19 52 34.8 

+ 11 28 35 

21.6 

11.9 

1.5 

1.9 

2002 1 + 2940 

20 02 09.6 

+ 29 40 05 

5.4 

1.4 

3.2 

19528 - 2625 

19 52 48.1 

-26 25 59 

2.9 

0.7 

0.3 

0.9 

20022 + 0404 

20 02 15.6 

+ 4 04 40 

2.9 

0.8 

6.3 

19528-2919 

19 52 50.2 

-29 19 21 

141.8 

54.1 

7.8 

2.5 

20025 + 0426 

20 02 34.2 

+ 4 26 04 

5.8 

2.0 

0.3 

19528 - 3827 

19 52 50.4 

-38 27 39 

7.1 

1.6 

0.4 

0.9 

20026 + 3357 

20 02 36.2 

+ 33 57 30 

0.6 

0.4 

4.8 

19528+0616 

19 52 51.7 

+6 16 36 

9.0 

2.1 

0.4: 

0.9 

20026 + 3640 

20 02 36.6 

+ 36 40 24 

39.7 

15.5 

5.2 

19529 + 2704 

19 52 56.0 

+ 27 04 54 

27.8 

97.8: 

1263.0 

2233.0 

20026 + 6743 

20 02 36.6 

+ 67 43 52 

11.0 

2.5 

0.4 

19530 - 2810 

19 53 05.2 

-28 10 29 

17.3 

9.7 

1.4 

ft 9 

20026 + 4018 

20 02 38.3 

+40 18 01 

24.0 

11.3 

2.4 

19531 — 1920 

19 53 08.2 

-19 21 00 

6.2 

2.2 

0.6 

1.0 

20026 + 3204 

20 02 38.7 

+ 32 04 19 

2.4 

15.1 

54.2 

19533 + 0603 

19 53 22.1 

+ 6 03 25 

3.1 

0.8 

0.3 

4.2 

20028 + 2030 

20 02 52.1 

+ 20 30 15 

16.7 

5.8 

2.1 

19533 + 7829 

19 53 22.1 

+ 78 29 37 

2.8 

0.7 

0.4 

1.7 

20028 + 2518 

20 02 53.8 

+ 25 18 08 

0.4 

1.1 

0.5 

19534 + 2802 

19 53 27.5 

+ 28 02 47 

8.5 

11.7 

2.9 

26.0 

20029 + 1950 

20 02 57.5 

+ 19 50 55 

3.6 

0.8 

0.5: 

19536 + 1529 

19 53 41.8 

+ 15 29 53 

15.4 

6.8 

1.2 

1.6 

20031 + 1521 

20 03 08.4 

+ 15 21 22 

8.1 

2.1 

0.4: 

19536 + 3237 

19 53 41.9 

+ 32 37 32 

100.7 

62.7 

11.3 

43.1 

20033 + 4440 

20 03 19.2 

+ 44 40 27 

6.2 

2.9 

13.9 

19537 + 1630 

19 53 44.8 

+ 16 30 03 

1.4 

0.3 

0.4 

1.4 

20035 + 4125 

20 03 31.2 

+41 25 05 

4.1 

1.1 

9.0 

19537 + 2212 

19 53 47.5 

+22 12 57 

83.8 

28.6 

5.7 

5.2: 

20035 + 1905 

20 03 35.8 

+ 19 05 57 

10.3 

4.2 

0.7 

19538 — 2718 

19 53 52.7 

-27 18 18 

16.6 

3.5 

0.5: 

0.9 

20037 + 2527 

20 03 43.7 

+ 25 27 23 

13.0 

4.9 

1.2 

19540 + 6028 

19 54 00.5 

+60 28 56 

3.2 

0.8 

0.4 

1.0 

20037 + 2759 

20 03 44.6 

+ 27 59 13 

4.5 

1.2 

0.5 

19543 + 1157 

19 54 22.9 

+ 11 57 16 

3.6 

0.9 

0.4 

1.6 

20037 + 5141 

20 03 45.4 

+ 51 41 44 

6.8 

1.7 

0.4 

19544 + 3456 

19 54 25.5 

+ 34 56 55 

10.2 

2.3 

2.5 

49.4 

20038 - 2722 

20 03 51.7 

-27 22 13 

394.6 

152.4 

28.0 

19544 + 0818 

19 54 28.9 

+ 8 18 44 

3.0 

0.7 

0.3 

1.1 

20038+4631 

20 03 52.9 

+46 31 41 

0.3 

0.2 

0.7 

19545 + 3058 

19 54 33.2 

+ 30 58 17 

9.1 

3.8 

2.5 

34.1 

20039-6619 

20 03 56.7 

-66 19 23 

7.7 

1.6 

0.4 

19546 + 3214 

19 54 39.0 

+ 32 14 02 

7.8 

5.6 

3.0 

50.3 

20040+ 3538 

20 04 03.7 

+ 35 38 35 

0.4 

O.J 

6.6 

19548 + 3035 

19 54 48.8 

+ 30 35 53 

75.1 

109.0 

46.2 

13.8 

20042 - 4241 

20 04 15.7 

-42 41 05 

221.0 

157.6 

27.7 

19548 _|_ 1710 

19 54 52.7 

+ 17 10 35 

4.1 

1.1 

0.4 

1.8 

20044 + 2417 

20 04 25.9 

+ 24 17 17 

18.6 

8.2 

3.7 

19548 + 4015 

19 54 53.6 

+ 40 15 15 

5.8 

2.3 

0.6 

4.9 

20044 + 5750 

20 04 27.5 

+ 57 50 29 

1.6 

0.5 

0.4 

19549 + 5842 

19 54 58.4 

+ 58 42 41 

13.7 

3.5 

0.6 

1.7 

20045 + 2452 

20 04 32.4 

+ 24 52 47 

0.8 

0.3 

0.4 

19550 — 0201 

19 55 00.1 

- 2 01 20 

332.2 

150.9 

27.2 

9.8 

20046 + 1310 

20 04 40.7 

+ 13 10 40 

4.7 

1.3 

0.4 

19550 + 0006 

19 55 03.9 

+ 0 06 22 

0.6 

0.2 

0.3 

1.4 

20046 + 6752 

20 04 41.3 

+ 67 52 57 

9.2 

2.3 

0.4 

19551 + 2534 

19 55 06.8 

+ 25 34 55 

5.3 

1.7 

0.4 

48.9 

20046 - 3052 

20 04 41.8 

-30 52 25 

9.8 

3.7 

0.7: 

19551 — 091 1 

19 55 10.8 

- 9 11 39 

2.3 

0.6 

0.4 

1.1 

20047 + 1248 

20 04 44.4 

+ 12 48 21 

65.0 

32.6 

5.0 

19551 + 0625 

19 55 11.1 

+ 6 25 37 

2.2 

1.0 

0.5 

1.0 

20047 + 6151 

20 04 45.5 

+ 61 51 01 

3.3 

0.8 

ft 7 

19552 + 2407 

19 55 15.9 

+ 24 07 21 

5.4 

1.5 

0.4 

38.4 

20051 —0144 

20 05 08.0 

- 1 44 57 

3.8 

l.l 

0.4 

19552 — 4159 

19 55 17.1 

-41 59 07 

24.3 

9.6 

1.7 

0.9 

20052 + 0554 

20 05 15.5 

+ 5 54 28 

137.4 

90.5 

15.2 

19553 + 3941 

19 55 19.7 

+ 39 41 27 

42.9 

34.2 

3.9 

5.6 

20052 + 4405 

20 05 17.6 

+44 05 38 

0.2 

0.3 

17.5 

19554 + 5935 

19 55 28.5 

+ 59 35 44 

4.0 

1.1 

0.4 

1.3 

20055 + 3625 

20 05 35.4 

+ 36 25 19 

4.3 

1.0 

7.3 

19555 + 4407 

19 55 35.7 

+ 44 07 33 

35.8 

9.6 

2.9 

33.7 

20056 + 3350 

20 05 36.0 

+ 33 50 53 

4.3 

24.6 

421.7 

19558 — 1405 

19 55 50.4 

-14 05 05 

1.0 

1.3 

1.1 

2.5 

20056 + 1834 

20 05 40.2 

+ 18 34 10 

17.5 

18.0 

5.3 

19558 + 3333 

19 55 53.3 

+ 33 33 11 

43.0 

45.9 

12.2 

37.4 

20057 + 1320 

20 05 44.2 

+ 13 20 51 

5.7 

1.5 

0.4 

19559 — 2619 

19 55 54.4 

-26 19 59 

3.4 

0.9 

0.3 

1.1 

20058 + 1631 

20 05 49.0 

+ 16 31 01 

12.5 

3.2 

0.5 

19559 — 0341 

19 55 54.5 

- 3 41 28 

8.8 

2.2 

0.4 

1.0 

20060- 1533 

20 06 00.2 

-15 33 34 

4.7 

1.3 

0.3 

19559 + 3301 

19 55 57.5 

+ 33 01 26 

24.8 

16.7 

3.8: 

50.0 

20061 +4131 

20 06 06.6 

+ 41 31 05 

7.6 

3.6 

4.0: 

19562 + 1552 

19 56 13.7 

+ 15 52 07 

23.6 

14.2 

2.7 

1.8: 

20062 + 5650 

20 06 14.5 

+ 56 50 07 

37.4 

20.4 

2.7 

19563 + 2512 

19 56 19.5 

+ 25 12 12 

11.9 

7.4 

1.9 

7.8: 

20063 + 3631 

20 06 19.7 

+ 36 31 28 

3.8 

1.0 

4.8 

19564 - 0801 

19 56 24.6 

- 8 01 15 

31.6 

11.6 

1.9 

1.1 

20063 + 4145 

20 06 21.3 

+41 45 11 

9.8 

4.6 

7.7 

19564 + 3120 

19 56 26.1 

+ 31 20 23 

5.2 

1.1 

5.2 

36.1 

20065-4159 

20 06 34.8 

-41 59 41 

1.5 

0.4 

0.4 

19565 — 3524 

19 56 30.2 

-35 24 46 

0.4 

0.2 

0.3 

0.9 

20068 + 5625 

20 06 52.0 

+ 56 25 51 

6.7 

2.0 

0.4: 

19565 + 4223 

19 56 30.3 

+ 42 23 28 

5.6 

1.5 

4.3 

54.0 

20068 - 2544 

20 06 52.2 

-25 44 42 

16.0 

6.7 

1.3 

19565 + 1921 

19 56 32.3 

+ 19 21 17 

58.9 

14.0 

2.0 

10.3 

20068 + 3328 

20 06 53.6 

+ 33 28 38 

10.6 

111.0 

441.1 

19569 — 4944 

19 56 57.9 

_49 44 49 

20.9 

5.4 

0.9 

1.0 

20069 + 3600 

20 06 56.1 

+ 36 00 10 

3.0 

0.8 

6.5 

19569 — 4310 

19 56 58.5 

-43 10 55 

8.2 

1.9 

0.4 

0.9 

20072 + 3646 

20 07 15.0 

+ 36 46 59 

6.2 

3.1 

4.8 

19572 + 31 19 

19 57 14.7 

+ 31 19 28 

1.5 

13.2 

47.9 

48.9 

20072 + 3116 

20 07 15.2 

+ 31 16 53 

172.8 

95.5 

24.0 

19572 — 0408 

19 57 14.8 

- 4 08 16 

10.1 

5.0 

0.9 

4.7 

20073 - 1041 

20 07 22.3 

-10 41 08 

7.3 

2.7 

0.5 : 

19573 — 1641 

19 57 18.5 

-16 41 10 

17.1 

6.3 

0.9 

0.9 

20074 + 1435 

20 07 24.9 

+ 14 35 21 

4.1 

1.1 

ft 4 

19573 + 3017 

19 57 23.0 

+ 30 17 01 

5.9 

2.2 

2.4 

36.4 

20075 - 6005 

20 07 33.5 

-60 05 12 

556.8 

272.7 

50.8 

19574 + 1022 

19 57 25.9 

+ 10 23 00 

8.4 

4.4 

0.8 

2.7: 

20075 + 3641 

20 07 34.4 

+ 36 41 28 

1.3 

0.5 

5.4 

19575 — 5930 

19 57 33.4 

-59 30 53 

231.4 

58.6 

9.9 

2.9 

20076 + 2810 

20 07 37.1 

+ 28 10 32 

5.2 

1.4 

0.4 

19577 — 0201 

19 57 43.9 

- 2 01 03 

14.5 

6.8 

1.2 

3.4: 

20077 — 0625 

20 07 47,4 

- 6 25 11 

1255.0 

1061.0 

215.4 

19577 + 1722 

19 57 47.3 

+ 17 22 39 

50.2 

12.3 

1.9 

1.4 

20079 - 0146 

20 07 55.0 

- 1 46 34 

60.3 

28.8 

4.7 

19577 + 3351 

19 57 47.4 

+ 33 51 09 

0.9 

0.4 

5.5 

61.3 

20079 + 2608 

20 07 58.3 

+ 26 08 10 

18.1 

6.5 

1.1 

19579 + 3509 

19 57 55.8 

+ 35 09 55 

0.8: 

15.2 

44.2: 

61.1 

20079 + 4743 

20 07 58.5 

+ 47 43 21 

17.6 

5.3 

1.8 

19580 — 3038 

19 58 00.7 

-30 38 59 

1.7 

1.1 

0.3 

0.9 

20080 + 4120 

20 08 00.5 

+ 41 20 41 

7.8 

3.4 

13.8 

19580 — 1818 

19 58 03.3 

- 18 18 46 

0.4: 

0.6 

0.9 

1.2 

20081 + 2720 

20 08 07.0 

+ 27 20 11 

5.8: 

62.9 

844.8 

19581 +0113 

19 58 06.0 

+ 1 13 22 

3.4 

1.0 

0.4 

0.9 

20081 + 3122 

20 08 09.9 

+ 31 22 39 

1.1 

58.7 

1428.0 

19581 + 0818 

19 58 08.3 

+ 8 18 45 

2.5 

0.6 

0.3 

8.6 

20081 + 1646 

20 08 10.0 

+ 16 46 24 

0.2 

1.6 

2.6 

19583 + 0418 

19 58 18.5 

+ 4 18 19 

10.6 

4.8 

1.3 

1.1 : 

20082 + 3607 

20 08 13.8 

+ 36 07 27 

4.3 

1.7 

4.4 

19584 — 151 1 

19 58 27.9 

-15 11 03 

14.7 

7.3 

1.7 

3.0 

20082 + 2911 

20 08 17.3 

+ 29 11 12 

30.8 

9.3 

2.0 

19585 + 0825 

19 58 33.7 

+ 8 25 06 

5.8 

1.5 

0.4: 

5.5 

20083 + 3601 

20 08 21.6 

+ 36 01 36 

0.6 

0.3: 

14.2 

19585 + 5200 

19 58 34.4 

+ 52 00 41 

50.1 

20.3 

3.0 

1.8 

20084 — 1425 

20 08 29.3 

-14 25 05 

21.7 

7.9 

1.4 

19586 + 3637 

19 58 39.1 

+ 36 37 50 

89.5 

75.8 

12.8 

10.8 

20085 + 3547 

20 08 31.5 

+ 35 47 57 

9.0 

2.6 

4. 1 

19586 + 0922 

19 58 39.6 

+ 9 22 31 

1.9 

0.4 

0.4 

1.4 

20086 + 3318 

20 08 38.0 

+ 33 18 28 

34.1 

20.5 

3.4 
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RA (1950) DEC 

12fim 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

llfim 

25^m 

66 fim 

lOO^BI 

20087 + 0611 

20 08 42.4 

+ 6 11 56 

7.3 

1.8 

0.4: 

1.3 

20178 + 1634 

20 17 51.4 

+ 16 34 21 

2.4 

26.8 

9.7 

3.2 

20087 - 0058 

20 08 43.5 

- 0 58 19 

1.8 

0.4 

0.3 

4.1 

20178 + 4046 

20 17 53.0 

+40 47 00 

42.7 

550.8 

1744.0 

2886.0 

20088 + 4618 

20 08 48.7 

+ 46 18 38 

1.2 

13.1 

17.2 

14.9 

20179 - 5056 

20 17 59.6 

-50 56 13 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

20088 + 1439 

20 08 53.1 

+ 14 39 40 

10.3 

5.3 

0.6 

1.3 

20180 + 4744 

20 18 03.6 

+47 44 09 

112.6 

35.7 

8.3 

15.7 

20089 + 0834 

20 08 55.0 

+ 8 34 01 

4.1 

1.0 

0.4 

1.3 

20180+ 1738 

20 18 05.4 

+ 17 38 03 

6.1 

1.4 

0.4 

1.0 

20090+ 3715 

20 09 01.8 

+ 37 15 45 

2.7 

19.3 

19.4 

66.2 

20181 + 2234 

20 18 11.0 

+ 22 34 15 

25.6 

32.8 

6.6 

9.2 

20090+ 1819 

20 09 03.0 

+ 18 19 41 

4.5 

1.2 

0.5: 

7.3 

20182 - 1456 

20 18 12.2 

-14 56 25 

19.8 

4.5 

0.7 

0.9 

20090 + 3625 

20 09 05.2 

+ 36 25 51 

8.0 

5.4 

4.9 

56.9 

20184- 3637 

20 18 27.9 

-36 37 55 

2.4 

0.7 

0.4 

1.1 

20091 + 5214 

20 09 11.8 

+ 52 14 06 

5.9 

1.4 

0.4 

2.0 

20187 + 4111 

20 18 44.4 

+41 11 58 

65.3: 

109.2 

462.7 

761.1: 

20092 + 3557 

20 09 13.2 

+ 35 57 51 

7.0 

3.0 

4.0 

50.5 

20187 + 4341 

20 18 46.5 

+43 41 37 

1.9 

1.1 

20.5 

209.8 

20093 + 1528 

20 09 19.3 

+ 15 28 12 

2.8 

1.2 

0.4 

1.9 

20190+ 3219 

20 19 04.2 

+ 32 19 45 

6.3 

23.4 

6.4 

35.0 

20093 + 6303 

20 09 20.2 

+ 63 03 04 

4.7 

2.3 

0.5 

2.1 

20191 + 5326 

20 19 11.1 

+ 53 26 10 

3.9 

1.0 

0.4: 

2.3 

20094 +6111 

20 09 25.1 

+ 61 11 44 

4.3 

1.1 

0.4 

1.3 

20193 + 3527 

20 19 18.1 

+ 35 27 32 

41.7 

27.6 

6.9 

57.0 

20094- 1121 

20 09 28.8 

-11 21 24 

51.2 

28.8 

4.6 

1.6 

20193 + 2241 

20 19 21.0 

+ 22 41 18 

3.2 

0.7 

0.4 

7.9 

20095 + 3533 

20 09 32.9 

+ 35 33 27 

18.3 

12.6 

4.4 

51.4 

20193 + 3042 

20 19 22.8 

+ 30 42 12 

3.4 

0.8 

0.4 

10.4 

20095 + 0732 

20 09 35.8 

+ 7 32 04 

9.0 

2.2 

0.5 

2.4 

20194 + 3803 

20 19 27.4 

+ 38 03 07 

8.5 

4.0 

13.6 

150.0 

20097 + 2010 

20 09 42.4 

+20 10 54 

0.4 

0.2 

0.6 

8.2 

20194 + 3646 

20 19 29.0 

+ 36 46 19 

334.5 

244.9 

50.7 

91.4 

20099 + 2619 

20 09 58.2 

+26 19 55 

0.3 

0.2 

0.4 

4.0 

20197 + 3722 

20 19 46.6 

+ 37 22 20 

423.7 

1225.0 

7416.0 

6965.0 

20100 - 6225 

20 10 04.7 

-62 25 54 

10.6 

2.9 

1.1 

1.5 

20198 + 4017 

20 19 48.5 

+40 17 09 

38.6 

18.3 

18.4 

119.3 

20101 + 3815 

20 10 11.1 

+ 38 15 45 

0.5: 

3.3 

29.8: 

36.6 

20198 + 3716 

20 19 49.1 

+ 37 16 16 

73.8 

480.3 

5445.0 

6965.0 

20103 + 0608 

20 10 22.0 

+ 6 08 56 

4.5 

1.4 

0.4 

1.2 

20198 + 2417 

20 19 53.5 

+ 24 17 04 

0.5 

0.3: 

0.4 

14.9 

20103 + 3053 

20 10 22.5 

+ 30 53 53 

2.9 

5.8 

7.6 

21.2 

20198 + 6843 

20 19 53.6 

+ 68 43 13 

54.5 

14.4 

2.2 

1.9: 

20103-4518 

20 10 22.7 

-45 18 56 

1.0 

0.4: 

0.4 

1.0 

20201 + 1956 

20 20 09.0 

+ 19 56 37 

0.4 

6.2 

8.4 

7.1 

20104+ 1250 

20 10 24.1 

+ 12 50 37 

9.1 

3.7 

0.5: 

1.1 

20201 + 1645 

20 20 09.5 

+ 16 45 20 

14.4 

3.7 

0.5 

1.4 

20104 + 1950 

20 10 29.4 

+ 19 50 17 

1.2 

10.5 

11.7 

l.l 

20204 + 4005 

20 20 26.4 

+40 05 47 

22.1 

2.2 

31.3 

498.5 

20104 - 0028 

20 10 29.8 

- 0 28 57 

4.5 

1.1 

0.3 

3.4 

20204 + 6349 

20 20 29.2 

+ 63 49 08 

7.4 

1.8 

0.4 

7.0 

20105 + 3313 

20 10 32.3 

+ 33 13 19 

13.3 

8.0 

2.9 

70.8 

20205 - 4409 

20 20 33.3 

-44 09 23 

0.3 

0.6 

4.9 

6.4 

20106 - 0109 

20 10 38.5 

- 1 09 41 

8.6 

2.2 

0.4 

3.9 

20206 + 6316 

20 20 36.4 

+63 16 14 

3.2 

0.8 

0.4 

7.1 

20109 + 3205 

20 10 58.1 

+ 32 05 39 

56.7 

33.7 

6.0 

28.3 

20206 + 3106 

20 20 37.5 

+ 31 06 22 

3.8 

1.4 

0.6: 

23.9 

20111 +2505 

20 11 10.6 

+ 25 05 23 

6.3 

1.5 

0.7 

20.0 

20206 + 0817 

20 20 41.5 

+8 17 48 

4.7 

1.3 

0.4 

1.0 

20111 -4708 

20 11 10.8 

-47 08 07 

42.3 

17.1 

2.8 

1.4: 

20207 + 0510 

20 20 42.2 

+5 10 55 

2.5 

0.5 

0.4 

1.2 

20112+ 1606 

20 11 17.1 

+ 16 06 46 

5.7 

1.7 

0.4 

1.2 

20207 - 0036 

20 20 44.4 

- 0 36 53 

7.7 

1.9 

0.4 

0.9 

20113- 1602 

20 11 20.4 

-16 02 53 

8.5 

3.6 

0.5 

0.9 

20208 + 0747 

20 20 48.8 

+ 7 47 41 

18.8 

7.! 

2.0 

2.5 

20113 + 4917 

20 11 21.4 

+49 17 57 

99.8 

53.6 

7.9 

8.3 

20209 + 4051 

20 20 58.5 

+40 51 52 

7.6 

1.1 

20.1 

154.3 

20114 + 4118 

20 11 27.7 

+41 18 17 

11.7 

6.0 

10.2 

139.0 

20210-5003 

20 21 00.0 

-50 03 18 

2.3 

0.6 

0.4 

1.1 

20115 + 3735 

20 11 30.6 

+ 37 35 33 

5.3 

1.6 

5.1 

80.9 

20210+ 1812 

20 21 01.0 

+ 18 12 22 

13.9 

3.7 

0.6 

5.3 

20115-2207 

20 11 32.1 

-22 07 57 

0.8 

0.3 

0.3 

1.1 

20212 + 3920 

20 21 14.1 

+ 39 20 04 

46.2 

48.5 

8.5 

67.2 

20115 + 3834 

20 11 34.6 

+ 38 34 36 

24.7 

8.3 

3.0: 

60.3 

20212 + 5151 

20 21 16.2 

+ 51 51 19 

21.3 

10.0 

1.7 

3.0 

20116 + 4841 

20 11 37.2 

+48 41 37 

4.8 

2.3 

0.9 

30.9 

20213 + 0047 

20 21 21.4 

+ 0 47 00 

21.9 

7.1 

1.2 

1.1 

20117 + 1634 

20 11 46.8 

+ 16 34 25 

10.6 

7.5 

2.1 

1.6 

20215 + 4035 

20 21 30.1 

+40 35 43 

1.2 

2.8 

17.8 

52.4: 

20118 - 0009 

20 11 51.2 

- 0 09 27 

22.3 

8.7 

1.3 

0.9 

20215 + 6243 

20 21 32.3 

+ 62 43 21 

34.8 

20.1 

3.0 

1.3 

20119 + 2924 

20 11 55.5 

+ 29 24 44 

4.5 

37.6 

38.6 

11.2: 

20216 + 4107 

20 21 37.6 

+41 07 56 

7.4 

45.2 

295.2 

715.6 

20120-4433 

20 12 00.3 

-44 33 48 

38.2 

25.0 

9.8 

15.4 

20218 + 3201 

20 21 52.0 

+ 32 01 40 

12.9 

2.9 

3.9 

57.3 

20120 + 4427 

20 12 01.1 

+44 27 47 

9.5 

5.4 

14.3 

84.7 

20220 + 3728 

20 22 03.6 

+ 37 28 25 

11.1 

126.8 

948.3 

2131.0 

20120 + 4313 

20 12 01.6 

+43 13 33 

4.0 

0.8 

20.0 

139.4 

20221 + 1448 

20 22 08.1 

+ 14 48 11 

7.1 

3.2 

0.5 

1.0 

20120 + 1651 

20 12 03.2 

+ 16 51 42 

6.2 

2.0 

0.4 

1.2 

20221 +0112 

20 22 08.8 

+ 1 12 18 

5.8 

1.4 

0.4 

1.3 

20120 + 4635 

20 12 03.5 

+ 46 35 19 

28.8 

8.0 

1.9 

14.1 

20221 + 3726 

20 22 09.2 

+ 37 26 48 

3.6 

4.9: 

948.3 

2131.0 

20121 +3914 

20 12 07.9 

+ 39 14 37 

11.6 

6.5 

8.9 

96.4 

20222 - 3008 

20 22 15.7 

-30 08 56 

5.6 

1.4 

0.3 

0.9 

20121 +0437 

20 12 10.1 

+ 4 37 55 

17.6 

7.7 

1.1 

1.3 

20222 + 3541 

20 22 16.3 

+ 35 41 51 

9.2 

10.1 

168.4 

397.7: 

20121 + 2832 

20 12 11.1 

+ 28 32 28 

0.6 

0.2 

0.4 

50.2 

20222 + 2406 

20 22 16.7 

+ 24 06 50 

0.4 

0.2 

0.4 

10.6 

20123-0443 

20 12 19.8 

- 4 43 52 

8.3 

2.0 

0.4 

0.9 

20222+ 1558 

20 22 17.3 

+ 15 58 49 

3.2 

0.7 

0.4 

4.7 

20124 + 6605 

20 12 26.7 

+ 66 05 36 

36.2 

11.4 

2.3 

1.5 

20223 + 3053 

20 22 19.0 

+ 30 53 12 

5.7 

1.4 

0.5 

25.4 

20124 + 2617 

20 12 28.3 

+26 18 00 

0.3 

0.2 

0.4 

3.5 

20224 - 4057 

20 22 26.7 

-40 57 39 

3.1 

0.7 

0.4 

1.1 

20124-0618 

20 12 29.9 

- 6 18 21 

2.9 

1.3 

0.4 

0.9 

20227 + 5503 

20 22 46.1 

+ 55 03 09 

7.1 

3.3 

0.6 

6.6 

20125 + 0856 

20 12 31.2 

+ 8 56 13 

31.1 

11.9 

1.8 

2.0 

20229 + 1649 

20 22 58.5 

+ 16 49 54 

7.8 

2.0 

0.4: 

1.0 

20125 + 6029 

20 12 32.8 

+ 60 29 16 

5.4 

1.3 

0.5: 

1.4 

20230 + 5839 

20 23 04.5 

+ 58 39 41 

7.8 

4.0 

0.8 

1.3 

20126 + 3639 

20 12 40.7 

+ 36 39 13 

0.6 

0.2 

5.6 

61.0 

20231 + 2350 

20 23 06.7 

+ 23 50 21 

18.6 

10.4 

1.5 

7.0 

20127 + 3630 

20 12 42.1 

+ 36 30 48 

3.2 

2.3: 

26.5: 

197.3 

20231 -0846 

20 23 08.8 

- 8 46 46 

6.3 

1.6 

0.4 

0.9 

20127 -3009 

20 12 44.6 

-30 09 33 

3.5 

0.9 

0.3 

0.9 

20231 + 1744 

20 23 09.6 

+ 17 44 36 

1.1 

0.4: 

0.4 

1.2 

20127+ 1233 

20 12 47.2 

+ 12 33 02 

0.8 

10.4 

14.4 

6.9 

20231 - 3716 

20 23 11.4 

-37 16 24 

4.2 

1.1 

0.4 

1.0 

20129 + 4202 

20 12 54.4 

+ 42 02 47 

4.8 

3.6 

58.7 

195.4 

20233 + 0953 

20 23 19.8 

+ 9 53 31 

4.5 

1.0 

0.4 

4.8 

20130+ 1255 

20 13 03.2 

+ 12 55 05 

7.1 

1.9 

0.5: 

1.1 

20235 + 4042 

20 23 36.0 

+40 42 27 

10.0 

5.7 

15.3 

115.7 

20130 + 2936 

20 13 04.0 

+ 29 36 34 

8.1 

3.3 

0.7 

41.1 

20236 + 1344 

20 23 40.7 

+ 13 44 50 

3.9 

0.9 

0.4 

6.1 

20131 - 3636 

20 13 08.3 

-36 36 32 

29.0 

7.5 

1.2 

1.1 

20239 + 2604 

20 23 59.0 

+ 26 04 23 

29.8 

18.0 

2.6 

9.6 

20133 + 2321 

20 13 20.6 

+ 23 21 16 

3.1 

0.7 

0.4 

2.1 

20240 - 4955 

20 24 03.5 

-49 55 58 

2.4 

0.6 

0.4 

1.0 

20134 + 0730 

20 13 27.5 

+ 7 31 00 

23.5 

6.8 

1.3 

1.0 

20241 + 3811 

20 24 06.8 

+ 38 11 14 

510.5 

329.3 

50.3 

138.7 

20135 + 5935 

20 13 30.2 

+ 59 35 07 

21.2 

14.5 

2.3 

2.4: 

20242 + 4058 

20 24 15.9 

+40 58 33 

12.5 

7.3 

16.2 

165.0 

20135 + 3055 

20 13 32.8 

+ 30 55 01 

33.0 

15.1 

2.7 

685 

20248 - 2825 

20 24 51.9 

-28 25 41 

493.7 

192.0 

32.2 

12.2 

20135-7152 

20 13 35.7 

-71 52 53 

119.2 

92.8 

15.8 

4.7 

20248 + 3807 

20 24 53.2 

+ 38 07 25 

8.0 

2.3 

18.6 

116.0 

20136 + 3651 

20 13 37.8 

+ 36 51 57 

10.5 

3.7 

4.4 

60.5 

20248 + 7505 

20 24 53.8 

+ 75 05 24 

132.0 

89.8 

12.9 

4.6 

20136 + 2739 

20 13 41.7 

+ 27 39 34 

12.1 

3.0 

0.5 

25.1 

20251 -0549 

20 25 07.0 

- 5 49 12 

15.2 

4.1 

0.7 

0.9 

20137- 1833 

20 13 44.0 

-18 33 44 

7.4 

2.1 

0.4 

0.9 

20252 + 3623 

20 25 14.4 

+ 36 23 12 

12.8 

3.9 

11.1 

99.6 

20137 + 2838 

20 13 44.1 

+ 28 38 36 

4.4 

9.3 

2.1 

31.1 

20253 + 5534 

20 25 22.9 

+ 55 34 51 

20.3 

10.7 

2.4 

9.9 

20139 + 4733 

20 13 55.1 

+47 33 30 

42.5 

10.3 

1.2 

52.5 

20253 - 1552 

20 25 23.4 

-15 52 17 

6.0 

2.2 

0.5: 

0.9 

20139 + 5359 

20 13 56.3 

+ 53 59 32 

2.9 

0.8 

0.4 

8.0 

20253 + 2204 

20 25 23.8 

+ 22 04 10 

5.9 

1.5 

0.4 

7.8 

20139 — 1333 

20 13 59.0 

-13 33 53 

4.2 

1.1 

0.3 

1.0 

20254 + 3556 

20 25 29.2 

+ 35 56 22 

5.0 

4.0 

18.9: 

52.3 

20141 - 0716 

20 14 09 4 

- 7 16 15 

12.5 

6.4 

0.9 

0.9 

20255 + 3712 

20 25 33.6 

+ 37 12 50 

204.5 

2510.0 

10140.0 

13090.0 

20141 - 2128 

20 14 10.8 

-21 28 26 

73.0 

20.7 

4.3 

3.4 

20255 + 4054 

20 25 35.6 

+ 40 54 49 

40.5 

18.0 

18.0 

147.8 

20142-0829 

20 14 12.1 

- 8 29 07 

5.0 

1.6 

0.4: 

0.9 

20256 + 3523 

20 25 41.8 

+ 35 23 20 

9.1 

3.6 

12.2 

126.0 

20142+ 8001 

20 14 15.2 

+ 80 01 31 

14.4 

5.8 

1.0 

1.7 

20259 + 2553 

20 25 54.4 

+ 25 53 35 

10.4 

4.7 

0.8 

8.4 

20144- 3916 

20 14 25.4 

-39 16 06 

41.7 

14.7 

2.2 

1.1 

20259 — 4035 

20 25 56.6 

-40 35 01 

32.6 

17.3 

3.7 

1.4: 

20145 + 0654 

20 14 33.0 

+ 6 54 57 

7.9 

1.9 

0.5 

4.1 

20264 + 4042 

20 26 24.8 

+40 42 27 

35.1 

186.6: 

2325.0: 

4602.0 

20145 + 3656 

20 14 34.6 

+ 36 56 47 

20.2 

11.2 

1.8: 

64.7 

20264 + 2533 

20 26 26.3 

+ 25 33 53 

0.5 

1.0 

10.9 

17.1 

20147 - 4559 

20 14 45.8 

-45 59 46 

0.2 

0.3 

0.8 

2.6 

20264+ 1154 

20 26 26.5 

+ 11 54 42 

6.5 

1.4 

0.4 

0.9 

20148 - 4457 

20 14 50.8 

-44 57 43 

0.4: 

0.7 

3.6 

8.5 

20265 + 3737 

20 26 34.7 

+ 37 37 11 

8.8 

2.5: 

8.5 

71.5 

20148 + 3213 

20 14 51.1 

+ 32 13 33 

0.4 

0.2 

5.4 

70.8 

20265 - 2233 

20 26 35.2 

-22 33 35 

6.1 

1.4 

0.4 

0.9 

20148 - 1239 

20 14 52.2 

-12 39 53 

9.0 

2.0 

0.4 

0.9 

20266 + 3856 

20 26 39.5 

+ 38 56 55 

2.7 

16.4 

15.0 

170.4 

20151 +4012 

20 15 08.7 

+ 40 12 33 

11.4 

2.7 

13.0 

149.1 

20266 + 4143 

20 26 40.8 

+ 41 43 06 

5.3 

1.9 

17.0 

171.1 

20152 +4104 

20 15 13.4 

+ 41 04 54 

1.7: 

1.9: 

39.4 

202.9 

20268 + 1606 

20 26 51.0 

+ 16 06 19 

46.8 

17.8 

3.2 

2.2 

20152 - 1242 

20 15 16.6 

- 12 42 08 

11.5 

2.6 

0.5 

0.9 

20270 + 0943 

20 27 02.5 

+ 9 43 51 

29.7 

12.9 

1.9 

0.9 

20153 + 7227 

20 15 19.2 

+ 72 27 01 

5.8 

1.5 

0.4 

9.0 

20270 + 3948 

20 27 02.5 

+ 39 48 57 

298.3 

189.8 

60.5 

96.7 

20154 + 4202 

20 15 24.0 

+42 02 20 

0.9: 

1.5 

26.3: 

115.6: 

20270 - 0303 

20 27 02.5 

- 3 03 13 

5.2 

1.0 

0.4 

0.9 

20156+ 3639 

20 15 37.1 

+ 36 39 08 

0.8 

1.0 

12.2: 

1161.0 

20272 + 3535 

20 27 12.5 

+ 35 35 35 

11.6 

33.3 

35.1 

24.9 

20157 + 4233 

20 15 45.5 

+42 33 53 

4.3 

l.l 

22.7 

133.3 

20273 + 3011 

20 27 21.1 

+ 30 12 00 

3.0 

0.6 

0.4 

21.1 

20159 + 3752 

20 15 56.5 

+ 37 52 34 

7.0 

4.0 

2.7 

1175 

20274 - 2709 

20 27 29.8 

-27 09 32 

4.0 

1.1 

0.3 

0.9 

20159 + 3355 

20 15 57.8 

+ 33 55 59 

25.1 

6.6 

1.5: 

86.9 

20275 + 4001 

20 27 35.2 

+40 01 09 

438.8: 

1112.0 

5314.0 

5689.0 

20160 + 2734 

20 16 00.9 

+ 27 34 36 

0.9 

1.8 

1.7 

17.2 

20276 + 3340 

20 27 37.9 

+ 33 40 08 

3.2 

0.8 

8.9 

63.2 

20160 + 0725 

20 16 02.5 

+ 7 25 40 

10.0 

7.6 

1.3 

4.1 

20276 - 0455 

20 27 40.0 

- 4 55 23 

43.8 

27.6 

4.2 

1.4 

20160 + 3911 A 

20 16 05.2 

+ 39 11 22 

9.2: 

42.4 

555.5 

1607.0 

20277 + 0142 

20 27 42.5 

+ 1 42 27 

6.9 

2.1 

0.4 

1.0 

20161 + 3017 

20 16 08.3 

+ 30 17 11 

0.2 

0.2 

1.4 

24.1 

20277 + 3851 

20 27 45.6 

+ 38 51 12 

25.7: 

340.8 

1850.0 

3106.0 

20161 - 1600 

20 16 08.7 

-16 00 51 

38.8 

23.5 

2.3 

1.1 

20285-3100 

20 28 34.1 

-31 00 02 

0.3 

ftj 

1.9 

6.7 

20165 — 1916 

20 16 30.4 

-19 16 37 

6.4 

1.5 

0.4 

0.9 

20285 + 3641 

20 28 34.4 

+ 36 41 40 

9.6 

4.2 

6.7 

74.0 

20165 - 5051 

20 16 33.2 

-50 51 41 

64.0 

29.8 

5.2 

2.6 

20287 + 6249 

20 28 44.6 

+ 62 49 77 

1.3 

0.3 

0.3 

7.6 

20165 + 3413 

20 16 35.6 

+ 34 13 49 

102.9 

58.0 

7.1 

48.6 

20287+0611 

20 28 46.9 

+ 6 11 08 

2.9 

0.7 

0.4 

09 

20166 - 4958 

20 16 37.8 

-49 58 32 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

20289- 1203 

20 28 56.4 

-12 03 22 

0.8 

0.3 

0.3 

0.9 

20166 + 3717 

20 16 41.7 

+ 37 17 32 

10.5 

3.5 

13.3 

122.8 

20290 + 3646 

20 29 05.7 

+ 36 46 01 

2.0 

1.2 

16.9 

70.9 

20167 + 2650 

20 16 44.9 

+ 26 50 00 

5.3 

1.4 

0.4 

4.4 

20292 + 2933 

20 29 13.9 

+29 33 27 

4.4 

1.1 

0.4 

14.8 

20170+ 6641 

20 17 05.2 

+66 41 42 

0.6 

0.2: 

0.3 

5.6 

20292 - 0156 

20 29 15.8 

- 1 56 35 

4.4 

1.1 

0.5 

0.9 

20171 + 1303 

20 17 07.8 

+ 13 03 29 

6.8 

1.8 

0.4 

1.0 

20293 + 0627 

20 29 18.3 

+ 6 27 48 

2.7 

0.6 

0.4 

0.9 

20171 + 3850 

20 17 08.1 

+ 38 50 48 

8.6 

2.1 

13.4 

108.4 

20296 + 3223 

20 29 36.7 

+ 32 23 40 

10.3 

3.0 

0.6 

49.6 

20171 + 3905 

20 17 11.7 

+ 39 05 59 

0.3 

0.8 

9.5 

112.0 

20296-2151 

20 29 38.7 

-21 51 40 

32.1 

20.8 

3.2 

0.9 

20173 + 6651 

20 17 22.3 

+66 51 19 

10.6 

4.8 

0.6 

5.3 

20296 + 4028 

20 29 40.3 

+40 28 31 

13.1 

6.5 

6.3: 

120.1 

20175 + 3634 

20 17 32.2 

+ 36 34 21 

8.2 

4.9 

21.2 

77.8 

20297 + 3942 

20 29 46.1 

+ 39 42 34 

7.4 

2.1 

23.1 

214.0 

20177+ 3834 

20 17 42.3 

+ 38 34 24 

0.5 

0.4 

17.7 

212.4 

20297 + 4903 

20 29 46.3 

+49 03 02 

14.0 

3.7 

0.7 

8.4 

20177 — 0631 

20 17 45.8 

- 6 31 14 

4.0 

1.0 

0.3 

0.9 

20297+0157 

20 29 47.8 

+ 1 57 41 

3.4 

0.8 

0.4 

3.7 

20178 + 0639 

20 17 49.9 

+ 6 39 52 

1.7 

0.4 

0.4 

5.2 

20298 + 1827 

20 29 52.1 

+ 18 27 26 

7.6 

1.9 

0.4: 

1.0 

20178 - 1255 

20 17 51.2 

-12 55 13 

0.4 

0.3 

0.3 

1 1.2 

20299 + 6516 

20 29 55.6 

+ 65 16 34 

| 0.2 

0.2 

0.3 

12.7 
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20300 +- 3847 

20 30 01.4 

+ 38 47 09 

5.8: 

15.4: 

328.3: 

1102.0 

20442 + 3347 

20 44 12.4 

+ 33 47 05 

42.6 

9.6 

1.3 

9.0 

20302 + 3517 

20 30 15.1 

+ 35 17 13 

20.0 

9.6 

2.7 

8.0: 

20442 + 0616 

20 44 16.6 

+6 16 37 

2.9 

0.7 

0.4 

3.6 

20303 + 4038 

20 30 18.7 

+40 38 18 

0.6 

2.6 

42.6 

335.7 

20442 + 6139 

20 44 17.1 

+ 61 39 05 

14.6 

3.2 

0.7 

3.9 

20303 +- 1716 

20 30 21.8 

+ 17 16 49 

3.1 

0.9 

0.4 

0.9 

20443 + 0215 

20 44 18.0 

+ 2 15 14 

69.4 

24.6 

3.4 

2.3 

20304 - 4441 

20 30 28.6 

— 44 41 18 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

20443 + 1556 

20 44 19.8 

+ 15 56 25 

9.0 

2.1 

0.4 

ft 9 

20305 + 5636 

20 30 32.7 

+ 56 36 23 

4.0 

1.0 

0.4 

2.8 

20443 + 4441 

20 44 20.4 

+44 41 04 

8.5 

6.6 

13.1 

56.7 

20305 +- 6246 

20 30 35.4 

+ 62 46 28 

29.8 

11.6 

1.8 

8.3 

20444 + 0540 

20 44 25.4 

+ 5 40 28 

34.2 

28.5 

6.3 

3.0 

20305 + 4108 

20 30 35.5 

+41 08 08 

1.7 

1.0 

12.7 

129.1 

20444 — 0240 

20 44 26.6 

- 2 40 20 

4.4 

1.1 

0.4 

ftp 

20306 + 4005 

20 30 39.4 

+ 40 05 50 

71.7 

547.3 

7719.0 

9979.0 

20444 + 2958 

20 44 27.6 

+ 29 58 39 

7.2 

3.7 

0.8 

1.8 

20307 - 0623 

20 30 46.1 

- 6 23 28 

5.5 

1.3 

0.4 

ft 9 

20449 — 0940 

20 44 57.9 

- 9 40 52 

1.3 

0.3: 

ft 4 

0.9 

20308 + 4104 

20 30 53.4 

+41 04 12 

6.2 

2.2 

12.7: 

132.3 

20451 -0512 

20 45 06.0 

- 5 12 45 

60.4 

14.9 

2.5 

1.4 

20310 + 4029 

20 31 01.5 

+40 29 37 

179.0 

112.4 

74.9 

84.9: 

20451 + 1536 

20 45 06.6 

+ 15 36 48 

8.1 

3.7 

0.6 

0 .P 

20311 + 4222 

20 31 09.4 

+42 22 39 

121.6 

64.4 

11.7: 

132.7 

20451 + 4552 

20 45 08.5 

+ 45 52 04 

17.3 

5.9 

1.4 

60.4 

20311 - 2325 

20 31 111 

-23 25 18 

7.6 

2.7 

0.3 

0.9 

20451 +3411 

20 45 11.2 

+ 34 11 21 

7.3 

1.9 

0.5: 

24.0 

20312 + 5446 

20 31 13.5 

+ 54 46 29 

17.6 

6.4 

1.2 

3.0 

20454 + 3618 

20 45 27.4 

+ 36 18 19 

0.4 

0.2 

8.8 

94.5 

20312 + 0920 

20 31 14.1 

+ 9 20 48 

6.0 

1.8 

0.4 

0.9 

20454 + 1908 

20 45 29.6 

+ 19 08 59 

25.6 

17.3 

3.6 

1.2 

20312 — 3209 

20 31 14.1 

-32 09 08 

0.3 

0.3 

3.7 

13.9 

20455 - 3810 

20 45 30.5 

-38 10 59 

0.2 

0.2 

1.0 

2.3 

20315 +0209 

20 31 30.0 

+ 2 09 56 

4.7 

1.3 

0.4 

4.1 

20455 + 3542 

20 45 31.9 

+ 35 42 27 

6.6 

2.5 

0.4 

4.9 

20315 + 2037 

20 31 34.5 

+ 20 37 45 

21.9 

11.4 

2.1 

1.1 : 

20455 + 2204 

20 45 34.5 

+ 22 04 13 

4.4 

1.0 

0.4 

1.3 

20317 + 5417 

20 31 46.4 

+ 54 17 05 

9.0 

2.3 

0.5 

3.0 

20456 + 4523 

20 45 38.1 

+45 23 43 

5.6 

1.3 

1.9 

61.4 

20318 + 3829 

20 31 50.0 

+ 38 29 59 

53.2 

34.3 

57.3 

516.8 

20458 + 5813 

20 45 48.3 

+ 58 13 52 

16.7 

4.5 

0.7 

2.2 

20319+ 3504 

20 31 57.7 

+ 35 04 44 

27.0 

7.4 

1.4 

59.3 

20461 + 2803 

20 46 09.8 

+ 28 03 43 

18.6 

5.5 

1.5 

2.1 

20319 + 3958 

20 31 59.7 

+ 39 58 25 

26.6 

160.3 

851.3 

1054.0 : 

20461 + 4738 

20 46 10.6 

+47 38 44 

5.8 

0.2 

0.6 

13.8 

20320 + 4648 

20 32 00.6 

+46 48 09 

7.1 

3.3 

1.1 

12.9 

20461 +0151 

20 46 11.7 

+ 1 51 14 

3.6 

1.0 

0.4 

ftP 

20320+ 1921 

20 32 01.1 

+ 19 21 27 

8.2 

1.9 

0.4: 

0.9 

20463 + 1739 

20 46 20.2 

+ 17 39 20 

0.4 

0.2 

0.4 

ft.P 

20322 + 4215 

20 32 15.2 

+42 15 03 

175.7 

125.1 

29.9 

118.7 

20464 - 1813 

20 46 29.4 

-18 13 26 

3.1 

0.7 

0.3 

ftp 

20322 - 0737 

20 32 16.4 

- 7 37 32 

27.9 

13.4 

2.6 

1.7 

20466 - 0858 

20 46 37.3 

- 8 58 52 

6.3 

1.5 

0.4 

ft . 9 

20322 + 0503 

20 32 17.0 

+ 5 03 29 

2.8 

0.8 

0.4 

3.8 

20466 + 2248 

20 46 38.2 

+ 22 48 27 

60.1 

20.0 

3.4 

1.9 

20324 + 2806 

20 32 27.4 

+ 28 06 29 

6.9 

2.0 

0.6 

2.7 

20467 - 0044 

20 46 43.2 

- 0 44 57 

61.1 

23.3 

4.0 

1.8 

20328 + 3442 

20 32 50.7 

+ 34 42 50 

5.2 

1.3 

5.4 

53.9 

20469 + 3139 

20 46 57.8 

+ 31 39 44 

36.7 

15.6 

3.1 

1.6 

20330 + 2823 

20 33 04.2 

+ 28 23 58 

23.5 

10.9 

1.8 

2.1 

20469 - 3006 

20 46 59.9 

-30 06 25 

0.2 

0.5 

0.3 

1.4 

20331 +0349 

20 33 08.8 

+ 3 49 28 

3.3 

0.9 

0.4 

4.3 

20472 + 3522 

20 47 13.7 

+ 35 22 37 

4.5 


0.4 

38.1 

20332 + 4124 

20 33 12.9 

+41 24 24 

11.4 

77.4 

909.2 

1376.0 

20472 + 4555 

20 47 14.6 

+45 55 43 

1.7 

1.9 

5.9 

23.0 

20332 - 3053 

20 33 16.2 

-30 53 08 

4.9 

1.3 

0.4 

7.5 

20472 + 3302 

20 47 14.9 

+ 33 02 35 

17.3 

5.2 

2.7 

3.5 

20336 + 6109 

20 33 41.8 

+ 61 09 05 

8.9 

5.1 

1.0 

2.2 

20473-0519 

20 47 18.3 

- 5 20 00 

5.2 

1.8 

0.4 

ftP 

20338 + 5958 

20 33 49.6 

+59 58 50 

2.1 

6.5 

52.0 

126.4 

20473 + 1125 

20 47 22.8 

+ 11 25 44 

10.7 

5.9 

0.9 

0.9 

20339 + 4112 

20 33 59.6 

+41 12 20 

0.9 

2.1 

20.2 

192.8 

20473 - 6923 

20 47 23.5 

-69 23 16 

0.2 

0.2 

1.6 

5.0 

20340 - 4728 

20 34 03.5 

-47 28 02 

21.6 

4.7 

0.7 

1.5 

20477 - 3214 

20 47 42.2 

-32 14 31 

3.3 

0.8 

0.3 

ftP 

20340 + 0213 

20 34 04.3 

+ 2 13 19 

7.8 

3.4 

0.5 

1.9 

20477 + 1647 

20 47 45.9 

+ 16 47 50 

4.2 

1.3 

0.4: 

0.9 

20340+ 5338 

20 34 05.3 

+53 38 54 

75.2 

24.4 

5.0 

2.9 

20477 + 5020 

20 47 47.6 

+ 50 20 36 

13.0 

5.6 

1.8 

12.6 

20341 -0243 

20 34 07.1 

- 2 43 29 

16.5 

4.0 

0.6 

0.9 

20478 + 3821 

20 47 52.6 

+ 38 21 55 

3.0 

0.7 

0.7 

12.7 

20341 + 6137 

20 34 11.7 

+61 37 44 

5.2 

1.7 

ft 4 

2.1 

20479 + 0554 

20 47 56.7 

+ 5 54 22 

39.3 

23.5 

3.1 

1.8 

20342 + 3457 

20 34 13.4 

+ 34 57 11 

12.2 

5.4 

7.1 

58.4 

20479 + 5035 

20 47 59.9 

+ 50 35 44 

4.7 

1.2 

0.5 

7.6 

20343 + 2625 

20 34 23.6 

+26 25 41 

12.3 

5.7 

1.2 

6.9 

20480 + 4956 

20 48 03.1 

+49 56 22 

18.7 

5.2 

4.0 

25.6 

20345 - 3539 

20 34 31.1 

-35 39 42 

0.2 

0.2 

1.6 

1.5 

20481 + 3718 

20 48 09.1 

+ 37 18 42 

12.4 

5.5 

1.9 

5.4 

20346- 5217 

20 34 37.1 

-52 17 22 

0.2 

0.2 

0.7: 

3.4 

20481 - 5715 

20 48 11.7 

-57 15 27 

1.1 

3.8 

5.8 

4.2 

20349 + 4010 

20 34 54.1 

+40 10 38 

5.3 

3.1 

19.0 

212.6 

20482 + 3359 

20 48 14.9 

+ 33 59 36 

8.1 

4.4 

0.9 

23.4 

20350+3741 

20 35 02.6 

+ 37 41 58 

93.6 

44.1 

7.0 

239.2 

20484 - 7202 

20 48 29.4 

-72 02 48 

178.6 

109.5 

13.8 

4.1 

20350 + 5954 

20 35 04.0 

+ 59 54 56 

29.9 

17.9 

1.9 

9.8 

20485 + 3652 

20 48 34.2 

+ 36 52 54 

5.1 

1.3 

1.4 

13.6 

20350 + 4126 

20 35 04.8 

+41 26 02 

14.5 

171.1 

1281.0 

3242.0: 

20487 - 1117 

20 48 42.5 

-11 17 38 

18.9 

9.5 

1.7 

1.0 

20352 + 1425 

20 35 12.1 

+ 14 25 08 

4.0 

0.9 

0.4 

G 9 

20488 - 2706 

20 48 49.6 

-27 06 31 

38.9 

9.6 

1.4 

ftP 

20353 + 6742 

20 35 20.1 

+67 42 30 

0.2 

0.3 

4.0 

6.9 

20491 +4236 

20 49 09.5 

+ 42 36 47 

54.8 

69.7 

15.4 

16.7 

20354 + 3049 

20 35 28.2 

+ 30 49 36 

3.6 

0.9 

0.4 

2.1 

20491 +4855 

20 49 11.3 

+ 48 55 04 

0.4 

0.4 

3.3 

9.9 

20356+ 1805 

20 35 38.2 

+ 18 05 30 

175.2 

48.8 

7.0 

2.1 

20493 - 0629 

20 49 19.2 

- 6 29 30 

6.0 

3.0 

0.5: 

ft 9 

20356- 2815 

20 35 40.1 

-28 15 22 

11.0 

5.7 

0.9 

ftp 

20493 + 2803 

20 49 20.3 

+ 28 03 39 

0.9 

0.3 

ft 4 

1.4 

20356 + 3640 

20 35 40.5 

+ 36 40 03 

14.8 

5.1 

1.7 

162.2 

20496 + 2308 

20 49 37.1 

+ 23 08 33 

3.1 

0.7 

0.4 

5.1 

20357-0116 

20 35 45.1 

- 1 16 56 

5.7 

1.3 

0.4 

0.9 

20497 - 0324 

20 49 44.8 

- 3 24 36 

6.5 

1.7 

0.4 

0.9 

20358 + 3336 

20 35 51.1 

+ 33 36 22 

5.6 

1.4 

0.6 

34.2 

20499 + 8021 

20 49 55.7 

+ 80 21 56 

3.9 

0.9 

0.4 

1.0 

20359 — 3806 

20 35 56.9 

-38 06 27 

83.5 

39.3 

6.7 

2.7 

20499 + 2654 

20 49 59.1 

+ 26 54 30 

3.8 

0.8 

0.5 

5.4 

20360 - 095 1 

20 36 01.9 

- 9 51 35 

5.5 

1.5 

0.4 

0 .P 

20500 - 0757 

20 50 04.9 

- 7 57 02 

6.6 

2.7 

0.5 

0.9 

20361 + 5124 

20 36 08.4 

+ 51 24 21 

4.2 

1.0 

0.5 

8.7 

20502 + 4709 

20 50 12.7 

+47 09 56 

104.9 

62.1 

11.0 

35.8 

20362 + 2101 

20 36 17.5 

+ 21 01 30 

0.4 

0.2 

0.4 

0.9 

20503 + 6006 

20 50 19.6 

+ 60 06 41 

0.2 

0.3 

1.5 

13.5 

20363 + 1308 

20 36 23.0 

+ 13 08 22 

5.1 

1.2 

0.4 

0.9 

20503 + 2658 

20 50 22.3 

+ 26 58 58 

28.3 

11.9 

2.2 

4.2 

20364 + 6822 

20 36 27.5 

+ 68 22 52 

3.4 

0.9 

0.3 

8.7 

20504 - 3959 

20 50 26.5 

-39 59 55 

5.0 

1.1 

0.4 

0.9 

20365 - 0933 

20 36 30.3 

- 9 33 47 

8.3 

3.0 

0.5: 

0.9 

20504 + 5106 

20 50 29.0 

+ 51 06 07 

10.1 

2.9 

0.9 

6.9 

20366 + 6555 

20 36 36.9 

+65 55 43 

0.4 

1.2 

13.2 

36.3 

20507 + 2443 

20 50 42.3 

+ 24 43 26 

4.8 

1.2 

0.4 

1.0 

20367 + 0157 

20 36 46.3 

+ 1 57 59 

3.5 

1.0 

0.4 

ft 9 

20507 + 2310 

20 50 47.4 

+ 23 10 53 

71.7 

33.3 

4.6 

2.0 

20368 + 0018 

20 36 51.3 

+0 18 33 

3.3 

0.8 

0.4 

ft 9 

20509 - 5838 

20 50 55.1 

-58 38 42 

19.4 

4.2 

0.5 

1.0 

20369 + 3009 

20 36 57.1 

+ 30 09 34 

2.2 

0.6 

0.4 

2.4 

20510 + 2927 

20 51 01.1 

+ 29 27 33 

1.1 

0.3 

0.4 

2.1 

20369 + 3742 

20 36 58.5 

+37 42 48 

10.3 

2.4 

14.2 

159.3 

20511 -0149 

20 51 06.4 

- 1 49 34 

13.3 

6.6 

1.0 

ftp 

20372- 1818 

20 37 12.4 

-18 18 59 

23.1 

5.5 

1.0 

0.9 

20511 -2806 

20 51 06.9 

-28 06 56 

6.4 

1.5 

0.3 

ft . 9 

20373 - 1411 

20 37 19.2 

-14 11 29 

3.5 

1.0 

0.3 

0.9 

20511 +4940 

20 51 08.7 

+49 40 42 

7.1 

4.6 

0.9 

31.0 

20376 + 5320 

20 37 37.0 

+ 53 20 56 

21.6 

12.4 

1.9 

5.1 

20511 + 2044 

20 51 09.1 

+ 20 44 23 

3.2 

0.9 

0.4 

0.9 

20377 + 3901 

20 37 44.5 

+ 39 01 29 

45.4 

30.9 

5.2: 

218.6 

20511 + 2523 

20 51 11.2 

+ 25 23 33 

34.4 

17.5 

3.2 

2.1 : 

20378 + 0727 

20 37 49.5 

+ 7 27 28 

5.4 

2.2 

0.4 

1.0 

20518 + 3314 

20 51 52.4 

+ 33 14 50 

9.1 

2.2 

0.5: 

1.3 

20379 + 1917 

20 37 55.3 

+ 19 17 51 

17.0 

9.8 

1.4 

1.1 

20519 - 1806 

20 51 56.8 

-18 06 57 

3.0 

0.7 

0.3 

0.9 

20379 + 5921 

20 37 58.8 

+ 59 21 42 

10.5 

4.4 

0.8 

2.0 

20520 + 6003 

20 52 04.7 

+60 03 14 

0.5 

1.4 

2.6 

6.1 

20380 — 3822 

20 38 00.5 

-38 22 14 

0.2 

0.3: 

1.3 

1.7 

20522 + 6158 A 

20 52 17.9 

+61 58 02 

0.7 

0.2 

0.3 

2.8 

20380-4218 

20 38 03.9 

-42 18 47 

17.4 

4.4 

0.8 

0.9 

20524 + 2751 

20 52 25.4 

+ 27 51 56 

9.9 

2.4 

0.4: 

1.0 

20382 — 3146 

20 38 16.4 

-31 46 42 

9.8 

2.3 

0.3 

0.9 

20525 + 1726 

20 52 35.6 

+ 17 26 59 

10.6 

4.2 

0.6 

0 .P 

20383 + 0100 

20 38 21.4 

+ 1 00 29 

15.6 

5.8 

1.0 

0.9 

20526 + 5958 

20 52 41.0 

+ 59 58 21 

0.3 

0.2 

1.3 

5.5 

20384 - 5026 

20 38 25.5 

-50 26 32 

3.8 

1.0 

ft 4 

1.0 

20526-5431 

20 52 41.3 

-54 31 00 

58.2 

34.2 

5.0 

1.9 

20385 + 1945 

20 38 31.5 

+ 19 45 28 

0.4 

0.2 

0.4 

0.9 

20529 + 3334 

20 52 56.5 

+ 33 34 20 

8.9 

2.4 

0.6 

1.7 

20387 - 5116 

20 38 43.9 

-51 16 54 

10.9 

4.0 

0.6 

1.0 

20529 + 3013 

20 52 59.9 

+ 30 13 19 

171.6 

101.4: 

43.6 

19.3: 

20392 - 0548 

20 39 13.2 

- 5 48 16 

10.7 

5.0 

0.9 

0.9 

20532+ 1331 

20 53 15.0 

+ 13 31 48 

3.9 

0.9 

0.4 

0 .P 

20392 + 1141 

20 39 15.6 

+ 11 41 51 

36.9 

22.1 

4.0 

1.4 

20535 -4351 

20 53 35.1 

-43 51 21 

3.9 

1.2 

0.4 

0.9 

20395 + 0807 

20 39 34.0 

+ 8 07 31 

5.8 

1.6 

0.3: 

ftP 

20541 +0838 

20 54 06.5 

+ 8 38 34 

7.0 

1.9 

0.4 

ftP 

20396 + 4757 

20 39 41.3 

+47 57 43 

664.7 

234.2 

48.6 

16.9 

20541 - 6549 

20 54 07.9 

-65 49 45 

180.2 

88.9 

14.7 

4.5 

20400+ 1858 

20 40 05.4 

+ 18 58 52 

0.2 

0.3 

ft 4 

0.9 

20541 +4714 

20 54 09.9 

+ 47 14 46 

1.2 

0.4 

0.6 

9.0 

20402 + 2718 

20 40 14.8 

+27 18 00 

19.6 

7.7 

1.3 

5.6 

20541 - 0953 

20 54 11.3 

- 9 53 30 

6.6 

1.6 

0.4 

0.9 

20406 + 3831 

20 40 41.5 

+ 38 31 19 

12.2 

4.8 

20.9 

258.3 

20544 + 5949 

20 54 24.8 

+ 59 49 47 

3.9 

1.1 

0.4 

16.2 

20407 + 2152 

20 40 45.3 

+ 21 52 13 

9.4 

5.1 

0.6 

1.0 

20548 + 1603 

20 54 51.2 

+ 16 03 27 

21.2 

6.7 

1.3 

0.9 

20407 + 1654 

20 40 46.7 

+ 16 54 27 

15.8 

6.1 

0.8 

0.9 

20548 - 0325 

20 54 52.7 

- 3 25 48 

4.4 

1.0 

0.4 

0.9 

20412 + 2704 

20 41 14.6 

+ 27 04 12 

5.5 

1.3 

0.4 

1.2 

20553 + 4058 

20 55 18.3 

+40 58 21 

1.2 

0.3 

1.5 

14.0 

20414 — 1054 

20 41 25.8 

-10 54 19 

0.3 

0.7 

1.4 

1.3 

20560 + 2342 

20 56 00.5 

+ 23 42 01 

3.9 

1.2 

0.4 

5.0 

20414 + 3524 

20 41 26.8 

+ 35 24 24 

1.4 

0.4 

0.4 

49.6 

20560 + 2207 

20 56 01.6 

+ 22 07 50 

6.8 

1.7 

0.4 

1.1 

20415 + 3156 

20 41 30.5 

+ 31 56 32 

9.0 

2.6 

1.1 

12.9 

20564 + 1406 

20 56 24.2 

+ 14 06 03 

6.5 

1.6 

0.4 

ftp 

20416 + 1903 

20 41 41.3 

+ 19 03 15 

47.4 

20.7 

3.2 

2.2 

20567 - 1459 

20 56 43.1 

- 14 59 43 

5.2 

1.5 

0.3 

ftp 

20416+ 1723 

20 41 41.4 

+ 17 23 21 

3.1 

0.9 

0.4 

1.0 

20567 + 4727 

20 56 46.6 

+ 47 27 11 

17.1 

11.2 

1.7 

24.6 

204 1 7 — 1913 

20 41 44.3 

-19 13 35 

4.9 

1.3 

0.3 

ft 9 

20568 + 2209 

20 56 49.3 

+ 22 09 20 

4.3 

1.0 

0.4 

1.0 

20417 — 1422 

20 41 46.4 

- 14 22 05 

5.9 

1.4 

0.4 

0.9 

20568 + 5217 

20 56 49.6 

+ 52 17 46 

0.3 

2.9 

9.6 

10.5 

20417 + 3759 

20 41 46.8 

+ 37 59 02 

19.6 

7.6 

19.9 

225.6 

20568 + 0826 

20 56 51.1 

+ 8 26 35 

1.4 

0.4 

0.4 

ftP 

20417 - 0500 

20 41 47.2 

- 5 00 55 

42.4 

18.2 

2.9 

1.2: 

20570 + 2714 

20 57 00.5 

+ 27 14 55 

279.7 

148.7 

31.3 

8.9 

20421 + 8019 

20 42 12.0 

+ 80 19 13 

5.7 

1.5 

0.5 

1.0 

20578 + 1322 

20 57 53.5 

+ 13 22 39 

9.2 

4.0 

0.6 

0.9 

20424 + 6301 

20 42 28.0 

+ 63 01 48 

0.6 

8.0 

25.4 

31.6: 

20579 + 3217 

20 57 55.3 

+ 32 17 58 

7.7 

1.8 

ft 4 

5.6 

20426 + 0305 

20 42 38.0 

+ 3 05 34 

6.2 

1.6 

0.4: 

1.1 

20579 - 0455 

20 57 56.0 

- 4 55 35 

0.5 

0.2 

0.4 

2.1 

20426 + 2505 

20 42 41.4 

+ 25 05 10 

5.6 

1.4 

0.4 

1.7 

20581 + 5841 

20 58 08.0 

+ 58 41 49 

29.2 

14.6 

2.2 

13.9 

20430 + 1612 

20 43 01.6 

+ 16 12 53 

7.8 

3.6 

0.5 

0.9 

20581 + 1907 

20 58 09.8 

+ 19 07 55 

14.7 

3.9 

0.7 

0.9 

20430 + 5618 

20 43 04.4 

+ 56 18 18 

19.0 

4.9 

0.8 

2.8 

20581 + 5914 

20 58 11.8 

+ 59 14 32 

6.0 

1.4 

0.6: 

13.1 

20431 + 1754 

20 43 11.1 

+ 17 54 25 

142.1 

78.0 

10.6 

4.0 

20582 — 3227 

20 58 13.7 

-32 27 15 

3.9 

0.9 

0.4 

0.9 

20435 + 3218 

20 43 34.1 

+ 32 18 01 

7.4 

3.1 

0.8 

20.6 

20587 + 6802 

20 58 47.7 

+ 68 02 58 

0.5 

0.9 

0.9 

9.0 

20435 + 3032 

20 43 35.3 

+ 30 32 08 

8.7 

2.0 

0.4 

11.8 

20590 - 0419 

20 59 03.0 

- 4 19 45 

12.3 

3.1 

0.4 

0.9 

20436 - 2725 

20 43 41.0 

-27 25 01 

9.3 

2.4 

0.7 

1.3: 

20590 + 5420 

20 59 04.9 

+ 54 20 49 

1.5 

24.5 

43.9 

34.7 

20437 - 0259 

20 43 44.9 

- 2 59 44 

0.2 

0.2 

0.6 

1.5 

20593 - 2717 

20 59 22.0 

-27 17 06 

8.7 

3.7: 

0.5: 

0 .P 

20438 - 0415 

20 43 48.0 

- 4 16 00 

64.1 

25.3 

3.2 

1.2 

20594 + 4956 

20 59 28.9 

+ 49 56 06 

10.4 

4.0 

1.7: 

33.1 

20440 + 4600 

20 44 00.9 

+ 46 00 50 

4.0 

1.0 

ft 8 

57.5 

20595 + 5009 

20 59 32.3 

+ 50 09 53 

1.1 

2.8 

6.4 

39.2 

20440 — 0105 

20 44 01.9 

- 1 05 13 

210.9 

117.4 

17.1 

5.3 

20595 + 1848 

20 59 35.9 

+ 18 48 04 

22.4 

10.5 

1.7 

1.0 


E-44 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12juim 

2S^.m 

60jx.ni 

100/u.m 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

1 2fim 

25jxm 

6+xm 

lOOjim 

20597 + 6800 

20 59 42.1 

+ 68 00 13 

0.2 

0.8 

6.1 

54.4 

21177 + 5035 

21 17 45.8 

+ 50 35 23 

18.7 

8.8 

1.7 

27.4 

20598 - 1011 

20 59 53.1 

-10 11 39 

16.8 

4.5 

0.7: 

0.9 

21178 - 5009 

21 17 50.9 

-50 09 02 

1.7 

0.5 

0.4 

1.0 

21000 + 8251 

21 00 03.4 

+ 82 51 41 

26.2 

12.8 

2.3 

1.0: 

21178 + 5824 

21 17 52.8 

+ 58 24 41 

24.5 

6.8 

0.6 

40.8 

21000 -+ 3506 

21 00 04.5 

+ 35 06 55 

9.1 

4.4 

0.8 

7.4 

21181 + 6211 

21 18 09.2 

+ 62 12 00 

13.6 

6.7 

1.1 

12.7 

21002 + 3434 

21 00 14.0 

+ 34 34 43 

6.6 

1.8 

0.4 

5.0 

21181 + 5514 

21 18 11.4 

+ 55 14 16 

33.6 

9.3 

1.5: 

33.1 

21004 + 1546 

21 00 26.7 

+ 15 46 09 

4.8 

1.2 

0.4 

0.9 

21183 + 6439 

21 18 20.1 

+ 64 39 48 

0.7 

2.3 

14.3 

23.1 

21005 + 2618 

21 00 30.9 

+ 26 18 35 

3.3 

0.8 

0.4 

1.0 

21185 + 0708 

21 18 34.3 

+ 7 08 17 

11.5 

3.1 

0.5: 

1.0 

21006+ 1431 

21 00 40.6 

+ 14 31 56 

7.3 

1.8 

0.5: 

0.9 

21185 + 4908 

21 18 35.5 

+49 08 21 

20.5 

6.7 

2.1 

12.4 

21008 + 5930 

21 00 53.5 

+ 59 30 48 

18.2 

10.4 

5.1 

8.8 

21186+ 1414 

21 18 37.0 

+ 14 14 13 

1.9 

0.6 

0.4 

1.0 

21008 +4749 

21 00 53.6 

+ 47 49 55 

3.7 

1.0 

0.3 

32.4 

21187-3021 

21 18 45.6 

-30 21 39 

6.4 

1.6 

0.4 

0.9 

21009 + 2415 

21 00 57.7 

+ 24 15 11 

5.8 

1.5 

0.3: 

1.1 

21190+ 5140 

21 19 05.7 

+ 51 40 39 

39.2 

377.3 

589.5 

406.0 

21009 + 6758 

21 00 58.4 

+ 67 58 15 

26.6 

76.7 

637.8 

1095.0 

21191 + 5609 

21 19 07.3 

+ 56 09 07 

18.6 

11.7 

2.3 

7.8 

21011 - 5128 

21 01 08.3 

-51 28 18 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

21192 + 2914 

21 19 12.5 

+29 14 38 

0.3 

0.2 

0.4: 

1.7: 

21011 + 2707 

21 01 10.3 

+ 27 07 58 

7.0 

1.7 

0.4 

4.3 

21192- 1522 

21 19 15.3 

-15 22 21 

8.2 

3.1 

0.4 

GP 

21012 + 2347 

21 01 16.6 

+ 23 47 50 

60.8 

17.2 

2.9 

0.9 

21194- 1702 

21 19 27.8 

-17 02 56 

5.6 

1.3 

0.3 

0.9 

21014 — 1133 

21 01 27.4 

-11 33 48 

6.3 

56.7 

90.6 

46.9 

21197 + 4757 

21 19 43.4 

+47 57 13 

4.7 

1.1 

0.5 

5.0 

21015-2003 

21 01 33.5 

-20 03 17 

0.7 

0.2 

0.3 

0.9 

21197+ 1935 

21 19 46.6 

+ 19 35 23 

9.8 

2.2 

0.4 

2.7 

21017 + 6742 

21 01 44.2 

+ 67 42 24 

0.2 

0.3 

1.3 

5.7 

21197-6956 

21 19 46.9 

-69 56 55 

72.4 

26.9 

6.8 

4.8 

21019 + 2218 

21 01 59.6 

+ 22 18 45 

14.2 

6.8 

1.0 

0.9 

21198-4210 

21 19 49.7 

-42 10 54 

0.9 

0.4 

0.4 

1.0 

21020 + 4939 

21 02 03.6 

+49 39 56 

7.7 

24.0 

196.0 

329.6: 

21199-0550 

21 19 59.1 

- 5 50 51 

3.8 

0.9 

0.4 

3.9 

21020 + 0518 

21 02 05.7 

+ 5 18 13 

8.7 

2.2 

0.4 

0.9 

21201 -2253 

21 20 08.3 

-22 53 04 

10.5 

2.7 

0.4: 

1.0 

21021 +2337 

21 02 08.7 

+ 23 37 16 

6.8 

2.3 

0.5 

0.9 

21202 + 2147 

21 20 12.2 

+ 21 47 00 

16.8 

7.1 

1.1 

0.9 

21023 + 3739 

21 02 19.2 

+ 37 39 04 

15.4 

8.5 

1.6: 

4.4 

21202 + 5157 

21 20 14.2 

+ 51 57 53 

8.8 

53.5 

406.5 

712.3 

21025 + 6801 

21 02 34.3 

+ 68 01 05 

0.4 

0.8 

10.5 

24.7 

21202-0932 

21 20 15.5 

- 9 32 00 

5.5 

1.4 

0.4 

0.9 

21027 + 3704 

21 02 42.1 

+ 37 04 42 

91.8 

36.6 

5.7 

4.9 

21203-0626 

21 20 21.1 

- 6 26 48 

5.5 

1.4 

0.4 

3.6 

21027 + 5309 

21 02 43.4 

+ 53 09 04 

62.7 

45.4 

9.8 

7.9 

21204-0719 

21 20 25.1 

- 7 19 20 

19.2 

6.4 

1.1 

3.2 

21027 + 6747 

21 02 45.5 

+67 47 11 

0.5 

0.7 

0.4 

15.6 

21205 + 4211 

21 20 34.7 

+42 11 01 

10.4 

3.0 

0.6: 

18.1 

21028 + 2711 

21 02 48.0 

+ 27 11 53 

31.9 

18.9 

3.2 

2.0 

21206-4054 

21 20 38.2 

-40 54 59 

120.1 

77.0 

8.2 

3.0 

21031 - 1726 

21 03 08.3 

-17 26 01 

0.9 

0.3 

0.3 

0.9 

21208 + 7737 

21 20 48.4 

+77 37 54 

71.3 

34.3 

5.6 

2.5 

21032-0024 

21 03 16.3 

- 0 24 52 

307.8 

115.9 

22.1 

8.2 

21208 + 7558 

21 20 50.7 

+75 58 26 

7.7 

4.0 

0.6 

1.3 

21033 - 3232 

21 03 21.4 

-32 32 36 

3.8 

0.7 

0.4 

0.9 

21208-0757 

21 20 51.4 

- 7 57 26 

0.2 

0.3 

0.5 

0.9 

21035 + 5136 

21 03 33.0 

+ 51 36 16 

253.7 

109.1 

21.8 

37.4 

21210+2316 

21 21 05.6 

+ 23 16 05 

16.2 

8.0 

1.2 

1.1 

21036 + 4927 

21 03 36.2 

+49 27 59 

2.5 

10.9 

113.2 

240.7 

21211 + 2302 

21 21 08.9 

+ 23 02 02 

12.4 

6.3 

1.1 

1.2: 

21036 + 0737 

21 03 39.7 

+7 37 45 

14.9 

6.0 

1.3 

0.9 

21213 + 2405 

21 21 18.8 

+ 24 05 01 

2.6 

0.7 

0.4 

0.9 

21037 + 3000 

21 03 42.2 

+ 30 00 57 

33.5 

18.7 

1.2 

3.2 

21213 - 2104 

21 21 19.5 

-21 04 00 

3.9 

0.8 

0.3 

0.9 

21038 + 2912 

21 03 52.0 

+ 29 12 17 

15.3 

6.0 

1.0 

3.6 

21215 + 7933 

21 21 32.8 

+ 79 33 07 

5.8 

1.5 

0.4 

1.1 

21041 -2512 

21 04 11.7 

-25 12 30 

28.5 

7.5 

0.9 

0.9 

21216+ 1803 

21 21 39.4 

+ 18 03 42 

2.0 

1.0 

0.4 

1.0 

21044 + 3059 

21 04 25.4 

+ 30 59 08 

0.7 

0.3 

0.4 

5.4 

21218 + 5218 

21 21 51.2 

+ 52 18 55 

12.8 

6.9 

2.1 

35.5 

21044- 1637 

21 04 28.9 

-16 37 23 

228.9 

113.3 

17.3 

6.2 

21222-4155 

21 22 16.9 

-41 55 06 

9.7 

2.9 

0.4: 

1.0 

21046 + 4739 

21 04 36.0 

+47 39 02 

2.4 

18.4 

42.3 

30.3 

21223-6535 

21 22 19.6 

-65 35 15 

2.9 

0.6 

0.4 

1.0 

21046 - 2407 

21 04 41.8 

-24 07 26 

9.9 

6.7 

1.0 

0.9 

21226-0346 

21 22 40.2 

- 3 46 23 

6.7 

1.5 

0.4 

0.9 

21048 + 4726 

21 04 53.1 

+47 26 49 

17.9 

4.5 

1.6 

18.9 

21229 + 4848 

21 22 59.1 

+48 48 48 

15.0 

8.9 

1.6 

10.6 

21049 -0021 

21 04 58.8 

- 0 21 57 

18.0 

4.9 

0.8 

2.9 

21232 + 6521 

21 23 12.0 

+ 65 21 25 

3.9 

1.1 

0.3 

14.2 

21052 + 0340 

21 05 13.3 

+ 3 40 23 

0.3 

0.5 

3.0 

4.6 

21236-6013 

21 23 36.6 

-60 13 55 

0.2 

0.2 

1.9 

4.9 

21052 + 0057 

21 05 16.2 

+ 0 57 05 

2.4 

0.6 

0.4 

1.1 

21237 - 3004 

21 23 45.6 

-30 04 09 

3.3 

1.4: 

0.5 

1.0 

21056 + 0117 

21 05 37.3 

+1 17 50 

2.5 

0.6 

0.4 

0.9 

21238 - 2237 

21 23 48.7 

-22 37 44 

8.0 

1.9 

0.4: 

0.9 

21057 - 2132 

21 05 43.0 

-21 32 56 

0.4 

0.3 

0.3 

1.0 

21243 - 6943 

21 24 19.1 

-69 43 26 

111.7 

29.4 

4.9 

1.6 

21057 + 5312 

21 05 47.1 

+ 53 12 03 

8.0 

3.6 

1.3 

7.5 

21244-2124 

21 24 25.2 

-21 24 50 

4.4 

1.0 

0.3 

0.9 

21059 + 0300 

21 05 55.4 

+ 3 00 54 

7.5 

2.8 

0.5: 

0.9 

21245 + 6221 

21 24 32.4 

+ 62 21 23 

77.7 

58.1 

10.4 

3.4: 

21059 + 0647 

21 05 59.9 

+ 6 47 10 

8.1 

2.1 

0.3: 

0.9 

21247 + 4929 

21 24 42.0 

+49 29 56 

3.3 

0.8 

0.4 

19.2 

21060 + 3201 

21 06 01.5 

+ 32 01 40 

1.5 

0.6 

0.4 

4.2 

21249+ 1353 

21 24 54.8 

+ 13 53 43 

9.3 

4.2 

0.9 

1.0 

21063-0517 

21 06 23.1 

- 5 17 06 

5.9 

1.8 

0.4 

3.9 

21250 + 4837 

21 25 05.4 

+48 37 01 

0.4 

0.3 

0.4 

17.2 

21067 - 5354 

21 06 44.3 

-53 54 32 

0.6 

0.6 

0.4 

1.0 

21258 - 2201 

21 25 53.0 

-22 01 33 

4.6 

1.0 

0.3 

0.9 

21068 - 1134 

21 06 52.6 

-11 34 32 

5.2 

1.1 

0.3 

0.9 

21259 + 0758 

21 25 57.1 

+ 7 58 37 

8.3 

2.2 

0.4 

1.0 

21069-3843 

21 06 57.1 

-38 43 18 

170.7 

115.7 

15.9 

4.1 

21260 + 2424 

21 26 01.8 

+ 24 24 50 

10.8 

2.9 

0.5 

0.9 

21070+ 5833 

21 07 00.5 

+ 58 33 39 

9.8 

4.1 

0.6: 

3.8 

21260+ 5931 

21 26 02.5 

+ 59 31 51 

19.2 

5.2 

l.l 

5.0 

21071 -2955 

21 07 06.7 

-29 55 28 

3.1 

0.7 

0.4 

0.9 

21260-4138 

21 26 03.8 

-41 38 05 

4.5 

1.1 

0.4 

1.0 

21078 - 1622 

21 07 50.4 

-16 22 44 

1.4 

0.4 

0.4 

0.9 

21262 + 4533 

21 26 12.2 

+45 33 54 

2.9 

0.7 

0.4 

11.8 

21079+0955 

21 07 54.4 

+ 9 55 39 

0.9 

0.3: 

0.4 

0.9 

21262 + 7000 

21 26 15.1 

+ 70 00 11 

62.8 

22.7 

5.0 

3.7 

21083 + 0451 

21 08 19.2 

+ 4 51 57 

0.2 

0.2 

0.7 

1.5 

21263 + 8705 

21 26 21.3 

+87 05 38 

0.2 

0.2 

0.6 

5.6 

21083-0413 

21 08 21.6 

- 4 13 56 

1.5 

0.5 

0.4 

0.9 

21265 + 0758 

21 26 32.7 

+ 7 58 27 

5.3 

2.4 

0.5 

1.0 

21084 + 4830 

21 08 27.3 

+48 30 41 

7.2 

3.1 

1.9 

24.3 

21265-2900 

21 26 34.0 

-29 00 49 

5.0 

1.4 

0.4 

0.9 

21086 + 5238 

21 08 39.2 

+ 52 38 44 

54.3 

28.7 

5.9 

13.5 

21267 + 2157 

21 26 42.5 

+ 21 57 36 

61.3 

16.8 

3.0 

1.2 

21087 + 4726 

21 08 43.2 

+47 26 45 

17.2 

4.4 

0.7: 

25.4 

21267- 1142 

2! 26 45.1 

-11 42 26 

0.2 

0.2 

0.7 

1.6 

21087 + 0503 

21 08 46.2 

+ 5 03 15 

2.1 

0.5 

0.4 

1.2 

21268-3241 

21 26 52.5 

-32 41 53 

5.5 

1.6 

0.5: 

1.0 

21088 + 6817 

21 08 53.3 

+68 17 12 

754.1 

266.6 

41.2 

14.9 

21270 + 7135 

21 27 02.9 

+71 35 53 

105.7 

54.1 

7.8 

2.3 

21091 -0134 

21 09 10.7 

- 1 34 41 

0.4 

0.3: 

2.7 

3.9 

21274+ 1156 

21 27 29.4 

+ 11 56 38 

0.4 

0.2 

0.7 

1.1 

21097 + 1127 

21 09 44.9 

+ 11 27 07 

0.3 

0.3 

0.8 

1.2 

21276 + 4644 

21 27 40.5 

+46 44 26 

2.9 

1.1 

0.4 

2.4 

21097 + 1134 

21 09 47.5 

+ 11 34 29 

3.3 

0.8 

0.4 

0.9 

21276 + 2325 

21 27 40.7 

+23 25 05 

29.2 

7.0 

1.2 

1.0 

21100- 1435 

21 10 01.2 

-14 35 55 

63.0 

27.6 

3.9 

0.9 

21277 + 4708 

21 27 43.3 

+47 08 20 

27.6 

12.4 

2.0 

2.6 

21100 + 7540 

21 10 05.6 

+ 75 40 52 

6.6 

3.8 

0.6 

1.2 

21278 - 1423 

21 27 53.9 

-14 23 28 

9.5 

2.7 

0.5: 

0.9 

21103 -2749 

21 10 20.2 

-27 49 32 

6.8 

1.6 

0.4 

0.9 

21280 + 7020 

21 28 01.3 

+70 20 30 

1.1 

0.3 

0.4 

2.2 

21106 + 4712 

21 10 41.0 

+47 12 01 

0.2 

0.7 

15.4 

38.1 

21282+ 5050 

21 28 15.0 

+ 50 50 43 

51.0 

74.3 

33.1 

14.7 

21107 + 4710 

21 10 47.3 

+47 10 11 

5.5 

2.2 

15.4 

38.1 

21284+ 1245 

21 28 24.8 

+ 12 45 03 

13.3 

8.5 

0.9 

4.6 

21107 + 1235 

21 10 47.5 

+ 12 35 41 

3.7 

1.3 

0.4 

0.9 

21286 + 1055 

21 28 38.1 

+ 10 56 00 

160.7 

106.6 

18.0 

7.3 

21107 + 3001 

21 10 47.8 

+ 30 01 07 

15.9 

4.0 

0.5 

4.2 

21286 + 0521 

21 28 38.6 

+ 5 21 28 

2.8 

0.8 

0.4 

GP 

21112+ 5010 

21 11 16.0 

+ 50 10 40 

0.4 

0.3 

4.6 

13.8 

21288 + 6404 

21 28 52.3 

+ 64 04 23 

3.9 

0.9 

0.3 

10.6 

21113 + 5025 

21 11 20.4 

+ 50 25 05 

5.1 

1.6 

2.5 

29.5 

21289-0547 

21 28 56.0 

- 5 47 30 

16.0 

3.7 

0.7 

0.9 

21114+ 5013 

21 11 25.3 

+ 50 13 02 

10.4 

5.2 

4.6 

29.8 

21289 + 4726 

21 28 58.6 

+47 26 59 

3.2 

07 

0.4 

2.4 

21115 + 5953 

21 11 30.6 

+ 59 53 24 

54.2 

28.9 

6.8 

28.9 

21293 + 6129 

21 29 18.8 

+ 61 29 34 

4.8 

1.4 

0.4 

2.4 

21120 + 0428 

21 12 00.4 

+ 4 28 52 

1.9 

0.5 

0.4 

0.9 

21296— 1229 

21 29 39.7 

-12 29 19 

4.3 

1.0 

0.3 

0.9 

21120 + 0948 

21 12 02.9 

+ 9 48 01 

2.1 

0.6 

0.4 

0.9 

21297 + 4229 

21 29 46.8 

+42 29 03 

0.2 

0.2 

0.8 

13.0 

21120 - 0006 

21 12 03.6 

- 0 06 55 

5.9 

1.3 

0.4 

1.1 

21299 + 2415 

21 29 58.0 

+ 24 15 03 

10.0 

4.9 

0.8 

1.7 

21124 - 0306 

21 12 25.5 

~ 3 06 13 

0.6 

0.3 

0.4 

0.9 

21299 + 0954 

21 29 59.6 

+ 9 54 52 

0.2 

0.4: 

0.5 

1.0 

21126 + 6138 

21 12 39.1 

+61 38 53 

6.6 

2.6 

0.9: 

9.9 

21301 + 5220 

21 30 09.0 

+ 52 20 33 

2.0 

13.0 

6.3 

32.1 

21127-2051 

21 12 47.9 

-20 51 36 

4.0 

1.0 

0.5 

1.9 

21301 -4504 

21 30 09.5 

-45 04 15 

2.4 

0.6 

0.4 

1.0 

21128 + 1824 

21 12 53.1 

+ 18 24 38 

3.3 

0.9 

0.4 

1.0 

21302-4913 

21 30 13.2 

-49 13 41 

0.8 

0.2 

0.4 

1.0 

21129- 1522 

21 12 58.6 

-15 22 52 

30.5 

7.2 

1.1 

0.9 

21306 + 4422 

21 30 37.2 

+ 44 22 31 

11.3 

47.0 

24.0 

8.5 

21131 + 5640 

21 13 10.4 

+ 56 40 27 

4.3 

1.1 

0.9 

30.4 

21306 + 0655 

21 30 38.6 

+ 6 55 38 

4.5 

1.7 

0.4 

1.0 

21133 + 0502 

21 13 19.3 

+ 5 02 20 

5.0 

1.1 

0.4 

0.9 

21311 + 3924 

21 31 07.4 

+ 39 24 44 

0.5 

3.9 

4.3 

1.9 

21133 + 0903 

21 13 19.3 

+ 9 03 41 

6.8 

2.4 

0.4: 

1.0 

21312 + 5405 

21 31 12.8 

+ 54 05 38 

62.7 

29.5 

6.1 

28.2 

21136-0925 

21 13 36.0 

- 9 25 29 

10.0 

2.6 

0.4 

1.1 

21313 + 4341 

21 31 19.5 

+43 41 51 

10.5 

2.9 

0.8 

3.5 

21136 + 4612 

21 13 38.0 

+46 12 38 

6.5 

1.3 

0.4 

16.0 

21314 + 4537 

21 31 25.2 

+45 37 49 

6.7 

1.6 

0.4 

3.2 

21141 - 3904 

21 14 10.5 

-39 04 22 

2.9 

0.7 

0.4 

1.0 

21318 - 6407 

21 31 50.0 

-64 07 33 

0.3 

0.3: 

4.7 

16.6 

21142 + 5349 

21 14 16.9 

+ 53 49 01 

25.9 

10.3 

0.7 

8.7 

21320 + 3850 

21 32 05.7 

+ 38 50 48 

257.2 

94.1 

20.2 

9.3 

21152 + 4945 

21 15 16.1 

+49 45 57 

11.9 

3.5 

2.2 

6.8: 

21321 + 4522 

21 32 08.0 

+45 22 25 

7.6 

2.0 

0.6 

6.0: 

21155 + 4529 

21 15 32.3 

+45 29 49 

7.6 

3.0 

1.2 

5.4 

21321 +0136 

21 32 10.0 

+ 1 36 20 

39.8 

11.4 

1.8 

G 9 

21156-4846 

21 15 37.7 

-48 46 26 

0.2 

0.2 

0.5 

1.8 

21327 + 3818 

21 32 44.1 

+ 38 18 33 

4.9 

1.1 

0.4 

2.2 

21157+ 5535 

21 15 44.6 

+ 55 35 15 

3.7 

0.9 

0.4 

6.2 

21329 - 5446 

21 32 59.9 

-54 46 55 

0.2 

0.3: 

5.5 

16.6 

21158 + 0732 

21 15 49.6 

+ 7 32 57 

13.3 

4.0 

0.7 

1.0 

21334- 1405 

21 33 26.3 

-14 05 35 

5.6 

1.8 

0.3 

G9 

21159 +4551 

21 15 54.4 

+45 51 11 

9.5 

3.9 

0.6 

22.6 

21336 + 5333 

21 33 41.1 

+ 53 33 45 

7.2 

38.9 

190.3 

290.1 

21162 + 7648 

21 16 17.2 

+ 76 48 08 

5.6 

1.4 

0.4 

2.2 

21338 + 6040 

21 33 52.0 

+ 60 40 52 

7.6 

2.4 

1.3 

2.7 

21163 +0203 

21 16 iS.5 

+ 2 03 03 

0.2 

0.2 

0.8 

1.4 

21340 + 4741 

21 34 01.3 

+47 41 12 

0.5 

0.2 

0.4 

3.6 

21163 + 2613 

21 16 19.4 

+ 26 13 50 

0.2 

0.2 

6.4 

1.4 

21341 +4508 

21 34 08.1 

+45 08 55 

349.1 

142.3 

21.3 

7.6 

21164 + 1059 

21 16 26.3 

+ 10 59 28 

8.9 

2.1 

0.4: 

1.0 

21342 - 1941 

21 34 17.1 

-19 41 28 

0.5 

0.3 

0.4 

1.0 

21167 + 4343 

21 16 46.0 

+43 43 18 

0.3 

4.0 

21.0 

28.4: 

21344+ 1233 

21 34 27.1 

+ 12 33 48 

0.2 

1.1 

3.6 

3.0 

21167+ 5502 

21 16 47.4 

+ 55 02 59 

24.2 

10.2 

2.2 

19.3 

21346 - 1141 

21 34 38.3 

-11 41 09 

4.1 

1.0 

0.3 

0.9 

21168-4514 

21 16 49.7 

-45 14 12 

47.2 

13.2 

4.6 

2.9 

21350 - 0804 

21 35 05.2 

- 8 04 47 

0.7 

0.2 

0.4 

0.9 

21170 + 2315 

21 17 00.2 

+ 23 15 41 

10.6 

2.9 

0.5 

1.0 

21355 + 5050 

21 35 32.3 

+ 50 50 15 

3.4 

0.8 

2.2 

18.2 

21170+4951 

21 17 03.5 

+ 49 51 25 

4.7 

1.3 

0.5 

22.1 

21358 + 7823 

21 35 53.8 

+ 78 23 58 

383.2 

132.6 

28.7 

12.2 

21172 - 4819 

21 17 14.4 

-48 19 46 

7.2 

2.3 

0.5: 

1.0 

21360 — 0422 

21 36 04.0 

- 4 22 39 

8.3 

2.3 

0.4 

GP 

21172 + 6058 

21 17 17.2 

+ 60 58 18 

19.2 

5.1 

0.7 

10.8 

21362 + 5730 

21 36 15.4 

+ 57 30 42 

7.1 

3.9 

1.3 

30.2 

21173 + 4606 

21 17 19.2 

+46 06 06 

2.4 

14.4 

13.0 

8.1 : 

21363 - 3031 

21 36 23.1 

-30 31 52 

6.1 

1.7 

0.4 

0.9 

21173 + 6321 

21 17 19.7 

+ 63 21 16 

11.4 

3.5 

0.9 

2.9 

21365 + 6151 

21 36 34.9 

+61 51 20 

1.0 

0.2 

0.3 

2.4 

21174 + 6222 

21 17 24.3 

+ 62 22 24 

7.2 

1.7 

0.3 

12.2 

21367+0804 

21 36 44.3 

+ 8 04 27 

12.7 

6.1 

0.9 

1.6 

21175 — 4101 

21 17 34.9 

-41 01 23 

0.5 

0.2 

0.4 

1.0 

21368 - 3812 

21 36 49.5 

-38 12 52 

55.4 

33.3 

6.9 

3.2 

21176+ 1245 

21 17 39.8 

+ 12 45 01 

3.3 

0.8 

0.4 

3.1 

21368 + 5645 

21 36 50.1 

+ 56 45 01 

0.2 

3.0 

11.8: 

29.2 
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IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12j<m 

25jim 

60 /im 

21369 + 0902 

21 36 59.9 

+ 9 02 39 

3.4 

1.0 

0.4 

1.0 

21560+ 5238 

21 56 04.3 

+ 52 38 16 

5.8 

2.2 

0.6 

21370 + 0201 

21 37 01.2 

+ 2 01 03 

3.4 

0.9 

0.4 

1.0 

21561 - 1522 

21 56 06.5 

-15 22 07 

4.8 

1.4 

0.3 

21373 - 1653 

21 37 19.4 

-16 53 22 

2.6 

0.6 

0.3 

0.9 

21561 + 6553 

21 56 07.6 

+ 65 53 59 

5.1 

1.3 

0.5 

21373 - 6408 

21 37 22.4 

-64 08 02 

0.4 

0.2 

0.6 

1.3 

21561 + 1148 

21 56 09.8 

+ 11 48 01 

0.4 

0.3 

2.7 

21376 + 4457 

21 37 37.4 

+44 57 17 

11.0 

3.2 

0.5 

2.3 

21563 + 5630 

21 56 19.6 

+ 56 30 28 

90.7 

56.9 

11.4 

21377-0200 

21 37 44.8 

- 2 00 47 

60.9 

33.5 

5.3 

2.3 

21565 -0912 

21 56 34.5 

- 9 12 37 

3.9 

1.0 

ft 4 

21379+ 5203 

21 37 56.5 

+ 52 04 00 

0.3 

0.6 

4.9 

9.4 

21565 + 5419 

21 56 35.8 

+ 54 19 37 

10.3 

2.7 

0.5 

21381 + 6533 

21 38 10.4 

+ 65 33 05 

8.4 

2.6 

0.8 

12.1 

21567 - 1814 

21 56 42.3 

-18 14 11 

3.5 

0.9 

0.3 

21381 + 5000 

21 38 11.3 

+ 50 00 45 

114.3 

219.3 

370.5 

451.5 

21568 + 3522 

21 56 49.6 

+ 35 22 29 

10.5 

5.7 

0.8 

21382 + 4302 

21 38 13.6 

+43 02 48 

18.0 

4.3 

0.5 

9.7 

21570 + 4733 

21 57 00.6 

+ 47 33 18 

0.5 

0.2 

0.4 

21382 + 6811 

21 38 15.8 

+ 68 11 46 

4.2 

1.1 

0.4 

10.8 

21573 + 7445 

21 57 23.5 

+ 74 45 21 

5.2 

1.3 

0.4 

21382 + 0340 

21 38 16.3 

+ 3 40 06 

2.4 

0.5: 

0.4 

1.0 

21574 + 6227 

21 57 24.7 

+ 62 27 25 

22.1 

5.2 

1.2 

21383 + 4513 

21 38 18.5 

+ 45 13 40 

51.6 

19.7 

4.5 

2.4: 

21574 + 7623 

21 57 26.7 

+ 76 23 27 

3.8 

1.0 

0.4 

21386+ 5922 

21 38 37.9 

+ 59 22 03 

5.4 

2.0 

0.9 

26.3 

21576 + 4817 

21 57 37.0 

+ 48 17 44 

13.2 

5.0 

1.0 

21387 + 2157 

21 38 44.6 

+ 21 57 57 

3.3 

0.9 

0.4 

0.9 

21581 + 5707 

21 58 10.9 

+ 57 07 22 

29.9 

14.8 

2.5 

21388 + 5130 

21 38 48.2 

+ 51 30 56 

21.1 

11.8 

1.5 

13.9 

21582 + 1018 

21 58 13.9 

+ 10 18 41 

0.3 

0.5 

4.2 

21388 - 1416 

21 38 49.7 

-14 16 25 

1.6 

0.4: 

0.3 

0.9 

21585 + 0021 

21 58 31.8 

+ 0 21 49 

3.8 

1.0: 

ft 4 

21389 + 5405 

21 38 58.1 

+ 54 05 42 

204.4 

115.5 

18.2 

18.0 

21585 + 0552 

21 58 32.2 

+ 5 52 40 

10.4 

3.8 

0.7 

21390 + 4936 

21 39 00.4 

+ 49 36 05 

11.6 

5.2 

1.1 

18.7 

21585 + 4351 

21 58 35.4 

+ 43 51 52 

0.8 

0.2: 

0.4 

21391 -2329 

21 39 10.5 

-23 29 26 

2.5 

0.6 

0.3 

0.9 

21586 + 0801 

21 58 40.5 

+ 8 01 00 

5.5 

1.2 

0.4 

21392-2605 

21 39 14.4 

-26 05 09 

4.5 

1.0 

0.4 

0.9 

21587 + 6511 

21 58 42.9 

+ 65 11 30 

6.3 

1.5 

G.7 

21393 - 7520 

21 39 18.7 

-75 20 33 

0.2 

0.2 

0.5 

2.1 

21591 - 3206 

21 59 07.0 

-32 06 42 

0.4 

0.7 

5.8 

21396 + 0103 

21 39 37.3 

+ 1 03 24 

5.3 

1.3 

0.4 

0.9 

21591 - 1538 

21 59 09.9 

-15 38 21 

4.9 

1.3 

0.4 

21397 + 0527 

21 39 45.2 

+ 5 27 07 

18.4 

4.5 

0.7 

1.0 

21592 + 4817 

21 59 14.5 

+ 48 17 40 

4.2 

1.6 

0.5 

21398 - 1905 

21 39 52.7 

-19 05 40 

4.1 

0.9 

0.3 

0.9 

21593 + 6813 

21 59 21.3 

+ 68 13 54 

1.2 

1.7 

0.7 

21399 + 3516 

21 39 54.8 

+ 35 16 55 

76.0 

21.3 

9.0 

4.7 

21594 + 0602 

21 59 24.4 

+ 6 02 57 

5.7 

2.8 

0.5 

21401 + 7354 

21 40 11.7 

+ 73 54 22 

20.7 

11.5 

2.0 

5.6 

21598 - 5700 

21 59 49.9 

-57 00 57 

5.6 

1.4 

0.4 

21402 +4532 

21 40 13.0 

+ 45 32 06 

43.2 

11.9 

1.6 

7.4 

21599 - 2103 

21 59 54.0 

-21 03 12 

0.2 

0.3 

2.0 

21403 + 2128 

21 40 18.3 

+21 28 19 

10.0 

5.8 

0.9 

0.9 

22000 + 5643 

22 00 05.1 

+ 56 43 42 

43.9 

19.2 

2.9 

21403 + 5435 

21 40 23.9 

+ 54 35 01 

26.7 

12.0 

8.2 

16.6: 

22000 + 3644 

22 00 05.7 

+ 36 44 16 

6.5 

1.7 

0.4 

21405 + 5250 

21 40 31.3 

+ 52 50 16 

18.9 

9.6 

1.8 

20.2 

22003 - 0010 

22 00 22.1 

- 0 10 23 

23.0 

11.8 

1.8 

21405 -6517 

21 40 35.3 

-65 17 24 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

22003 - 3141 

22 00 22.4 

-31 41 16 

23.6 

6.5 

1.0 

21408 + 5730 

21 40 50.9 

+ 57 30 19 

1.3 

1.1 

4.1 

24.6 

22005 + 5428 

22 00 30.2 

+ 54 28 16 

11.8 

3.8 

0.6 

21409 + 6430 

21 40 59.8 

+64 30 38 

3.1 

0.7 

0.3 

15.1 

22006 - 1652 

22 00 36.2 

-16 52 05 

1.1 

0.5 

0.3 

21411 +4055 

21 41 06.2 

+40 55 33 

14.7 

3.5 

0.8: 

4.0 

22007 — 0223 

22 00 44.4 

- 2 23 48 

1.1 

0.7 

0.4 

21412 + 3747 

21 41 12.2 

+ 37 47 17 

102.7 

31.5 

11.3 

9.9: 

22009 + 0511 

22 00 54.1 

+5 11 53 

3.1 

0.6 

0.4 

21412 + 7104 

21 41 12.9 

+ 71 04 56 

6.5 

1.5 

0.4 

9.3 

22009 — 2817 

22 00 55.3 

-28 17 31 

8.8 

4.2 

0.6 

21413 + 6131 

21 41 19.6 

+ 61 31 56 

10.1 

4.3 

0.8 

2.2 

22015 - 3009 

22 01 31.4 

-30 09 35 

5.5 

1.1 

0.4 

21413 + 5442 

21 41 21.2 

+ 54 42 30 

48.3 

273.2 

1 143.0 

1228.0 

22016 - 0016 

22 01 38.7 

- 0 16 33 

0.2 

0.3 

0.8 

21414 + 7609 

21 41 28.9 

+ 76 09 28 

47.6 

23.8 

4.2 

3.0 

22017 + 2806 

22 01 43.2 

+ 28 06 19 

262.0 

152.2 

21.2 

21414 + 5011 

21 41 29.6 

+ 50 11 29 

0.5 

1.8 

1.9 

89.5 

22017- 3556 

22 01 45.6 

-35 56 21 

12.1 

3.2 

0.6 

21417 + 0938 

21 41 44.1 

+ 9 38 44 

104.0 

25.1 

3.9 

1.1 

22019 + 3452 

22 01 59.4 

+ 34 52 44 

1.0 

0.3: 

0.4 

21418 + 6552 

21 41 53.2 

+ 65 52 42 

14.6 

78.9 

687.8 

1215.0 

22023 + 6252 

22 02 23.1 

+ 62 52 33 

52.1 

13.6 

1.6 

21418 +4524 

21 41 53,6 

+45 24 06 

13.0 

6.8 

1.3 

3.0 

22026 — 502 1 

22 02 41.7 

-50 21 53 

0.3 

0.2 

0.7 

21419 + 5832 

21 41 58.8 

+ 58 32 58 

1394.0 

667.7 

128.4 

47.7: 

22028 + 2625 

22 02 53.6 

+ 26 25 45 

3.3 

0.8 

0.4 

21419 - 3315 

21 41 59.1 

-33 15 20 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

2203 1 - 3947 

22 03 06.6 

-39 47 12 

11.7 

2.9 

0.4 

21421 + 1707 

21 42 08.6 

+ 17 07 09 

8.3 

1.9 

0.4 

0.9 

2203 1 + 0448 

22 03 09.3 

+ 4 48 48 

10.3 

2.7 

0.4 

21423 -0918 

21 42 21.2 

- 9 18 43 

3.8 

0.8 

0.3 

0.9 

22032 - 0033 

22 03 12.6 

- 0 33 50 

19.3 

4.4 

0.8 

21423 - 6532 

21 42 22.6 

-65 32 20 

3.4 

1.1 

0.4 

1.0 

22032 + 4629 

22 03 16.3 

+46 29 58 

20.1 

5.4 

0.8 

21424 + 7205 

21 42 27.8 

+ 72 05 25 

3.3 

0.7 

0.4 

2.3 

22034 + 2939 

22 03 29.5 

+ 29 39 44 

3.9 

1.0 

0.4 

21426 + 1228 

21 42 39.1 

+ 12 28 04 

59.5 

26.7 

4.1 

1.3: 

22034 + 6232 

22 03 29.5 

+ 62 32 27 

7.9 

1.9 

0.5 

21427 + 4311 

21 42 45.7 

+43 11 51 

3.0 

0.7 

0.4 

2.5 

22035 + 3506 

22 03 30.7 

+ 35 06 14 

264.7 

146.2 

23.3 

21427 + 4505 

21 42 47.1 

+45 05 32 

3.0 

0.8 

0.4 

7.9 

22036 + 6202 

22 03 36.3 

+ 62 02 06 

0.5 

0.2 

ft 6 

21434 + 5202 

21 43 26.7 

+ 52 02 09 

8.1 

1.9 

0.4 

16.0 

22036 + 6250 

22 03 38.6 

+ 62 50 07 

23.6 

8.1 

1.3 

21435 + 6213 

21 43 30.6 

+62 13 45 

0.4 

0.2 

0.4 

3.2 

22036 + 3315 

22 03 40.4 

+ 33 15 43 

15.7 

7.0 

1.4 

21436 - 0930 

21 43 36.5 

- 9 30 26 

16.8 

4.3 

0.5 

0.9 

22039 + 6215 

22 03 56.4 

+ 62 15 35 

15.9 

8.0 

1.4 

21436 + 1624 

21 43 39.3 

+ 16 24 01 

0.2 

0.4 

0.8 

1.2: 

22040 + 4446 

22 04 01.3 

+44 46 20 

13.3 

3.3 

0.6 

21438 + 6539 

21 43 49.8 

+65 39 43 

0.2 

0.2 

2.6 

4.9 

22040 - 0040 

22 04 05.2 

- 0 40 07 

8.9 

3.6 

0.5 

21439-0226 

21 43 56.8 

- 2 26 39 

637.2 

320.3 

46.7 

15.8 

22043 + 2443 

22 04 19.7 

+ 24 43 34 

10.1 

4.1 

0.8 

21440 + 6053 

21 44 00.5 

+ 60 53 22 

4.0 

1.1 

0.5 

3.4 

22046 - 1041 

22 04 38.1 

-10 41 31 

7.6 

2.0 

0.4: 

21440 + 7324 

21 44 01.1 

+ 73 24 12 

138.0 

41.6 

9.3 

4.5 

22047 + 2506 

22 04 42.1 

+ 25 06 03 

3.7 

0.8 

0.4 

21442 + 4941 

21 44 13.8 

+49 41 55 

4.4 

1.1 

0.4 

7.3 

22047 + 4812 

22 04 42.5 

+48 12 28 

24.0 

9.2: 

2.8 

21442- 1621 

21 44 17.2 

-16 21 31 

6.2 

1.5 

0.3 

0.9 

22048 + 5914 

22 04 50.1 

+ 59 14 48 

43.6 

35.0 

5.8 

21444 + 0656 

21 44 29.5 

+ 6 56 35 

1.3 

0.3 

0.4 

0.9 

22051 -4712 

22 05 06.1 

-47 12 20 

5.4 

1.2 

0.4 

21445 + 4704 

21 44 35.6 

+47 04 21 

0.2 

0.3 

0.8 

13.0: 

22052 - 5741 

22 05 13.8 

-57 41 06 

0.6 

0.8 

8.9 

21446 + 3725 

21 44 41.3 

+ 37 25 34 

5.7 

1.5 

0.5: 

1.7 

22053 + 3729 

22 05 20.3 

+ 37 29 21 

15.0 

4.9 

0.5: 

21447 + 5749 

21 44 42.2 

+ 57 49 49 

10.8 

2.8 

5.5 

40.8 

22053 - 3448 

22 0J 23.8 

-34 48 02 

8.4 

2.0 

0.4: 

21448 + 5220 

21 44 53.4 

+ 52 20 01 

6.6 

2.1 

1.0 

13.5 

22054-3417 

22 05 29.7 

-34 17 22 

10.1 

2.5 

0.4 

21450-4732 

21 45 01.6 

-47 32 08 

0.8 

0.3: 

0.3: 

1.0 

22056 + 4729 

22 05 37.7 

+47 29 57 

18.5 

10.3 

1.7 

21450 + 4701 

21 45 04.3 

+47 01 19 

0.6 

0.2 

0.4 

14.3 

22056 + 3106 

22 05 37.9 

+ 31 06 53 

0.4: 

0.2 

4.7 

21451 +6724 

21 45 08.3 

+ 67 24 19 

12.8 

6.4 

1.2 

3.2: 

22056 + 5043 

22 05 40.4 

+ 50 43 36 

3.2 

0.9 

ftj 

21453-4708 

21 45 19.3 

-47 08 45 

35.7 

15.1 

2.1 

0.9: 

22060 - 3244 

22 06 00.1 

-32 44 21 

5.8 

1.5 

0.4 

21454 + 4718 

21 45 28.0 

+47 18 13 

2.4 

8.0 

39.6 

82.1 : 

22061 -4724 

22 06 08.6 

-47 24 45 

0.6 

0.7 

2.5 

21456 + 6422 

21 45 36.0 

+64 22 10 

175.3 

108.1 

16.3 

6.9 

22063 + 4932 

22 06 18.8 

+49 32 56 

4.1 

1.0 

0.3 

21458 +4706 

21 45 48.6 

+47 06 03 

0.9 

0.3 

0.7 

9.9 

22065 + 5358 

22 06 35.2 

+ 53 58 37 

1.3 

1.2 

0.3 

21459 + 6027 

21 45 56.8 

+ 60 27 37 

10.4 

2.7 

0.5 

3.9 

22066 + 4529 

22 06 38.0 

+ 45 29 38 

0.8 

0.2 

0.4 

21460 + 3620 

21 46 00.9 

+ 36 20 43 

5.2 

1.2 

0.4 

1.9 

22067 + 7429 

22 06 42.4 

+ 74 29 15 

10.6 

2.9 

0.5 

21466 + 7847 

21 46 37.4 

+ 78 47 16 

6.6 

1.7 

0.4 

1.2 

22069+ 5918 

22 06 58.2 

+ 59 18 17 

17.6 

12.4 

2.4 

21467 + 4400 

21 46 43.7 

+44 00 55 

16.3 

6.2 

0.9 

1.6 

22073 + 7231 

22 07 23.4 

+ 72 31 20 

18.6 

4.8 

0.7 

21468 + 3942 

21 46 48.6 

+ 39 42 49 

36.1 

24.9 

4.8 

2.7: 

22074 + 3902 

22 07 29.0 

+ 39 02 10 

0.2 

0.3 

1.2 

21469 + 5240 

21 46 54.1 

+-52 40 05 

5.7 

1.8 

0.7 

13.2 

22076 + 0557 

22 07 41.1 

+ 5 57 02 

2.0 

0.5 

0.4 

21475 + 5211 

21 47 30.4 

+-52 11 21 

22.9 

13.4 

2.3 

18.0 

22080 + 3202 

22 08 02.3 

+ 32 02 25 

8.5 

2.1 

0.4 

21475 + 3400 

21 47 32.6 

+ 34 00 45 

3.9 

1.1 

0.4 

1.0 

22088 + 7205 

22 08 51.8 

+ 72 05 43 

3.8 

0.9 

0.4 

21476 + 4054 

21 47 37.6 

+40 54 50 

0.4 

0.2 

0.4 

2.2 

22091 + 5757 

22 09 07.4 

+ 57 57 17 

41.3 

11.8 

1.9 

21478 + 6102 

21 47 51.3 

+61 02 18 

9.3 

2.2 

0.4 

3.3 

22095 + 3810 

22 09 35.6 

+ 38 10 09 

4.1 

1.0 

0.4 

21481 - 2025 

21 48 09.4 

-20 25 22 

3.9 

0.9 

0.3 

0.9 

22096 + 2331 

22 09 36.6 

+ 23 31 54 

4.4 

1.0 

0.4 

21484 + 6459 

21 48 29.8 

+ 64 59 58 

4.5 

1.2 

0.3 

3.6 

22096- 1118 

22 09 37.1 

-11 18 46 

4.6 

1.2 

0.4 

21486 + 1223 

21 48 36.1 

+ 12 23 26 

1.8 

0.6 

0.4 

2.7 

22097 + 5647 

22 09 45.4 

+ 56 47 27 

218.8 

148.9 

16.7 

21491 + 4621 

21 49 08.3 

+46 21 52 

6.2 

1.7 

0.5 

10.7 

22097 + 5501 

22 09 46.2 

+ 55 01 13 

3.4 

0.9 

0.3 

21500 + 4812 

21 50 01.3 

+48 12 01 

2.8 

0.7 

0.4 

3.7 

22098 + 5910 

22 09 48.7 

+ 59 10 03 

0.8 

0.4 

2.0 

21500 + 5451 

21 50 05.8 

+ 54 51 04 

8.9 

3.0 

1.1 

23.0 

22098 + 2442 

22 09 48.8 

+ 24 42 12 

4.3 

1.0 

0.4 

21506 + 4659 

21 50 39.4 

+46 59 42 

1.6 

1.6 

2.8: 

9.3 

22103 + 5828 

22 10 18.7 

+ 58 28 06 

1.0 

2.7 

20.4 

21508 - 3736 

21 50 53.7 

-37 36 09 

2.0 

0.4 

0.4 

1.0 

22103-2623 

22 10 18.8 

-26 23 49 

0.2 

0.2 

2.8 

21509 + 6234 

21 50 54.5 

+ 62 34 30 

24.0 

14.4 

2.6 

3.3 

22103 - 2731 

22 10 20.0 

-27 31 05 

1.6 

0.9 

ft 4 

21509 + 5544 

21 50 54.7 

+ 55 44 29 

14.8 

5.7 

1.0 

22.6 

22103 + 6030 

22 10 22.8 

+ 60 30 39 

4.1 

0.9 

0.5 

21515 + 4702 

21 51 35.3 

+ 47 02 18 

1.7 

9.8 

28.1 

760.3 

22105 + 3817 

22 10 30.8 

+ 38 17 30 

2.8 

0.7 

0.4 

21516 + 5245 

21 51 40.5 

+ 52 45 47 

9.0 

14.3 

4.6 

15.5 

22108 + 6302 

22 10 48.6 

+ 63 02 31 

20.7 

5.2 

3.8 

21518 — 4104 

21 51 50.6 

-41 04 19 

0.2 

0.2 

1.4 

2.0 

22109 + 6505 

22 10 54.8 

+ 65 05 31 

0.3 

0.4 

3.1 : 

21526 — 2331 

21 52 38.7 

-23 31 33 

3.6 

0.8 

0.3 

0.9 

22109 + 4907 

22 10 55.0 

+49 07 11 

4.6 

1.2 

0.3 

21528 + 7918 

21 52 48.2 

+ 79 18 57 

4.8 

1.2 

0.4 

1.3 

22112-6705 

22 11 13.2 

-67 05 48 

0.4 

0.3 

3.3 

21528 — 2122 

21 52 51.0 

-21 22 39 

9.8 

2.7 

0.5 

0.9 

22112 + 5322 

22 11 16.8 

+ 53 22 29 

14.5 

7.7 

1.5 

21530 + 51 14 

21 53 03.9 

+ 51 14 29 

25.6 

10.6 

1.6 

9.1 

22113 + 2511 

22 11 18.6 

+ 25 11 01 

5.9 

1.4 

0.4 

21530 + 4955 

21 53 04.6 

+ 49 55 49 

3.8 

1.0 

0.4 

8.7 

22116-4137 

22 11 37.7 

-41 37 32 

0.5 

0.2 

0.5 

21532+ 5622 

21 53 12.4 

+ 56 22 25 

1.6 

0.5 

3.7 

14.7: 

22117 + 3927 

22 11 43.7 

+ 39 27 58 

14.7 

3.3 

1.1 

21532 + 4759 

21 53 13.1 

+47 59 32 

10.9 

4.1 

0.6: 

1.5 

22119 + 7303 

22 11 59.1 

+ 73 03 33 

1.3 

0.3 

ft 4 

21533 + 5414 

21 53 20.4 

+ 54 14 46 

18.7 

6.1 

1.9 

5.1: 

22122 + 5745 

22 12 16.5 

+ 57 45 55 

34.6 

19.5 

2.9 

21533 + 5015 

21 53 22.6 

+ 50 15 38 

22.9 

6.7 

1.9 

10.2 

22134 + 5834 

22 13 24.2 

+ 58 34 12 

15.5 ! 

195.6 

559.6 

21534 — 1416 

21 53 24.7 

-14 16 25 

4.8 

1.3 

0.3 

1.0 

22138 + 3730 

22 13 48.6 

+ 37 30 06 

18.2 

4.4 

0.6 

21537 — 0949 

21 53 45.1 

- 9 49 26 

7.2 

1.8 

0.4 

1.0 

22141 - 1304 

22 14 07.3 

-13 04 55 

3.7 

0.8 

0.6 

21538 + 6118 

21 53 50.9 

+ 61 18 15 

4.4 

1.0 

0.4 

4.4 

22142-0801 

22 14 12.6 

- 8 01 57 

6.8 

1.6 

0.3 

21538 + 0707 

21 53 52.8 

+ 7 07 44 

0.3 

0.3 L 

1.3 

2.1 

22142 - 8454 

22 14 14.8 

-84 54 59 

142.6 

71.9 

10.7 

21539 + 5216 

21 53 54.6 

+ 52 16 46 

6.2 

2.0 

0.5 

3.5: 

22143 + 4729 

22 14 20.4 

+ 47 29 23 

7.9 

3.5 

0.6 

21542 + 6504 

21 54 12.7 

+ 65 04 52 

0.5 

0.3 

0.4 

5.4 

22145 - 8041 

22 14 33.3 

-80 41 27 

149.3 

39.4 

6.3 

21543 - 1421 

21 54 19.6 

-14 21 04 

75.1 

47.3 

8.3 

2.4 

22149 + 4950 

22 14 56.3 

+ 49 50 20 

3.9 

1.2 

0.4 

21552 + 8004 

21 55 13.8 

+ 80 04 14 

17.9 

4.9 

0.7 

1.0 

22149 j- 0453 

22 14 59.8 

+ 4 53 45 

6.7 

1.6 

0.5 

21552 + 6323 

21 55 14.5 

+ 63 23 06 

70.3 

21.6 

3.6 

26.3 

22 1 50 - 6030 

22 15 05.1 

-60 30 38 

59.3 

14.5 

2.1 

21559 — 2125 

21 55 57.1 

-21 25 19 

16.0 

4.2 

0.6: 

0.9 

22151 + 3519 

22 15 06.2 

+ 35 19 17 

0.2 

0.3 

1.6 
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2S^m 

60/im 

lOO^un 

22151 - 2951 

22 15 09.9 

-29 51 15 

4.9 

1.9 

0.4: 

1.0 

22372 -6148 

22 37 16.9 

-61 48 52 

9.0 

3.3 

0.6 

1.0 

22154 + 2641 

22 15 27.8 

+ 26 41 04 

4.1 

0.9 

0.4 

1.0 

22375 + 4647 

22 37 32.2 

+ 46 47 52 

5.0 

1.1 

0.5 

11 

22156 + 0228 

22 15 38.7 

+ 2 28 49 

13.1 

5.8 

1.0 

1.4 

22378 + 4024 

22 37 51.7 

+40 24 28 

14.0 

4.4 

0.9 

5.0 

22159 - 2109 

22 15 54.1 

-21 09 09 

11.5 

4.3 

0.8: 

1.5 

22383 + 2628 

22 38 18.3 

+ 26 28 36 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

22160 - 4817 

22 16 01.6 

48 17 14 

2.6 

0.7 

0.4 

1.0 

22383 + 4400 

22 38 19.4 

+ 44 00 54 

11.3 

2.9 

0.4: 

1.2 

22161 +4018 

22 16 08.3 

+ 40 18 44 

0.2 

0.3 

2.9 

4.8 

22384 + 6101 

22 38 28.1 

+ 61 01 26 

3.8 

38.6 

49.2 

27.3 

22165 + 4331 

22 16 32.0 

+ 43 31 39 

75.6 

24.8: 

3.1 

11.8 

22385 + 4944 

22 38 34.0 

+ 49 44 54 

25.4 

17.5 

2.6 

1.5 

22165 + 6233 

22 16 34.8 

+ 62 33 10 

3.1 

0.7 

2.5 

55.0 

22387 + 3600 

22 38 47.1 

+ 36 00 08 

4.5 

1.2 

0.4 

1.0 

22172 - 1439 

22 17 12.7 

- 14 39 17 

1.5 

0.9 

0.5 

0.9 

22387 + 3154 

22 38 47.6 

+ 31 54 25 

0.5 

0.6 

3.8 

5.5 

22176 + 6303 

22 17 41.1 

+ 63 03 41 

331.8 

1693.0 

11380.0 

13000.0 

22388 -4501 

22 38 52.7 

-45 01 51 

0.7 

0.6 

0.4 

1.4 

22177+ 5936 

22 17 43.1 

+ 59 36 16 

132.5 

251.5 

91.3 

33.2 

22389 + 1034 

22 38 58.1 

+ 10 34 10 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

22180 + 6633 

22 18 02.9 

+ 66 33 14 

3.7 

1.1 

0.4 

22.0 

22391 + 3042 

22 39 10.7 

+ 30 42 11 

4.5 

1.1 

0.4 

1.0 

22183 + 5547 

22 18 19.2 

+ 55 47 16 

5.5 

2.1 

15.5 

76.8 

22393 + 2054 

22 39 23.6 

+ 20 54 30 

22.5 

11.6: 

1.6 

1.2 

22184 + 5136 

22 18 24.8 

+ 51 36 37 

0.3 

0.2 

0.5 

6.4 

22394 + 2902 

22 39 24.6 

+ 29 02 42 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

22184 + 6155 

22 18 28.5 

+ 61 55 07 

26.5 

11.6 

2.1 

28.5 

22395 + 2000 

22 39 31.3 

+ 20 00 04 

0.2 

0.7 

2.4 

2.5 

22184 + 5759 

22 18 28.7 

+ 57 59 07 

2.6 

7.9 

4.8 

18.6 

22395 - 3019 

22 39 32.3 

-30 19 02 

0.2 

0.2 

0.6 

2.4 

22186 + 2640 

22 18 40.5 

+ 26 40 58 

14.7 

3.9 

0.6: 

1.0 

22395 + 4217 

22 39 35.1 

+42 17 08 

14.8 

7.8 

1.2 

1.4 

22186+4908 

22 18 41.0 

+ 49 08 16 

7.6 

3.5 

0.5 

1.1 

22395 - 2937 

22 39 35.4 

-29 37 24 

17.9 

4.4 

0.6 

1.0 

22188 - 2151 

22 18 50.3 

— 21 51 01 

3.9 

0.8 

0.4 

1.0 

22396 - 4708 

22 39 41.8 

-47 08 49 

941.5 

237.7 

40.2 

11.5 

22189 + 5719 

22 18 57.0 

+ 57 19 09 

3.6 

12.5 

27.8 

33.5 

22401 -2126 

22 40 08.3 

-21 26 29 

0.9 

0.2 

0.7 

0.9 

22190 + 2804 

22 19 00.3 

+ 28 04 34 

0.4 

0.2 

0.4: 

1.2: 

22402 + 0624 

22 40 16.3 

+ 6 24 25 

3.8 

0.9 

0.4 

1.0 

22190 - 1248 

22 19 03.4 

-12 48 18 

10.2 

2.9 

0.5 

0.9 

22402 + 5338 

22 40 17.9 

+ 53 38 47 

5.1 

1.3 

0.4 

6.8 

22190 — 0751 

22 19 04.0 

- 7 51 41 

81.3 

44.2 

6.5 

2.9 

22406 - 4140 

22 40 36.6 

-41 40 33 

4.8 

1.1 

0.4 

1.0 

22190-0138 

22 19 04.1 

- 1 38 27 

0.9 

0.9 

0.8 

0.9 

22406 + 2753 

22 40 36.9 

+ 27 53 39 

26.6 

9.9 

2.4 

1.1: 

22191 -0626 

22 19 09.7 

- 6 26 03 

4.6 

1.1 

0.4 

0.9 

22406 - 3044 

22 40 37.1 

-30 44 56 

4.2 

1.1 

ft 4 

1.0 

22192 + 5104 

22 19 12.8 

+ 51 04 44 

7.2 

3.2 

0.6 

1.2 

22406 - 4023 

22 40 37.4 

-40 23 29 

9.3 

2.4 

0.5: 

1.0 

22193 + 4523 

22 19 20.0 

+45 23 47 

23.2 

9.6 

1.7 

1.1 

22406 + 2957 

22 40 39.2 

+ 29 57 30 

19.9 

4.5 

0.7 

1.0 

22196-4612 

22 19 40.8 

-46 12 06 

908.0 

436.3 

76.8 

22.5 

22409 - 1905 

22 40 54.3 

-19 05 33 

10.9 

2.7 

0.6 

0.9 

22200- 5412 

22 20 01.7 

-54 12 09 

0.6 

0.2 

0.4 

1.0 

22410 + 4206 

22 41 02.2 

+42 06 23 

7.6 

2.5 

0.4: 

1.1 

22200 + 5502 

22 20 05.7 

+ 55 02 53 

6.2 

2.3 

0.5: 

15.9 

22412 + 2255 

22 41 17.7 

+ 22 55 25 

11.9 

5.0 

0.7 

1.0 

22201 - 4610 

22 20 06.4 

-46 10 48 

0.6 

1.1 

0.4 

1.0 

22413 + 5929 

22 41 18.1 

+ 59 29 22 

58.5 

28.4 

4.3 

9.0 

22204-2218 

22 20 27.4 

-22 18 36 

13.9 

4.7 

0.7 

1.0 

22418 + 3912 

22 41 50.0 

+ 39 12 11 

5.5 

1.5 

0.5 

1.4 

22204 + 3743 

22 20 28.4 

+ 37 43 26 

0.9 

0.2 

0.8 

1.9 

22418 + 4133 

22 41 51.4 

+41 33 21 

2.8 

0.6 

0.5 

7.0 

22205 + 7325 

22 20 34.5 

+ 73 25 16 

4.2 

5.2 

2.6 

1.7: 

22418 + 2920 

22 41 51.6 

+ 29 20 49 

8.8 

2.3 

0.4: 

1.0 

22212 + 5542 

22 21 14.1 

+ 55 42 34 

97.4 

91.5 

27.0 

13.1 

22421 -4508 

22 42 06.7 

-45 08 19 

0.4 

0.2 

ft 4 

1.0 

22212 + 4055 

22 21 16.1 

+40 55 35 

0.2 

0.4 

0.9 

1.9 

22421 +4909 

22 42 09.8 

+49 09 00 

3.1 

0.8 

0.5 

0.8 

22213 - 0419 

22 21 23.9 

- 4 19 29 

0.2 

0.2 

1.2 

2.1 

22423 + 6127 

22 42 18.3 

+ 61 27 54 

18.9 

5.8 

2.8 

58.1 

22215 + 5158 

22 21 35.2 

+ 51 58 31 

7.2 

1.7 

0.5 

5.9 

22424 + 7431 

22 42 25.9 

+ 74 31 50 

59.5 

18.5 

6.0 

4.1 

22216 - 5803 

22 21 38.5 

-58 03 01 

1.4 

0.3 

0.4 

1.0 

22426 + 3856 

22 42 36.9 

+ 38 56 15 

3.3 

0.8 

0.5 

1.1 

22216+ 3100 

22 21 39.5 

+ 31 00 31 

33.1 

12.6 

2.4 

1.2: 

22426 - 3936 

22 42 40.4 

-39 36 17 

0.2 

0.4 

3.5 

9.9 

22219 + 5042 

22 21 55.9 

+ 50 42 44 

0.4 

3.2 

4.4 

1.6 

22427 + 5215 

22 42 43.6 

+ 52 15 13 

3.3 

0.8 

0.5 

6.5 

22222 + 3605 

22 22 12.0 

+ 36 05 18 

19.3 

11.6 

2.2 

1.6 

22428 - 1550 

22 42 48.2 

-15 50 50 

4.1 

1.1 

0.5 

0.9 

22224 + 4913 

22 22 27.2 

+49 13 05 

1.0 

0.3: 

0.4 

2.5 

22430 + 3347 

22 43 00.1 

+ 33 47 59 

0.2 

0.2 

0.5: 

1.4 

22226 - 5004 

22 22 39.6 

-50 04 50 

9.5 

2.8 

0.4: 

1.0 

22430 + 4656 

22 43 05.5 

+46 56 23 

7.2 

1.6 

ftj 

1.2 

22227 - 3749 

22 22 46.8 

-37 49 23 

1.0 

0.5 

0.4 

1.0 

22431 -4914 

22 43 09.1 

-49 14 30 

0.4 

0.2 

0.4 

1.0 

22230 - 4841 

22 23 00.6 

-48 41 37 

128.5 

57.5 

8.5 

3.1 

22436 - 5118 

22 43 41.3 

-51 18 51 

4.7 

1.2 

0.4 

1.0 

22230 + 5100 

22 23 03.3 

+ 51 00 04 

6.7 

1.7 

0.5 

5.2 

22437 + 6528 

22 43 45.2 

+ 65 28 10 

3.5 

0.9 

0.6 

22.5 

22231 - 4529 

22 23 09.4 

-45 29 30 

115.4 

64.8 

7.9 

2.0 

22441 + 2318 

22 44 07.2 

+ 23 18 06 

10.0 

2.4 

0.4 

1.0 

22231 - 0512 

22 23 10.1 

- 5 12 30 

0.4 

0.5 

0.6 

0.9 

22441 +4557 

22 44 09.4 

+45 57 02 

2.9 

0.7 

0.5 

1.2 

22233 + 3013 

22 23 18.6 

+ 30 13 03 

124.0 

72.2 

10.4 

2.5 

22442+ 1154 

22 44 12.2 

+ 11 54 38 

3.1 

0.7: 

0.4 

1.0 

22241 + 6304 

22 24 06.7 

+ 63 04 24 

10.0 

2.8 

7.0 

55.5 

22443 + 2504 

22 44 22.8 

+ 25 04 23 

16.9 

9.6 

1.5 

1.2 

22241 + 6005 

22 24 07.1 

+ 60 05 31 

195.3 

116.4 

25.5 

7.2: 

22446 + 4404 

22 44 36.7 

+44 04 13 

0.5 

0.2 

0.5 

2.0: 

22247 + 7030 

22 24 43.6 

+ 70 31 00 

3.7 

0.9 

0.4 

9.5 

22448 - 1952 

22 44 52.1 

-19 52 36 

2.8 

0.7 

0.5 

0.9 

22247 + 4429 

22 24 44.3 

+44 29 52 

10.8 

6.2 

1.0 

1.2 

22451 - 2234 

22 45 10.1 

-22 34 09 

0.4 

0.5 

0.5 

1.6 

22248 + 4509 

22 24 51.4 

+45 09 09 

9.2 

2.7 

0.8 

1.5 

22456 + 5453 

22 45 39.6 

+ 54 53 36 

123.9 

61.4 

8.8 

10.2 

22251 - 2207 

22 25 07.1 

-22 07 26 

5.7 

1.5 

0.4 

0.9 

22457 + 6100 

22 45 47.4 

+ 61 00 22 

11.7 

3.2 

4.2 

55.9 

22254 + 3135 

22 25 29.1 

+ 31 35 07 

4.2 

1.0 

0.4 

1.0 

22459 + 4919 

22 45 58.6 

+49 19 05 

8.3 

2.2 

0.4 

1.4 

22255 + 5259 

22 25 34.5 

+ 52 59 22 

4.3 

1.1 

0.5 

61 

22465 + 5813 

22 46 34.5 

+ 58 13 14 

1.9 

1.2 

2.2 

50.6 

22256 - 0308 

22 25 40.3 

- 3 08 23 

0.5 

0.2 

1.5 

3.0 

22466 + 2705 

22 46 41.3 

+ 27 05 35 

45.3 

22.7 

4.0 

1.6 

22259 +4351 

22 25 55.2 

+43 51 52 

5.3 

1.3 

0.5 

1.0 

22469 - 1351 

22 46 56.8 

-13 51 26 

38.0 

9.3 

1.4 

ft 9 

22260 + 3517 

22 26 02.6 

+ 35 17 21 

21.4 

8.9 

1.6 

1.5 

22471 + 5902 

22 47 11.5 

+ 59 02 18 

19.0 

14.5 

3.2 

55.4 

22261 + 3002 

22 26 06.3 

+ 30 02 08 

0.2 

0.2 

1.3 

2.5 

22472 + 6645 

22 47 16.2 

+ 66 45 45 

0.2 

0.2 

1.0 

4.9 

22263 + 5727 

22 26 22.1 

+ 57 27 08 

1.1 

0.4 

5.4 

20.6 

22475 + 5939 

22 47 30.9 

+ 59 39 03 

24.9 

150.7 

832.0 

1066.0 

22264 + 5858 

22 26 27.7 

+ 58 58 40 

85.6 

39.4 

6.0 

27.5 

22475 + 2420 

22 47 35.7 

+ 24 20 12 

12.2 

2.8 

0.5: 

1.0 

22267 + 4952 

22 26 42.7 

+49 52 50 

7.1 

2.4 

0.4: 

1.5 

22476 + 4047 

22 47 40.4 

+ 40 47 05 

98.7 

32.7 

8.2 

5.9 

22267 - 4400 

22 26 46.8 

-44 00 20 

110.1 

27.9 

4.6 

1.3 

22477 + 5538 

22 47 42.5 

+ 55 38 14 

4.0 

0.9 

0.5 

9.6 

22268 + 4003 

22 26 49.3 

+40 03 32 

21.3 

7.9 
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23037 + 3603 

23 

03 

46.2 

+ 36 

03 

45 

11.2 

6.5 

1.2 

1.1 

23038 + 5958 

23 

03 

52.6 

+ 59 

58 

48 

14.6 

15.6 

542.7 

1833.0 

23041 - 3034 

23 

04 

06.6 

-30 

34 

50 

7.6 

3.2 

0.6 

1.8 

23041 + 1016 

23 

04 

08.8 

+ 10 

16 

25 

182.9 

73.2 

10.8 

3.8 

23042 + 0445 

23 

04 

13.9 

+ 4 

45 

51 

1.9 

0.4 

0.4 

1.0 

23042 - 4952 

23 

04 

16.3 

-49 

52 

40 

3.1 

0.7 

0.4 

1.0 

23044 + 0908 

23 

04 

29.1 

+ 9 

08 

20 

24.6 

6.3 

1.0 

1.0 

23046 + 2511 

23 

04 

40.0 

+ 25 

11 

50 

9.2 

2.3 

0.4 

5.2 

23047 - 2551 

23 

04 

43.4 

-25 

52 

00 

3.8 

1.0 

0.4 

1.0 

23048 - 3620 

23 

04 

50.5 

-36 

20 

35 

1.4 

0.4 

0.4 

1.0 

23048 + 4955 

23 

04 

51.3 

+ 49 

55 

20 

0.6 

0.2 

0.3 

1.2 

23050 + 2051 

23 

05 

00.6 

+ 20 

51 

48 

0.3 

0.3 

0 . 4 : 

2.4 

23053 + 4606 

23 

05 

21.4 

+ 46 

06 

57 

6.5 

1.6 

0.4 

1.4 

23057 + 6003 

23 

05 

47.1 

+ 60 

03 

12 

4.8 

1.5 

6.7 

52.7 

23058 + 5526 

23 

05 

52.9 

+ 55 

26 

35 

7.7 

3.9 

0.7 

9.8 

23062 - 3107 

23 

06 

14.1 

-31 

07 

38 

0.7 

0.5 

0.4 

1.1 

23063 + 7507 

23 

06 

18.6 

+ 75 

07 

03 

4.9 

1.0 

0.4 

1.4 

23063 - 3024 

23 

06 

23.6 

-30 

24 

18 

111.8 

47.0 

6.0 

2.2 

23065 + 1754 

23 

06 

33.6 

+ 17 

54 

15 

1.1 

0.3 

2.8 

8 . 8 : 

23068 + 61 17 

23 

06 

49.8 

+ 61 

17 

48 

3.3 

4.0 

75.0 

149.2 

23069 - 4341 

23 

06 

59.4 

-43 

41 

54 

0 . 3 : 

1.5 

8.4 

14.8 

23070 + 0824 

23 

07 

01.7 

+ 8 

24 

32 

80.9 

20.1 

3.2 

1 . 0 : 

23070-2821 

23 

07 

02.8 

-28 

21 

39 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

23073 - 4051 

23 

07 

23.6 

-40 

51 

44 

25.2 

6.3 

1.0 

1.1 

23077 + 3329 

23 

07 

44.6 

+ 33 

29 

44 

58.9 

17.2 

2.7 

1.3 

23078 + 3955 

23 

07 

51.7 

+ 39 

55 

29 

14.0 

5.9 

0.7 

0.9 

23080 + 6058 

23 

08 

03.9 

+ 60 

58 

12 

7.7 

4.0 

2.2 

51.6 

23082 + 1719 

23 

08 

13.5 

+ 17 

19 

22 

3.9 

0.9 

0.4 

3.5 

23086 + 0443 

23 

08 

41.8 

+ 4 

43 

59 

64.7 

18.7 

3.3 

1.6 

23092 + 5236 

23 

09 

14.8 

+ 52 

36 

49 

44.9 

19.6 

3.2 

1.5 

23093 + 4843 

23 

09 

18.5 

+ 48 

43 

59 

31.2 

16.8 

2.6 

4.0 

23095 + 5925 

23 

09 

31.5 

+ 59 

25 

40 

67.1 

24.6 

13.5 

80.4 

23103 +0532 

23 

10 

18.6 

+ 5 

32 

02 

0.2 

0.3 

0 . 8 : 

2.5 

23105 + 0841 

23 

10 

32.6 

+ 8 

41 

25 

9.7 

2.6 

ft 5 

1.0 

23106 + 6340 

23 

10 

38.3 

+ 63 

40 

53 

30.7 

14.4 

3.9 

25.1 

23106 + 0603 

23 

10 

41.7 

+ 6 

03 

07 

0.2 

ft 4 

4.3 

7.1 

23107 + 5928 

23 

10 

46.6 

+ 59 

28 

10 

1.7 

2.1 

31.9 

93 8 

23110 + 5653 

23 

11 

00.5 

+ 56 

53 

38 

2.1 

0.5 

1.4 

13.4 


IRAS NAME 


23110 + 6648 

23111 + 1344 
231 13 + 2333 
23115 + 6050 

23115 + 1254 

23116 + 6111 

23117 + 1309 
23117 — 0619 
23117 -0300 
23120-4352 

23120 - 1057 

23121 +0415 

23122 -0758 

23123 + 4031 

23127 + 6356 

23128 - 5919 
23132 -0921 
23134 -4251 
23134 - 7031 
23138 + 5945 
23138 + 6204 
23140 + 3647 
23140 + 6121 

23140 + 0348 

23141 + 6030 

23142 + 1312 
23142 + 0838 
23142 - 0759 

23142 + 1019 

23143 + 6041 

23145 - 5830 

23146 + 0300 

23147 + 6009 

23148 + 2935 

23149 + 6114 
23150 + 1343 
23150 + 5033 

23152 + 6034 

23153 -0927 
23154 + 1104 

23154 + 4844 
23154 + 4035 

23156 - 4238 

23157 + 0618 
23157-0441 
23160 + 7324 
23161 - 3248 
23161 + 2457 

23161 -4230 

23162 + 5816 

23163 -0953 
23163 + 6313 
23163-0001 

23165 + 6750 

23166 -4231 
23166 + 0750 
23166 + 1655 

23170 + 0820 

23171 +0954 

23172 + 8244 

23172 + 6227 

23173 + 2600 

23173 + 4823 

23174 + 4148 

23175 + 2556 

23175 + 5658 

23176 + 2356 

23176 + 4658 

23177 + 0506 
23179 + 2702 
23179 + 5804 

23179 + 1657 

23180 + 0838 
23180 + 6141 

23182 + 3920 

23183 + 3008 
23183 + 6156 
23185 + 6055 

23192 + 1219 

23193 + 2021 

23196 + 5602 

23197 + 4034 

23200 + 2538 

23201 - 1105 

23202 + 5901 

23203 + 5951 

23205 + 1202 

23206 + 4637 

23207 + 3215 
23209 + 0000 

23211 + 5553 

23212 + 3927 

23213 - 4521 
23213 + 0923 
23217 + 4120 
23217 - 1735 
23220 + 0326 
23226 + 6200 
23228 + 2307 
23232 - 1125 
23232 + 5242 

23234 + 4215 

23235 + 1255 

23238 + 7401 

23239 + 5826 
23239 + 5754 
23243 + 0058 
23243 + 1 104 
23245 + 4914 
23248 - 1312 
23252 + 2318 
23254 - 4744 
23254 + 0830 

23254 + 0606 

23255 - 1229 

23256 + 2315 

23257 + 5903 


RA (1950) DEC 


23 11 01.2 
23 11 10.2 
23 11 22.2 
23 11 33.8 
23 11 34.9 
23 11 36.9 
23 11 43.4 
23 11 44.5 
23 11 47.9 
23 12 02.0 
23 12 03.2 
23 12 11.5 
23 12 13.8 
23 12 21.9 
23 12 47.5 
23 12 50.6 
23 13 17.1 
23 13 24.9 
23 13 26.7 
23 13 53.5 
23 13 53.6 
23 14 00.6 
23 14 01.9 
23 14 02.2 
23 14 09.1 
23 14 13.9 
23 14 15.0 
23 14 15.4 
23 14 17.1 
23 14 19.1 
23 14 31.3 
23 14 36.2 
23 14 44.1 
23 14 52.4 
23 14 59.6 
23 15 04.8 
23 15 05.7 
23 15 14.6 
23 15 18.3 
23 15 25.3 
23 15 25.7 
23 15 28.5 
23 15 38.1 
23 15 44.1 
23 15 47.5 
23 16 05.9 
23 16 07.7 
23 16 09.3 
23 16 09.7 
23 16 17.3 
23 16 22.3 
23 16 23.0 
23 16 23.6 
23 16 34.2 
23 16 36.4 
23 16 39.1 
23 16 41.7 
23 17 02.9 
23 17 08.3 
23 17 12.0 
23 17 13.6 
23 17 22.7 
23 17 22.8 
23 17 29.5 
23 17 34.7 
23 17 34.9 
23 17 36.9 
23 17 37.3 
23 17 47.0 
23 17 54.3 
23 17 54.7 
23 17 59.6 
23 18 01.2 
23 18 03.2 
23 18 13.2 
23 18 22.3 
23 18 23.4 
23 18 30.6 
23 19 15.5 
23 19 19.3 
23 19 36.1 
23 19 43.9 
23 20 00.4 
23 20 09.2 
23 20 16.1 
23 20 18.3 
23 20 33.0 
23 20 36.5 
23 20 43.7 
23 20 57.8 
23 21 10.7 
23 21 14.7 
23 21 22.3 
23 21 22.7 
23 21 44.9 
23 21 46.8 
23 22 01.6 
23 22 36.7 
23 22 51.9 
23 23 12.8 
23 23 16.0 
23 23 29.8 
23 23 30.6 
23 23 48.8 
23 23 57.5 
23 23 57.6 
23 24 22.3 
23 24 22.5 
23 24 35.0 
23 24 50.0 
23 25 12.1 
23 25 24.0 
23 25 24.7 
23 25 25.7 
23 25 31.4 
23 25 36.7 
23 25 45.4 


+ 66 48 13 
+ 13 44 46 
+ 23 33 01 
+ 60 50 35 
+ 12 54 18 
+ 61 11 57 
+ 13 09 19 

- 6 19 13 

- 3 00 00 
-43 52 17 
-10 57 45 
+ 4 15 40 

- 7 58 36 
+ 40 31 17 
+ 63 56 18 
-59 19 38 

- 9 21 41 
-42 51 27 
-70 31 31 
+ 59 45 37 
+ 62 04 57 
+ 36 47 42 
+ 61 21 22 
+ 3 48 58 
+ 60 30 43 
+ 13 12 37 
+ 8 38 06 

- 8 00 00 
+ 10 19 38 
+ 60 41 24 
-58 30 35 
+ 3 00 32 
+ 60 09 38 
+ 29 35 57 
+ 61 14 43 
+ 13 43 32 
+ 50 33 10 
+ 60 34 21 

- 9 27 19 
+ 11 04 27 
+ 48 44 35 
+ 40 35 08 
-42 38 41 
+ 6 18 48 

- 4 41 21 
+ 73 24 59 
-32 48 21 
+ 24 57 26 
-42 30 48 
+ 58 16 49 

- 9 53 05 
+ 63 13 26 

- 0 01 37 
+ 67 50 17 
-42 31 49 
+ 7 50 00 
+ 16 55 03 
+ 8 20 20 
+ 9 54 29 
+ 82 44 09 
+ 62 27 58 
+ 26 00 18 
+ 48 23 42 
+ 41 48 14 
+25 56 28 
+ 56 58 10 
+ 23 56 47 
+ 46 58 02 
+ 5 06 25 
+ 27 02 27 
+ 58 04 45 
+ 16 57 04 
+ 8 38 45 
+ 61 41 48 
+ 39 20 45 
+ 30 08 24 
+ 61 56 23 
+ 60 55 24 
+ 12 19 21 
+ 20 21 46 
+ 56 02 14 
+40 34 29 
+ 25 38 40 
-11 05 29 
+ 59 02 00 
+ 59 51 32 
+ 12 02 20 
+ 46 37 35 
+ 32 15 14 
+ 0 00 57 
+ 55 53 30 
+ 39 27 05 
-45 21 29 
+ 9 23 40 
+ 41 20 17 

- 17 35 39 
+ 3 26 24 
+ 62 00 32 
+ 23 07 32 
-11 25 48 
+ 52 42 12 
+ 42 15 37 
+ 12 55 34 
+ 74 01 08 
+ 58 26 19 
+ 57 54 24 
+ 0 58 52 
+ 11 04 52 
+ 49 14 24 
-13 12 21 
+ 23 18 53 
-47 44 01 
+ 8 30 14 
+ 6 06 13 
-12 29 17 
+ 23 15 22 
+ 59 03 34 



100/tm 


4.1 
1.5 

1.2 

53.7 
1.0 

14120.0 

3.1 
0.9 

2.2 
6.1 
1.0 

39.0 
1.0 
1.1 

22.7 

10.0 
1.0 

99.4 
2.1 

2164.0 
15 . 6 : 

1.4 
533.7 

1.2 

43.6 
2.7 
1 . 4 : 
1.0 
0 . 9 : 

113.3 
1.0 
1.0 

27.2 

1.5 

99.2 

2.9 

6.9 
223.5 

1.0 

2.0 

1.1 

1.6 

71.4 

12.9 

10.3 
J . 7 
1.0 

7.0 

17.4 

30.4 

1.0 

43.0 
2.0 

4.6 

17.6 
1.2 

72.4 
1 . 2 : 

1.7 
1.0 

19.5 

3.3 

2.3 
0.8 
0.9 

17.3 
6.1 
0.9 
1.0 

8.3 
137 . 7 : 

18.2 

1.0 

31.6 

1.8 
1.2 

32.1 

308.3 
1.0 
1.6 

16.8 

7.2 
1.0 

1.2 

36.7 

28.5 
1.0 
0.9 
2.6 
1.0 

11.1 

3.2 

6.3 
6.9 
2.8 
0.9 
1.0 

22.9 
0.8 
1.0 

7.1 

16.6 

1.4 

14.7 

42.4 
12.6 

1.0 

1 . 3 : 

1.0 

1.0 

6.7 
1.0 

8.1 
1.0 
1.0 

5.8 

15.9 


E-48 


25 ft m 


IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

12ftm 

25jxm 

60ftm 

lOOfun 

IRAS NAME 

RA (1950) DEC 

I2fim 

23257 ■+■ 1038 

23 25 45.8 

+ 10 38 09 

190.2 

142.1 

30.0 

7.3 

23440 + 0331 

23 44 04.7 

+ 3 31 26 

0.2 

23262 + 0314 

23 26 13.8 

+ 3 14 14 

0.5 

1.1 

7.2 

9.5 

23443 + 2808 

23 44 20.8 

+ 28 08 30 

15.1 

23264 - 0932 

23 26 26.1 

- 9 32 27 

3.2 

0.7 

0.4 

1.0 

23443 - 4502 

23 44 23.6 

-45 02 25 

0.3 

23265 + 5928 

23 26 34.9 

+ 59 28 02 

6.5 

2.1 

1.3: 

24.1 

23444 - 0043 

23 44 26.7 

- 0 43 32 

0.3 

23266 + 1228 

23 26 36.4 

+ 12 28 56 

4.7 

1.1 

0.4 

1.2 

23445 + 2911 

23 44 30.5 

+ 29 11 44 

0.2 

23267 + 2606 

23 26 46.8 

+ 26 06 24 

ft 2 

0.2 

0.6 

1.8 

23445 + 5710 

23 44 35.0 

+ 57 10 28 

8.6 

23268 + 6854 

23 26 49.7 

+ 68 54 24 

26.7 

36.4 

42.2 

17.6 

23446 + 5822 

23 44 36.6 

+ 58 22 23 

4.7 

23268 + 5622 

23 26 53.4 

+ 56 22 59 

11.0 

5.1 

0.8 

9.1 

23448 + 2551 

23 44 50.8 

+ 25 51 07 

15.5 

23269 + 5056 

23 26 57.3 

+ 50 56 45 

16.6 

7.2 

1.1 

2.4 

23448 + 6010 

23 44 53.4 

+ 60 10 41 

4.6 

23269 - 0448 

23 26 57.4 

- 4 48 27 

1.2 

ft 6 

0.4 

1.0 

23452 - 3048 

23 45 15.5 

-30 48 02 

0.3 

23270 + 3009 

23 27 01.9 

+ 30 09 33 

0.5 

0.6 

0.3 

4.0 

23457 + 6045 

23 45 47.1 

+ 60 45 13 

9.5 

23271 + 5124 

23 27 08.8 

+ 51 24 29 

12.0 

4.0 

0.9 

0.9 

23459+ 3014 

23 45 58.9 

+ 30 14 57 

3.5 

23271 + 3822 

23 27 09.4 

+ 38 22 01 

5.1 

1.3 

0.3 

1.1 

23459 - 0639 

23 45 58.9 

- 6 39 26 

3.6 

23272 + 8518 

23 27 12.5 

+ 85 18 53 

0.2 

0.2 

1.5 

4.7 

23461 +0353 

23 46 11.4 

+ 3 53 41 

0.2 

23274 + 6516 

23 27 28.5 

+ 65 16 38 

5.0 

1.5 

ft 4 

4.9 

23463 + 6156 

23 46 23.4 

+ 61 56 13 

2.8 

23277 + 4851 

23 27 43.9 

+ 48 51 24 

3.4 

0.7: 

0.4: 

1.1 

23466 + 0207 

23 46 37.8 

+ 2 07 38 

0.5 

23278 + 5908 

23 27 49.1 

+ 59 08 39 

9.2 

3.1 

17.0: 

88.5: 

23467 + 6823 

23 46 44.2 

+ 68 23 23 

5.7 

23278 + 6000 

23 27 52.8 

+ 60 00 01 

101.6 

75.8 

18 9 

27.6 

23468 - 2153 

23 46 50.7 

-21 53 34 

1.0 

23281 + 5742 

23 28 08.1 

+ 57 42 00 

83.7 

69.3 

12.2 

14.8 

23474 - 3005 

23 47 28.8 

-30 05 13 

0.6 

23284 + 5958 

23 28 25.8 

+ 59 58 44 

129.4 

94.5 

13.5 

13.9 

23477 + 6049 

23 47 44.3 

+ 60 49 30 

5.6 

23288 + 3857 

23 28 50.2 

+ 38 57 34 

3.7 

0.8 

0.3 

0.8 

23478 - 2231 

23 47 51.0 

-22 31 18 

0.9 

23289 + 5852 

23 28 57.9 

+ 58 52 53 

0.5 

0.3: 

0.8: 

iv 8 

23479- 1440 

23 47 56.9 

- 14 40 59 

6.3 

23293 + 1939 

23 29 19.6 

+ 19 39 28 

0.7 

0.2 

0.3 

0.8 

23480 + 2842 

23 48 00.5 

+ 28 42 59 

0.4 

23294 + 2840 

23 29 28.5 

+ 28 40 10 

ft 4 

0.2 

1.1 

1.3 

23482 + 6135 

23 48 15.1 

+ 61 35 54 

3.8 

23296 - 1149 

23 29 36.9 

-11 49 17 

4.0 

1.0 

0.4 

1.0 

23483 + 4713 

23 48 21.6 

+ 47 13 47 

27.1 

23296 + 0207 

23 29 40.0 

+ 2 07 58 

0.3 

ft 3 

0.4 

0.9 

23485 + 1952 

23 48 31.0 

+ 19 52 18 

ft . 4 

23297-4615 

23 29 45.5 

-46 15 51 

9.9 

3.5 

0.5 

1.0 

23487 + 4841 

23 48 43.4 

+ 48 41 59 

3.9 

23299 + 2334 

23 29 59.3 

+ 23 34 03 

3.3 

0.7 

0.3 

0.8 

23487 + 0902 

23 48 47.8 

+ 9 02 06 

16.0 

23300 + 6149 

23 30 03.2 

+ 61 49 59 

10.1 

3.3 

11.6 

28.3 

23488 + 1949 

23 48 52.1 

+ 19 49 57 

0.6 

23303 - 5158 

23 30 18.5 

-51 58 26 

0.2 

ft 6 

2.1 

4.4 

23488 + 2018 

23 48 52.9 

+ 20 18 20 

0.5 

23305 + 4550 

23 30 31.0 

+45 50 46 

8.7 

2.3 

0.3 

1.0 

23492 + 2929 

23 49 12.7 

+ 29 29 05 

8.5 

23306 - 0259 

23 30 39.3 

- 2 59 15 

ft 2 

0.5 

0.9: 

2.2 

23492 + 0846 

23 49 14.5 

+ 8 46 41 

27.4 

23309 + 2213 

23 30 57.1 

+ 22 13 17 

62.7 

15.9 

2.5 

1.3 

23493 + 0239 

23 49 23.5 

+ 2 39 03 

7.3 

23311 + 3044 

23 31 09.4 

+ 30 44 11 

2.7 

0.6 

0.3 

1.4 

23495 + 3734 

23 49 35.7 

+ 37 34 16 

4.1 

23312 + 0601 

23 31 14.2 

+ 6 01 22 

14.5 

6.6 

1.1 

0.9 

23496 + 6131 

23 49 36.5 

+ 61 31 33 

369.0 

23312 + 4832 

23 31 15.6 

+ 48 32 32 

0.6 

0.2 

fti 

4.5 

23496 - 2540 

23 49 38.6 

-25 40 51 

0.2 

23313 + 7005 

23 31 19.5 

+ 70 05 24 

3.4 

0.8 

0.4 

11.7 

23496- 1607 

23 49 40.2 

-16 07 59 

7.0 

23314 + 2033 

23 31 24.1 

+ 20 33 48 

19.6 

5.2 

0.6 

0.9 

23496 + 6618 

23 49 41.2 

+ 66 18 07 

13.0 

23314 + 3102 

23 31 28.0 

+ 31 02 54 

7.7 

2.1 

0.4: 

0.8 

23498 + 6215 

23 49 49.2 

+ 62 15 30 

0.9 

23314 + 6812 

23 31 28.5 

+ 68 12 30 

3.7 

0.9 

ft 6 

7.0 

23498 + 2123 

23 49 50.9 

+ 21 23 34 

7.9 

23315 + 2935 

23 31 34.9 

+ 29 35 37 

4.0 

1.3 

0.5: 

1.3 

23499 - 2837 

23 49 55.7 

-28 37 07 

0.3 

23320 + 4316 

23 32 01.6 

+43 16 27 

959.8 

468.3 

111.2 

34.5 

23499+ 1850 

23 49 56.0 

+ 18 50 28 

27.0 

23321 + 6545 

23 32 06.3 

+ 65 45 15 

13.6 

85.6 

63.5 

18.9 

23501 - 1639 

23 50 06.9 

-16 39 13 

5.2 

23322- 1531 

23 32 13.2 

-15 31 23 

3.1 

0.7 

ft 4 

1.0 

23501 - 2515 

23 50 08.3 

-25 15 35 

1.4 

23322 + 3744 

23 32 17.5 

+ 37 44 41 

5.1 

1.3 

0.8 

1.4: 

23502- 1217 

23 50 13.4 

-12 17 42 

13.7 

23323 + 1757 

23 32 22.9 

+ 17 57 00 

0.2 

ft 5 

0.4: 

1.0: 

23504 + 6043 

23 50 27.0 

+ 60 43 27 

75.1 

23324 - 4253 

23 32 24.4 

-42 53 28 

0.8 

0.2 

0.4 

1.1 

23504 + 4103 

23 50 28.0 

+41 03 58 

5.5 

23326- 5519 

23 32 39.1 

-55 19 40 

1.4 

0.6 

0.4 

1.0 

23506 + 6224 
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